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GENERAL,  STTMMAKT. 

January  started  with  mild  temperatures,  and  accumulated  a 
large  surplus  up  to  the  11th  inclusive.  On  the  12th  a  reaction 
to  colder  began,  and  temperatures  were  almost  constantly  Delbw' 
the  normal  to  the  end  of  the  month.  The  deficiencies  were  pot 
quite  enough  to  counterbalance  the  large  surplus,  and  the  month 
ended  with  a  small  excess  to  its  credit.  There  were  no  unusual 
temperature  extremes  recorded.  The  precipitation  averaged 
near  the  normal  and  its  distribution  was  unusually  near  to  nor- 
mal conditions.  Only  eleven  stations  reported  departures,  in 
either  direction,  exceeding  one  inch.  However,  considerably 
more  than  the  usual  portion  of  the  precipitation  occurred  as  snow, 
which  averaged  about  forty-five  percent  above  the  normal.  The 
ground  was  bare,  excepting  a  few  regions  near  the  northern 
border,  during  the  early  part  of  the  month,  and  the  first  snow 
of  consequence  occurred  on  the  13th.  From  that  time  to  the 
end  of  the  month  there  was  a  fairly  good  snow-cover  on  the 
winter  grains,  and  they  generally  came  through  in  good  condi- 
tion. The  fore  part  of  the  month,  to  the  12th  inclusive,  was 
very  favorable  for  outdoor  work  of  all  kinds.  There  was  little 
or  no  frost  in  the  ground  and  considerable  plowing  was  done, 
while  the  building  program  made  good  progress.  During  the 
last  ten  days  the  weather  was  blustery  and  disagreeable  much 
of  the  time.  The  winds  reached  gale  velocities  in  many  parts 
of  the  State  on  three  or  four  dates,  and  considerable  damage  of 
a  minor  character  occurred.  On  the  22d  Williamsport  reported 
a  fifty-mile  gale,  accompanying  a  temperature  of  ten  degrees, 
which  tore  down  several  large  signs  in  the  city,  and  unroofed  a 
few  outbuildings.  Heavy  rains  on  the  29th  and  30th  melted 
some  of  the  snow,  and  brought  many  streams  to  near  flood 
stages.  The  rains  changed  to  snow  and  sleet  or  glaze  on  the 
31st,  and  made  the  highways  dangerous  for  travel.  On  the 
whole,  it  was  a  rather  strenuous  month,  to  show  near-normal 
conditions  in  its  averages. 


on  the  28th.     The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51° 
at  Somerset  on  the  28th. 


PREOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  179  static  ns, 
was  3.14  inches,  which  is  0.12  inch  below  the  62-year  normal 
for  January.  The  greatest  monthly  amount  was  5.93  inches  at 
Mt.  Pocono,  and  the  least  was  1.38  inches  at  Meadville.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2.69 
inciies  at  Philadelphia-Pt.  Breeze  on  the  29-30th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  15.2  inches,  which  is 
4.8  inches  above  the  62-year  normal.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  31.8  inches  at  Springs,  and  the  greatest 
amount  for  24  consecutive  hours  was  10.0  inches  at  Gordon  and 
Gouldsboro  on  the  13-14th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JANTJARY 


Year 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  93  stations,  was  30.3°,  which  is  1.8°  above  the  52- 
year  normal  for  January.  The  highest  monthly  mean  was 
36.2°  at  Uniontown,  and  the  lowest  was  19.4°  at  Gouldsboro. 
The  highest  temperature  recorded  during  the  month  was  69°  at 
Uniontown  on  the  4th,  and  the  lowest  was  —18°  at  Gouldsboro 
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Observers 


Allentown 

^-  Altooua..  

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

0  Bedford 

(^  Bethlehem 

„  Bloomsburg 

■c  Carlisle 

g  CUambersburg 

g  Clearfield 

"^  Ooatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Qettysburg 

Qordou 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtvpood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

Plioenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Seliusgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

Slate  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester...  ;■••••  • 
Wilkes-Barre(  Airport ) 

William.sport 

Williamstown 

York 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville  — 

o  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

^  Coudersport 

o  Dahoga 
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C>  Donora 
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Franklin 

Qreensburg 
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Grove  City 

Irwin 

Johnstown 
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Midland 
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Ridgway 
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Springs 
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Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 
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+0.7 

19.4 

-3.7 

.33.9 

+  0.8 
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-0.5 

30.0 

28.8 

-1.0 

34.4 

+1.8 

■32. 9 

-0.4 

31.2 
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28 
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201 
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27 
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3.02 
3.59 
4.15 
3.71 
3.66 
3.31 
3.05 
3.40 
2.93 
3.59 
3.29 
3.10 
3.00 
3.23 
3.61 
3.78 
3.92 
3.36 
3.52 
3.29 
3.06 
2.63 
3.18 
2.93 
2.87 
3.12 
2.27 
2.89 
1.95 
3.01 
3.87 
2.66 
5.93 
2.75 
4.02 
3  58 
2.63 
4.46 
4.87 
4.02 
3.37 
3.55 
3.44 
2.65 
2.89 
3.71 
2.57 
3.64 
3.89 
2.40 
2.83 
4.14 
2.76 
2.79 
2.46 
3.06 
3.47 
3.11 
2.81 
2.78 
2.55 
3.16 
2.88 
2.69 
3.06 
2.82 
4.60 
3.08 
3.38 
3.19 
2.42 
3.09 
3.69 
4.57 
1.38 
2.09 
3.10 
3.09 
2.89 
2.37 
2.92 
3.74 
5.74 
2.98 
2.80 
1.75 
3.06 
3.09 


-0.57 
+O..59 
+0.52 
+  0.71 


-0.14 


+0.22 
-0.21 
+0.08 
-0.67 
-0.31 
-0.66 
+0.16 
+0.27 
+0.03 
+0.69 
-0.42 
+0  16 
+  0.14 
-0.03 
-0.01 
+  0.02 
-0.27 
+0.26 
-0.07 
+0.30 
-0.45 


-0.13 

+0.15 
+0.21 
+2.96 
-0.39 
+  0.66 


+0.26 
+  1.16 
+  1.61 
+0  39 
-0.15 
-0,27 
-0.13 
-0.38 
-0.13 
+0.41 


+  0.56 
+0.61 
+0.26 
+0.56 
+0.32 
+0.37 
-0.17 
-0.60 
-0.02 
+0.24 
-0.12 
-0.95 
-1.07 
-0.70 
-0.96 


-0.82 
+  0.02 
+  1.01 
-0.34 
-0.05 
-0.44 
-0.79 
+0.15 
-0.63 
+  0.44 
-1  96 


-0.10 
+0.12 
-0.16 
-0.78 
+0.20 
-1.09 
+  1.60 
-0.72 
-1.16 
-1.48 
+0.09 


0.92 
0.80 
2.20 
1.17 
1.30 
1.24 
1.35 
1.41 
1.23 
1.45 
1.47 
1.20 
1.20 
1.60 
1.03 
1.73 
1.53 
1.06 
1.00 
1.19 
1.45 
1.05 
1.16 
1.27 
1.31 
1.55 
1.10 
0.95 
0.92 


11. 0 
23.0 
14.8 
12.2 
21.5 
13.5 
17.1 
16.0 
14.5 
19.5 
13.5 
17.1 
8.7 
14.2 
16.6 
14.0 
11.6 
21.0 
17.0 
11.2 
15.1 
12.9 
14.0 
12  3 
12.7 
12.0 
23.0 
14.8 
11.2 


1.34      14.0 


2.71      -0.06 
3.14      -0.12 


2.40 
1.27 
2.1(1 
0.83 
1.63 
1.50 
1.14 
2.49 
1.15 
1.74 
1.00 
1.18 
1.49 
1.09 
1.18 
1.97 
1.00 
1.57 
1.40 
1.23 
1.40 
1.78 
1.44 
0.88 
0.96 
1.29 
1.19 
1.35 
1  00 
0.70 
0.83 
0.75 
0.80 
1.45 
1.10 
1.20 
1.37 
1.12 
1.11 
0.95 
n.74 
1.08 
1.26 
1.55 
0.43 
1.17 
1.11 
0.80 
1.24 
0.88 
1.18 
0.97 
1.56 
0.89 
1.32 
0.58 
0.91 
1.15 


1.14 
2.59 


9.7 
14.8 
13.5 
18.5 
13.2 
12.0 
13.3 
11.0 
10.5 
12.1 
17.3 
12.1 
16.1 
11.5 
13.0 
13.5 
13.0 
15.2 
11.5 
18.1 
17.6 
12.3 
11.1 
13  2 
13.0 
12.0 
19.9 
21.0 
22.3 
11.8 
12  9 
14.2 
26.0 
15.0 
18.7 
11.3 
25.5 
19.0 
24.1 
23.6 
13.4 
16.0 
29.6 
26.7 
12.4 
10.5 

8.8 
11.0 
15.1 
10.9 
10.4 
27.8 
31.8 

8.5 
17.6 


20.5 
7.0 


11.7 
15.2 


nw. 
nw. 
nw. 


ne. 
sw. 
w. 


s. 
nw. 


nw. 
w. 


sw. 

e. 

ne. 


nw. 

nw. 

sw. 

w. 

ne. 

nw. 

w. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 


n. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

w. 


w. 

sw. 

se. 

nw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 


John  A.  FncK. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

I'rol.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

John  Hess. 

Howard  L.  Pyle. 

VVni.  A.  Korer 

C.  E.  KoppenhefTer 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansl.a 

Prof.  N.  W.  Swayue. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Kouald  II.  Marshall, 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Buieau , 

Mrs.  Delia  M.Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  I'aul  R.  Voder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.ol  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penua.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F   Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskiuson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Va  . 

J.  Earl   Sneaffer 

New  .lersey  Zinc  Co. 

I'.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Uuiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs   M.  Ordelia  Park>. 

ijeoiKe  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Su^quellanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  8.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

.].  L.  Melvln. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U.S.  Forest  Service. 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 

Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  rbemical  Co. 
U.  S.  "eather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Mnrsteller, 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


IT.  S.  Weather  Bureau. 


tH       th    flf,nortnre  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  Stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures 
For  cooperative  s  a  ons     e  ^^  ^^  ^^  ^^^^  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 

years  the  means  for  period  of  record  are  used. 


t  On  other  dates  also. 


•  Incomplete. 


H  From  all  available  records. 


lars  i,uB  iuci»"=       ,  b  .     to    indicate  respectively  1  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  Indicates  precipitation  less  than  .OUnch,  rain  or  melted  snow. 
plTomce  addresses' are^s "follows:  of  Lycippus,  Greensburg:  of  Neshamlny  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont.  Manayunk;  of  Dahoga.  Kane, 


Poit-OflSce  addresses  are 
of  Springs.  GrantsvUle,  Md 


RFD: 
W,  B.  0.  Pblladelphia-3-28-39-1050. 


.I.\N11.\KY.    n»8!) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


Da 

iiy 

Prooipltation 

for 

January, 

1989 

Draiuase  Kasin 

Day  of  month 

A 

Stationsi 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

HO 

81 

& 

AUantic  Dnxinage 
AlleutownS 

Lehigh 

.03 
"»■ 
.01 
.04 
.31 
.04 
.10 
.26 
T. 
T 

"45 

'.'is 

.56 
.73 

.61 
.05 

.67 
.13 
.42 
.14 
.89 
.16 

■;63 

.08 

.'66 
.37 
.41 

M 
.28 

'.'31 
.22 
.59 
.21 

T. 

'.07 

'.'08 
.06 

.08 
't.' 

't'.' 

'.'76 
T. 

.90 

'.'•io 

.24 

.80 
.40 
.61 
.22 

'".52 
.60 

'.'62 
.38 
.58 

'^55 

« 

.66 

.10 

.25 

.14 

.69 

.25 

.12 

.10 

.30 

.09 

.37 

.47 

.02 

T. 

.94 

.26 

.11 

.12 

.65 

.64 

.01 

.69 

.01 

■;o3 

T.' 

.01 

'!64 

.06 
.30 
.OH 
.24 
.11 
.25 
.30 
.35 
.22 
.36 
.19 
.14 
.25 
.23 
.21 
.32 
.23 
.48 
.17 
.18 
,03 
* 

.06 
.10 

.09 

'  .'23 
.10 

't'.' 

T. 

.09 
.13 
.10 

''20 
.04 
.04 

.i4 

.09 
.01 
.41 

T. 

'.'62 

't'.' 

■.'64 
.... 

'.'6« 

"".ib 
'.'63 

.07 
.10 
.05 
.10 
.04 

'.'i4 
.21 

.05 
,28 
.06 
.05 
.12 

".bf, 

.04 
.15 
.26 
.08 
.14 
.01 
.08 

.01 
.36 
.16 
T. 

'".\b 
.11 

T. 

.03 
.02 
.12 
.08 
.03 

.04 
.11 

"".bh 
.12 

T. 

.05 

.07 

't.' 

"26 
T.' 

't.' 

.03 
T. 

•r 

T. 
.10 
.02 
.02 

'!46 

'!63 
■r. 

.04 
.07 
.40 
T. 
.10 
T. 

'.'6i 

.08 
.05 
.14 

"."26 
.02 

.09 
.19 

'^26 
T. 

'!6i 
.10 

.06 

't.' 

.03 

't. 

't.' 

'.'90 

'.'08 
.04 

T. 

T. 

.10 

.07 

".'6i 

.40 
.80 
.66 
1.38 
1.17 
1.37 
1.27 
1.20 
1.30 
1.55 
1.24 
.42 
1.36 
1.70 
1.26 
1.22 
1.27 
.88 
1.06 
1  46 
1.47 
1.20 

.92 

.10 

.68 

.22 

.42 

.16 

.01 

.10 

T. 

.03 

.17 

.77 

.18 

.10 

.27 

.19 

.04 

.07 

.28 

.37 

.01 

.18 

8  02 

.10 

'tV 

".'\b 
"".m 

'!6i 
't'.' 

'.'6i 

3.69 

Ansonia- 

W.  Br.  Susq 

T. 

.... 

2.36 
4.16 

Arenilt.syille- 

Bitkers  Summit. . . 
Bald  Kagle  { 

Hr^ilfilrd 

3.71 

3.87 

Miiiaio  Susq 

JuuiHitA           

"62 

'.'63 

T. 

.12 

.11 

.03 

.05 

'  .'62 
.04 
.07 

■.'02 

".bb 
.09 

.... 
'.'06 

't.' 

'.'67 

T 

.10 

T. 

.01 
.17 
T. 

't. 

T. 

.02 

T. 

T. 

't', 

T. 
T. 

.... 

2.77 
3.66 

Bellefoute 

W.Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Middle  Su.sq 

Susiiuehauna 

Lower  Susq 

Potomac 

.  .  .  . 

2,49 

Borwindalet 

Bethlehem 

Big  Knob.-  

Bloomsburg 

Bloseryille 

Bultalo  Mill.*- 

Carlisle 

Carter  Camp  J 

Center  Hall 

Chambersburg-.... 
Clearlield- 

8.78 
3  31 

't.' 

T. 

't.' 

■;66 

't.' 

'.'65 
't. 

.05 

2.67 
3.08 
3  26 

.27 
T. 

3.61 

.05 
.06 
.05 

'[55 
.09 

3.40 

\V.  Ur.  Susq 

Su^quohanna  ... 

I'oiomao 

W.  Br.  Susq 

::.: 

.08 

.02 

't.' 

.07 
■f.' 

3  IS 

.07 
T. 

"".05 

T. 

.17 
.09 

■f.' 

3.87 
2  93 

.11 

't'.' 

3.59 
3.29 

Lower  Susq 

3.10 

Conshohocken 

Covington^ 

uoyle.stown 

Dri'ftwoodt 

Du  Bois 

Sphnvlkill 

.24 

.38 
.01 
.26 
.27 
.05 
.23 
.81 
.34 

1.03 
.41 
.31 
.74 
1.16 
1.06 
.93 
.71 
.41 
.01 
.49 
.47 
.03 
.08 

tV 

.29 
.45 

.18 
.67 
.15 
.28 
1.10 

'.'24 

.32 
.63 

.08 
.26 
.27 
.08 
.22 
.37 
.77 

.67 
.20 
.60 
.27 
.74 
.60 

1  00 
.52 
.34 
.05 
.48 
.49 
.62 
.0.=, 
.01 

1.17 
.17 
.50 
.40 
.45 
.30 
.70 
.67 
.10 
.50 

.20 
.08 

"'.m 

.05 
.03 
.11 
.13 
T. 

.27 

,06 

'  .'02 
.80 
.05 
.35 
11 
.03 
.01 
.09 
.13 
.16 
T. 

' .'  is 

.06 

.15 

.12 

.30 

.15 

.01 

T. 

T. 

.15 

T. 

.60 
1,34 

1.14 
1.20 

* 

1.50 

.91 

.92 

.36 

1.20 

1.73 

1.53 

.13 

.94 

.10 

.78 

1.19 

1.44 

.36 

.20 

.96 

1.27 

1.23 

1.20 

1.31 

.77 

1.55 

.33 

1.10 

.95 

.14 

.92 

1.34 

.50 
.16 

1.30 
.10 
.22 

1.51 
.15 

1.01 

1.17 

.58 
.10 
.14 
.07 
.03 

''79 
.17 
.17 

.Ob 

1.05 

1.50 

1.16 

.20 

.07 

'!08 
1.05 
.17 
l.lfi 
.22 
T. 
.92 
.13 
.18 

1.76 

Lower  Del 

W    Br   Susq  

T. 

.24 

.02 

[44 

i'V 

.30 
.11 

".07 

'.'65 

.16 
.11 
.06 
.07 
.01 
.16 

'[os 

.02 
.03 
.12 
.01 
T. 

't'.' 
'!63 

T. 

.02 

't.' 

.05 
T. 

T 

T. 

tV 

.22 
.34 
.24 
.16 
.32 
.44 

'^27 
.31 
.49 

* 

.30 

'  .'63 
.36 
.55 
T. 

.... 

'.'63 

.03 
.10 

'!6i 

.33 

.18 
.06 
.10 
.28 
.16 
.04 
.22 

.08 
.16 
.09 
.31 

* 

.20 
.15 
.31 
.22 

28 
T. 
.05 
.10 
.35 
.19 
1.25 

28 
T 
.15 
.15 
.10 
.14 
.02 
.17 
.20 

"'.b'l 

'  '* 
't. 

T. 

.('2 

'  .'20 

.08 
.20 
.08 
.05 
.18 
.06 
113 
T. 

.09 
T. 

.12 
.02 
.05 
.05 

.03 
09 

.... 

T. 

'.06 
.01 
.06 
.04 
.04 

T. 

.03 
T. 
.20 

'!io 

T 

.07 
.03 
.01 
.02 

'".bs 

.05 

T. 

.05 

T. 

.03 

'.'io 

'.'63 
.06 

't.' 
't. 

.03 
T. 
T. 
T. 

.06 

"".b2 
.01 
T. 
T. 
T. 
.08 

't. 

.01 

.05 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

T. 

... 
■■*' 

r. 

.24 

* 

.12 
.10 

« 

.13 

'!i6 
.33 

.19 
.01 

!64 

.45 
.07 

3.66 
2.69 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W    Br.  Susq 

.25 

• 

.03 

't'. 

T. 
.19 
T. 
'I' 

'.'io 

'.'i3 

T. 
T. 

.05 
.10 
.02 
T. 

't. 

"!67 

.03 

.04 

•:o7 

T. 

.04 
T. 

't?'. 
't. 

T. 

03 
.09 

T. 

T. 

.'62 
.21 
.07 

2.69 

Emporium 

Eugli.-ih  Center!... 

3.00 
2.94 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

3.23 

Forest  City- 

Fredericksville-... 

.05 
.02 

't. 
".m 

T. 
T. 

3.60 
3.83 

3.81 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

Girardville^ 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.... 

.... 

2.95 
3.78 
3.92 

Lower  Susq 

T. 

't  ■ 

.04 

T. 

T. 

't'.' 

T. 

.01 

.03 

'!io 

.03 

't. 

.01 

't.' 

.01 
.01 

3.21 

3.35 

Gouldsboro^ 

.... 

.... 

']08 
.01 
.03 

T.' 

.04 
.02 

•f 
.01 

.'in 

.07 

.05 

.06 

T. 

.02 

.01 

''i'.' 

.... 
'■i'" 

T. 

.08 

't.' 

T. 

3.52 

Graterford 

Schuylkill 

T. 

.01 

.44 

T. 

T. 

T. 

.09 

.40 

'!63 
.02 
T. 

tV 

T." 
T. 

.10 

T. 
T. 

'!62 

t'. 

"".b'l 

T. 

".b9 

T. 

.19 

.02 

.04 

.06 

T. 

,03 

.11 

.05 

.50 

.04 

.07 

.02 

T. 
.01 
T 

't. 

.05 
.04 
.09 
.07 
.02 

3.01 
3.29 

Harrisburg'Jtl 

Hawley*^ 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

T.' 

T.' 

'.'65 
.08 

'!64 

't.' 

.03 

't. 

T. 

't.' 

';o4 
.00 

T. 

.03 

t'. 

T.' 
T. 

.16 

3. 06 
2,63 

Holl  ^terville  - . . . . 

3.07 

Lower  Susq 

't.' 
't" 
't.' 

'!54 
.43 
T. 

.22 

'^29 

'.'iii 

'".3} 
.09 

't.' 

"os 

.09 
''i''.' 
'.'i2 

3.18 

2.93 

Huntsdalet 

Hyndman2 

Kylertown$**i 

Lakeville^ 

Louer  Susq 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

.... 

2.71 
4.38 
2.87 
3.20 

3.12 

Lehigh  

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

.11 
.05 
.03 
.02 
.06 
.06 

.02 

T. 

.02 

.20 

.14 

.12 

T. 

't'.' 

.01 

3.26 

Lawrenceville 

Lebanon^  

't.' 

T. 

't.' 

't. 

.05 
.42 

'.62 

2.27 
2.89 

Lehighton2 

3.16 
1.95 

Lock  Haven 

W.  Br.  Susq 

N    Br.  Susq 

.... 

3.01 

Mapleton  Depot^  . . 

Juuiata 

T. 

* 

T. 

.14 
.24 
.16 
.83 
1.03 
.16 

.04 
.15 
.51 
.27 
1.20 

4^ 

T. 
.09 
.01 
.04 
.06 

T. 

* 

T. 

.46 
.76 
.66 
.44 
.72 
.89 

.06 

.04 

.29 

.26 

T. 

.07 

.31 

.78 

.05 

.14 

'.'64 
.26 

.08 
* 

.16 

.13 

.10 

.12 

.06 

T. 

.40 

'!6i 

.06 
.10 

'!i3 

.05 

".bi 

.07 
.09 
.14 

't. 

'.'06 

i'.' 

,'63 

T. 

.05 

.  .^. 

.75 
2.40 
1.41 

.35 
1.31 
1.00 

1  32 

.93 
1.27 
1.20 
2.00 
1.33 

.83 

.20 
1.63 
1.80 
1.53 

.76 
1.50 

• 

1.14 

.30 

1.79 

1.15 

1.81 

1.74 

1.25 

.13 

1.00 

1.40 

1.46 

1.18 

1.35 

.90 

.15 

1.09 

1.18 

.55 
.10 
.19 
.84 
.12 
T. 

.08 
.10 
.26 
.26 
.30 
.03 
.06 

1.10 
.15 
.18 
.08 
.87 
.07 

1.53 
.08 

1.20 
.38 
.53 
.20 
.25 
.16 

'".23 
.19 
T. 
.13 

.18 
.73 
.30 
.12 
.03 

2,28 

Marcus  Hook 

3.87 

Martin<?burg2 

Matamoras  '^ 

.luniata 

Ipper  Del 

T. 

.21 

.... 

3,08 
2,56 

Mauch  Chunk 

Mc  Conneil  sburg^ . . 

Lehigh 

T. 

.11 

.10 

.... 

.06 

.15 
.12 

.10 

't'.' 

'.'i2 
.10 
.09 
.10 
.05 
T. 

T. 
.11 

.04 

.03 
'.'67 

'.'io 

.11 

.07 

3.70 
2.67 

Millersburgl 

Millvillet 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.34 

.35 

■.'60 
.21 
.07 

.09 



.46 
.17 
.09 
.17 

.45 
.58 
.07 

.01 

'.'64 

.28 
.24 
.11 
.20 
.30 
.36 
.57 

.02 
.01 

"'.bi 
".bh 

.06 
1.20 

.06 
.08 
.04 

".b- 

".05 
.06 

T. 

.02 

.09 

.13 

.05 

.08 

.04 

.02 

.04 

.07 

.16 

'!i7 
.16 
T. 
.09 
.13 
.06 
.20 
.13 
.15 

't. 
'.'63 

.04 

't'.' 

.16 

't. 

T. 

.07 

't. 
'.'io 

't. 

.20 

2.95 
2.07 

Montrose 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

lie 

'.'06 
.02 

T 
.03 

'!62 
T. 

T.' 
.05 

T. 

'!48 

2,66 

Morris  Run 

T 

2.71 

Mount  Pocono 

5,93 

Mt.  Uniont 

Muncy  Valley 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Sclnivlkin 

3.06 
2.75 

Myerstown2 

3H 

3  81 

Neshaminy  Palls^. 

Lower  Del 

.Tuniata 

.05 
.20 

tV 

T. 

.20 
.25 
.15 
.39 

1.03 
.88 
.44 

.06 
.20 

'.'63 
.06 
.05 
.08 

.H4 
.4fJ 
.50 

":% 

.25 

'.'63 
T. 

.30 
.42 
.26 
.14 
.10 

.05 

.02 
't. 

T.' 



T.' 

.47 

■.'06 

• 

.03 

4,02 

New  Bloomfield. . . 

3.58 

Lower  Del 

.Tuniata 

'!i7 

.08 

.28 

.01 

.15 

T. 

.03 

T. 

.09 

.02 

'!i6 
.29 
T. 
.09 
.04 
.12 
.50 
.03 
.03 

''62 
'.'62 

.15 

'.'6i 
't. 

2  99 

Newport^ 

.09 
.09 
.08 
.18 

't.' 

.08 
.01 
T. 

't.' 

't. 

.03 
T. 

.03 

2.84 

New  Tripoli 

Scluivlkill 

S'-huvlkill 

3.71 

Orwigsburg2 

PalmertonS 

3.67 

Lehigh 

Upper  Del 

.33 

T. 

.07 

.60 

.11 

.29 

.02 

.62 

.06 

.68 

.55 

.'5 

.85 

.35 

T. 

.38 

.10 

.10 

.28 

.02 

2.63 

Paupack2 

2  91 

Philadelphia!!.... 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

;:;: 

T. 
T. 
T. 

'.■37 
.63 
.02 

'  .'65 
.05 
.41 
.27 
.10 

.06 
.70 
.08 
.60 
.30 

';63 
.04 
.90 
.82 
.11 
.20 
.,30 
.52 
30 

tV 

'.'08 

.05 
.09 
.08 
.02 
.05 

".05 

'.'i7 
.12 

'.'63 

T. 

.05 

'.'i2 
T. 

'!i2 
't.' 

T. 

"t' 

.83 
1.10 
.83 
.24 
.72 

'!05 

'!38 

.88 

'".20 
.27 
.35 

't'.' 

T. 

.26 
.20 
.26 
.17 
.72 
.60 
.20 
* 

.15 
.13 
.27 
.10 
.30 
.06 
.35 

T. 

.02 
.03 
.02 
T 

.05 
.05 
T. 
,0J 
.03 
,14 
.01 
.01 

'.'63 

.03 

.02 

.06 

T. 

T. 

.12 

.02 

.02 

.02 

.01 

.15 

.02 

.05 

.02 

.04 

T. 

.01 

'.'06 
.02 
.03 

.88 
.70 
.89 
.18 
.20 
1.99 
.17 
.25 

'.'ie 

.26 

4.46 

Phila.  Navy  YardS 
Phila.-P'nt  Breeze. 
Phoenixville 

T 

'.'61 

"".04 

'.b\ 

.... 

4.87 
4.32 
4,02 

Pine  (^irove 

't.' 

't.' 

'!i.5 

4.18 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Upper  Del 

Schuylkill 

.... 

4.33 
3.37 

Pottstown2 

Pottsville2 

Quakertown 

Readingti 

Schuylkill 

Schuylkil! 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

■••• 

;::: 

'js 

T. 
T. 
T. 
T 
.01 

".bi, 

T. 

3.38 
3.92 
3.55 
3.44 

Renovo2 

2.71 

Retreat 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

T.' 

■v.' 

2.60 

Scrantonji 

Selingsgrove 

.01 

T. 

'loi 

.02 
.03 

2.65 
2.89 

Continued  on  page  4. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Januaey,  1939 


Daily  Precipitation  for  January,  1939  — Continued  from  page  H 


Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

! 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2C. 

27 

2H 

2» 

30 

u 

0 
E- 

Atlantic  Drainaoe 
(continued) 

Sellersvillet 

Lower  Del 

.60 
.14 

!63 

.20 

tV 

.'6i 

.20 

.05 

.16 

!i9 
.30 
.12 
1.15 
.37 
.41 
.20 

.... 

T.' 

.20 
"06 

.03 

■r. 
".'63 
!6i 

;o2 

T. 

t'.' 

T. 

.57 
.47 
.30 
.55 
.69 

.'ig 

.32 
.19 

■  .'03 
.47 
.03 
.15 
60 
.69 
.24 
.17 
.21 
.26 

.  .^. 

■■«■ 

.15 
.21 

.17 
.28 
.44 

• 

.23 
.03 
.19 

.40 
.1.') 

.05 

.01 

.03 

1 

.02 

.1.5 

.24 

.10 

.09 

.04 

".bb 

T. 

'!02 

T. 

20 
T. 

't'.' 

T. 

T. 
T. 

.13 

.01 
.OS 

';i4 

03 
.01 
T. 

r 

T. 

:66 

.'65 

.08 

'!6i 

T. 
T 
.01 

't.' 

.21 
.04 
.01 

T.' 
T 

;io 

T. 

.05 

T. 

".b3 

T. 
T 

.02 
.02 
.04 

■.•,,• 

T. 
.04 
T. 
T. 

T. 
')". 
.09 
.03 

"t".' 

T. 

.02 
.01 
T 

.05 

.. 

.05 

08 
.06 
.05 
.OK 
.14 
.12 
.10 
.03 
.06 
.10 
.04 

.07 
.08 
.05 

!io 

.26 

.03 
1- 

.01 
.Ob 
.09 

.39 
.10 
18 
.12 
.05 

1.04 

1  20 

1.97 

I.IIO 

1.5; 

1   4(1 

.55 

.42 

1  23 

90 

1.40 

.08 
.03 
.20 

06 
.08 
.22 

91 
.70 
.14 
.20 
.19 

3.38 

StiadeUapt..  

Siiawmout 

Middle  Susa 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  SusQ 

Upper  Del 

Lower  SusQ 

't.' 

T. 
T 

04 
T 

T. 

".02 
'.'(JH 

T. 

".bi 

T. 
T. 

■!67 

.03 

'63 

.08 
.01 
.12 
.16 

'!oi 

T 

r 

2.45 
3.71 

dtuppeiisburg 

State  College 

Stroudsburg2 

".bi 

.03 
T. 

T. 
T. 

T.' 

T 
T. 
T. 

2.67 
3.64 
3.89 

dunbury2 

"61 
02 
.05 
T. 

.02 

T. 
T. 

't'.' 

3.26 

SusQuebauua^ 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.SusQ  

Lower  Susq 

.05 
T. 

T.' 

2.15 

Xowauaa 

Weiitert 

.05 

".bb 

2.40 
2.63 

Wellsboro 

Wernersville^.  [nr] 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.33 

T. 

T. 

2.83 

WeslCbester 

Lower  Del 

.41 

'!39 
.51 
.42 
,96 
.25 
.35 

1.50 
.25 

.10 
.11 
.02 
.19 
.18 

'!i7 
.13 

".2\ 
T. 
.13 

'!38 
.36 
.03 
.10 

".n 

.26 
.10 

.07 
.06 
.05 
.16 
.04 
.15 
.13 
.07 
.16 
.12 
.09 
.13 

'.'6i 

.20 

"W 

.05 

.12 

,22 

■!23 

!64 
.02 

T. 

.05 

■\\ 
'1' 
.01 
.04 

.06 

.'33 
12 

.02 
T. 

.41 

;i5 

.15 

"64 
01 

* 
!31 

1.00 
.55 
.11 
.32 
.39 
18 
.32 
.67 
.74 
.04 

.26 
.62 
.38 
.21 
.69 
.04 
.60 
.10 
.04 
.65 

.n 

.60 
.51 
.70 
.40 
.05 
.05 
T. 

'!24 
.36 
.50 

.14 

.60 
.10 
.06 
.08 
.02 
.44 
47 
.12 
.86 
.69 
.03 
.09 
.60 
.43 

.25 
10 
.11 
.04 
.11 
.10 
.23 
.18 
.31 
25 

.15 
.10 
.17 
.02 
.09 
.18 
03 
.12 
.04 
.07 
.26 
15 
.06 
06 
.15 
.10 
.16 
.18 
.12 
.4(1 
.06 
.06 

.28 
.08 
.11 
.04 
.28 
.13 
.04 
.05 
.06 
.13 
.16 
.31 
.14 
.12 
.01 
.08 
08 
.12 
.20 
.08 
.08 
.30 

.16 
.02 
.34 
.07 
.04 
07 
.10 
.0? 
.06 
.03 
.03 
.25 
.45 

'.OS 
.23 
.21 
.If 
.05 
.2f 

'ii; 
.1 

.31 

J6 
.11 
.19 
22 
.U 
.10 
.10 
T. 
.13 

.12 
.l'4 

23 
T. 
.06 
.02 
T. 
.02 
T. 
.09 
T. 
.20 
.14 
T. 

02 
.05 
.03 

".b\ 

.14 
.07 
.14 

.02 
.15 
.04 

r 

.05 

T. 

.  '2 

.02 

.06 

.12 

.03 

.03 

.01 

.12 

.05 

.02 

.01 

.11 

T. 

.06 

.03 

.10 

.08 
02 

.02 
07 

.04 

'!i6 

.09 
.03 
.06 
.07 

05 
T. 

09 
.10 

04 
.02 

'08 

T. 

.16 

!    .14 

.05 

.Ob 
.01 
.07 

.05 
.07 
03 

[64 
30 

.19 

.09 

.03 
.23 
.02 
.13 
.10 
.05 
U 
T. 
.14 
.06 
.20 
.07 

'.'io 

.10 

".ii 

.20 
.08 
.04 

.12 
.05 
.1)5 
.08 
.23 
.09 
.08 
.08 
.02 
07 
.06 
.25 
.13 
.01 
.06 
.02 
.02 
.12 

■."(is 

04 

.10 
.08 
.01 
10 
.06 

"69 
.18 
.09 
.05 
.04 
.16 
.26 
.07 
.10 
.11 
.13 

".bi 

T. 

.oe 
.11 

't" 

T. 

.04 

02 

r 

T.' 
T. 
1 

't. 

T. 

02 

.04 
.06 
02 

.o.< 

05 
.08 
T 
.11 

.'67 
.02 
.06 
T. 

!62 

;62 

.02 
.17 

.18 
.07 
.04 

T. 
.06 
.04 
.06 
04 
0,'i 
.08 
.04 
.0) 
.03 
.02 
.07 
.14 
.02 
.03 
.04 
.02 
.03 
.OX 
.02 
.07 

.Ob 
.08 
.03 
.03 
.03 

"bi 

.04 
T. 

.04 
.03 
.06 

';64 

.07 

".bi 

".W 

".ic 

.OS 

.IS 

.04 

i 

.02 
02 
'1 
T 

".bi 

.05 

1(1 

.12 
.02 
.10 

03 
.05 
.05 
.04 

08 
.02 
.07 
.01 
.10 
.03 

"62 
.08 
.02 
.26 
.10 
.04 

.06 
.12 
.07 

'!ii 

.05 
.05 
.02 
.01 
.08 
08 
.05 
.03 
T. 
.01 

'.('2 

.12 

T. 

.05 

.03 

.10 

.01 

T. 

.03 

.04 

"'i' 
.03 

.08 
.06 
.05 
.00 
.15 
.03 

".b% 

.01 
.05 
.05 
T. 
.05 
T. 

.04 

.06 
"^02 

".ffi 
.CB 

T. 
01 

.04 
.05 
.03 
T 

^21 
.05 

.07 
.06 

".bb 

.08 
T. 

.75 

08 
.02 
.03 
T. 
.02 

:66 

.11 

15 
.16 
T 
.10 
.03 
.04 
.04 
T. 
.08 
.03 
.33 
.12 

43 

1.78 
1.06 
1.44 

.40 

.62 

.81 

1.29 

54 

.72 
1. 10 

1  20 
.93 
91 
.64 

1.19 
.90 

i'61'1 

66 

1.19 

.8H 
1.0-2 

.39 

".m 

1  31 
1  10 
1.20 

.91 
1.37 
1.12 

.75 

1  n 

.96 

.74 

1.08 

I  26 

.77 

..50 

.80 

.96 

.98 

1.20 

1.55 

1.32 

1.08 

i!i6 

1.17 
1.18 
1.00 
1.12 
1.11 
.80 

1.35 

.99 

1.24 

1  02 

.88 

1.20 

.72 

1.18 

1.04 

.80 

.97 

1.56 

1.11 

■;89 

1.32 
.68 
.91 

1.15 
.90 
.9C 

l.OE 
l.« 

.12 
.93 
.12 
.98 
.88 
.07 
.16 
.98 
.34 
.16 

.49 
.96 
.90 
.09 
.39 

".bb 
61 
.16 
.56 
.21 
.80 
.81 
.16 
.15 

"."57 
.01 

'!36 
..52 
,72 

.66 
.15 
.29 
.39 
.25 
.04 
.88 
.18 
.19 
.49 
.44 
.80 
.13 
.32 
.08 
.02 
.30 
.48 
.06 
.44 
.2( 
60 

.31 

.20 
.06 
.57 
.38 

"^66 
.74 
.36 
.38 
.24 
.30 
.23 
.05 

"47 
.45 
.12 
.40 
.11 
.50 
.64 

.W 

4  14 

Westgrove^ 

Wilkes- Barrel*... 
Wilkes-Barre^H 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Su:iq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

f. 

'.'6:5 
T. 

.01 

".bb 
.06 

.06 

t'.' 

T. 

.16 

T. 

T. 
T. 

t'. 

T. 
'1 

3.20 

T. 

T. 
.12 

".be 

".oe 
'•'v.' 

T. 

.04 

't. 

.19 

'!34 

.78 

.0:< 
.07 
.03 
.30 
.04 
.10 
1.35 
.13 
.7(1 
.09 
.24 

".20 
.28 
.14 
.03 
.16 
.11 
04 
T. 

.08 
.35 
.20 
.18 
03 
.66 

"'39 

T 

T. 
.01 
.0: 
.29 

T. 
.16 
.20 
.08 
.09 
20 
.01 
.16 

.IC 

.18 
.20 
.03 
.02 

't 

'.Vi 
.44 
.09 
.12 
.48 
.16 
.12 
.09 
.06 
.16 
.26 
* 

T. 

.2C 
.11 

2.76 
2.70 

Wiliiainsport 

Williamstowu 

T. 

.01 
T. 

".13 

t" 

.19 

T. 

T.' 
T 

T. 

.i2 

.35 

"jb 

.77 

.03 

■.■42 

* 

.27 
.68 

'!46 
.04 
T. 

• 

.08 
35 

2.79 
2.46 

ijork 

.0-; 
01 

.04 
01 

T. 
T. 

.21 
.16 
.05 
.24 
12 
T 
.1(1 
.06 
.01 
.20 
.11 
.17 
.45 

'!(i2 
T. 
.20 
43 
T. 
.04 

.05 
.08 
03 
T. 

24 

.02 
.04 
04 

'63 
01 
.08 

T. 

T. 
18 

".bb 

't" 

;oi 

.0^2 
.06 
.01 
.07 

'.'21 
T. 

T 
T. 

■'03 
.03 

■^02 

'tV 

.01 

3.115 

i:orkUaveu2 

Lower  Susq 

Schuylkill 

2  93 
5.37 

" 

.02 
T. 
.21 

■.'08 

.'i2 

T. 
T. 

".ib 

".bi 
r. 

".b\ 
r 

't." 

.'07 

'69 
05 

■r 

T. 
T. 
T. 

.08 
.02 

T 
T. 

.09 
T 
T. 
T 

.01 
.15 
03 
.02 
.07 
.08 

■;o6 

.18 
T. 

;i5 

.06 

T. 

.09 

T. 
.'63 

'."08 
T. 

T. 

'."in 
.10 

"."6: 
.1.1 

.OS 
.03 

.15 
1  -"^ 

T  " 
.06 
.02 

.03 

'.04 
.02 

'!io 

.02 

T. 
.10 

!6i 
■'62 

T 

T. 

■'65 
.04 

« 

T 
T 

■!63 

'.'67 

■;63 

T 

.03 
03 
T. 
.02 
.01 
.01 
.06 
02 
.03 
.01 

".bi 


.... 

■;i2 

".bi 

T. 

T. 
)  ... 

3.89 

Ohio  Drainage 
Acmetonia^ 

Allegheny 

2.73 

Beaver  Falls 2 

Blairsville2 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

unio 

Allegheny   

03 

T. 

T 
T. 

'.'ie 

T. 

.10 

".'n 
.  .^. 

.05 

3.20 
4.11 
2.21 

Bruokville2 

Buckstownt 

3.47 
2.66 
3.11 

Ohambersville 

2  81 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio           

.01 

2.78 

Pln.rima2      

3.67 

2.55 

Coatiueiice2       .     . 
Connellsville  2 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 
Allegheny 

.'ii 

.  .^. 

.16 
T. 
.60 
.07 

f.' 

4.20 
2.26 
3.16 

Coudersport 

T. 

2.8» 

Al  leghen  v 

'.'i7 

05 
.14 
.12 
T. 
.07 

.21 
.08 
.0; 
.16 
.29 
.19 
.61 
.02 
.06 
.02 
.05 
.35 

'.bi 
.02 

07 

.02 

T. 
.11 
.07 
0; 
.20 

T. 
T 

.17 

T 
T. 

'.'69 
.06 

■.'63 

".ib 

.41 

.07 
.13 
.13 
.02 
.32 
.16 
.04 

.05 

.11 
.20 
T. 

'!i8 

06 
.09 

.12 
.10 
.04 
.06 
.09 

03 
.15 

03 
.10 
.12 
.24 
.30 
.03 
.06 
.04 
.03 
.03 
.13 
T. 

10 
.03 
.10 

.12 

.04 
03 
.14 
.04 

".20 
.19 
.11 
.07 
.03 
.23 
.12 
.04 
* 

.03 
.06 

"bi 

T. 

.06 
.14 

.05 

';66 

T. 

"t'.' 

'.6i 
't.' 

T. 

"!62 

'.'03 

.04 
.17 

.03 
.06 

';('i3 
.02 

't.' 

.03 

'i'".' 

T. 

i."i)4 

".'61 
"bi 

T. 
T. 

2.59 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

tV 

'.'ii 

.24 

•••• 

'!0H 
■.06 

.02 
.12 
.06 
.08 
.07 

.03 
.10 
.12 
.05 
.09 
.02 
.12 

"m 

.02 
.01 
05 
.26 

f. 

.22 
.05 

f. 
.01 
30 
T. 

.04 
.19 
.01 
.01 
T. 
.07 

".iyi 

.05 
T. 
.03 
.10 
.12 
.0? 
.2C 
06 
.04 

".'li 
'  '* 
.01 

.15 
)    .1: 

".bb 
T. 

".bi 

T. 
!l3 

■;i2 

'.is 

t" 
T. 

T. 

T." 

T. 
T 

T.' 

.49 
.94 

.30 
50 

"bh 

.43 
.17 
.30 
.70 
.48 
.62 
.06 

T." 
T 

.'35 
.36 
T. 

'!32 
.04 

.30 

.30 

.20 

'!ii 
t' 

.55 

!55 
1.35 
.22 
.3C 
.65 
0' 
..5' 
T. 
.7- 

T. 

.2' 
.2; 

3.06 

2.82 

2.75 

Ebeusborg 

FrautUu^. 

Greensboro2 

Qreeusburg 

4.60 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Youghiogheny    . 

T. 

.06 

.13 

.05 

.03 

3.08 
2.73 

3.38 
3.19 

Beaver 

Monongahela.... 
Conemaugh 

2.42 

3  «( 

Johustowu 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

3.29 
3.38 
2.44 

Lake  Lynn  2 

Lock  No  2^ 

Lock  Mo.  4  2 

Lock  No.  52 

Ohio 

Monongahela... . 

Allegheny 

Conemaugh 

.03 
T. 

r. 

T 

.21 
T. 

'.'40 
.20 

'^20 

r 
.45 

T 

2.00 
3.02 
3.17 
4  57 
3.34 

Marienville; 

McKeesporl2 

.02 
T, 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

•••■ 

.6i 

.01 
.01 

T 

.01 

12 
T. 

01 
.02 
.08 

'!6i 

T. 

T. 
.14 
.21 

.60 
.06 

.02 
.01 
.01 
.12 

".M 
T 

.05 
.0" 

".bb 

".b^ 
".bb 

T 
.30 

.03 

.OS 

T. 

1   -05 
.03 

'■(ii 

.07 
.06 
.10 
.08 
.04 
. . . . 

".'63 

02 

T. 

".bs 

'!06 

T. 

... 

2.41 
1.3« 
2.86 

.081. . 

IVri^lttriH             

"."08 

'!66 

T. 

.05 
.49 
.02 
.73 
.10 
.20 

47 
.30 

01 
.21 
.38 

■;82 

.46 
.62 
.55 
.63 
.05 
T. 
.22 
IC 
.OS 
.OS 

".k 

... 

.55 
.7i 

!    .1' 
!    .L 

'  .bi 

.06 
.03 
T. 
04 
.03 

T. 
T. 

T. 

.02 

".OS 
... 

".m 
>'t. 

1 ... 
) ... 

3.17 
2.16 
3.03 
3.10 
3.0s 

Mount  Lebanon. 

Natrona2 

New  Castle..  

Newell* 

Monongahela.... 

.01 

T 

T 

.09 

.03 

T. 

.03 
.03 
.10 

... 

... 
'.'2.' 

■;ie 

>    .05 

) ... 

T. 

T. 
.01 
T. 

't.' 



T. 

".b\ 

... 

Parkers  Landing^. 

Pennline2 

Pittsburgh^tl..^... 
Punxsutawney  2.. . 

RHlgway2 

Rochesterl 

-(altshurg2 

SewardS 

8haron2     ... 

8harpsville2 

Smethpon2 

•^om'T^et 

Springs  

TitusvlUet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir.. 

\'^andergriftS 

Warre\\2 ... 

Wavnesburg 

Westford2 

West  Newton  2 — 

Lake  Drainnge 
Erietl 

8.45 
2.SS 
2.88 
2.74 
2.37 

i 

3.40 
2.7t 
2.95 
2.8( 
2  8( 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Heaver 

'.Ol 
.01 

T. 

... 

••■ 

T. 

"Ah 

T. 

".\i 

".\9 
T. 

".m 

T. 
T. 
.01 
.07 
.05 
29 
.01 

.or 

.02 
f. 
.2 

04 
T. 
.22 
.25 

'.'69 
.04 
.11 
.12 
.22 
.14 
.14 



M 

.IS 
... 
.2C 
.2V 
.0' 
.OS 

T. 

';64 

t'. 

... 

'!6i 

.... 

'.'62 

tv 

'.'oe 
"6{ 

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny 

Allegheny 

Allegheny 

Mononeahela... 

Youghiogheny 

Conemaugh.... 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 

Lake  Erie 

Genesee 

3.74 
5.74 
2.7J 

1 
2.9f 
2.8( 
1.7. 
3. Of 
8.0< 
2.9< 
2.9* 

Y 

Raymondt 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hom^  endn>g  at  the  time 
of  obTervaLT  ™rrorde^  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Pr^dP^tafon  measured 

in  the  morning-  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       4    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
«  PredTtationfor  period  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     *  Included  in  next  measurement        T.  (trace) 

wh^n  or"  iXnon  is  les  than  .01  inch.  §  Incomplete  or  missing  t  Daily  amounts  Inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewviUe: 
oT  Acmernir.Zkl.i:  of  Pennline.  Linesyille:  of  Unity  Reservoir.  Greensbnrg:  of  Qirardville.  Shenandoah:  of  Ix>ck  No.  6.  Schenley.  «  Airways  SUtion.  f  River 
Station. 


January.  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Daily  Temperatures  for  January.    1939 


StftUont 

1 

3 

8 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

■22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

A1tnnll&     

. ..  f  Maximum.... 

40 

46 
32 

48 
27 

48 
32 

46 

32 

47 
41 

68 

28 

60 
35 

67 

28 

61 
89 

49 

32 

46 
'27 

80 

'20 

26 
19 

29 

8 

88 
14 

84 
16 

80 
22 

•26 

16 

27 
II 

86 
22 

42 

16 

24 

7 

87 

16 

'28 
6 

10 
-1 

'28 

7 

81 
4 

86 
26 

88 

80 

86 
21 

87.4 

AIMIWitw 

1  Minimum.. . . 

21.8 

Bedford 

.. .  )  Mrtxtuuuit... . 

4fi 

52 

57 

65 

46 

50 

58 

64 

69 

66 

64 

40 

36 

29 

27 

.36 

38 

32 

30 

82 

41 

42 

81 

88 

88 

18 

26 

36 

87 

87 

88 

41.2 

*  Minlmvuu.. . . 

85 

27 

35 

35 

34 

40 

24 

38 

'29 

39 

86 

•26 

21 

21 

0 

16 

13 

26 

18 

3 

2.) 

■20 

10 

21 

13 

8 

10 

-4 

•23 

84 

'28 

■U.:i 

ikAthlAViAm       

...J  Maximum  — 

41 
30 

62 
86 

49 
34 

36 
•29 

42 
80 

53 
37 

63 

39 

52 
40 

64 
28 

66 
39 

66 
42 

44 
33 

f. 

29 
'20 

88 
18 

83 
14 

35 
27 

34 
19 

'29 
17 

'29 
9 

30 
•20 

35 
24 

'28 
11 

38 

18 

37 
20 

21 

8 

22 

9 

84 
14 

40 
28 

84 
32 

84 

38.8 

j30Ul>o>*ou>  • 

'  Minimum.. . . 

24.9 

nirw^Tn^htirff    

. . .  <  Maxlmvnti... . 

40 
2S 

49 
3(1 

42 
29 

40 
27 

45 
31 

51 
31 

64 
31 

47 
33 

61 
21 

69 
30 

62 
37 

39 
30 

33 
23 

32 
22 

S4 
-1 

.30 
4 

35 
17 

30 
'22 

30 
17 

33 
-6 

34 
16 

41 
23 

27 
7 

38 
10 

36 
15 

18 

-1 

26 

1 

84 

-3 

37 
21 

89 
33 

87 
28 

38.6 

DliX^ui^uuin 

'  Minimum..  . ■ 

19.4 

nrrw^kvlllAl         

. . .  1  Maximum 

40 

40 
24 

33 
24 

56 

22 

49 
24 

42 
39 

39 
22 

63 
23 

53 
18 

56 
'28 

36 
32 

34 
27 

27 
19 

27 
19 

23 
0 

82 
2 

36 
'2(1 

■S 

23 
-3 

80 
-4 

33 
0 

88 

27 

33 

1 

36 
10 

36 
12 

12 
-10 

'28 
-8 

32 
-7 

36 
—  f, 

39 
82 

36 
19 

86.5 

JJXVvIk  *  •  i*0»  ...••■•• 

'  Minimum. . . . 

14.1 

nntlAT          

. ..  (  Maximum... . 

45 
22 

40 
25 

58 
26 

67 
29 

68 

42 

5fi 
39 

66 
24 

58 
•24 

.58 
26 

61 
49 

63 
33 

87 
28 

63 
26 

,S0 
24 

82 
1 

32 
26 

34 
•26 

32 
'26 

30 

18 

28 
12 

37 

28 

85 
10 

26 

8 

35 
23 

33 
11 

16 
-4 

22 

8 

40 
10 

88 
33 

39 
33 

85 
19 

40.7 

0UUO' 

I  Minimum. .  •  • 

22.7 

Carlisle 

. . .  )  Maximum...  ■ 

45 

54 

46 

43 

40 

56 

66 

62 

56 

56 

86 

42 

38 

48 

36 

33 

39 

30 

23 

28 

36 

42 

■2.S 

34 

37 

17 

.30 

34 

36 

36 

86 

89.7 

'  Minimum.. .  ■ 

25 

24 

26 

28 

31 

36 

80 

31 

•22 

33 

42 

32 

22 

20 

8 

7 

26 

21 

2.' 

4 

18 

25 

1ft 

10 

17 

2 

3 

2 

24 

33 

28 

21.6 

Chwnbersbunf 

. ..  '  Maximum 

'  Minimum.. 

44 

35 

54 
34 

46 
29 

45 
30 

37 
32 

67 
36 

64 
27 

62 
39 

67 
26 

62 
35 

66 
38 

41 
34 

36 
24 

32 
•^2 

87 
5 

37 
13 

40 
■26 

32 

■22 

32 
21 

29 
5 

39 
22 

41 
23 

29 
14 

37 

22 

38 
16 

16 
9 

3(1 
6 

87 
7 

37 
•27 

34 
32 

37 
27 

40.8 

■23.8 

Chambers  ville 

. . .  *  .Maximum 

'  Minimum..  •  • 

40 
22 

47 
36 

67 
26 

61 
29 

62 
45 

64 
39 

67 
■2'2 

64 
32 

61 
19 

62 
42 

62 
31 

38 
•26 

32 

20 

■29 
•20 

38 
2 

36 
20 

33 
17 

32 
'23 

■29 

11 

33 
10 

38 
26 

49 
18 

25 
6 

3b 
16 

34 

10 

19 

-6 

1 

40 
6 

41 

31 

39 

33 

40 
17 

41.6 
2'..1 

pia  vcvIIIa         

. .    (  Maximum.... 
I  Minimum.. . . 

44 

28 

50 
40 

69 
29 

65 
40 

64 
49 

66 
39 

68 
26 

62 
•29 

6(1 
26 

58 
46 

63 
31 

44 
24 

42 
23 

34 
21 

39 

7 

■^ 

35 
20 

-^ 

32 

18 

3o 
5 

40 
30 

49 
19 

30 
0 

36 
'24 

34 
14 

■26 
3 

26 
11 

39 
10 

42 
33 

17 

36 

43 

20 

44.0 

V/lttj  avmo 

■24.4 

PloB^rfiftld         

...  1  Maximum 

33 
24 

50 
23 

61 
31 

53 

in 

60 
33 

56 
26 

49 

■2y 

54 
19 

62 
45 

52 
32 

41 
22 

31 
21 

30 
1 

32 
13 

32 
21 

34 
23 

30 
8 

'22 
0 

31 
5 

41 
22 

31 

7 

30 
14 

37 
13 

19 
—2 

18 
4 

■25 
-6 

38 
9 

38 
35 

37 
33 

37 
21 

38.0' 

VlvKXilOiu 

1  Minimum.. . . 

18.6- 

CofttesvlUe 

. . .  1  Maximum...  • 

45 

"m 

46 

36 

50 

54 

61 

47 

63 

55 

48 

39 

33 

33 

31 

34 

40 

28 

30 

29 

35 

42 

24 

36 

.36 

18 

21 

33 

42 

34 

33 

38.4 

'  Minimum.. .  • 

29 

35 

29 

26 

30 

40 

32 

34 

•24 

33 

37 

31 

■22 

26 

12 

12 

24 

19 

16 

6 

14 

'23 

9 

16 

13 

6 

7 

7 

26 

31 

24 

'22-3 

Coiry 

. . .  ^  Maximum..- 

32 

41 

49 

54 

6(1 

47 

.52 

47 

85 

54 

38 

33 

26 

28 

32 

31 

32 

30 

25 

28 

34 

12 

'25 

30 

30 

18 

25 

.36 

40 

36 

33 

36.6 

^  Minimum.. 

17 

25 

20 

27 

36 

32 

30 

23 

•20 

34 

25 

■20 

15 

17 

0 

17 

20 

17 

10 

10 

20 

12 

5 

14 

4 

-5 

-1 

9 

28 

28 

10 

17.4 

Coudersport  

. ..  *  Maximum..-  • 
'  Minimum 

33 
19 

43 
24 

41 

25 

42 
28 

45 

28 

46 
34 

82 
25 

48 
30 

60 
18 

55 
35 

46 

30 

32 

23 

25 
■20 

Vo 

34 
8 

31 

10 

30 
22 

26 
19 

26 

8 

29 

-1 

35 
20 

40 
18 

26 
4 

31 

14 

30 

8 

14 
-1 

■22 
-6 

36 
2 

38 
'26 

35 
30 

35 
16 

36.5 
17.8 

Dkhoga 

...  ^  Maximum 

42 

46 

49 

47 

46 

46 

82 

60 

61 

64 

36 

35 

30 

29 

•29 

29 

'29 

29 

28 

26 

24 

49 

32 

■28 

11 

18 

34 

38 

36 

35 

36  2- 

'  Minimum.. .  ■ 

19 

17 

23 

32 

.30 

33 

■2» 

28 

■22 

■il 

2fi 

•20 

14 

12 

8 

16 

17 

13 

4 

7 

5 

8 

2 

4 

-6 

n 

8 

29 

30 

33 

16  9" 

TW\Tiom*           

...  'i  Maximum.. 

49 
32 

52 
31 

61 

33 

68 
44 

64 
52 

52 
35 

60 
32 

52 
36 

61 
31 

62 
44 

44 

38 

39 
32 

35 
24 

35 
21 

41 
14 

38 
28 

36 
24 

34 

27 

27 

18 

35 
14 

51 
35 

■51 
Ifi 

33 
12 

38 

29 
11 

26 
11 

27 
16 

42 

18 

44 

88 

48 
27 

36 
22 

44.2 

l/uiiutu    

'  Minimum.. 

■27.4 

1C>kAnA>iiirff         

...  )  Maximum.... 

38 
25 

45 
36 

53 
25 

52 
34 

45 
32 

42 
39 

50 
•29 

48 
29 

51 
29 

67 
43 

5(J 
29 

37 

21 

32 
17 

22 
16 

28 
8 

32 

18 

32 
19 

31 
19 

25 
14 

26 
10 

35 
20 

36 
14 

27 
5 

34 
16 

•28 
7 

19 
3 

19 
6 

33 

7 

41 

2fi 

42 

30 

31 

18 

36-8 

AUOLLBUUIB •  -  •  • 

'  Minimum 

'20-7 

Emporium 

, ..  )  Maximum...  - 

45 

42 

42 

63 

47 

63 

66 

67 

50 

61 

02 

40 

32 

26 

35 

32 

34 

34 

27 

30 

37 

48 

37 

36 

39 

20 

23 

41 

37 

40 

39 

40  2 

'  Minimum..  •■ 

24 

27 

27 

35 

35 

40 

29 

35 

18 

31 

34 

■28 

20 

22 

8 

11 

'25 

22 

10 

9 

23 

30 

10 

12 

12 

-4 

-1 

-1 

26 

33 

19 

'20.9 

Wj^hrfttA             . .  . .  t  • 

. ..  )  Maximum 

44 

24 

54 
37 

45 
30 

39 

28 

50 
33 

84 

39 

66 
36 

49 
32 

52 
26 

57 
40 

63 
39 

41 
33 

35 
24 

33 
22 

34 
6 

35 
9 

38 
23 

36 
21 

28 
19 

'28 
2 

33 
14 

41 
23 

29 
12 

39 
16 

36 
16 

17 

8 

26 
7 

34 
4 

41 

29 

37 

33 

35 
'27 

39.6 

iLpiirttW •  •  *  •  •  • 

'  Minimum.. . 

22.9 

Erie* 

...  1  Maximum...  ■ 
(  Minimum 

45 

46 

43 

46 

65 

47 

53 

36 

60 

69 

36 

31 

28 

27 

32 

33 

30 

28 

22 

30 

45 

45 

27 

32 

26 

16 

24 

411 

36 

33 

25 

36.6 

24 

29 

27 

25 

43 

36 

36 

32 

36 

35 

31 

25 

22 

'22 

17 

28 

26 

22 

19 

21 

29 

14 

13 

26 

10 

8 

11 

21 

33 

22 

If 

■24.5 

FrftTiUHnl      

. ..  i  Maximum 

45 
10 

46 
25 

61 
24 

54 

27 

50 
34 

42 
41 

65 

28 

42 
29 

68 
23 

56 
26 

37 
33 

33 

28 

•28 
23 

30 
22 

3^2 

33 

7 

31 
24 

32 
24 

24 
17 

31 

8 

46 

8 

36 
27 

32 
6 

34 

10 

14 
13 

17 
0 

26 
6 

37 
9 

37 
11 

38 
33 

33 
18 

37.4 

C  LOUAH^*' *•  • 

'  Minimum.... 

19.3 

ITtPAI  ILTIfi            

. . .  (  Maximum.... 

35 
25 

42 
31 

34 
25 

32 
19 

38 
24 

45 
38 

60 
33 

42 
31 

49 
26 

66 
38 

47 
30 

32 
24 

26 
18 

23 
18 

3.5 
11 

28 
18 

27 
21 

26 
17 

22 
11 

24 
4 

28 
15 

35 
15 

18 
2 

3H 
13 

33 

8 

11 
-3 

16 
-2 

26 
10 

36 

22 

35 
30 

30 
14 

32  7 

r  rcwioAi'-* 

I  Minimum.. . . 

18.9 

George  School 

I  Maximum.... 
1  Minimum 

46 

55 

43 

38 

48 

58 

64 

62 

54 

55 

61 

43 

36 

31 

37 

34 

41 

30 

32 

30 

30 

42 

26 

46 

39 

29 

25 

33 

43 

36 

36 

40.4 

29 

36 

31 

32 

33 

45 

34 

35 

24 

36 

35 

30 

24 

21 

10 

5 

18 

21 

19 

-2 

12 

18 

18 

11 

16 

6 

6 

9 

28 

33 

24 

22.4 

Gettysburg 

...  S  Maximum 

47 

56 

50 

46 

40 

57 

53 

53 

59 

58 

88 

43 

38 

39 

37 

39 

41 

34 

33 

28 

38 

4'd 

31 

38 

40 

19 

31 

34 

39 

35 

36 

41.6 

1  Minimum.. . 

33 

35 

30 

30 

32 

40 

28 

42 

27 

39 

39 

34 

•23 

23 

9 

14 

27 

23 

21 

5 

19 

28 

12 

20 

18 

8 

4 

6 

30 

32 

29 

24.6 

Gordon 

...  \  Maximum 

40 

48 

37 

38 

39 

50 

63 

47 

52 

58 

52 

39 

3-^ 

29 

35 

31 

32 

29 

24 

32 

32 

37 

23 

36 

34 

16 

22 

30 

38 

36 

34 

36  6 

t  .Minimum 

27 

31 

26 

26 

29 

34 

30 

28 

20 

33 

36 

31 

22 

21 

5 

3 

24 

21 

15 

-5 

16 

23 

8 

7 

16 

0 

4 

-4 

23 

33 

'22 

19.5 

Qreensbuxg 

.  .  \  Maximum.... 

43 

44 

54 

66 

59 

61 

62 

46 

60 

60 

62 

40 

32 

30 

36 

36 

35 

31 

30 

34 

38 

45 

28 

34 

33 

22 

24 

36 

39 

41 

40 

41,0 

1  Minimum 

30 

24 

25 

40 

44 

43 

'29 

34 

•28 

36 

34 

29 

23 

24 

8 

24 

21 

29 

17 

9 

30 

20 

10 

■24 

12 

6 

13 

11 

35 

37 

21 

24,8 

Greenville 

...  \  Maximum.... 

35 

43 

52 

64 

56 

51 

54 

61 

58 

64 

42 

35 

32 

30 

33 

35 

32 

32 

■2S 

31 

37 

43 

26 

34 

33 

18 

27 

37 

37 

39 

3- 

38.9 

1  Minimum 

23 

33 

25 

33 

42 

■i? 

30 

31 

24 

42 

32 

22 

22 

22 

2 

25 

25 

25 

17 

10 

28 

18 

7 

'20 

8 

-1 

8 

11 

32 

3.5 

17 

22.8 

drewtk  nitv         .... 

...  S  Maximum 

35 
21 

44 

30 

54 
28 

62 
30 

56 
43 

50 
31 

64 
31 

51 
31 

58 
30 

56 
39 

43 
31 

35 
24 

32 

20 

30 
19 

34 
9 

32 

26 

34 

'22 

34 
'24 

31 
15 

37 
13 

46 

25 

36 
11 

30 
6 

32 
19 

32 
4 

16 

1 

'23 
5 

36 
12 

38 
30 

38 

33 

38 
15 

39.2 

uruvo  \jkvjf 

i  Minimum.. .. 

21,9 

Harrisburg* 

...  \  Maximum.... 

45 

53 

44 

41 

52 

54 

54 

49 

53 

87 

49 

40 

34 

33 

36 

37 

37 

29 

28 

30 

36 

41 

30 

38 

37 

18 

27 

34 

38 

36 

.33 

39,3 

'  Minimum 

32 

33 

3(1 

29 

32 

42 

33 

32 

26 

38 

39 

34 

24 

■22 

18 

16 

27 

21 

21 

8 

21 

17 

13 

23 

11 

8 

8 

8 

30 

33 

26 

'24.2 

Hawley 

...  >  Maximum.... 

35 

44 

38 

32 

33 

49 

51 

48 

.50 

67 

81 

36 

27 

28 

33 

.32 

31 

27 

28 

27 

31 

40 

22 

36 

36 

15 

17 

33 

38 

35 

30 

.36.2 

'  Minimum 

21 

25 

24 

23 

■23 

31 

32 

25 

19 

30 

34 

24 

19 

17 

0 

-2 

15 

14 

13 

—6 

2 

15 

3 

6 

6 

-3 

-11 

-6 

25 

30 

17 

15.0 

Holtwood* 

. ..  (  Maximum.... 
(  Minimum.... 

45 

54 

60 

43 

60 

62 

54 

49 

58 

59 

46 

40 

37 

34 

37 

37 

37 

30 

30 

32 

36 

45 

32 

39 

39 

'20 

27 

36 

39 

37 

34 

40.6 

27 

33 

31 

31 

34 

36 

30 

32 

28 

36 

.38 

36 

26 

26 

21 

22 

30 

23 

20 

12 

25 

21 

16 

27 

16 

9 

10 

13 

■29 

34 

27 

26,7 

Huntingdon 

...  f  Maximum.... 
I  Minimum  — 

44 

50 

50 

47 

47 

61 

62 

62 

54 

65 

80 

39 

34 

31 

37 

36 

37 

28 

27 

34 

40 

44 

31 

38 

39 

16 

27 

36 

36 

36 

38 

40.8 

34 

38 

25 

28 

35 

41 

27 

30 

25 

38 

37 

32 

•23 

•22 

1 

10 

25 

21 

18 

11 

24 

24 

12 

17 

14 

1 

8 

-1 

25 

33 

'25 

22,7 

Johnstown 

...  !  Maximum.... 

44 

49 

59 

61 

49 

48 

59 

61 

60 

62 

48 

41 

32 

29 

38 

35 

38 

32 

30 

36 

41 

35 

33 

38 

33 

24 

25 

41 

41 

40 

40 

41.6 

'  Minimum 

32 

39 

31 

39 

38 

43 

29 

36 

27 

40 

34 

30 

23 

23 

9 

21 

25 

27 

20 

16 

■27 

18 

11 

24 

10 

3 

12 

6 

32 

36 

21 

25  2 

ITvlArtnwn* 

. . .  1  Maximum 

44 

23 

44 

29 

47 
27 

43 
32 

49 
30 

49 
36 

53 

28 

40 
'28 

65 

28 

57 
36 

36 

30 

31 

•20 

22 
19 

24 

18 

33 
10 

30 
16 

29 
23 

24 
19 

20 
11 

24 
9 

34 
21 

37 
9 

22 
6 

31 

'22 

26 
0 

10 
-2 

20 
4 

30 

8 

38 

28 

33 
31 

35 
17 

34.6 

^yiClVJrVlA 

1  Minimum  — 

19.9 

Lancaster 

...  >  Maximum.... 

47 

56 

47 

42 

50 

57 

56 

50 

56 

60 

66 

44 

38 

35 

33 

34 

39 

34 

'29 

28 

31 

43 

36 

41 

38 

32 

26 

36 

42 

36 

37 

41.6 

'  Minimum  — 

19 

<!9 

24 

23 

32 

33 

27 

25 

20 

28 

33 

26 

23 

21 

1 

3 

16 

20 

13 

—  7 

21 

20 

9 

12 

17 

7 

0 

1 

23 

32 

27 

18.6 

Lawrenceville 

..  -  )  Maximum.... 

34 

3J 

38 

38 

43 

43 

44 

44 

44 

47 

47 

32 

27 

21 

22 

29 

29 

24 

22 

21 

31 

31 

21 

34 

32 

15 

26 

37 

36 

36 

33 

32.7 

'  Minimum  — 

22 

28 

20 

21 

27 

33 

28 

32 

28 

36 

32 

24 

18 

17 

-11 

2 

18 

15 

12 

-14 

15 

15 

-3 

10 

7 

-9 

-10 

-3 

26 

27 

16 

15.4 

Lebanon! -•• 

...  1  Maximum.... 
\  Minimum.... 

44 

52 

41 

40 

53 

65 

54 

48 

65 

66 

48 

40 

32 

34 

35 

35 

36 

26 

28 

32 

35 

41 

33 

38 

25 

22 

25 

34 

38 

38 

31 

38  8 

24 

27 

30 

28 

30 

32 

34 

31 

■26 

26 

39 

32 

28 

22 

8 

10 

24 

24 

19 

1 

3 

21 

11 

13 

22 

6 

7 

6 

10 

30 

27 

21.0 

Lewifltown 

. ..  )  Maximum... 

48 

53 

68 

49 

44 

50 

66 

64 

63 

66 

66 

42 

36 

37 

44 

33 

47 

35 

30 

33 

36 

42 

30 

34 

34 

16 

28 

36 

36 

37 

36 

41.9 

(  Minimum  — 

2S 

28 

28 

31 

33 

38 

29 

34 

26 

35 

38 

30 

22 

22 

11 

13 

29 

25 

19 

14 

24 

28 

13 

16 

16 

8 

7 

7 

'24 

32 

24 

•23.6 

Lfvlc  TTftven 

...  \  Maximum... . 

41 

28 

49 
29 

45 
29 

44 
32 

45 
32 

61 
41 

53 
30 

67 
37 

43 
33 

62 
33 

66 
36 

41 

30 

37 

23 

31 
22 

31 
4 

'29 
13 

36 
26 

34 
24 

'28 
19 

28 
8 

38 
21 

40 
23 

26 
10 

36 
16 

37 
17 

19 
3 

26 
5 

30 
6 

34 

23 

36 
32 

36 
24 

38.6 

XjU^&   XX I>  »  CI*  ..«•••• 

1  Minimum 

22.7 

Marcus  Hook* 

...  \  Maximum  ... 

«0 

58 

47 

64 

61 

54 

64 

55 

57 

58 

48 

41 

37 

36 

36 

42 

38 

30 

29 

38 

47 

34 

39 

38 

23 

24 

39 

45 

45 

39 

89 

43.4 

.  Minimum 

39 

35 

34 

34 

50 

39 

39 

33 

42 

43 

36 

26 

26 

19 

22 

30 

26 

21 

15 

24 

30 

16 

25 

23 

13 

13 

20 

34 

35 

29 

21 

28.8 

MeadviUe 

..  j  Maximum.... 

43 

39 

60 

63 

56 

41 

64 

41 

58 

54 

37 

82 

26 

•29 

31 

32 

32 

31 

'23 

31 

43 

30 

31 

32 

14 

17 

26 

38 

38 

41 

26 

36,3 

'  Minimum 

■22 

26 

30 

33 

39 

28 

30 

23 

32 

32 

24 

19 

21 

0 

3 

20 

24 

16 

4 

9 

26 

6 

10 

10 

2 

3 

8 

18 

32 

IS 

10 

18.5 

Midland 

...  f  Maximum.... 
Minimum 

42 

47 

66 

59 

61 

53 

53 

48 

68 

58 

46 

38 

34 

33 

40 

45 

45 

44 

36 

36 

49 

47 

40 

37 

36 

30 

28 

40 

41 

44 

40 

43.9 

24 

35 

27 

32 

42 

43 

26 

33 

26 

36 

34 

28 

25 

24 

U 

22 

23 

27 

20 

11 

29 

2t) 

11 

23 

9 

6 

13 

14 

34 

37 

17 

24.5 

Montrose 

...  (  Maximum.... 
Minimum  — 

32 

40 

33 

33 

36 

43 

46 

42 

43 

82 

48 

38 

23 

21 

30 

30 

27 

21 

19 

'22 

.SO 

33 

23 

81 

30 

14 

16 

26 

31 

33 

28 

31.4 

19 

26 

19 

19 

23 

33 

31 

30 

21 

35 

29 

20 

17 

15 

6 

16 

10 

13 

9 

-1 

10 

-1 

0 

9 

-2 

-7 

-6 

6 

23 

27 

10 

14.8 

Mount  Pocono 

...     Maximum.... 

30 

32 

30 

26 

30 

32 

36 

38 

43 

40 

43 

40 

32 

37 

32 

30 

30 

24 

20 

26 

42!     30 

■25 

20 

32 

28 

36 

40 

34 

31 

28 

32.1 

Minimum 

16 

20 

14 

17 

14 

24 

27 

18 

22 

26 

29 

32 

16 

8 

16 

16 

8 

12 

8 

0 

19 

12 

0 

-6 

4 

6 

16 

10 

20 

24 

10 

14.7 

Muncy  Valley 

...     Maximum 

36 

39 

39 

38 

50 

41 

51 

43 

46 

66 

39 

43 

31 

30 

27 

31 

33 

32 

29 

29 

30 

37 

28 

32 

30 

13 

28 

32 

84 

38 

36 

38.4 

Minimum.... 

20 

24 

29 

28 

32 

34 

30 

•26 

19 

32 

18 

26 

21 

20 

-3 

7 

19 

24 

10 

-7 

17 

22 

1 

7 

13 

-10 

-6 

-4 

13 

31 

19 

16.8 

New  Bloomfield... 

.. .  1  Maximum 

Minimum.... 

42 

50 

42 

42 

45 

51 

53 

47 

54 

60 

54 

39 

34 

33 

40 

36 

39 

30 

31 

29 

42 

42 

28 

37 

37 

15 

29 

36 

37 

36 

36 

89.5 

25 

30 

25 

26 

30 

34 

26 

40 

21 

36 

37 

32 

22 

21 

2 

6 

20 

21 

19 

-1 

20 

■22 

10 

15 

13 

0    -1 

0 

30 

31 

25 

20.6 

New  Castle 

...     Maximum.... 

38 

46 

67 

57 

68 

54 

68 

61 

60 

56 

43 

37 

34 

31 

83 

34 

34 

33 

80 

31 

38 

46 

30 

35 

33 

17 

26 

40 

40 

40 

40 

40.6 

Minimum 

20 

37 

27 

27 

44 

39 

26 

34 

25 

43 

34 

27 

25 

24 

4 

27 

23 

27 

18 

9 

29 

21 

8 

28 

11 

-2 

0 

13 

34 

35 

19 

23.6 

Palmerton* 

...  f  Maximum,... 
Minimum 

34 

51 

35 

35 

45 

52 

81 

46 

81 

55 

46 

38 

30 

30 

36 

34 

38 

26 

28 

26 

31 

39 

30 

37 

36 

18 

28 

32 

37 

36 

'28 

36.8 

18 

35 

31 

29 

29 

43 

38 

29 

24 

36 

37 

24 

22 

22 

10 

9 

'25 

21 

7 

-4 

19 

18 

11 

16 

12 

7 

6 

2 

29 

28 

17 

21.0 

Philadelphia* 

...  1  Maximum.... 

46 

56 

47 

38 

.67 

69 

61 

81 

52 

87 

54 

43 

84 

33 

37 

38 

39 

33 

31 

32 

34;     45 

27 

36 

38 

17 

26 

34 

42 

38 

88 

40.5 

I  Minimum 

.36 

40 

36 

34 

36 

46 

41 

40 

36 

41 

42 

34 

26 

28 

21 

26 

32 

22 

20 

19 

22!     20 

16 

24 

18 

12 

18 

21 

32 

33 

21 

28.4 

Phoeniiville 

...  (  Maximum.... 
1  Minimum  — 

47 

69 

60 

40 

49 

68 

55 

80 

56 

67 

56 

46 

39 

82 

34 

33 

40 

36 

29 

33 

32 

42 

30 

37 

37 

24 

25 

85 

43 

37 

36 

41.2 

23 

35 

27 

24 

33 

44 

34 

28 

22 

32 

37 

29 

26 

23 

4 

6 

24 

23 

9 

-3 

10 

19 

14 

13 

21 

7 

6 

7 

26 

34 

26 

21.3 

Pittsburgh* . 

...  )  Maximum.... 

46 

48 

68 

62 

58 

49 

66 

48 

68 

59 

40 

36 

82 

32 

35 

36 

38 

81 

•24 

82 

47 

48 

27 

35 

28 

23 

24 

38 

40 

43 

35 

40.6 

t  Minimum.... 

28 

U 

36 

42 

46 

38 

33 

34 

31 

40 

33 

28 

23 

20 

14 

27 

24 

22 

18 

16 

32 

16 

8 

26 

7 

6 

11 

16 

34 

35 

21 

26.7 

Continaed  on  page  6. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


January,  1939 


Daily  Temperatures  for  January,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton. 

(Maximum.... 

(Minimum,. . . 

42 

50 

47 

37 

43 

62 

50 

80 

50 

66 

56 

44 

38 

26 

33 

34 

34 

,S4 

27 

2ft 

■SO 

40 

.SO 

36 

.S6 

21 

22 

.S2 

36 

3fi 

36 

38.2 

22 

33 

27 

27 

30 

36 

34 

29 

22 

3a 

39 

31 

24 

21 

13 

9 

29 

22 

17 

S 

17 

•23 

12 

1ft 

19 

7 

9 

3 

23 

3? 

2ft 

22.1 

Quakertown . . 

(  Maximum,,.. 

I  Minimum 

4H 

52 

48 

35 

45 

53 

61 

46 

49 

53 

54 

42 

3ft 

28 

29 

32 

36 

32 

27 

•Aft 

29 

40 

27 

39 

35 

18 

20 

31 

40 

3ft 

34 

37.5 

21 

34 

32 

26 

29 

43 

36 

34 

22 

32 

37 

32 

22 

19 

11 

-1 

2ft 

17 

10 

-12 

6 

14 

10 

6 

17 

0 

5 

-3 

26 

3? 

23 

19.6 

Reading* 

)  Maximum,,.. 

4i 

55 

43 

39 

54 

56 

56 

48 

56 

68 

48 

42 

32 

32 

35 

36 

36 

31 

29 

31 

32 

43 

29 

42 

.37 

1ft 

2ft 

37 

41 

.39 

32 

39.6 

(  Minimum,. .. 

85 

41 

34 

31 

3;: 

45 

41 

36 

30 

44 

40 

32 

24 

22 

17 

15 

30 

21 

IS 

14 

20 

18 

14 

•23 

13 

8 

1! 

17 

32 

31 

21 

•26.2 

Retreat 

f  Maximum.. . 

(Minimum 

38 

48 

42 

40 

47 

50 

51 

47 

47 

58 

83 

39 

33 

SSi 

28 

31 

34 

32 

25 

26 

.SO 

40 

23 

37 

36 

17 

•22 

32 

36 

.S9 

36 

37.1 

2t 

26 

2t 

28 

29 

37 

33 

24 

20 

30 

33 

29 

20 

20 

20 

6 

20 

20 

14 

-2 

1ft 

21 

4 

11 

14 

-2 

-6 

-2 

21 

33 

18 

19.0 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

34 

44 

41 

52 

54 

50 

41 

53 

41 

54 

55 

36 

33 

25 

27 

36 

32 

32 

28 

22 

29 

43 

36 

32 

34 

13 

14 

22 

40 

38 

36 

36.3 

i  Minimum,. . . 

a 

22 

25 

30 

34 

36 

25 

24 

18 

II- 

31 

27 

17 

20 

8 

8 

2a 

20 

fi 

1 

3 

27 

8 

9 

12 

-2 

-2 

-2 

4 

33 

18 

16.5 

Scranton* 

\  Maximum,,. 

40 

48 

36 

37 

47 

60 

52 

41 

48 

57 

42 

33 

29 

28 

30 

32 

33 

2i 

22 

24 

31 

39 

23 

37 

34 

11 

19 

32 

36 

37 

27 

34.8 

)  Minimum,... 

27 

32 

3t 

28 

30 

41 

38 

34 

28 

39 

32 

24 

22 

22 

13 

12 

24 

19 

10 

7 

16 

8 

6 

19 

6 

2 

2 

6 

29 

27 

17 

21.0 

Selinsgrove... 

i  Maximum,,.. 

42 

49 

43 

39 

47 

52 

50 

45 

52 

60 

55 

40 

36 

30 

.sn 

29 

37 

29 

29 

27 

.-15 

40 

24 

35 

37 

23 

25 

31 

36 

37 

38 

38.1 

(  Minimum,. .. 

28 

31 

29 

28 

31 

34 

33 

33 

11 

35 

36 

31 

22 

22 

8 

3 

25 

19 

19 

—  / 

15 

•23 

8 

11 

14 

-2 

1 

-2 

23 

31 

22 

19  8 

Somerset 

\  Maximum,,. . 

42 

41 

54 

57 

47 

47 

53 

46 

58 

56 

49 

34 

29 

26 

37 

32 

34 

27 

26 

29 

37 

42 

27 

34 

31 

21 

21 

35 

40 

37 

3ft 

38.2 

(  Minimum... 

30 

37 

35 

37 

34 

38 

25 

33 

20 

48 

30 

25 

2(1 

19 

-4 

10 

8 

22 

14 

-10 

25 

1ft 

6 

16 

7 

-9 

9 

-16 

27 

,S0 

17 

■20.8 

Springs 

/Maximum.... 

I  Minimum 

40 

42 

50 

54 

45 

46 

60 

45 

55 

68 

45 

33 

27 

25 

,S4 

32 

34 

26 

25 

29 

38 

43 

25 

34 

2b 

22 

18 

36 

.38 

37 

35 

37.0 

2H 

37 

39 

40 

32 

33 

30 

33 

38 

42 

26 

25 

18 

18 

10 

22 

17 

22 

13 

15 

25 

13 

6 

21 

11 

2 

7 

10 

26 

31 

16 

22.7 

State  College. 

\  Maximum.,.. 

4fi 

44 

46 

45 

45 

47 

54 

50 

54 

62 

45 

40 

28 

28 

34 

33 

33 

27 

25 

30 

36 

40 

24 

37 

32 

14 

23 

35 

38 

35 

34 

37.5 

)  Minimum,. . . 

2,') 

34 

27 

31 

33 

38 

29 

3ft 

;ho 

44 

33 

27 

23 

20 

11 

12 

20 

21 

15 

12 

21 

1ft 

7 

16 

8 

1 

5 

8 

26 

.SO 

■J-i 

21.9 

Stroudsburgt . 

1  Maximum,,.. 

I  Minimum,. . . 

41 

44 

48 

56 

64 

52 

48 

42 

52 

53 

46 

37 

36 

29 

39 

34 

38 

36 

33 

32 

30 

40 

29 

42 

28 

22 

28 

32 

39 

34 

30 

38.5 

33 

30 

34 

35 

34 

36 

34 

33 

22 

33 

37 

30 

21 

20 

3 

6 

12 

33 

14 

-6 

11 

•23 

8 

11 

•22 

4 

-3 

0 

20 

30 

23 

20.7 

Towanda 

\  Maximum,,.. 

41 

46 

41 

39 

47 

60 

65 

46 

47 

58 

43 

36 

28 

24 

33 

34 

35 

25 

25 

21 

34 

37 

27 

34 

33 

i3 

24 

33 

35 

37 

33 

35.9 

(  Minimum,   .. 

2fi 

29 

25 

24 

30 

38 

32 

31 

20 

36 

31 

25 

22 

20 

-4 

1 

21 

19 

11 

-9 

14 

12 

2 

12 

6 

-1 

-5 

-6 

•25 

32 

16 

17,2 

Unlontown,. . 

)  Maximum,,. . 

48 
30 

53 

41 

60 
34 

69 
45 

60 
45 

56 
43 

67 
26 

53 
32 

62 
26 

65 
43 

53 
36 

39 

30 

34 
26 

33 
25 

42 
16 

38 
31 

41 

27 

35 
31 

32 

20 

34 
19 

41 
32 

51 
23 

32 
10 

37 
27 

35 
14 

26 
6 

27 
14 

40 
10 

44 

34 

47 
40 

43 
23 

44  7 

(  Miuimum,. . . 

•27.7 

Vandergrift*,. 

S  Maximum,,.. 

48 

62 

62 

67 

60 

64 

48 

62 

63 

58 

45 

39 

33 

34 

37 

38 

33 

34 

28 

34 

48 

52 

26 

40 

38 

20 

32 

42 

45 

42 

43 

43  8 

(  Minimum,. . . 

9fi 

29 

27 

31 

48 

34 

26 

24 

42 

61 

34 

28 

23 

12 

4 

1ft 

23 

26 

l.i 

16 

32 

15 

8 

26 

3 

2 

11 

10 

34 

32 

•22 

•23.6 

Warren 

1  Maximum,.. . 

38 

44 

51 

52 

49 

47 

55 

46 

54 

65 

38 

32 

26 

25 

32 

32 

31 

ai 

24 

31 

35 

43 

26 

32 

•29 

18 

23 

38 

37 

36 

34 

36.8 

(  Minimum,. . . 

22 

30 

2fi 

31 

38 

37 

30 

28 

22 

37 

30 

20 

19 

21 

i 

19 

25 

23 

4 

15 

26 

12 

10 

20 

6 

0 

8 

13 

32 

33 

17 

21.2 

Waynesburg.. 

S  Maximum,,.. 

Ah 

50 

59 

65 

66 

66 

66 

52 

60 

62 

52 

39 

34 

35 

40 

37 

38 

33 

31 

33 

40 

50 

29 

35 

34 

•27 

26 

37 

43 

51 

43 

43.8 

(  Minimum,. .. 

31 

44 

35 

36 

60 

40 

29 

H4 

27 

51 

33 

28 

26 

23 

10 

30 

25 

29 

20 

15 

31 

22 

9 

27 

13 

2 

13 

11 

34 

38 

22 

27.0 

Wellsboro 

i  Maximum,,. . 

3ft 

44 

39 

38 

44 

47 

61 

45 

49 

56 

45 

32 

24 

21 

21 

33 

33 

26 

20 

2! 

36 

38 

22 

35 

3j 

10 

•23 

35 

36 

33 

34 

34.1 

(  Minimum.. . . 

?f, 

31 

24 

26 

31 

39 

30 

27 

20 

38 

32 

24 

21 

20 

-6 

« 

22 

18 

t) 

-11 

•20 

14 

2 

13 

7 

-5 

-6 

-1 

23 

31 

16 

17.5 

West  Chester. 

j  Maximum... . 

45 
28 

65 
3ft 

47 
32 

38 
•29 

49 
33 

66 
43 

53 
35 

60 
35 

55 
27 

66 
37 

50 
37 

49 
32 

34 
23 

33 
23 

34 
11 

35 
16 

39 
26 

29 
21 

30 
17 

31 

in 

35 

0 

42 
25 

26 
10 

35 
17 

34 
28 

25 

25 
9 

34 
11 

44 
28 

36 
3 

34 

2ft 

39.9 

( Minimum  — 

•24.5 

Wilkes-Barre . 

1  Maximum.... 

( Minimum.. . . 

39 

60 

40 

37 

45 

63 

52 

45 

48 

69 

50 

37 

29 

29 

32 

32 

35 

2ti 

27 

30 

30 

40 

•22 

36 

36 

11 

21 

32 

3(i 

38 

33 

36  6 

2H 

29 

29 

28 

3) 

39 

36 

29 

22 

32 

35 

W 

23 

21 

0 

8 

19 

19 

14 

-2 

16 

22 

/ 

16 

10 

4 

-6 

4 

26 

33 

19 

•20. 0 

Williamsport. . 

\  Maximum,,.. 

40 

46 

42 

39 

46 

50 

52 

46 

43 

68 

51 

37 

32 

28 

32 

28 

34 

31 

28 

23 

32 

40 

•23 

35 

34 

18 

24 

37 

34 

38 

36 

36  7 

'  Minimum 

W 

34 

30 

32 

32 

32 

31 

32 

23 

34 

35 

30 

24 

22 

3 

9 

26 

24 

2(1 

-] 

20 

•20 

4 

12 

8 

2 

8 

0 

12 

33 

■23 

20.6 

Williamstown. 

j  Maximum. .,, 

42 
2fi 

49 
30 

46 

28 

40 
30 

38 
26 

60 
36 

53 
33 

56 
36 

54 
30 

60 
39 

53 
33 

39 

28 

36 
19 

26 
18 

40 
13 

36 

18 

32 

22 

32 

17 

25 
16 

28 

25 
16 

44 
23 

36 
6 

35 
16 

38 
14 

16 
2 

22 
4 

•27 
12 

35 
23 

38 
27 

33 
19 

38.0 

(  Minimum.,. . 

21.5 

York 

(  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

4,") 

ftft 

48 

44 

49 

56 

S3 

49 

67 

69 

65 

44 

39 

35 

32 

35 

39 

31 

29 

30 

35 

42 

28 

43 

37 

19 

27 

36 

43 

36 

35 

40.8 

28 

34 

27 

26 

33 

34 

26 

32 

24 

38 

40 

29 

24 

23 

3 

12 

2(1 

24 

21 

-2 

15 

28 

6 

18 

19 

9 

-3 

5 

28 

34 

29 

22.1 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  •24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  '.  >■,  °,  etc..  indicate  respectively  1.  2  or  3  days  missing  from  record. 


PBESSTTRE,  WIND,  HUMIDITT  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Brie 

Harrisborg . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

■Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  .sea  level ) 


30  00 
30.05 
30.0ft 
30  10 
30.06 
30.04 


1  Wind 


3 
O 


30.42 
30.45 
30  47 
30  42 
30  47 
30,44 


29.42 
•29.  ?9 
29,37 
29.33 
29.41 
•29.39 


10.6 
8,3 
13.1 
12.6 
11.6 
6.8 


as 


at. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 


Relative 
humidity 


aa  a 

11  .c 


•  For  any  flve-minute  period. 


i  Corrected  to  true  velocities. 


Stationp 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


a> 

£ 

0) 

« 

tt 

% 

M 

a 

a) 

ja 

Q> 

ft 

^ 

ee 

o 

cS 

S 

tt 

o 

s 

Q 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre.  ... 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Susquehanna.. 
Monongahela.. 
Youghiogheny . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.1 
3.2 

3.8 
4.6 
1.7 
4.2 

12  6 
1.3 

13.1 


4.3 

8 

2.4 

29 

5.6 

8 

1.7 

23 

4  5 

8 

3.4 

5 

6.8 

9 

3  0 

27 

S.7 

31 

0.9 

1 

5,0 

31 

3,6 

28 

31  6 

31 

10,7 

9 

10.7 

31 

0,2 

20 

29.1 

31 

11  3 

9 

23  3 

31 

16. 1* 

8 

23,3* 

31 

11. 5* 

11 

18 
22 
9 
20 
•20 
18 
SO 
•20 
30 
26 
30 


*     Pool  stage. 


3|H3iSVNiS0 

sa 
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OENEBAL  SITMMAKY. 

Records  for  February  show  fairly  large  excesses  of  both  tem- 
perature and  precipitation  in  all  parts  of  the  State.  Tempera- 
tures were  above  the  normal  on  16  to  18  dates,  with  excess 
departures  of  as  much  as  20  degrees  on  the  19th  and  20th. 
The  coldest  period  followed  immediately,  and  centered  on  the 
23d  with  temperature  deficiencies  averaging  15  degrees  or  more. 
Precipitation  occurred  at  frequent  intervals  during  the  month, 
with  greatest  amounts  generally  during  the  first  and  last  weeks. 
Excess  departures  exceeding  two  inches  were  reported  at  about 
one-half  of  the  stations.  The  average  for  the  State  was  the 
greatest  for  February  since  1909.  On  account  of  mild  tempera- 
tures, the  snowfall  averaged  about  two-thirds  of  the  February 
normal.  Several  stations  in  the  southeastern  counties  reported 
monthly  amounts  too  small  to  measure.  Amounts  in  excess  of 
10  inches  were  measured  at  more  than  one-half  of  the  stations 
in  the  western  half  of  the  State  and  in  the  northern  tier  of 
counties,  with  the  greatest  depth  26  inches  at  Coudersport.  The 
highlands  on  either  side  of  the  divide,  from  Ebensburg  north- 
ward, were  snow-covered  during  the  entire  month.  The  first 
period  of  heavy  rains  centered  on  the  3d,  and  the  rains  were 
heavy  enough  to  raise  many  streams  to  bankfull  stages.  In  the 
Monongahela  watershed  the  rains  were  supplemented  by  melt- 
ing snows  on  the  mountains,  and  that  stream  rose  7.4  feet  above 
the  flood  stage  at  Lock  No.  7,  and  was  in  full  flood  from  that 
station  to  its  mouth.  The  property  damage  was  estimated  at 
$20,000,  most  of  which  occurred  at  Brownsville,  Pa.  Severe 
local  storms  occurred  in  the  region  to  the  south  and  east  of  the 
Blue  Ridge  mountains  on  the  15th.  The  observer  at  Coatesville 
reported  straight-line  gales  that  did  minor  damage  in  the  city 
and  vicinity  to  a  total  of  many  thousands  of  dollars,  but  of  such 
character  that  accurate  estimates  were  impossible.  In  the  region 
a  few  miles  north  of  Ephrata  the  damage  indicated  the  work  of 
a  tornado,  although  no  funnel  cloud  was  observed.  At  Bath, 
in  Northampton  County,  a  funnel  cloud  was  destructive  in  a 
path  from  25  to  40  feet,  in  width,  for  a  distance  of  about  one 
mile.     The  estimated  property  damage  was  $10,000. 

TEMPERATTJEE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  92  stations,  was  33.7°,  which  is  5.3°  above  the  52-year 
normal  for  February.  The  highest  monthly  mean  was  42.6° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  26.2°  at  Brook ville.  Ex- 
tremes of    temperature  ranged  from   a    maximum   of    74°   at 


Phoenixville  on  the  2()th,  to  a  minimum  of — 10°  at  Brookville 
on  the  25th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  46° 
at  Bloomsburg  on  the  18th  and  at  Chambersville  on  the  5th. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  177  stations, 
was  4.45  inches,  which  is  1.57  inches  above  the  52-year  average 
for  February.  The  greatest  monthly  amount  was  8.60  inches 
at  Zionsville,  and  the  least  was  2.33  inches  at  Covington.  The 
greatest  amount  for  24  consecutive  hours  was  1.88  inches  at 
Ardniore  on  the  3d. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  6.2  inches,  which  is 
4.5  inches  below  the  52-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  26.0  inches  at  Coudersport.  The  great- 
est 24-hour  snowfall  was  8.0  inches  at  Franklin  on  the  2l8t, 
and  at  Corry  on  the  21st-22d. 

OOMPARATIVE  DATA  FOR  FEBRXTARY 


Year 


Temperature 


888. 
889. 
890. 

891. 
892. 
893. 
894. 
.895 
.896. 
897. 
898. 
899, 
900. 


.901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 

914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921., 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 


28.4 
23.0 
37.0 
34.8 
31.6 
27.3 
27.6 
20.2 
29.4 
30.6 
29.4 
22.7 
27.1 


Precipitation 


No  of  davt. 


■^  ft 

c;  Pi 


927. 
928. 
>4'29. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 


Period  . 


35.0 
30.3 
28.0 
35.1 
31.9 
35.3 
31.3 
18.1 
28.9 
21.5 
31.4 
34.1 
33.7 

28.4 


-31 

-27 
0 
-7 
-18 
-16 
-24 
-26 
-21 
-14 
-16 
-39 
-17 

-22 
-24 
-17 
-27 
-25 
-21 
-20 
-29 

-9 
-22 

-8 
-27 


-27 
-9 
-22 
-29 
-34 
—7 
-20 
-15 
-19 
-20 
-25 
-11 
-13 


-11 
-20 
-18 
-16 

-8 
-15 
-34 
-26 
-27 
-12 

—4 
-10 

-39 


2.50 
1.96 
4.32 
4.61 
1.75 
5.92 
3.53 
1.22 
4.90 
3.28 
2.23 
4.05 
4.22 

0.96 
3.99 
4.49 
2.41 
1.70 
1.70 
1.91 
4.65 
4.84 
3.59 
2.27 
2.20 
1.84 

2.78 
3.90 
3.08 
1.46 
2.46 
2.23 
2.44 
2.59 
1.99 
2.16 
2.94 
2.16 
4.06 

3.48 
3.42 
2.87 
2.69 
1.98 
1.64 
2.30 
1.31 
2.67 
2.33 
2.32 
2.85 
4.45 


7.2 

8.7 

6.6 

6.6 

6.3 

26.4 

22.7 

13.2 

10.5 

10  3 

6.1 

23.6 

7.0 

7.9 
14.3 
10.8 
6.8 
9.7 
6.8 
15.2 
23.6 
4.0 
15.0 
11.1 
6.5 
5.7 


2.9 

4.7 
18.3 
15.4 

7.7 
11.7 
16.3 

2.1 
23.3 

16.5 

6.7 

11.7 

3.9 

5.2 

2.9 

9.4 

14.4 

14.4 

12.8 

6.5 

3.9 

6.2 

10.7 


10 
9 
12 
10 
9 
11 
11 
10 
10 
12 
10 
8 
12 

13 
11 

9 
11 

9 
10 
10 

7 
12 

9 
10 
12 
13 

10 


11 
12 
14 
14 
15 
14 
11 
8 
13 
13 
12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 
9 
9 
12 
15 
12 
15 
10 
11 

II 
14 
14 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
15 

13 
12 
10 
13 
12 
11 

9 

8 
13 
11 
11 
14 
12 
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Olimatoloirical  Data  for  February,  1939 


-stations 


Counties 


Temperature,  in  deCTees  Fahi. 


a 

o_ 

»a 
5S 


Precipitation,  in  inches 


a 

^  03 


s3 


No.  of  days 


a  V 
■so 

a  S 


.So 


Obierrerg 


Allentown 

^  Altoona 

=•  .\rdraore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

*   liethlehem 

y  Bloomsburg 

•c  Llarlisle 

§  Charabersburg 

53  Clearfield 

^  Ooatesville 

(Jolebrook 

Emporium 

Ephrata 

i<' roe  laud 

lieorge  School 

liettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

clarriiburg 

aawley 

Holtwood 

Ruiitingdou 

Kyiertown 

dancaster.. 

Liavvrsneeville 

LeVianon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

lluucy  Valley.- 

Meshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

I'almerton 

Philadiapbia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

PhCEuixville 

Port  CUnton 

4uakertown 

Reading 

-icranton 

Seliusgrove 

Shawmout 

Shippensburg 

•itate  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wtillsboro 

West  Chester.......  ■•■ 

Wilkes-Barre(  Airport ) 

vVilliamsDurt 

WilUamstown 

s'ork 

S-ookville 

Butler 

•^  Chambers ville  — 

o  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

(§  Coudersport 

o  Dahoga 

S  Derry 

Ci  Donora 

Ebensbiurg 

Franklin 

Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irvfin 

Johnstown 

LyciPDUS 

Meadville 

Midland 

Sew  ra.^tle 

Newe  d 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

riniontown 

Unity  Reservoir 

Vundergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Elk 

Westmoreland. . . 

Washingrton 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

WestJnoreland . . . 

Cambria 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland.. , 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  Stated 62 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
600 
467 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
600 
337 
900 
200 
650 
694 
255 
000 
489 
SOO 
580 
50 
620 
720 
045 
60 
679 
398 
26 
20 
ion 
407 
496 
273 
746 
465 
51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
544 
621 
276 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
665 
020 
172 
762 
,000 
957 
,160 
950 
.256 
,100 
,184 
.420 
.080 
691 
808 
800 
248 
350 
940 
,190 
,680 
100 
,240 
825 
180 
035 


670 


67 


33.4 

+4.0 

63 

20 

31.9 

+4.1 

62 

20 

34.4 

+2.2 

65 

21 

36.6 

+5.0 

69 

20 

a5.2 

68 

19 

36.4 

+5.1 

68 

20 

33.0 

64 

20 

36.0 

+5.8 

71 

20 

36  4 

+4.7 

70 

20 

30.4 

+2.1 

54 

20 

35.6 

+6.1 

69 

20 

34.3 

+4.6 

66 

20 

31.1) 

+5.1 

59 

19 

37.1 

+  6.8 

69 

20 

29.3 

+4.5 

58 

20 

37.0 

+5.7 

71 

20 

.S8.2 

+6.8 

71 

20 

32.0 

+4.7 

65 

20 

39.0 

+5.8 

70 

20 

36.3 

+6.1 

69 

20 

29.0 

+  3.2 

60 

20 

37.2 

+4.6 

66 

20 

34.8 

+5.3 

66 

20 

29.2 

+2.4 

60 

20 

36.3 

+6.3 

73 

20 

29.0 

+  4.2 

57 

20 

34.6 

+5.0 

70 

20 

36.1 

66 

20 

32.2 

+  3.8 

60 

20 

42.6 

+7.6 

70 

19t 

26.6 

+3.7 

65 

20 

26.6 

+  4.9 

59 

20 

29.2 

+3.2 

58 

20 

36.1 

+6.2 

72 

20 

33.1 

66 

20 

33.0 

+4.1 

67 

20 

,19.4 

+5.5 

70 

20 

38.7 

+5.1 

70 

20 

37.8 

+6.5 

74 

20 

34.4 

+  5.0 

67 

20 

34.5 

+5.7 

67 

20 

37.6 

+8.8 

69 

20 

32  4 

+4.8 

63 

20 

33.8 

+5.3 

65 

20 

38  1 

+  4.7 

68 

20 

36.3 

67 

20 

82  3 

+5.4 

63 

19 

34  2 

+7.2 

66 

21 

?q  8 

+4.7 

61 

20 

27.4 

+2.4 

54 

20 

36  9 

+5.6 

71 

20 

33.0 

64 

20 

32  0 

+4.i 

64 

20 

33  6 

+3.2 

64 

20 

37,4 

+6.1 

70 

20 

26.2 

+  1.1 

52 

13 

33  6 

+5.3 

66 

19t 

33  0 

+3.4 

66 

20 

34  4 

68 

19 

S.'i  2 

+3.5 

71 

28 

27  6 

+1.8 

60 

20 

28  6 

+4.0 

59 

20 

28  6 

60 

20 

36  6 

+6.6 

70 

20 

37  4 

+2.6 

71 

19 

29  6 

+  1.7 

60 

19 

28  6 

+2.8 

62 

19 

36  4 

+3.7 

67 

19 

31  2 

+4.1 

61 

20 

30  9 

+3.0 

62 

141 

36  2 

+5.9 

68 

20 

36  4 

+5.9 

69 

19 

37  6 

+6.8 

69 

191 

27  8 

+3.4 

62 

19 

34.8 

69- 

28 

33  0 

+4.3 

65 

I9t 

36  0 

+  1.1 

68 

19 

34  0 

+1.7 

67 

20 

?6  4 

+  1.0 

62 

20 

29  6 

+  1.1 

57 

19t 

32  2 

+5.1 

65 

19 

32  5 

+4.8 

65 

19 

38  8 

+6.1 

71 

19 

34  4 

68 

19 

34  6 

+2.8 

69 

20 

29  5 

+4.5 

60 

20 

37.2 

70 

28 

30.2 

+3.3 

64 

19 

33.7 

+5.3 

74 

20 

10 

4 
11 
11 

8 
10 

7 
10 
12 
-1 
11 

8 
-3 
13 

2 
11 
12 

2 


13 

13 

-6 

16 

7 

4 

11 

-4 

11 

11 

5 

17 

-4 

-1 

-2 


14 

13 

10 

9 

8 

12 

4 

8 

14 

H 

7 

3 

-3 

-2 

12 

2 


13 

-10 

-3 

-2 

5 

1 

-4 

-5 

-5 

1 


-3 

-2 
2 
7 
3 

-2 
3 

-1 
4 
4 


17 
16 
24 
23 

5 
17 
I7t 

5 
23 

6t 
17i 
23 

6 
23 
17t 
17 
23 
171 


23 
23 
17 
23 

5 

6 
23 

5 
23 
22 
23 
16t 
17 
17 
23 

1 

5 
17 
17 
16 

1 
17 
17 
17 
17 
23 
17 
23 
231 

1 

5 

5 

17t 
17 

5 
23 
23 
26 
25 

6 
23 

5 
23 

5 
23 

5 
23 
23 
25 
16 
16t 
16 

6 
16 
16 
15 
23 
26 
23 
23 
251 
16 
25 
23 
23 

6 

6 

ft 

5 


4.30 
5.18 
6.70 
3.95 
4.51 
6.54 
2.98 
4.38 
3.96 
4.95 
6.08 
4.80 
3.64 
5.49 
4.31 
5.85 
4.62 
5.19 


5.22 
4.00 
3.32 
3.64 
4.68 
3.47 
6.64 
2.38 
4.60 
2.83 
4.07 
5.89 
3.48 
5.68 
2.88 
6.76 
4., 68 
4.40 
6.12 
6.93 
6.03 
4.79 
6.88 
4.55 
3.72 
4.36 
6.68 
3.88 
4.40 
3.44 
4.19 
2.80 
6.82 
3.82 
3.28 
3.71 
4.83 
4.77 
4.73 
6.37 
6.53 
6.36 
3.35 
4.38 


5.57 
6.16 
5.23 
3., 58 
5.39 
4.07 
4.42 
5.26 
5.87 
7.21 
2.90 
3.83 
4.18 
4.48 
4.32 
3.21 
3.69 
5.63 
5.28 
5.24 
5.63 
3.26 
4.09 
.'i.61 


4.13 
4.45 


+0.94 
+2.85 
+3.20 
+  1.11 


+2.43 


+  1.13 
+  1.30 
+2.16 
+2.31 
+  1.39 
+0.82 
+2.54 
+0.80 
+2.79 
+  1.86 
+1.92 


+2.41 
+  1.01 
+0.50 
+0.92 
+  1.89 
+  1.37 
+  2.87 
+0.66 
+  1.47 


+  1.53 
+3.28 
+  1.40 
+  2.40 
+0.48 
+2.79 


+2.01 
+2.80 
+2.57 
+  2.63 
+  1.47 
+  2.57 
+  1.13 
+0.68 
+1.69 
+2.50 


+1.93 
+0.09 
+2.20 
+0.78 
+3.32 


+0.78 
+  1.04 
+2.08 
+2.64 
+2.33 
+2.51 

+2189 
+0.54 
+1.99 


+2.65 
+2.68 
+2.62 
+1.09 
+2.64 
+1.50 
+2.19 
+2.91 
+2.39 
+4.08 
+0.38 


+1.99 
+2.26 
+  1.70 
+  0.84 
+1.69 
+  1.63 
+2.09 
+2.37 
+2.66 
+0.45 
+  1.7ft 


1.43 
1.10 
1.88 
0.84 
0.90 
1.38 
0.94 
1.10 
0.82 
0.88 
1.46 
1.32 
0.81 
1.44 
1.15 
1.58 
1.27 
1.20 


1.30 
1.16 

0.87 
0.80 
1.47 
0.67 
1.41 
1.16 
0.82 
0.83 
0.86 


0.96 
1.60 
0.81 
1.56 
0.93 
0.96 
1.69 
1.10 
1  43 
1.08 
1.41 
1.40 
1.00 
0.90 
1.30 
1.07 
0.98 
1.10 
1.61 
0.94 
1.49 
0.93 
0.77 
0.89 
1.30 
0.77 
0,74 
0.79 
0.92 
1.30 
0.63 
0.82 


+1.55 
+1.67 


1.40 
1.22 
1.17 
1.02 
1.24 
0.78 
0.93 
1.08 
1.26 
1.20 
0.44 
0.77 
1.27 
0.80 
1  11 
0.60 
0.88 
1.49 
1.42 
1.74 
1.45 
0.83 
1.04 
1.10 


1.68 
1.86 


2.5 
10.5 
0.7 
0.9 
5.0 
0.5 
4.3 
1.0 
1.9 
11.0 
0.5 
1.6 
6.0 
T. 
9.4 
1.4 
0.5 
11.0 


T. 
1.1 
9.2 

T. 
5.2 
5.8 

T. 
11.0 
0.5 
1.0 
9.0 

T. 
13.1 
7.5 
6.0 
0.8 


2.5 
0.5 
0.4 
T. 
2.5 
3.6 
0.9 
5.9 
1.6 
0.2 
4.0 
9,3 
0.2 
11.9 
11.3 
1.5 
3,0 
6.9 
4.0 
T. 
10.1 
10.0 
11.4 
7.0 
10.5 
11  5 
26,0 
13.0 
10.5 
3.7 
12,2 
14,6 
9,9 
14,5 
10,6 
9.0 
8.6 
12.9 


7.8 
9.2 
1,8 
8.0 
8.5 
8.5 

11.3 
5.0 
6.6 
8.0 
3.1 

14,7 
5,0 


12.2 
6.2 


5  t  17 

6  12 


nw. 

8W. 


8W. 

w. 
w. 
s. 
w. 

nw. 

6. 


w. 


w. 
nw. 


w. 

ne. 

ne. 

sw. 

nw  . 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

w. 

sw. 

sw. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

►  w. 

w. 

nw. 

ne. 


nw. 

sw. 
w. 


n. 
sw. 


sw. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

nw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

w. 
sw. 


John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keatb 

Andrew  B  Evansha 

Prof.N.  W.  Swayne. 

Dr   Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H.  Marshall, 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   .Siieaffer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

I'.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(Jeorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station, 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquelianua  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

U.  S.  Forest  Service. 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Cliarles  P.  Clarke, 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  "ox 

Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  chemical  Co. 
r.  P.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Cnrnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  ^  From  all  available  records. 

Reference  letters  •  >>   •  etc    indicate,  respectively.  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post  Office  addresses  are  as  follows-  of  Lyciopus.  Graensburg:  of  Vishiminv  Falls.  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  ui  Shawmont,  Manayunk:  of  Dahoga,  Kane.  RFD: 
of  Springs.  Grantsvine.  Md.  "^^  »•  O"  Phn*<lelphla^I9-»-10M. 


KKnuuAKv,    llKil) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    1>KNNSYLVAN1A  SECTION 


HUtlona 


Atlantic  Drainage 

Allentowu-' 

Altooua 

Ansonia-' 

ArJmoro-' 

Aroudt-sville- 

Baker's  Summit... 

Balii  KiiKle  t 

Bedford 

Bellefouto,. 

Borwindalet 

Bethlehem 

BiK  Knob.-  

Bloomsburg 

Bloserville 

Buffalo  JUlls- 

Carlisle '. .. 

Carter  Campt 

Center  Hall 

Chambersburg'-.... 

Clearfleld- 

Coatesville 

Colebrook 

Conshohookeu 

Covington^ 

Ooylestown 

Driftwood! 

Du  Bois 

Emporium 

English  Center!. .. 

Ephrata 

Forest  City- 

Fredericksville-... 


Freeland- 

Galetou  

George  School. ... 

Gettysburg 

Girardville2 

Gordon 

Gouldsboro^ 

Graterf  ord 

Hanover 

Harrisburg^t' 

Hawley'-^ 

Holl  sterville.-... 

Holt  wood '■^ 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hyndman2 

Kylertown?**!.... 

Lakeville- 

Lancaster 

Lansford^ 

Lawrenceville  — 

Lebanon^ 

Leliightou^ 

Lewistown 

Lock  Haven 

Locust  Gap2 

Mapleton  Depot^  . 

Marcus  Hook 

Martinsburg2 

Matamoras^ 

Mauch  Chunk. .  . 
Mct'onnellsburg^ 


Millersburgt .... 

Millvillet 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono. . 

Mt.  Union! 

Muncy  Valley... 

Myerstown^ 

Neshaminy  FallsS. 
New  Bloomfield 

New  Park 

Newport^ 

New  Tripoli 

Orwlgsburg2 

Palmerton* 

Paupack2 

Philadelphia :i.  ... 
Phila.  Navy  Yard^ 
Phila.-P'nt  Breeze. 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pottstown  - 

Pottsville2 

Quakertown 

Reading!! 

Renovo2 

Retreat 

Scranton!! 

Selingsgrove 


Daily  Proolpitatlon  for  February.  1980 


Draiuagu  Basiu 


Lehigh 

Juniata  

W.  Br.  SusQ... 

Lower  Del 

Lower  Susij.. . 

Juniata 

Middle  Susq. . 

Juniata 

W.  Br.  SusQ... 
\V.  Br.Susu... 

Lchigli 

Middle  SuSQ... 
Siisiuehanna. 
Lower  SusQ. .. 

Potomac 

Lower  Susn. .. 
W.  Br.  SusQ... 
rtustiuehauna. 

Potomac 

\V.  Br.  Susu. . 
Lower  Del . . . . 
Lower  Susq . . . 
Schuylkill . .  . 
N.  Br.  Susa.  . 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq.. 
W.  Br.  Susq.. 
\V.  Br.  Susq.. 
W.  Br.  Susq. . 
Lower  Susq.. . 
N.  Br.  Susq.  . . 
Schuylkill . . . . 


Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
TjOwer  Del. . . 

Potomac 

Lower  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Schuylkill . . . 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq.. 
Upper  Del.  .. 
Upper  Del . . . 
Lower  Susq.. 

Juniata . 

Lower  Susq.. 

Potomac 

\V.  Br.  Su.sq. 
Upper  Del. .  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh  

N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq. 

Juniata 

Lower  Del . . . 

Juuiata 

UpiHT  Del. .. 

Lehigh 

Potomac 


Lower  Susq . . 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del.  .. 
Middle  Susq. 
W.  Hr.  Susq.. 
Seliuylkill. 
Lower  Del . . . 

Juniata 

Lower  Susq.. 

Juniata 

Schuvlkill... 
.Schuylkill . . . 

Lehigh 

Upper  Del . . . 
Ijower  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Schuylkill... 
Lower  Susq . . 
Upper  Del . . . 
Schuylkill . . . 
Schuvlkill . . . 
Schuylkil'... 
Lower  D(>1 . . . 
Schuvlkill... 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq,. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 


Day  of  month 


12      18 


20 


'J2 


28 


26 


26 


28 


29 


80 


.01 


.02 


.12 


.04 


.35 


48 

1.10 

01 

1.H8 

70 

1.12 

88 

80 

09 

78 

1.38 

.61 

.94 

.85 

.65 

.95 

.23 

.64 

.71 

.36 

1.45 

1.32 

1.71 


1.45 
.33 
.40 
.20 
.39 

1.44 


T. 


.08 


.44 

.46 

.20 

1.58 

1.24 

45 

1.08 


.02 


.04 


1.23 
.16 
.35 
.33 
.28 
.92 

1.12 
.70 
.63 
.42 

1.41 
.45 
.10 
.49 
.35 
.83 
.59 


.90 
.23 
.30 
.20 
.80 
.18 
.60 

1.55 
93 

1.01 
71 


.88 

.81 

.60 

1.64 

1.00 

1.83 

1.43 

.90 


.92 

1.45 

.43 

1.41 

1.40 

.16 

.10 

.75 

.90 


1.00 

!24 

!84 

.02 
.60 


.05 


.05 


.24 


.01 


.12 


.09 


.12  .. 

.25 

.26 

.20 

.30 

.10 

.12 

.17 

.27 

.16 


,30 


,22 


.05 


.07 


.06 


T. 


25 
16 
14 
1.00 
.24 
.28 
.12 
.47 
.50 


.45 


54 

31 

05 

1.05 


T 
.40 
.99 
.95 

T. 

.82 

.64 

.34 

.52 

.62 

.4K 

.01 

.70 

.63 

.'53 
1.04 
1.86 

!77 
.87 
.92 
.07 
.46 
.70 
.91 
.96 
.81 
.98 
1.00 


05 
1.11 

.80 
.6fi 

.84 


1.15 


87 

1.03 

.50 

.04 

.02 

T. 

.41 

.36 

.25 

.59 

.0.5 

.90 

T. 

1.15 

* 

T. 

.30 
.86 


64 
60 
96 
1.25 
* 

.44 

,81 

•r 

.69 

.6S 
1.00 


.60 
.48 
.75 
.98 
.47 
..38 
.53 
1.00 
.55 


.25 


.63 


.06 


l.Oii 
16 


.09 
.05 
T 
.83 
1.27 
'2 


.30 


.05 


.08 


.20 


.06 


.03 


.04 


.03 


T 
1.00 


03 


09 


.02 


.04 


.03 


T. 


.13 


T. 


T. 

.12 

.!&  . 
.26  , 
.20  , 


.80. 
.09  . 


.02 

'.m 

.'32, 


T. 

,68 


T. 

13 


.03 


.34 

.87 

.33 

1.3! 

.55 

'.'72 
.65 
.96  . 
.69 
.89 
.81 
.40 


.08 

.18 

.07 

.12 

.21 

.28 

.05 

.12 

.11 

.20  , 

.12 

.01 

.24 

.'33 
.17 


.24  . 
.21 
.11 
T. 

.18  . 
.09  , 


T. 


.83 
.94 
.63 

.62 

.48 

.69 
!.12 

.57 
1.21 

.4(1 

.90 

.60 

.69 

.48 
* 

.65 

'.'77 

.36 
.59  , 

1.06  . 
.92  , 
*    1 

1.20  . 


.25 


.34 


.26 
.38 


.08. 

.80  , 

.09  , 
1.10  , 

.37  , 
1. 00  , 
1.00  , 

.76. 

.67 

.(*  . 
1.09  , 

.22  . 

".4H 
.40  . 
.95 
.33 

.76 

.40 

.88 
1.38  . 

.99 
1.02 

.10  . 

.99 


.36  , 
.66  , 
1.17 

i]i9  , 

.07 

.24 

.97 

1.15  , 

M  '. 


14 
.12  . 
.1! 
.16 
.17 
.08 
.11 

02 
T. 
.15 
.18 
.14 
.12 
.30 

.0'; 
.01 

.07 
.40 


T. 


.04 
.01 

M 
T. 

'.'6i 

.05  . 
.06  , 


.64 
.62 
.79 

.16 
.02 
.66 
1.47 
1.00 
.64 
.36 
.20 
.68 

^43 
.22 
.23 

.05 

.48 


T 
T 

.23 

l!39 
!!9 


.82 
1.21 
.75  , 
T. 
.03 
.12  , 
.81 
.90  , 
.69 
.67  , 
.03  , 
1.13  , 
.07  , 
.10  , 
.82  , 
.02 
,77 
.57 


.16 
T. 


.09  . 
.18  . 
.41  . 
.42  . 

'.in  '. 

.28  . 
.08  . 
.02  . 
.29  . 
.06  . 
.26  , 
.09  . 
.02 
.10 
.15  , 
.09  , 
.04  , 
.05 
.12  , 
.11 


.04 
['. 
.02  . 


.07 


.02  , 


1.02 
.86 
.31 

1.16 
.43 


.61  , 
.57, 

1.14  . 
.70  , 
.77 
.48  , 
.52 

1.25  , 
.90  , 
.25 
.51 

1.23  . 

1.06  . 
.96  , 
..50 

1.24 

1.04  . 

1,00  . 

1.10. 


.14 


.44 


.26 


.20  . 


.02. 


18  , 
1.07 
..55  , 

' .'%  ', 
.43 

.82  , 

.59, 

.39 

.34  . 

•  40  , 

.84 

.51 

.24  , 
1.06  . 
92  . 
1.75 

.21 
1.06  . 

.82  . 

.72. 

i!i8 : 

1.10  , 
1.09  . 
1.12 

.87  , 


.08 
.14 

'.'io . 

.15  . 
.39  , 
T 

.20. 
.30. 


.03 


.45 


T. 

.03  . 
.12  . 
.02  . 
.05  . 


1.08  . 
.65  . 
.46 
.90  . 
.63  , 
.38 
.80. 
.43  . 
.70  . 


.08 


.60 


1.05. 
1.05  , 

.70  , 
1.25  . 
1.01 

.08  . 

.65, 

.62  . 

.80  , 


4.80 
6.18 
8.11 
6.70 
8.96 
4.81 
4.98 
4.61 
3.07 
5.19 
6.64 
8.25 
2.98 
3.68 
8.68 
4.38 
3.96 
4.86 
3.96 
4.96 
6.08 
4.80 
6.88 
2.33 
6.26 
§ 
4.61 
3.64 
3.81 
5.49 

'5^88 


5.19 


4.68 
5.22 
4.00 
3.32 
3,92 
3.64 
4.58 
4.36 
3.65 
3.47 
3,29 
6.64 
4.37 
2.38 
4.60 
3,33 
2.83 
4.07 


3,29 
5,89 
3.75 
3,89 
4,93 
3.11 

3.58 
3.87 
3.48 
4.22 
5.38 
4.12 
2.88 
4.40 
5.78 
4  68 
5.64 
3.66 
5.13 
4,38 
4.40 
3.45 
6.12 
5.93 
6.97 
6.03 
4.75 


4.79 
4  66 
4.39 
6.88 
4.66 
3.64 
3.82 
3.72 
4.36 


Continued  on  page  10. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,   1939 


Daily  Precipitation  for  February,  1939— Continued  from  page 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


9     10     11      12      13     14     15     16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Sellersvillet 

Shade  Uapt 

Shawmont 

Stuppensbuig 

State  College 

Stroudsburg^ 

8unbury2 

Susquehanna^ 

Towanda 

Weiliert 

Wellsboro 

Wernersville^.  [nr] 

Westchester 

Westgrove2....... 

Wilkes-Barre}'*.. 
Wilkes-Barre^l.... 

Williamsport 

Williamstown 

York 

YorkHaven2 

Zionsville..lnear) 
Trenton,  N.  JU..-. 


Ohio  Drainage 


Acmetonia-'  — 
Beaver  Falls  2. 
Blairsville2  — 

Bradford 

Brookville^ — 
Buckstownt . . . 

Butler^ 

Chambersville. 

ClairtoD'* 

Clarion^ 

Claysville... ... 

Coutlueuce2 
Connellsville'*. 
Coraopolis^  — 

Gorry 

Coudersport.... 

Dahoga 

Derry 

Donora''^ 

DunloJ: 

Ebeusburg  — 
ffranklin^ 


Greensboro^ 

Grreeusburg 

UreenviUe 

Grove  City 

Irwin 

lohustown 

Kregar2 —   

Lake  Lynn-i 

Linesville^ 

Lock  No.  4  2 

Lock  No.  52 

Lyc'ippus--- 

Marienvillel 

McKeesport2 

Meadville2 

Mercert 

Midland.. 

Mosgrove2 

Mount  Lebanon. 

Natrona2 

New  Castle 

NewelH 


Parkers  Landings 

Pennline2 

Pittsburgh^*-- ■■• 
Punxsutawney2.. 

Ridgway2 

Rochester! 

Saltsburg2 

Seward  2 — 

81iaroii2 

Sharps  ville  2 

3methport2 

Somerset 

Springs 

Titusville; 

Union  Cityt 

Onlontown 

Unity  Reservoir. . 

VandersriftS 

Warren2 

Waynesburg 

Westford2.....  ... 

West  Newton2  — 


Lake  Drainage. 


Eriell....... 

Raymondt . . 


Lower  Del 

.12 
.31 
.25 
.25 
.21 

1.46 

.93 

1  30 

.08 
.08 

".'64 

.14 
.02 
.16 
.18 
.14 

.55 

* 

.36 
.05 
.49 

* 

.04 
.07 
.11 

.24 
.50 
.55 
.48 
.03 
.50 
.32 
.04 

.86 
,50 
.64 
.69 
,65 

¥ 

T, 
.19 
1.61 
.72 
.94 

■.'69 
T. 

'!84 
.88 
.79 
T. 

,44 

"83 

,01 

1,10 

.65 

,08 

'[83 
,12 
T, 

.08 
,06 
.13 

'!63 
,02 

'!67 

1.02 

.24 

.11 

'ioi 

'ioi 
,01 

"'.bb 

.03 
.03 
.07 

'!i4 
'."67 

.11 

'.'63 
.12 
.19 
.15 
.36 
.38 
,35 

"t." 

.06 

T, 

T, 

,01 

T, 

'!62 

.90 

.67 

1.30 

.08 

.70 

« 

.36 

T. 

.96 

,84 

.38 

T, 

1,10 
,42 
.38 

.26 

":6o 

■!26 
.23 

!24 
.07 

,13 
,03 

,04 

'."i2 

'!25 

",'08 
.01 
.04 

1.21 
,90 
.91 

.93 
.62 

.85 
.10 

■,"26 
.98 
.23 

.79 

1,20 

,12 

,64 

03 

:;:: 

5,67 

Middle  Susq 

* 

4.08 

Schuylkill 

05 

5,68 

Lower  Susq 

1  07    T.  1 

".be 

T. 

3.88 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

.98 

.10 

4.40 
3.44 

Lower  Susq 

T. 
.12 

T. 

'.'62 

.70 

.42 

.07 
.27 

.66 
.20 
.10 

'.'6i 

'.'64 

.18 
.31 
.22 
.16 
.11 

.27 
.28 
.35 
.24 
.20 
.13 
.11 
.14 
.08 
.22 
.17 

.39 
.27 
.44 
.34 
.39 
.13 
.74 
.45 

'[43 
.16 
.50 
.47 
.22 

'!26 

;6i 

't" 
'.'oi 

T. 

"'.i-i 
,10 

.16 

,16 
.33 
.03 

'.'67 

T. 

'.'65 
.20 
.09 

3.92 

N.  Br.  Susq 

2.91 

N.  Br.  Susq 

4,19 

Lower  Susq 

.15 

3,85 

N.  Br.  Susq 

.17 

.44 

1.49 

.55 

.79 

.42 

.23 

.89 

1.30 

.55 

1.54 

1.57 

.81 
.32 

.85 

!44 

1.17 

.32 

.79 

.92 

.41 

1.30 

.80 

1.03 

.48 

.15 

.14 

.07 
1.00 

i!i5 

.05 
.54 
.39 
.05 
.04 
.83 
.03 
T. 

.61 
.20 
.61 
.10 
.2ti 
.01 

'  ji 

.44 
.24 
.19 
.92 
.70 
.35 

'.'ie 

.19 

.32 

.11 
.15 
.09 
.18 
,26 
.30 
.16 
.15 
,04 

'."67 

.36 
,36 
,33 
.28 
,46 

',"38 
,47 

,39 
,21 
,18 
.42 
.20 
,63 
,28 

,06 

.... 

2.80 

Schuylkill 

3.31 

.70 

T.' 

.27 
.07 
.11 
.03 
.26 
.05 
.20 
.12 
.21 
.56 

.43 
.12 
.15 
.26 
..SO 
.39 
.48 
.73 
.26 
.27 
.71 
.45 
.20 
.30 
.50 
.36 

.49 
.02 
.17 

OP 

.99 

'^92 
.13 
.12 

.70 
.8:1 
T. 
1.52 
.46 

,80 
.68 
,52 
.73 
,74 
,49 
,65 
.76 
.70 
.81 

't.' 

T. 

'.'69 

.04 

'.'io 

.13 
.15 
.02 
T, 

';67 

,73 
,36 
,03 
,23 
,41 
.07 
.37 
,08 

','63 
,08 
,06 
,06 
.15 

'!66 
T. 
.02 

".02 

.01 

','08 
,09 

';6i 

,19 

'ios 
".bi 

1.21 
.67 
,49 
,17 
,56 
,78 
,56 
,58 

1,52 
,96 

.46 
,40 
,32 
,31 
,40 

","ii 

.48 
.66 
.39 
,52 
,32 
.60 
,51 
.56 
.82 

.... 

6.82 

Lower  Del 

4.,'il 

N.  Br.  Susq 

T. 

.12 
T. 

T. 

tV 

.03 
.07 

'.'45 
.84 

.10 

.07 

.10 

.08 

.20 

.27 

T. 

.72 

.89 

.12 

.32 

T, 

.13 

.13 

T. 
'J'. 
.21 

';62 
.02 

't,' 
'[ie 

,03 
,03 
T, 
T. 

,03 
.05 
,02 
.02 

,05 

.05 

.18 

.14 

.21 

.05 

.15 

.02 

,02 

.37 

.02 

T. 

T. 

.01 

T." 

T, 
T, 
T. 
T. 
T, 

'.03 

't'.' 

T. 

T. 

3,82 

N.  Br.  Susq 

3.55 

W.Br.Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 
T. 
.17 

"y." 

T." 

'.'62 
'!i6 

T.' 

.35 

.09 

,12 
.30 
.34 
,44 
1.15 
,31 

,39 
.20 
.49 

'!6i 

".62 

.01 
,57 
.26 
.21 

T.' 
".\6 

'.'12 

.61 
.14 

'[65 

't.' 
'!i6 

.01 

T. 

.06 
,08 
,07 

".U 

".lb 

".ib 

,01 

,05 
,28 

T.' 

'[62 
T. 

.06 
,04 
,01 
,62 

"bk 

.40 
,16 
,08 

'!i2 

,03 

.41 
.60 
.78 

.11 

.53 

1.20 

.20 

1.75 

1,01 

.36 
.24 
.21 
.13 
,29 
,83 
,22 
.44 
.46 
,22 
,45 
,63 
,20 
.37 
,23 
,34 

3.28 
3.71 
4,83 
3,91 

Schuylkill 

... 

8,60 

.04 
.01 

'!62 

5,56 

Allegheny 

Beaver     

't,' 

".\2 

"".S6 
'.'63 

't'.' 

'".Z6 

6,35 
3.49 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

't,' 

4.86 
3.46 
4.77 

i 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 
Allegheny 

".M 

".03 
T. 

".oy 

".20 

4.73 
5.37 
5,63 
5.41 
6.36 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 
Ohio             •••••• 

.20 
.39 
.74 
.40 
.68 

5  09 
4.59 
4.20 

Allegheny 

Allegheny 

3,35 

,14 

T. 

T, 

.20 

.... 

.... 

4,38 

Conemaugh 

Monongahela. . .. 

.36 

.48 
.54 
.30 
.04 

.01 
.48 
.15 
.25 
.41 
.41 
1,00 

.u 

.09 
.13 
.57 
.31 
.16 
.07 
.27 
.38 
.11 
.33 
.13 
.25 
.30 

.20 
.13 
.43 
.05 
.07 
.42 
.22 
.11 
.23 
.12 
T. 
.27 
.16 
.18 
* 

.26 
.48 
.36 

.0- 

.3- 
.04 
.IC 

.11 
.Of 

1.40 
1.22 
1.22 
1.17 

.94 

1.24 

.12 

.07 

1.08 

1.26 

.92 

.96 

T. 

.87 

.68 

1.20 

.13 

.80 

T. 

'  .'29 
.79 

1  07 
.75 
.07 
.80 

.28 

T. 

1.02 

.74 

.11 

.23 

.83 

.98 

T. 

.03 

.07 

1.49 

1.42 

.10 

.17 

1.74 

1.45 

.83 

.06 

.8h 

'm 

.01 
.21 

.17 
T 

.13 
.25 
.21 
.15 

"."n 

.02 

.20 
.09 
.06 
.48 

".'67 
.13 

';26 
* 

.06 

123 
.  .^. 

.40 

T. 

.',35 

■.'25 

'!o3 

.07 
.27 

".oa 

.15 
.30 

'.'89 
.23 

.22 
.17 

.14 
.03 
.14 
.20 
.31 

.44 
.30 
.10 
.06 
.26 
.41 

'!33 
.22 
.33 
.31 
.47 
.14 
.,34 
.29 
.38 
.23 
.40 
T. 
.35 
.33 

.33 

.27 
.02 
.39 
.35 
.03 
.41 
.39 
.28 
.28 
.22 
.40 
.12 
.03 

".sh 

.30 
T. 
.42 
.22 

'!35 

.04 
.11 

••■• 

.04 

.37 
.10 

!63 

.66 
.27 
.43 
.73 
.04 

.36 
.64 
43 

.15 

T. 

.02 

.08 

.28 

..53 
.04 

,'62 

.53 
.90 
.47 
..52 
.95 

,50 
,77 
,78 
93 

"'.m 
"'.bi 

.17 
.02 
.12 
.02 

140 
,03 
,10 
,07 

'^63 
.01 

','06 
.14 

.'06 
T, 

.03 
,02 
.01 
.05 
,0? 

';o5 

.15 
,02 
.11 
02 
T. 

T.' 
.01 

'log 

'^OS 

.14 
.03 
.17 
.20 

'".06 
.23 
.07 
.05 
,26 
,16 

','i3 
,14 

,04 
,05 

':66 

"".b"e 
",'io 

','23 

,17 

,20 
.11 
.03 

.07 
,04 

,14 
.10 

".lb 

.OS 

'.'62 

.03 

.09 

.09 

.06 

T. 

.02 

.01 

T. 

'."08 

"".05 
.05 
.12 

.20 

.08 

'.'13 
T, 
.01 
,06 
.22 
.04 
.02 
.07 

.04 
"'.U 

"".bs 

.03 
.. . . 

.11 

.06 
,07 
.03 

.02 
.13 
.60 
.50 
.17 
.05 
,06 

"\b 

.01 

,02 

,07 

,42 

.20 

,03 

.53 

,19 

T, 

.18 

.05 

,46 

,10 

,09 
,20 
.15 
T, 

".22 
.11 
.07 

'.'20 
.10 

't. 

.51 

.65 

T. 

.13 

.08 

".52 
,06 

1.16 
.47 

,12 
,13 
,11 
,02 
,82 

.11 

.07 
,20 
.48 
.06 
,07 

','i6 

.54 
,14 
,28 
,18 
,11 
,03 
,44 
,20 
,14 
.36 
.09 
.33 
.15 

.44 

,68 

,05 

.26 

.33 

,21 

.10 

.03 

.73 

.31 

.40 

.05 

T. 

.25 

.26 

.13 

,12 

T, 

.69 

'.'io 

.42 
.10 

.11 

.28 
.20 
.02 

".bs 

.25 
.02 
02 
,06 
,27 

't,' 

.02 

.12 

,34 

,30 

T, 

,18 

,12 

.02 

,34 

.01 

.12 

'.'22 
01 

T. 
.17 

't.' 

T 

.06 

.08 

.48 

..30 

.08 

.08 

.40 

,01 

'iii 

..33 
.30 

,46 
T, 

".■36 
.56 

.2.5 

.18 

.20 

,50 

.33 

,16 

T, 

.30 

.18 

,24 

.48 

,35 

,03 

'.'22 

','46 
.43 

T. 
.44 
.30 
.10 

.33 
.26 
.04 
.23 
.M 

"".sk 

.24 

,25 
,43 
,37 
,07 
,16 
.06 

'!36 
,23 

']57 

',"i9 
.35 

,07 

,03 

,05 
T. 

T. 

,03 

[62 

.01 

T. 

T. 

T 

.02 

.02 

T, 

.02 

,07 

"!63 
",'62 

T. 

.03 

T. 

T, 

"t", 
"t, 

.04 
.06 
.02 

't. 

,05 

';64 

','63 

1,10 

,84 

,05 

't. 

.08 
.22 
.10 

T. 
.11 

.18 
.14 
.01 
.07 
,05 

'.'ii 

T, 

,04 
,07 
.11 

'!62 

,03 

".bi 
"t" 

.03 
.03 

.08 
.15 
.06 
.13 
.08 

"67 
T. 
.09 
.05 
.16 
.IC 
T 
.1? 
.06 
.0.' 

,os 
'".b( 

"t. 

.0' 

.u 

't.' 

T, 

't',' 

i,'53 
.01 

'.'oi 

T, 

"t," 

't.' 
"t. 

T, 

't.' 

T, 

".b\ 

T. 
,03 

','io 





't' 

'  ,"24 

T, 

.04 


,81 
,56 
,43 
,42 
.25 

.47 

.58 
.55 
,37 
.58 
,57 
.03 
,37 
,40 
,48 
.49 
1.10 
.50 
.46 
,33 
,36 
.46 
.26 
.55 
.44 
.39 

.42 

.46 
.38 
.28 
.38 
.58 
,57 
1.64 
,50 
.40 
.46 
.63 
.88 
.37 
.48 
.48 
.45 
.48 
.37 

","64 
,50 

.37 
.66 

"f." 

.08 

."is 

.06 

,62 
,44 

■,'62 
,04 
.15 

■,'08 
,18 

,'2i 
".u 

T. 
.53 

.05 

.04 

!io 

.15 

'."04 
.1? 

.04 
'."63 

":oi 

";i3 

■."56 
.02 

.21 
.54 
.71 
.87 
.11 

.43 
.42 
.20 
.26 
.54 
.81 
.12 
..30 
.20 
,42 
,34 
.80 
.23 

".U 

,25 
,24 

5.57 
5,16 

4,98 

T. 
.07 

1.06 
.12 
.04 
.12 
.03 
.14 

■r. 

1.06 
T. 
.76 
.58 
.14 

■.'51 
.05 
.06 
.05 
.36 
.03 
.42 
.10 

.01 

tV 

T.' 

5.23 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

T. 

.02 

3,58 

•••• 

5,46 
5,39 

4.07 

.40 
.73 
.84 
.40 
,16 

T. 
.35 
.30 

1.11 
..50 
.31 
.05 
.36 
.40 
.30 
.42 
.32 
.44 
.45 

.18 
.08 
.25 
.26 
.20 
.22 
.39 
.43 

■[i.5 

.61 
.44 
.41 

".zh 

.68 
.25 
.10 
.5? 

".S8 

.39 
.14 

4.42 

Monongahela — 

T. 

.02 
.18 
.34 

'^08 
.03 

!67 

T. 

^20 

'"25 

.09 

'm 

.29 
.03 

.47 
.07 
.06 
.29 

"As 

.41 

.02 

.02 

59 

"".45 

.86 
,51 
,12 
,19 
,40 
,81 
,74 
.60 
,63 
,82 
,51 
,69 
.77 
.73 

1.01 
.81 

1.27 
.55 

.78 
.50 
.78 
,78 
.60 
,64 
,72 
.34 
.88 
1.02 
,67 
,46 
.50 
,83 
.,37 
.65 
.73 
.01 
.95 
.84 
,.53 
.65 

.51 

.76 

5.26 

5.87 

Youghiogheny... 
Monongahela — 

Beaver.  

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

.10 

ni 
T. 

1'. 

.17 

6,51 
4.82 

.32 
.28 
.37 
.13 

'  .'22 
.32 

.44 

'.'65 

2.84 

•••■ 

5.02 
5.28 
7.21 

Alloflrhenv    

3.84 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio       

T. 

.01 

4.69 

T. 

!i9 

.62 

".OS 
"'.\5 

"'.02 
.02 

'.'63 

"'.is 

T. 
.04 

2.90 
3.68 
3.83 

.2b 
..S3 

4,98 

Ohin 



.... 

4.82 

Allegheny 

Rftftvpr            

.04 

.36 

".40 

.35 
,30 
.01 
.38 
.18 

'^56 
.51 
.30 
.28 
.14 
.08 
.11 

'.'07 
,09 

!23 
'.'37 
T. 

.... 
T. 

't.' 
't. 

■■'■ 

.29,    ., 

.22!.... 

5.01 
4,18 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Qenesee 

.10 

T. 
T. 

';o3 

.03 

.0? 
.09 

T 

".bi 

".K 
.02 

.60 

.20 
.37 
.24 
.29 
,15 
.34 
.52 
,31 
.20 
.15 
.19 
.95 
,80 
,27 
,27 
.35 
,47 
.19 
,08 
.63 
.03 
.62 

,18 
.17 

.20 
.02 
.02 
.40 
.25 

".59 
.75 
.02 
.08 
.13 
.04 
.08 

'.'is 

.09 
T. 

.06 

".ii 

T. 

T. 

tV 

T 

tV 

T. 

tV 
'!6i 

,.,, 

.... 

4.19 
3.56 

:::'. 

••■■ 

4.32 
4.51 
3.21 
3.83 
5.52 
6,46 
3.69 
8,56 
3,14 
5.51 
5.28 
4.26 
3.26 
5,24 
5,63 
3,26 
4.09 
6.61 
8.82 
5.11 

4.13 
8  88 

Fxcept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  'Mliour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated,      2  PrPcipitation  ffl^^sured 

in  thrmorning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  mldnteht.       4    i^ecipitat.on  for  Penod.  noon  to  noon^ 
»'  Precipitation  for  period.  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m,      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement,       T^<»«e 

™h«!  t,recTmtatlon  is  less  than  01  inch.      5  Incomplete  or  missinr       t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloservUle.  Newville. 
o7  AcmeCnir.Zwi2:  ^f  P?nnli„e!u  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  GirardvUle.  Shenandoah;  of  I^k  No.  6.  Schenley.        5  Airways  SUt.on.    t  River 

Station. 


Frbkuaky,  1939 
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Dally  Temperaturea  for  February.   1888 


Stations 


1   2  L  8   4   6   6   7   8   9  10  U  12  18  14  IS  16  17  IB  IB  20  21  22  28  24  26  26  27  28  20 


80    81    Mean 


s 

) 

, .  s 


I 

\ 

1 

( 

{ 


XltOODtt 

Bedford 

Bethlohem 

Bloomsburg ... 
BrookviUel .... 

Butler 

Carlisle  

Chainbersburg. 
ChiirobersviUe. 

Ciaysville 

Clear&eld 

Cofttesville 

Corry 

Coudersport 

Dbhoga 

Donora* 

Bbensburg 

Emporium 

Ephrata 

Erie* 

Franklint 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harrisburg* 

Hawley 

Holtwood' 

Huntingdon 

Johnstown 

Kylertown* 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanonl 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook* 

Meadville 

Midland 

Montrose 

Mount  Pocono j 

Muncy  Valley j 

New  Bloomfleld f 

New  Castle i 

Palmerton* f 


Philadelphia* . 
Phoenixville  . . 
Pittsburgh*.... 


Maxlni\im..- 

Minlimini.. , 

.Ma.xiuuim.. 

Minimum.. . 

Maximum... 

Miniunim.. . 

Miiximum... 

Minimum..  . 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

.Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum. . 

Maximum.. 

Minimum. . 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum . . 

Maximum,. 

Minimum.. 

Maximum  . 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum. . 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

.Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum,. 

Minimum . . 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 


36  40 
29  33{ 
39     39 


34 
37 
33 
46 
32 
41 
■29 
37 
29 
42 
21 
37 
21 
43 
31 
36 
29 
41 
36 
42 
26 
48 
33 
33 
19 
3" 
25 
36 
25 
35 
30 
47 
35 
34 
81 
39 
31 
37 
lOl  29 
41  47 
19     35 


31!  28 
46  49 
35 


37 

40 

40 

68 

61 

48 

26l 

SI 

18 

18 

84 

82 

26   4 1 

42 

43 

42 

54 

66 

52  321 

33 

21 

21 

35 

27 

80 

9i 

42 

37 

36 

66 

66 

62 

40 

31 

83 

19 

24 

30 

40 

14 

42 

38 

42 

67 

63 

62 

32 

32 

27 

16 

19 

24 

30 

12 

42 

38 

34 

52 

86 

36 

36 

21 

18 

9 

10 

19 

25 

.1 

52 

60 

60 

63 

5« 

66 

■29 

36 

17 

16 

32 

32 

29 

4 

43 

41 

42 

69 

57 

62 

38 

31 

30 

18 

27 

27 

8S 

15 

41 

41 

46 

69 

51 

61 

35 

31 

.36 

24 

30 

28 

.36 

16 

48 

48 

40 

.64 

69 

57 

■29 

24 

15 

12 

27 

30 

28 

2 

60 

44 

42 

,64 

69 

66 

31 

38 

16 

16 

29 

33 

27 

3 

38 

38 

37 

52 

48 

48 

31 

32 

19 

10 

23 

24 

30 

7 

41 

43 

41 

65 

80 

66 

34 

31 

30 

18 

27 

27 

30 

17 

44 

43 

40 

51 

53 

39 

26 

31 

11 

5 

27 

3? 

20 

-1 

38 

40 

37 

48 

63 

50 

28 

27 

15 

10 

21 

22 

25 

2 

40 

49 

38 

49 

61 

66 

26 

31 

10 

3 

22 

32 

21 

—1 

63 

40 

43 

56 

63 

61 

26 

40 

21 

23 

34 

40 

26 

13 

36 

26 

34 

47 

50 

48 

25 

30 

13 

13 

27 

32 

23 

-1 

43 

45 

40 

50 

54 

66 

34 

33 

18 

5 

17 

21 

28 

8 

41 

41 

45 

58 

51 

64 

36 

32 

32 

21 

25 

28 

34 

18 

49 

22 

43 

63 

62 

32 

19 

22 

17 

18 

36 

32 

13 

8 

49 

28 

42 

52 

66 

35 

32 

27 

18 

14 

14 

30 

32 

2 

35 

38 

34 

49 

46 

56 

25 

18 

23 

10 

29 

33 

26 

5 

43 

42 

41 

66 

52 

67 

36 

.32 

31 

18 

31 

29 

34 

16 

44 

41 

4-') 

69 

64 

61 

39 

32 

33 

22 

31 

29 

38 

17 

35 

38 

39 

64 

62 

89 

38 

29 

26 

10 

16 

26 

31 

12 

58 

50 

40 

,64 

58 

54 

29 

38 

19 

19 

30 

38 

28 

6 

49 

45 

43 

.56 

55 

53 

28 

32 

16 

15 

31 

3,^ 

25 

-3 

48 

44 

41 

,62 

62 

52 

30 

36 

13 

14 

30 

38 

23 

-2 

39 

41 

4b 

69 

50 

61 

33 

31 

29 

20 

29 

32 

33 

16 

34 

36 

35 

49 

,60 

57 

29 

21 

25 

3 

29 

17 

27 

8 

43 

40 

43 

66 

47 

55 

34 

35 

32 

22 

32 

32 

34 

20 

39 

44 

46 

58 

61 

68 

,33 

35 

26 

22 

36 

26 

33 

11 

46 

46 

43 

55 

63 

50 

?9 

35 

20 

20 

33 

30 

28 

7 

,39 

37 

37 

48 

52 

44 

21 

31 

13 

11 

31 

35 

16 

6 

43 

42 

44 

69 

53 

64 

61 

.32 

30 

16 

19 

23 

37 

18 

40 

40 

40 

64 

66 

47 

27 

25 

18 

2 

22 

21 

26 

3 

39 

37 

44 

66 

68 

61 

36 

31 

33 

12 

21 

29 

36 

15 

47 

46 

46 

56 

66 

63 

36 

33 

25 

20 

29 

28 

35 

13 

40 

40 

40 

,62 

52 

49 

36 

32 

24 

12 

22 

26 

34 

13 

48 

45 

56 

56 

68 

56 

44 

38 

25 

35 

36 

46 

22 

17 

62 

26 

42 

53 

55 

28 

28 

15 

9 

16 

28 

27 

-2 

2 

56 

46 

44 

52 

58 

,62 

30 

38 

18 

17 

20 

34 

29 

7 

35 

.37 

32 

46 

46 

,60 

22 

21 

16 

2 

23 

29 

?1 

-1 

38 

3fi 

32 

30 

45 

,38 

48 

26 

29 

8 

8 

20 

26 

8 

40 

39 

37 

61 

49 

64 

29 

29 

24 

4 

16 

28 

29 

8 

39 

34 

44 

56 

,63 

60 

36 

26 

28 

13 

26 

26 

34 

12 

52 

48 

46 

66 

68 

66 

29 

3S 

17 

16 

30 

3.3 

27 

Ol 

36 

39 

40 

63 

47 

61 

32, 

30 

22 

19 

26 

25 

31  j   9; 

47 

46 

42 

66 

,63 

661  .361 

34 

31 

24 

,33 

38 

33j  16] 

44 

43 

44 

60 

65 

66l  66 

3a 

36 

18 

25 

27 

as  19 

56,  36 

41 

63 

,69 

4.S   23| 

85 

18 

18 

30 

39 

20 

1 

36 

19 

10 

7 

46 

26 

16 

10 

40 

24 

18 

13 

41 

26 

14 

9 

27 

27 

8 

-4 

29 

18 

11 

4 

45 

28 

18 

13 

45 

■27 

19 

12 

37 

19 

8 

2 

30 

21 

11 

2 

37 

21 

9 

8 

39 

26 

19 

11 

20 

■20 

2 

-4 

28 

20 

6 

0 

31 

15 

1 

-6 

22 

27 

15 

8 

41 

16 

8 

-3 

37 

23 

9 

1 

45 

28 

19 

13 

18 

22 

10 

10 

23 

29 

10 

6 

36 

18 

7 

3 

43 

27 

20 

14 

47 

33 

20 

12 

40 

23 

14 

2 

■29 

19 

13 

7 

18 

20 

8 

5 

24 

19 

9 

-1 

41 

28 

17 

13 

35 

26 

11 

5 

41 

27 

21 

16 

40 

26 

16 

13 

44 

29 

18 

9 

20 

18 

7 

6 

47 

28 

18 

11 

24 

27 

7 

0 

40 

,30 

17 

11 

43 

25 

11 

14 

34 

23 

12 

.^ 

28 

46 

17 

25 

18 

28 

3 

6 

26 

24 

14 

3 

,S2 

28 

1 

1 

29 

28 

10 

0 

33 

23 

7 

-2 

43 

27 

14 

10 

26 

22 

13 

4 

33 

23 

17 

12 

41 

27^ 

19 

16 

46 

28 

22 

12J 

19 

24 

10 

4 

85 
14 
38 
13 
41 
18 
39 
13 
27 

5 
29 
15 
41 
19 
45 
20 
34 
11 
34 
17 
36 
11 
43 
11 
27 
10 
30 
11 
25 

7 
36 
23 
25 
10 
35 
12 
46 
20 
28 
21 
28 

6 
33 

2 
45 
18 
45 
21 
38 
10 
30 
17 
29 
16 
28 
14 
44 
23 
38 

7 
46 
24 
39 
16 
39 
19 
30 
14 
45 
17 
34 
15 
48 
16 
40 
19 
39 
16 
46 
29 
27 

0 
33 
18 
31 
10 
26 

6 
40 

7 
43 
18 
30 
18 
39 
18  18: 
43)  39 


46 
80 
47 
84 
68 
36 
49 
34 
39 
27 
89 
29 
53 
85 
61 
27 
44 
28 
45 
81 
48 
29 
61 1 
36 
45 
20 
47 
27 
44 
22 
46 
36 
46 
25 
42 

;« 

63 
36 
37 
36 
41 
26 
45 
27 
54 
35 
52 
37 
47 
31 
48 
32 
42 
20 
42 
24 
50 
33 
42 
32 
48 
34 
49 
30 
50 
33 
46 
28 
52 
30 
46 
30 
51 
33 
48 
34 
44 
33 


42 
36 
40!     43 


25 

40 

14 

46 

29 

41 

28 

42 

27 

39!    60 

31  i     34 


87 

80 
44 

8'2 

63 

38 

46 

28 

40 

26 

61 

32 

49 

31 

39| 

33 

80 

•20 

71 

36 

40 

28 

51 

31 

46 

24 

39 

29 

40 

30 

68 

42 

46 

29 

41 

■24 

44 

32 

51 

31 

47 

26 

40 

24 

46 

34 

49 

33 

42 

27 

61 

30 

56 

30 

64 

36 

45 

33 

38 

21 

50 

34 

45 

28 

45 

34 

41'. 

34j. 

42. 

29  . 

4-2,. 

25 

45 

34  . 

46 

32 

44 

291 

53|    681 

38l    41! 

42!     52|. 

■24!     31  . 


41.8 
22.6 
46.0 
26.6 
46.4 
27.4 
48.7 
22.2 
87.6 
14.7 
44.9 

22. 2 
46. 6 
25.5 
45.7 
27.2 
46  8 
20  1 
47.0 

28. 3 
40.2 
20.7 
46.1 
26.1 
39  4 
16.8 
39.6 
17.6 
40.6 
16.7 
47.4 
27.4 
40.0 
19.3 
42. S 
19.8 
46.6 
27.6 
37.9 
■22.6 
39.8 
17.6 
3S.5 
20.1 
46.4 
27.5 
47.6 
28.9 
42.4 
21.7 
46.8 
25.1 
42.2 
20.1 
42.2 
19.6 
45.3 
27.3 
39.4 
18.6 
44.9 
29.4 
44.8 
24.7 
47.3 
25.6 
38.1 
20.2 
48.0 
24.6 
40.4 
17.6 
44.7 
■24.6 
46.6 
25.7 
41.6 
22.8 
51.6 
33.6 
38.fi 
16.9 
45.8* 
23.8 
36.2 
16.9 
36.5 
16.6 
40.6 
17.9 
44.0 
23.3 
44.6 
21.5 
41.7 
24.4 
47.8 
30.9 
49.1 
26.6 
48.8 
24.3 


Continued  on  page  12. 


12 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


February,  193? 


Daily  Temperatures  for  February,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Mean 

Port  Clinton . . 

/Maximum... 

( Minimum,. . 
J  Maximum,,. 

I  Minimum.. . 
j  Maximum,.. 

(  Minimum,. .. 
f  Maximum... 

1  Minimum 

)  Maximum,. . . 

(  Minimum.. . . 
j  Maximum,,. 

36 
19 
34 
15 
38 
20 
33 
10 
21 
17 
31 
16 
34 
15 
41 
7 
38 
13 
37 
14 

3a 

3 

37 
5 
51 
16 
46 
16 
35 
14 
42 
16 
30 
2 
38 
15 
35 
15 
33 
16 
41 
16 
38 
15 

34 
29 
36 
27 
37 
32 
39 
26 
36 
15 
40 
27 
35 
29 
43 
31 
43 
30 
38 
30 
36 
18 

40 
24 
51 
39 
49 
36 
44 
30 
50 
36 
38 
23 
36 
30 
39 
27 
38 
29 
41 
26 
38 
32 

39 
32 
37 
32 
43 
83 
37 
30 
44 
32 
40 
28 
36 
32 
43 
32 
43 
28 
39 
32 
41 
22 

39 

27 
50 
32 
45 
26 
37 
25 
48 
29 
38 
26 
38 
34 
37 
35 
36 
31 
40 
29 
39 
35 

44 
26 
36 
26 
34 
24 
32 
23 
33 
18 
28 
17 
34 
24 
32 
15 
28 
13 
32 
19 
44 
28 

.30 
13 
32 
19 
26 
12 
27 
9 
29 
18 
26 
18 
36 
18 
35 
26 
31 
24 
36 
20 
38 
28 

35 
12 
32 
13 
39 
19 
33 

6 
26 
-4 
34 

9 
33 
11 
40 

3 

35 

9 

46 

10 

35 

-3 

48 

'   9 

45 

3 

40 

1 

46 

2 

30 

-2 

36 

16 

34 

10 

33 

7 

34 
12 
36 
16 

39 
23 
41 
22 
43 
28 
40 
22 
38 
-4 
42 
26 
36 
25 
42 
25 
41 
30 
34 
25 
37 
18 

34 
15 
46 
32 
42 
29 
40 
23 
42 
31 
35 
16 
42 
27 
38 
26 
35 
25 
40 
24 
38 
28 

39 
23 
41 
31 
42 
32 
40 
31 
40 
22 
38 
33 
43 
30 
39 
28 
37 
19 
39 
30 
45 
24 

40 
32 
44 
35 
43 
23 
36 
28 
43 
34 
37 
29 
43 
32 
41 
33 
40 
32 
39 
28 
43 
32 

43 
27 
44 
25 
49 
32 
42 
24 
36 
17 
45 
26 
46 
24 
52 
21 
49 
24 
46 
23 
43 
29 

43 
20 
61 
30 
59 
28 
52 
24 
60 
26 
42 
18 
48 
28 
43 
27 
45 
26 
44 
25 
50 
26 

44 
29 
44 
28 
49 
37 
42 
25 
51 
20 
.39 
32 
46 
29 
48 
27 
46 
32 
50 
28 
47 
28 

42 

27 
62 
32 
49 
29 
38 
25 
57 
30 
40 
23 
47 
34 
36 
29 
43 
25 
44 
31 
46 
29 

43 
30 
39 
30 
41 
32 
4? 
28 
38 
20 
40 
26 
39 
30 
45 
32 
46 
31 
37 
32 
38 
32 

42 
27 
66 
40 
55 
36 
43 
31 
65 
40 
38 
26 
41 
33 
41 
28 
40 
31 
40 
26 
43 
33 

40 
30 
40 
32 
41 
26 
36 
39 
43 
17 
39 
18 
39 
26 
45 
17 
41 
17 
41 
•22 
42 
35 

40 
16 
48 
21 
40 
20 
32 
16 
46 
19 
37 
18 
41 
32 
35 
33 
38 
25 
39 
22 
41 
33 

39 
16 
38 
18 
45 
21 
39 

8 
28 

7 

38 
15 
42 
15 
36 
17 
86 
17 
38 
14 
40 
16 

39 
2 
45 
20 
45 
18 
40 
11 
43 
19 
36 
3 
43 
18 
39 
13 
40 
11 
44 
14 
43 
18 

53 
22 
52 
28 
57 
36 
52 
23 
40 
14 
62 
31 
55 
26 
48 
28 
48 
22 
51 
29 
54 
30 

54 
31 

33 
51 
29 
51 
26 
54 
34 
47 
22 
64 
27 
60 
27 
52 
19 
53 
32 
66 
29 

62 
26 
49 
24 
62 
33 
53 
•22 
51 
14 
65 
29 
54 
23 
55 
25 
56 
26 
54 
30 
56 
23 

51 
21 
61 
33 
63 
33 
55 
31 
60 
31 
51 
21 
49 
32 
63 
27 
49 
26 
52 
31 
64 
28 

63 
37 
63 
35 
66 
32 
62 
28 
37 
•27 
62 
26 
63 
34 
49 
■25 
54 
24 
47 
28 
62 
27 

39 
26 
53 
30 
60 
20 
39 
24 
56 
29 
39 
26 
65 
33 
61 
37 
47 
32 
56 
32 
59 
37 

42 
16 
38 
15 
.33 
14 
30 
10 
40 
4 

'I 
36 
13 
25 

3 
24 

4 
28 

8 
27 
12 

27 

5 
30 
10 
26 

8 
24 

4 
30 

7 
26 

5 
33 
18 
37 
12 
33 
13 
34 

8 
38 
19 

34 

9 
35 

8 
41 
12 
33 

2 
33 

5 
33 

4 
33 
11 
44 
12 
45 

9 
39 
14 
47 

8 

36 
3 

48 
15 
34 
17 
34 

6 
48 
17 
35 

3 
41 
12 
33 

2 
35 
11 
31 

7 
41 
16 

57 
21 
56 
22 
60 
32 
51 
21 
39 
22 
62 
30 
56 
21 
49 
34 
60 
35 
51 
29 
.53 
24 

51 
28 
57 
34 
57 
32 
44 
27 
55 
34 
45 
25 
62 
28 
62 
•26 
52 
22 
51 
28 
62 
28 

56 
27 
69 
27 
66 
41 
46 
25 
51 
22 
56 
31 
55 
26 
65 
30 
65 
37 
63 
.37 
60 
29 

52 
24 
71 
41 
68 
34 
58 
26 
69 
39 
44 

i^ 

% 

27 
60 

u 

32 
68 
•29 

67 
42 
67 
46 
69 
49 
54 
27 
62 
31 
63 
39 
65 
38 
61 
45 
62 
43 
.59 
40 
64 
36 

61 
42 

70 

50 
69 
32 
60 
30 
67 
46 
54 
38 
71 
.■Sfi 
f.4 
39 
H4 
87 
M 
5J 
71 
57 

61 
34 
61 
34 
49 
39 
54 
30 
81 
26 
41 
30 
54 
34 
47 
32 
45 
36 
43 
3:h 
66 
41 

43 
24 
60 

as 

43 
18 
45 
17 
46 
29 
38 
22 
58 
38 
40 
31 
51 
32 
62 
33 
65 
38 

48 
17 
42 
18 
40 
18 
38 
12 
34 

6 
36 
12 
41 
13 
42 

9 
41 

9 
33 

9 
41 
15 

28 
8 
34 
14 
26 
10 
24 
7 
29 
14 
24 
7 
43 
19 
31 
-.4 
37 
13 
44 
10 
48 
19 

24 
10 
24 
12 
29 
15 
23 

7 
28 

0 
22 

9 
24 

8 
18 

6 
18 

3 
21 

33 
11 

25 

7 
22 

4 
26 

8 
21 

2 
•24 

6 
23 

0 
27 
12 
27 
10 
22 

9 
21 

6 
27 
13 

.39 

14 
42 
16 
46 
23 
39 

14 
29 

8 

38 
19 
41 
17 
30 

6 
33 
12 
35 
16 
40 
18 

37 
13 
40 
19 
39 
18 
28 
15 
35 
28 
33 
14 
43 
18 
39 
17 
38 
•20 
38 
14 
44 
20 

39 
16 
40 
19 
36 
24 
34 
9 
.32 
-6 
34 
17 
45 
16 

^n 
0 

32 
9 

33 
7 

41 

14 

32 

9 
42 
18 
37 

9 
31 

6 
37 
16 
33 

1 
38 
25 
34 
12 
32 
13 
38 
14 
42 
22 

46 
32 
46 
.30 
49 
34 
47 
28 
33 
-6 
46 
32 
46 
29 
45 
26 
48 
26 
43 
28 
42 
27 

46 
29 
57 
34 
49 
33 
42 
26 
48 
33 
44 
23 
55 
34 
49 
31 
45 
29 
49 
26 
51 
32 

48 
33 
60 
36 
50 
37 
54 
32 
43 
26 
45 
34 
49 
34 
43 
28 
45 
30 
46 
31 
49 
30 

46 

28 
51 
36 
47 
32 
44 
26 
47 
84 
43 
30 
63 
37 
48 
32 
46 
34 
46 
31 
50 
33 

48 
30 
48 
30 
54 
33 
47 
27 
43 

44.6 

24.3 

Quakertown . . 

44.1 

24.9 

Reading* 

46.3 

Retreat 

28.9 
41  9 

20.7 

Ridgrwayt 

38  6 

?fi 

14  1 

Scranton* 

60 
32 
46 
30 
45 
35 
45 
35 
43 
31 
48 
28 

50 
26 
69 
42 
63 
36 
45 
33 
70 
36 
41 
23 
44 
36 
48 
30 
43 
29 
48 
,30 
47 
36 

41.6 

(  Minimum,. .. 
i  Maximum,,. . 

(  Minimum,. .. 
j  Maximum,,.. 

(  Minimum... . 
/Maximum 

1  Minimum — 
*  Maximum,,.. 

(  Minimum,. . . 
(Maximum,,.. 

t  Minimum,. .. 

\  Maximum,,.. 

)  Minimum,. . . 
i  Maximum.,.. 

(  Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

(  Minimum,. . . 
1  Maximum,,.. 

1  Minimum,. .. 
}  Maximum,,.. 

!  Minimum,. .. 
S  Maximum,,.. 

(  Minimum.. . . 

/  Maximum., 

23  8 

43*8 

23.7 

Somerset 

43.1 
21  3 

Springs 

42.8 

22.2 

State  College. . 

41.2 

23.4 

Stroudsburgt . 

46.8 

22.6 

Towanda 

40.6' 

18  9 

Uniontownt . . . 

50  1 

27  6 

Vandergrift*.. 

46  1 

23.0 

39.6 

19  4 

Waynesburg. . 

48  I 

26.2 

Wellsboro 

37.4 
17  3 

West  Chester 

46.1 

(Minimum  — 
1  Maximum... . 

I  Minimum..  . . 
)  Maximum,... 

(  Minimum,. . . 
)  Maximum.,,, 

I  Minimum. ,. , 
t  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

27.7 

Wilkes-Barre . 

42.0 

■24.1 

Williamsport. . 

41.0 

28.1 

48.8 

"23  5 

York 

47.0 

27.9 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  *,'',",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

a 

0) 
Si 

1 

1 
3 

1 

a 

M 

It 
|l 

• 

a 
o 

s 

a 

§ 

a 

h 

Erie 

30  06 
30.14 
30  13 
30,08 
30.13 
30.10 

30.68 
30.69 
30  72 
30.65 
30.71 
30.70 

16 

16 
16 
16 
16 
16 

29.44 
29.30 
29.34 
•29.45 
29.^24 
■29. -27 

20 
15 
15 
15 
15 
15 

11.1 

9.5 
13.7 
13.6 
13.1 

7.2 

38 
42 
50 
47 
63 
32 

se. 

sw. 
sw. 
nw. 
se. 

se. 

10 
'20 
16 
20 

28 
16 

78 
78 
75 
82 
68 
78 

70 
58 
66 
61 
57 
61 

71 
66 
65 
69 
58 
59 

4? 

Harrisburg 

Philadelphia .... 

Pittsburgh 

Reading 

51 
62 
46 
46 

Scranton 

60 

RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis.N.  Y Delaware 

j  Easton Delaware 

i  Lehighton  Lehigh 

I  Wilkes-Barre Susquehanna 

Williamsport Susquehanna. 

I  Harrisburg Su.squehanna . 

;  Greensboro Monongahel  a. 


•  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


West  Newton. 
Lock  No.  4. 
Pittsburgh. 
Midland . . . 


Youghiogheny . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.1 
6.2 
4.9 
8.9 
6.6 
6.4 

18.1 
5.2 

18.8 


8.5 
13.6 

7.1 
24.0 
12.3 
11.7 
37.4 
16.5 
34.6 
25.4 
82.fi 


2.6 
3.3 
3.8 
4.1 
8.2 
4.7 
12.2 
2.0 
13  8 
16.0* 
13.8* 


1 

£ 

tf 

f 

1 

ta 

■*g 

& 

S 

-, 

§ 

s 

1 

^ 

d 

ce 

s 

u 

.J 

C 

13 

1 

2 

5 

II 

10 

26 

26 

26 

9 

26 


18 
22 
9 
20 
■20 
18 
80 
■20 
SO 
26 
SO 


Pool  stage. 
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GENERAL  SUMMARY. 

March  came  near  to  being  a  normal  month,  having  small 
positive  departures  in  both  temperature  and  precipitation. 
Short  warm  and  cold  periods  alternated  through  the  month 
with  no  unusually  wide  departures  from  the  normal.  The 
coldest  period  centered  on  the  19th  when  the  lowest  tempera- 
tures for  the  month  were  recorded  at  nearly  all  stations.  This 
was  followed  a  week  later  by  the  warmest  period,  and  highest 
temperatures  for  the  month  were  generally  recorded  on  the  25th 
or  26th.  With  the  exception  of  four  or  five  dates,  the  tempera- 
tures were  favorable  for  outdoor  work,  which  generally  made 
seasonable  progress.  The  chief  exception  was  building  opera- 
tions in  Philadelphia,  which  were  delayed  by  frequent  and  heavy 
rains  rather  than  unfavorable  temperatures.  Precipitation 
departures  were  generally  moderate  excepting  a  few  southeast- 
ern counties,  where  the  excess  was  large.  At  the  end  of  the 
month,  the  accumulated  departures  since  January  1st  were  as 
follows:  Philadelphia,  +4.89  inches;  Reading,  +0.07  inch; 
Scranton,  — 0.32  inch;  Harrisburg,  +0.52  inch;  Pittsburgh, 
+1.37  inches;  and  Erie,  +2.62  inches.  It  will  be  seen  that 
the  soil  was  generally  well  supplied  with  moisture,  and  was 
excessively  wet  in  a  few  southeastern  counties.  The  snowfall 
averaged  one-half  of  the  March  normal,  and,  with  the  exception 
of  four  or  five  northeastern  counties  the  ground  was  snow- 
covered  no  more  than  4  to  6  days  in  any  region.  The  snowfall 
was  heaviest  in  Wayne  County,  and  was  lightest  in  the  western 
border  counties  from  Mercer  southward.  Despite  the  lack  of 
snow-cover,  the  frost  did  not  penetrate  the  soil  deeply  at  any 
time,  and  the  winter  grains  came  through  in  good  condition. 
Plowing  was  done  intermittently  all  through  the  month.  At 
the  end  of  the  month  pastures  and  lawns  were  greening  in  the 
southern  counties,  and  most  kinds  of  vegetation  seemed  to  be  in 
seasonable  condition.  Gardens  were  being  prepared  for  plant- 
ing, and  farmers  were  generally  prepared  for  spring  seeding. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  93  stations,  was  38.6°,  which  is  0.9°  above  the  52-year 
normal  for  March.  The  highest  monthly  mean  was  45.4°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  30.6°  at  Brookville.  Ex- 
tremes for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  85°  at 
Chambersburg  and  Phoenixville  on  the  25th,  to  a  minimum  of 


JNIVERSITY  OF  .. 

— 10°  at  Corry  on  the  19th.     The  greatest  daily  range  in  tem- 
perature was  54°  at  Brookville  on  the  25th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  172  stations, 
was  3.59  inches,  which  is  0.09  inch  above  the  52-year  normal 
for  March.  The  greatest  monthly  amountly  amount  was  5.75 
inches  at  Clarion,  and  the  least,  1.98  inches  at  Wernersville 
(near) .  The  greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was 
2.00  inches  at  Sunbury  on  the  12-13th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  3.8  inches,  which  is 
3.7  inches  below  the  52-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  17.6  inches  at  Lakeville.  The  greatest 
24-hour  snowfall  was  8.0  inches  at  Paupack  on  the  11-1 2th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  MARCH 


888. 
,889. 
890. 
891. 
892. 
89a. 


895 
896. 


899. 
900. 

901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 


910. 
911. 
912. 
913. 

914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920 . 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 

927 . 
928. 
929. 
930. 
931. 
.932. 
983. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939.. 


Year 


Temperature 


Precipitation 


0)  o 


No  of  days. 


51 


Period  . 


31.2 

37.4 
41.3 
46.4 
36.0 
39.0 
31.7 
41.8 
40.7 
35.6 
44.9 
85.0 
33.6 
42.1 

34.2 
32.9 
30.7 
37.3 
41.6 
41.1 
38.7 
48.0 
40.0 
37.0 
36.1 
40.9 
33.1 


37.7 


-6 
4 

-21 

-14 

-4 

3 

-2 

-4 

-18 

-5 

4 

3 

-23 

-U 

2 

14 

-2 

-18 

-13 

-10 

-4 

-5 

5 

-18 


-3 

-5 
-9 
10 
-8 
-7 

-22 
-6 
-3 
-3 
-5 

-10 


3.55 
2.90 
5.15 
5.10 
4.14 
2.52 
1.63 
2.31 
4.51 
3.22 
4.31 
4.87 
3.61 

4.14 
3.98 
4.52 
4.29 
3.86 
4.46 
4.26 
4.76 
3.07 
0.56 
2.57 
5.05 
5.27 

2.61 
1.28 
4.12 
3.68 
2.34 
3.57 
2,83 
3.33 
4.37 
2  49 
2.83 
2.56 
1.91 

2.61 
3.24 
2.69 
3.03 
2.96 
4.41 
5.33 
2.96 
2,62 
6.84 
2.00 
3.19 
3.59 

3.50 


3.1 

17.5 
15.8 
18.8 
4.8 
1.3 
9.0 
21.1 
3.4 
3.6 
7.9 
13.1 

3.3 
12.6 
0.1 
4.7 
4.1 
20.4 
9.3 
3.7 
7.3 
1.0 
10.1 
6.9 
2.1 

13.4 
9.5 

17.6 

12.7 
1.5 
2.4 
6.4 
1.0 
6.1 
6.2 

10.3 
2.2 
4.0 

0.7 
14.5 
4.4 
4.9 
6.6 
14.7 
5.6 
7.7 
2.9 
7.4 
8.3 
2.0 
3.8 

7.5 


10 


13 
15 
15 
16 
13 
13 
8 
U 
12 
13 
13 
17 
12 

14 
12 
14 
14 
11 
16 
12 
12 
12 
6 
12 
13 
14 

13 

8 

11 

12 

7 

9 

8 

10 

14 

10 

10 

11 


11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 
13 
15 
12 
13 
12 


14 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1939 


Olimatolog'ical  Data  for  1ILa,ich.,  1989 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Fahi. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 

d 
o 

■6 

O 

•-  a 

pi 

'3 

a 

S 

!1S 

_^ 

•^n 
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t^S 

p^*^ 

-b 

1 

o 

O  0 

> 

a 

c3 

1) 
be 

OJ 

QJ 

2£ 

« 

-0 

03  V 
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3 
O 

o 

3§ 

H 

3 

s 

S 

O 

o 

c 

u 

^ 

<=> 
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£ 
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Observers 


Allentown 

^-  Altoona 

g  Ardmore 

c  Arendtsville 

S  Bedford 

(^  Uethlehem.  

„  Bloomsburg 

s  Carlisle 

i  (Jhambersburg 

a  ClearfleUl 

~  Uoatesville 

Colebrook 

Emporium 

Eplirata 

I?reeland 

tteorge  School 

Gettysburg 

Qordon 

Oouldsboro 

Hanover 

Flarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Liawronceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

Meshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmertou 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

I'hoeuixville 

Port  Clinton 

auakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

state  College 

atroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester ••:■ 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamsport 

Willlamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

^  Chambersville 

§  Clairton ■ 

■S  Claysville 

g  Corry . . , 

i§  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora 

O  Ebensburg 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ••• 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . , 

Lyoippus 

Meadville 

Midland •. 

New  Castle 

Neweil 

Pitt'iburgh 

Ridgway 

*?haron 

Somerset 

Springs 

Hniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


r,ake  Drainage. 


Erie. 


For  the  StateH. 


Letiigh 

Blair 

Montgomery.... 

Adams 

Bedford 

Northampton... 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . 
Philadelphia.... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washingrton 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

27 

35.6 

-2.7 

76 

25 

17 

18 

41 

4.82 

+1.42 

1.06 

5.5 

13 

16 

14 

1 

ne. 

1,615 

52 

38.0 

+0.4 

76 

25t 

2 

19 

37 

3.75 

+0.47 

0.88 

5.0 

10 

12 

10 

9 

w. 

360 

19 

37.9 

-3.3 

78 

25 

18 

19 

,38 

4.40 

+0.27 

1.47 

3.2 

13 

8 

9 

14 

700 

IV 

42.0 

+2.3 

82 

25 

11 

19 

50 

4.06 

+0.58 

0.79 

2.8 

11 

15 

10 

6 

nw. 

1,060 

7 

40.9 

80 

26 

11 

3t 

53 

3.70 

0.97 

T. 

9 

14 

4 

13 

nw. 

364 

54 

40.0 

-0.6 

79 

25 

16 

19 

35 

3.73 

+0.49 

0.72 

6.0 

12 

15 

4 

12 

nw. 

500 

13 

38.1 

77 

26 

11 

19 

39 

4.25 

1.47 

9.0 

13 

15 

9 

/ 

467 

7» 

41.8 

+3.i 

84 

■,'5 

14 

19 

53 

3,66 

+0.25 

0.84 

3.0 

12 

18 

6 

7 

nw. 

580 

40 

42.2 

+2.3 

85 

25 

14 

19 

48 

3.27 

0.00 

0.63 

1.8 

10 

10 

13 

8 

nw. 

1,120 

32 

37.5° 

+0.2 

78'i 

26 

1'' 

19 

50" 

4.98 

+  1.30 

1.58 

5.5 

15 

14 

8 

9 

w. 

380 

52 

39.2 

-0.7 

80 

25 

17 

19 

37 

3.29 

-0.73 

0.74 

4.0 

14 

12 

3 

16 

nw. 

560 

28 

38.8 

-0.3 

80 

25 

14 

181 

42 

2.87 

-0.96 

0.73 

4.3 

11 

12 

9 

10 

w. 

1,050 

52 

36.6^ 

+  1.2 

SO*- 

25 

0'' 

19 

SO'' 

3.04 

-0.69 

1.00 

3.0 

9 

14 

0 

17 

w. 

380 

47 

41.6 

+  1.4 

80 

25 

17 

19 

45 

2.75 

-0.68 

0.69 

3.5 

11 

13 

7 

11 

8. 

1,970 

46 

33.1 

+0.1 

74 

26 

5 

19 

29 

4.12 

-0.25 

1.13 

11.4 

14 

5 

1 

25 

w. 

190 

33 

40.4 

-0.3 

74 

25 

18 

3t 

38 

4.51 

+  0.83 

1.06 

2.4 

17 

14 

7 

10 

nw. 

553 

66 

43.0 

+2.7 

84 

25 

16 

19 

46 

3.11 

-0.41 

0.72 

1.5 

10 

17 

7 

7 

se. 

840 

35 

36.6 

-0.3 

77 

25t 

10 

19 

46 

3.83 

-0.06 

1.16 

13.0 

12 

16 

3 

12 

ne. 

1,875 
600 

24 

35 

43,4 

+0.9 

84 

25 

16 

19 

43 

2.85 

-0.46 

0.69 

3.5 

10 

15 

9 

7 

8. 

337 

70 

40.7 

+  1.8 

81 

25 

17 

19 

47 

2.65 

-0.49 

0.60 

2.2 

12 

10 

9 

12 

nw. 

900 

21 

.■(3.2 

-1.7 

75 

26 

-3 

19 

44 

4.25 

+  1.36 

1.01 

16.1 

16 

13 

11 

7 

w. 

200 

24 

41.0 

-0.4 

77 

25 

21 

19 

31 

3.96 

+0.94 

1.16 

5.0 

10 

14 

6 

11 

nw. 

650 

52 

39.6 

+0.7 

81 

26 

7 

19 

51 

3.60 

+0.14 

0.60 

6.5 

11 

10 

6 

16 

w. 

1,694 

lU 

35.2 

+0,9 

74 

26 

3 

19 

.36 

3.88 

+0.29 

1.37 

5.1 

16 

5 

9 

17 

w. 

255 

62 

41.5 

+  1,8 

83 

25 

16 

19 

49 

2.85 

-0.47 

0.67 

3.5 

10 

16 

7 

8 

nw. 

1.000 

42 

35.1 

+0.3 

77 

95t 

-3 

19 

45 

2.51 

+  0.21 

0.90 

8.0 

10 

10 

9 

12 

469 

55 

38.8 

-0.5 

82 

25 

15 

19 

44 

3.18 

-0.30 

0.73 

4.3 

11 

18 

3 

10 

sw. 

500 

1 

41.6 

80 

26 

15 

19 

48 

2.69 

0.84 

3.2 

8 

11 

2 

18 

580 

49 

.39,2 

+0.6 

79 

26 

9 

19 

43 

4.22 

+0.85 

1.90 

4.2 

16 

9 

12 

10 

nw. 

50 

13 

45.4 

+0.7 

83 

24 

22 

18 

40 

3.62 

+0.06 

1.00 

10 

11 

16 

5 

10 

w. 

1.620 

31 

30.7 

-1.6 

71 

26 

2 

19 

31 

2,75 

+0,08 

0.91 

9.0 

11 

/ 

7 

17 

nw. 

1,  720 

«3 

31.0 

-1.0 

72 

25 

-2 

19 

36 

2,66 

-0.90 

0.60 

11.5 

11 

12 

a 

11 

nw. 

1,045 

27 

35,0 

-0,3 

74 

25 

4 

19 

41 

2.87 

-0.16 

0.71 

6.5 

11 

16 

8 

8 

w. 

60 

50 

39.2 

-0.2 

77 

25 

17 

3t 

44 

4  69 

+0.94 

1.17 

2.7 

16 

12 

5 

14 

sw. 

679 

J 

39.0 

80 

25 

9 

18 

51 

3.06 

0.66 

9 

17 

6 

8 

w. 

398 

21 

37.0 

-0.6 

76 

25 

13 

19 

40 

3.39 

+0.35 

1.03 

9.2 

12 

11 

10 

10 

w. 

26 

68 

41.7 

+0.9 

81 

25 

21 

11 

38 

4  32 

+0.93 

0.93 

4.0 

14 

8 

9 

14 

nw. 

20 

23 

41,1 

-1.0 

81 

25 

21 

11 

38 

4.31 

+0.79 

0.91 

2.8 

13 

8 

7 

16 

\v. 

100 

29 

41,8 

+0,6 

85 

25 

18 

171 

47 

3.81 

+0.71 

0.83 

1.7 

13 

14 

12 

5 

nw. 

407 

1 

38.8 

+0,3 

78 

25 

12 

19 

43 

3  42 

-0.45 

0.76 

6.0 

11 

17 

4 

10 

n. 

496 

54 

38.6 

+  1.1 

78 

25 

15 

19 

37 

3  37 

-0.42 

0.66 

3.7 

11 

11 

7 

13 

nw. 

273 

69 

40.2 

+0.2 

80 

25 

17 

19 

34 

2.69 

-0.93 

0.63 

3.3 

12 

7 

13 

11 

nw. 

746 

45 

35.4 

-0.3 

74 

26 

11 

19 

35 

2  58 

-0.62 

0,47 

6,4 

12 

6 

11 

14 

nw. 

455 

49 

40,0 

+  1.4 

80 

25 

12' 

8 

43' 

3  89 

+0.37 

1.00 

5.0 

13 

8 

18 

5 

w 

51 

43 

42.0 

-0.7 

78 

25 

19 

19 

37 

4  32 

+0.85 

1.00 

1.5 

16 

6 

7 

18 

nw. 

660 

6 

40.2 

76 

24 

15 

19 

42 

2.62 

0  ,50 

2.0 

11 

17 

5 

9 

nw. 

1,217 

55 

37.1 

+0,9 

78 

26 

7 

19 

40 

3.56 

+0.21 

1   25 

2.1 

11 

9 

10 

12 

w. 

500 

25 

37.3 

+0,9 

73 

26 

11 

19 

39 

4  08 

+0.57 

1.60 

1.0 

7 

12 

10 

9 

v.. 

754 

46 

35,0 

-0.2 

77 

26 

-4 

19 

44 

2  46 

-0.13 

0.69 

9.1 

13 

9 

7 

15 

w. 

1,419 

69 

33,4 

+0.4 

67 

24 

1 

19 

40 

2.56 

-0.10 

0.69 

6.7 

14 

17 

6 

9 

n. 

455 

90 

41.2 

+2.1 

82 

25 

17 

19 

39 

3.69 

-0.14 

0.57 

3.5 

14 

16 

6 

10 

w. 

544 

1 

.S7,l 

75 

26 

13 

19 

40 

2  74 

0,52 

5.8 

13 

4 

10 

17 

sw. 

521 

53 

38.0 

+  0.4 

78 

26 

11 

19 

46 

3  98 

+0.76 

l.OC 

5.7 

12 

11 

7 

13 

w. 

1. 275 

?A 

37.3 

-1.8 

80 

25 

9 

19 

36 

2.08 

-1.19 

0.54 

4.0 

9 

12 

9 

10 

sw  . 

400 

51 

42.6 

+  1.9 

83 

25 

15 

19 

4V 

3.24 

+0.13 

0,63 

2.0 

11 

17 

9 

5 

w. 

1,173 

49 

30.6 

-2.9 

77 

25 

-2 

19 

54 

5.45 

+2.20 

1,62 

0.7 

17 

8 

4 

19 

1,077 

26 

38.8 

+0.7 

78 

24 

4 

19 

49 

4.24 

+0.80 

1.95 

3.5 

9 

8 

14 

9 

nw. 

1,047 

38 

.38.6 

-0.2 

79 

26 

1 

19 

48 

3  99 

+0.24 

0.95 

1.1 

14 

12 

6 

13 

w. 

1,020 

7 

39,4 

77 

25 

13 

181 

40 

2  86 

0.92 

1.0 

U 

9 

7 

15 

w. 

1,150 

34 

42.0 

+  0.8 

78 

24t 

7 

19 

44 

3  10 

-0.23 

0.70 

1.3 

11 

16 

8 

7 

n. 

1,430 

■/6 

.32,2 

-0.8 

75 

26 

-10 

19 

4V 

2  73 

-1.08 

1.30 

2.0 

4 

17 

7 

7 

w. 

1,665 

12 

32.8 

-0.3 

74 

25 

-5 

19 

46 

4  06 

+0.69 

0.92 

8.0 

10 

16 

4 

11 

nw. 

1.172 

42 

42  1 

+2.2 

78 

24t 

8 

19 

43 

3  26 

-0.60 

0.79 

T. 

12 

12 

10 

9 

\\ . 

762 

13 

44.0 

+  1.6 

81 

24 

16 

19 

42 

3.77 

+  0.24 

1.18 

T. 

10 

3 

15 

13 

w. 

2.000 

72 

36.0 

-0.1 

72 

26 

4 

19 

36 

3  46 

-0.18 

1.02 

2.5 

12 

14 

9 

8 

w. 

957 

65 

34.0 

-1,5 

74 

24t 

2 

19 

52 

3.48 

+0.13 

0.76 

3.0 

14 

2 

2 

27 

n. 

1,150 

30 

41.6 

+  1.5 

77 

25 

10 

19 

3'/ 

4.06 

+0.64 

1.05 

1.0 

12 

9 

12 

10 

w. 

950 

43 

38.6 

+  1.9 

79 

24 

6 

19 

50 

3  30 

-0.07 

1.10 

0.1 

10 

U 

9 

11 

1,256 

32 

38.7 

+1.2 

75 

25 

12 

8 

37 

3  27 

-0.05 

1.10 

0.3 

12 

3 

12 

16 

w. 

1. 100 

42 

42,2 

+2.3 

79 

25 

9 

19 

42 

3  03 

-0.19 

0.87 

1.5 

U 

10 

12 

9 

sw. 

1,184 

57 

41,6 

+2.3 

80 

25 

17 

8t 

45 

3  88 

-0.62 

0.98 

2.8 

14 

12 

10 

9 

s.       ] 

2,02C 

7 

32.8 

75 

26 

-7 

19 

40 

3  00 

0.71 

4.1 

12 

8 

4 

19 

\r. 

1,420 

47 

41.6 

+  1.9 

77 

25t 

6 

19 

38 

4.99 

+  1.06 

1.10 

0.7 

14 

7 

b 

19 

W.      i 

1  080 

45 

33,0 

-2.0 

75 

24t 

-2 

18 

42 

2.89 

-0.49 

0.87 

2.9 

11 

8 

V 

16 

s. 

691 

? 

40.6 

77 

25 

10 

19 

45 

4  07 

1.56 

0.2 

13 

8 

12 

11 

nw. 

808 

,5'» 

39,6 

+2.6 

77 

24-t 

10 

19 

47 

4  96 

+  1.92 

1.75 

0.5 

14 

10 

14 

7 

nw. 

800 

IP 

41.2 

-0.5 

76 

24t 

11 

19 

34 

3  63 

+0.52 

0.80 

r. 

10 

11 

}'^ 

8 

ne. 

1,248 

97 

40.0 

+0.4 

79 

24 

12 

19 

36 

2  86 

-0.17 

0.82 

2.1 

13 

7 

10 

14 

..■\r. 

1,  350 

<?? 

32.2 

-1.7 

74 

26t 

-6 

19 

48 

3.31 

+0.06 

0.94 

3.3 

14 

8 

b 

17 

S. 

940 

?fi 

37.6 

-0.3 

78 

24t 

7 

19 

48 

3.78 

+1.02 

1.53 

9 

10 

9 

12 

S. 

2, 190 

72 

37,6 

+1.7 

73 

25 

12 

8t 

46 

3.27 

-1.45 

0.85 

i.7 

12 

7 

5 

19 

SW. 

2,680 

?2 

36.5 

+0.1 

73 

26 

-4 

19 

42 

3.91 

-0.40 

0.78 

8.5 

11 

V 

!*; 

14 

sw. 

1  100 

51 

44.8 

+3.3 

81 

24 

9 

19 

44 

3.77 

-0,22 

0.77 

0.6 

12 

11 

12 

8 

sw. 

1  240 

SO 

40.2 

78 

25 

5 

19 

45 

4.03 

+0.49 

0.92 

11 

0 

12 

19 

uw. 

825 

75 

41.2 

+1.0 

82 

25 

8 

19 

42 

3.00 

-0,52 

1.07 

9 

17 

5 

9 

1, 180 

50 

34.0 

-0.5 

75 

26 

-3 

19 

44 

3.29 

-0.03 

0.73 

8.4 

19 

6 

4 

21 

nw. 

1, 035 

H 

43.4 

79 

24 

8 

19 

46 

4.08 

0.74 

T. 

10 

3 

19 

9 

w. 

670 

67 

34.4 

+0.9 

75 

26 

6 

19 

36 

3.75 

+  1.13 

1.20 

2.9 

16 

6 

9 

16 

sw. 

62 

38.6 

+0.9 

85 

25 

-10 

19 

54 

3.59 

+0.09 

2.00 

3.8 

12 

11 

8 

12 

sw. 

John  A.  FiiiK. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Baldorston. 

Harold  J .  Miller. 

Charles  C  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  K.  Miller. 

William  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Win.  A.  Korer. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evausi^a 

Pro'.  N.  W.  Swayue. 

Dr  Henry  Sttwail 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Ronald  H ,  Marshal! . 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell, 

H.  W.  Lowy.  C.  K. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works, 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Oas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F,  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   SuealTer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

r.  S.  Wealhcr  Bureau 

Navy  Aerologital  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Beiiner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

V.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Rem. 
State  Teachers  College 
Mrs    M.  Ordelia  Parks. 
(ieorKe  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  t;o. 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
Johu  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinoi.J  Steel  Corp 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Cas  A:  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  i;.  WiuPiiian. 
Am.  Steel  ik  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M .  Fuller. 
We.-itmoit  land  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gllagher. 

i  Robert  Tross. 
V .  S.  Forest  Service. 
We.'^tmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
f^en.  f'hemical  Co. 
['.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
J.  D.  Beachv. 
Wm.W.  Mar^teller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters,  •,  *,  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  «now 
Post-Offioe  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus,  Qraenshurg:  of  Neshaminv  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manavnnk:  of  Dahoga,  Kane.  RFD: 
of  Springs.  Grantsvllle.  Md.  ^'  B.  0.  Philftdelphia-6-15.89-1060, 


M.vKcu.    li»3!> 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  vSECTlON. 


\f> 


Dally  Precipitation  for  March.  198B 


Dminiige  liasln 

Day  of  month 

n 

StBtlOllS 

1 

2 

S 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

2H 

29 

80 

SI 

& 

AUaiitic  l>rainiioe 
AHeutowu- 

Lehigh 

\.V2 

.25 
.88 
.88 
.41 
.48 
.61 
.45 
.54 
.15 
.42 
.29 
.26 
.35 
.52 
.40 
.12 

";42 

.29 
.34 
.43 
.31 
.20 
.21 
.26 
.34 
.47 
.10 
.25 
.37 

.24 

.35 

T. 

.05 

.18 

.35 

T. 

T. 

'.'34 

'.'80 

'."36 
.25 

.35 
.40 
.36 
.67 
.49 
.32 

1.12 
.10 

1.01 

1.70 
.72 

1.47 

1.02 
.26 
.30 
.78 

1.30 
.41 

1.58 
.33 
.25 
.59 
.20 
.30 

1.29 

1.30 
.28 

1.00 
.89 
.32 

1.06 
.60 
.53 
.02 
.79 
.86 
.35 
.87 
.11 
.04 
.60 
.32 
.32 
.75 
.54 
.15 

'[47 
.27 
.11 
.73 
.23 
.50 
.32 
.06 
.38 
.65 
.35 
.19 
.27 

'.'36 
'.'85 

.44 

T. 

.07 

.18 

.02 

't.' 

".U 

"t.' 

T. 

't.' 

".'io 

T. 

T." 

.12 

't. 

T. 

t'.' 

't'.' 
't'. 

't. 

1' 

.08 

.01 
T. 

.05 

'.'62 

.0) 
T. 
.16 
.40 

ift 

.76 
.40 
..53 
T. 
.68 
63 

.01 
'.'62 

'!i6 
.10 

iie 
't'.' 

.12 

» 

.02 
.68 
.19 

.48 

.70 

.30 

.36 

.80 

.53 

.46 

.48 

.24 

.68 

.43 

.26 

.05 

.41 

.74 

.68 

.72 

T. 

.69 

.40 

.80 

.09 

.48 

.46 

.59 

.88 
.88 
.24 

".W 
.01 

"^80 
.03 

!6i 

T. 

'  .'29 
.01 

".bii 

.90 

".26 

'!ii 

.37 

4.82 

T. 

'!i6 

8.76 

.\nsonia-'. 

Ardmoro-' 

AreudU-ville-' 

Bakor's  Summit.. . 
Bald  KaBlo  J 

VV.  Br.  Su.sq 

.09 

T. 

.... 

.15 

.... 

.09 
.21 
.10 

. . . . 

2.37 

.06 

".o\ 
't.' 

4.40 

Lower  Susq 

Juniata 

Middle  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

.67 
.04 

'.■•25 

••■• 

••••' 

.... 

T. 

4.06 
3.49 

.22 

']21 

'!44 
.02 

't.' 

T. 

"t  ' 

'.'64 

'!i4 
.16 

.18 

.... 

'.'6i 

".62 
.21 

".oil 
'.'6i 

.48 
T. 
.02 
1.07 
T. 
.04 
.40 

.05 
.79 
.70 
.07 
.72 
.40 

8.76 

.84 
.19 
.06 
.21 
.42 
.37 
.44 
.40 

'."io 

.20 
.22 
.25 
.24 
.09 
.05 
.30 

T.' 
.21 

'!i3 
.22 

T. 
T. 

3.70 

Bellefoute 

Berwiudalet 

T. 

.... 

.11 
.27 

'  .'25 

.15 
.23 
.02 
.19 
.06 

'!62 
.17 
.10 

'.'27 
.12 
.06 
.12 
T. 
.08 
.13 
.21 

'.'is 

.11 
.06 

2.88 
4.85 

T. 
.06 



3.73 

BloomsbuTK 

4.25 

Lower  Susq 

".'55 
.02 

.67 

3.19 

BiUTalo  Mills-! 

Carlisle 

Carter  Camrt 

Center  Hall 

Chambersburg'-'.... 

.15 
.07 

".6» 

T. 

.75 

.18 

.41 

'!i6 
'.'62 

1.02 
.70 
.42 
.40 
.45 

1.04 
42 
.32 
.71 
.56 
.68 
.19 
.65 
.85 

"!« 
.53 

■.'67 
'.'io 

'.'■28 
.13 

4.22 

Lower  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Susquehanna  — 

Potomac 

\V    Br    Susq. .   . . 

•••• 

"!62 

'.'.'.'. 

. . .. 

T. 

.17 

'."ji 

.35 
.21 
.08 

T. 

'.'06 
.04 

T. 

'.'65 

'.'63 

't.' 

"."6i 
".'64 

.04 

't.' 

T. 
T. 

'."io 
'.'65 

'.'65 
■.'69 

.07 

'  .'22 
.06 
.03 
.20 
.06 
.37 
.08 
.07 
.02 
T. 
.10 
.10 

• 

.03 

■.'65 

r. 

"!64 

'!62 
.01 

.07 
.16 

■.'i2 

.20 

".05 
.07 

".oi 

'!62 
.10 

'.'64 
.10 

T. 

.28 
.03 

"!69 
.16 
.03 
.02 
.18 
.03 
.52 
.09 

"."45 
.37 

3.66 
2.94 
2.77 
3.27 

.01 

.... 

.06 

't.' 

.04 

.18 

T. 

.10 

.06 

T. 

'!i6 

.02 

'.'46 

* 

.21 

'.'i» 
.11 

T 

'.'is 

.28 

4.98 

Coatesville 

Lower  Del 

.... 

.03 

3.29 

2.87 

Conshobocken 

Coviugtou2 

Doylestown 

Driftwoodt 

Du  Bois 

Schuvlkill 

N.  Br.  Susq 

.10 
.40 

T.' 

.03 

.62 

:::: 

4.62 

2.87 

.03 

3.42 

W.  Br.  Su.sq 

W.  Br.  Susq 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

T.' 

.61 

3.47 
4.03 

Kast  vVaterfordS... 

Emporium 

English  Centert. .. 

3  81 
3.04 
3.82 
2.75 

Forest  City2 

Fredericksville^... 

N    Hr   Susa 

Schuylkill 

Lehigh      

.50 

T. 

.11 

T. 

.72 

.26 

T. 
T. 

.32 

.25 
.10 
.29 

.50 

« 

.29 

.12 

.35 

!26 
.16 
.93 
.32 

T. 
T. 

.12 

.16 

.01 

T. 
T. 

".05 
.13 
.20 

".20 

.90 

.30 
.91 
.47 
.40 
.35 
1.16 

.71 

1.13 
.09 
.47 
.34 

1.37 
.12 

T. 

".\6 
.03 

.04 

".6i 

.49 

.24 
T. 
1.03 
T. 
.20 
.16 

't.' 
't.' 

T. 
T. 

.03 

.02 

't.' 

T. 
.02 

'!6i 

.... 
.01 

T. 

.09 

.12 

.10 
.08 
.11 

'.'i3 

'!38 

.16 
".G6 

.12 
.22 

.02 

".'63 

".3i 
.03 

.01 

* 

.04 

.71 

.60 

"!60 
.71 
.65 
.68 

T. 

.16 

.12 

.39 

.84 
.64 

* 

.43 

.36 
.22 

'."54 

4.00 
4.12 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

GirardvilleS 

Gordon 

Gouldsboro2 

N.Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Su.sq 

Lower  Susq 

'!67 

2.54 
4.51 
3.11 

.04 
T. 

6.22 
3.83 

Schuylkill 

.03 

.04 
.52 
.41 
.19 
.36 
.40 
.35 
.45 
.55 
.23 
.23 
.37 
.20 
.16 
.34 
.18 
SO 

.32 
.14 
.19 
.34 
.23 
.13 
.43 
.08 
.18 
.24 
.37 
.18 
.48 

';58 
.40 
.18 

T. 

.07 
.17 
.15 
T. 

.18 
.37 
.58 
.58 
.61 
.30 
.60 
.55 
.11 

1.23 
.76 
.27 
.70 
.90 
.45 
.64 
.84 

1.90 

.14 

.37 

.03 

1.01 

1.01 

.64 

.40 

.18 

.89 

.22 

.88 

.33 

1.78 

.20 

".oi 

.07 

'!i4 
.10 

'.'16 

't'.' 

t'.' 

1  21 
.04 
T. 

.26 
.06 
.09 

".U 
T. 
.18 
.09 
.19 

.'i4 
.44 
T. 
.12 

't.' 

T. 
'!6l 

't'.' 
'!63 

't.' 

.11 

.18 
.04 
.02 
.04 
.11 
.06 

"r 

.09 

.0'^ 

.10 

.30 

.06 

T. 

.38 

T. 

.13 

.... 

't" 

.26 
'.'i2 

'.'6i 

'.'65 
't.' 

".21 
'.'65 

.12 
']6fi 

.14 
T. 

".m 

T. 
.03 

"t".' 

.10 
.01 
T 

'.'62 

T. 
T. 

.46 
T. 

.02 

"  .'30 
.52 

'!i3 

"t." 

T. 

.10 

.53 

T. 

.10 

.02 

..53 

.35 

.07 

.5) 

.66 

.67 

.32 

.18 

.81 

.71 

.62 

.65 

.49 

.40 

T. 

.76 

.23 

.59 

'ios 
'.'os 
't'.' 

'!23 

.04 

.37 

.66 
.36 
.lb 
.04 
.24 
.60 
.42 
.32 
.60 
.12 
.67 
.14 
.37 
.50 
.13 
.44 
.61 

'!23 
.31 
.32 
T. 

''22 
T. 

.26 

'!27 

't'.' 

.36 
T. 

3.38 

Lower  Susq  

2.85 

HarrisburgW 

Lower  Susq 

T. 
T. 

r. 

.26 
.09 
T. 
T. 

'.'6i 
.12 

T. 
'1'. 
.02 

't.' 

'!oi 

'.05 
T. 

'!62 
't. 

■  2.55 

firi 

4.25 

Holl  sterville  2 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.47 
1.16 

.... 

4.07 

3.96 

Huntingdon 

Huntsdalet 

.... 

.40 
.19 
T. 
.11 

'.'28 

't.' 

.25 

'.'i? 

.03 

3.60 

Lower  Susq 

2.75 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

N.  Br.  Susq 

.58 
.04 
.50 

'.'so 

T.' 

'.'62 
T.' 

';62 

't." 

']03 
.22 
.01 
.03 

.18 

't.' 

T. 

.08 

i'.' 

3  86 

Kylertown$**l 

T. 

.03 

T. 

".n 

3.88 
4.21 

Lancaster 

2.85 

5  38 

2.61 

Lebanon-^ 

Lower  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

.78 

— 

.35 

3  18 

Lehighton2 

Lewistown 

.56 
.21 
.14 

T.' 
.02 

4.87 
2  69 

Ix)ck  Haven 

LocU'^t  Gap2 

\V.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.03 

.2S 

.02 

4.22 

Mapleton  Depot^  . . 

Juniata 

.58 

*  '*' 

.34 

« 

.60 
.20 
..S2 
.46 

.49 
.21 
.18 
.12 

'.'43 
.15 
.22 
.31 
.21 

'!39 
.29 
.31 
.56 
.30 
.35 
.51 
.35 
.27 
.40 

.26 
.60 
.15 
.24 
.46 
.15 

.13 
.49 
T. 

".'\0 
.20 
.17 

. . . . 

'.'23 
.03 

't.' 

T. 

'j8 

.23 
.41 

.18 

.48 

1.02 

.35 

.67 
.95 
.91 
.84 

'!62 

.42 

.52 

.42 

.40 

26 

1.16 

.68 

1.03 

1.15 

.48 

.65 

.47 

.41 

.77 

.73 
.41 
.71 
1.18 
.12 
.59 

.21 
.34 
.15 
.20 

.'28 
.46 
.54 
.08 
.25 
.10 
.84 
.28 

'.'(')8 
.65 
.01 
.15 
.01 
.42 
.47 

.  .^. 

.12 
1.00 
.15 
.37 
.17 

T. 

T. 
T. 

't.' 

.04 
.04 
T 

'[23 

'.'i2 

.13 

T. 

T. 
T. 
.04 

,39 
.34 

.60 
.71 
.75 
.58 

.21 

'!46 
.78 
.60 
.07 
.71 
.42 
.37 
.66 
.39 
.57 
.75 
.65 
.32 
.60 
.22 
.27 
.44 
.82 
.27 

.09 

■f. 

.08 

't.' 

.01 

'.'62 
't. 

".ib 

.08 
.70 
.24 
.14 
.42 
.15 

.35 

';36 

.46 
.26 
.52 
.69 
.28 
.89 
.50 
.22 
.09 
.52 
.48 
.40 
.02 
.93 
.91 
.88 
.67 
.47 

.39 

".?.2 
.15 

'.33 

".52 

'.■i2 
'.'36 

3.29 
3  62 

Juniata 

Upper  Del 

Lehigh 

Potomac 

.43 

.66 

!56 

T. 

.01 

3.39 

Matamoras2 

Mauch  Chunk. 
Mc(/Oimeilsburg- .. 

'^22 

.07 

4.46 
3.92 
3.17 

Millersburgl 

T^ower  Susq 

.07 
.10 
.18 
.16 
.30 

"io 

.17 
.17 
.07 

'[30 
.22 
.31 

•••• 

.12 
.12 
.01 
.16 
.20 
.15 
.17 
.12 
1.03 

'."22 
'.'65 

.03 

'.'08 
.12 
.01 

't. 

T. 

'"io 
.44 

.15 

'[is 

.11 

't'.' 

.14 

't'.' 
■■i' 

.05 
T. 

"!63 

.31 

.21 

.11 

.20 

.16 

.37 

.12 

T. 

.41 

"t." 

T. 
.26 

"140 
.25 
T. 

.01 
.35 

2  82 

Millvillet 

N.  Br.  Susq 

§ 

N.  Br.  Susq 



;i4 

.11 
''69 

.:" 

'.'25 
.11 

T. 
.20 
.36 

T. 

't.' 
't.' 

T. 

.03 

T. 

't.' 
r. 

'!i5 

.14 

't.' 

■;63 

'.'26 

'!i6 

".oi 

'!io 
.10 

••■■ 

2.76 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Su.sq 

.0) 
.30 

.06 

3.26 
2.66 
3  06 

Muncy  Vallev 

\V.  Br.  Susq 

.11 

.05 

2.87 

Myerstown^.". 

New  Bloomfleld . . . 

Schuylkill 

.80 

".OS 

3  92 

.25 
.44 
.27 
.25 
.21 
.28 
.17 

'!i3 

.18 
.02 
.52 
.30 

.02 

.37 
.35 
.23 

'^29 
.42 
13 

'.'58 
.07 
.37 
.17 
.26 

4  69 

Juniata 

3.06 

New  Park 

Newport^ 

New  Tripoli 

Lower  Susq 

.luniata 

Schuylkill 

Schuvlkill 

'!67 
T. 

T. 

.18 

'.'25 
.15 
.3:3 

'.'74 
.60 
.73 
T. 
.18 

'.'63 
'.'oi 

T.' 

't.' 
't. 

1'. 

.03 

.02 

'.'62 
'!62 

.18 
.07 
.12 
.15 
.08 

'  .'22 
.22 

.10 
.07 
.17 

••■• 

2.48 
3.58 
3  97 

Orwigsburg2 

Palmerton^ 

'.'is 

.01 

.01 

.15 

.01 

T. 

T. 

T. 

3  12 

Lehigh 

3  39 

Upper  Del 

Lower  Del 

.50 

'.'64 

.03 
.07 
.01 

4  17 

Philadelphia  Ji. . . . 

4  32 

Phila.  Navy  Yards 

Lower  Del 

4  31 

Phila.-P'nt  Breeze. 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

'!65 

T.' 

. . . . 

3.81 
3.81 
3.76 

Pleasant  Mt2 

Port  Clinton 

Schuylkill 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

.02 

't.' 

.37 
.35 
.29 
.36 
.32 
.22 
.23 
.24 
.37 

.32 
.20 
.34 
.21 
.18 
.21 
.52 
.31 
.55 

.08 
.25 

'.'is 

.25 

".6i 

.24 
.20 

.34 
.50 
.51 
.37 
.49 
.38 

1.33 
.43 

1.00 

.41 
.03 

1.19 
.31 
.03 

1.16 

'.'64 
.30 

•••• 

.02 
.16 

'!l2 
.15 

.30 

'.'i7 
.38 

'.'i7 

't.' 

T. 

't.' 

.01 
T. 
T. 
.10 

't.' 

T. 
T.' 

'.'6i 

T. 

't.' 

.05 

't'.' 

'.is 

T. 

.17 

07 

T. 

.12 

.05 
.10 
.02 
.03 
.20 

.  ... 

";65 

r.' 

.05 

".23 
.04 

"t".' 
"!i4 

"[38 

".39 

'."23 
.06 
.20 

.76 
.25 
.60 
.66 
.24 
.97 
.33 
.41 
.40 

"."65 

T. 

".06 

'.i3 
T. 

.63 
.40 
.20 
.65 
.38 
.10 
.30 
.39 
.45 

':35 

'.'39 

3.42 

Pottstown2 

Pottsville2 

T. 
T. 

T.' 

2.69 
3.80 

Quakertown 

Lower  Del 

.01 
T. 

3  37 

Reading!' 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

'.'46 

t'.' 

T.' 

T.' 

T. 

.08 
.33 
.12 
.02 

't.' 

2  59 

Renovo2 

4  32 

Retreat 

.30 
.27 
.05 

3.94 

2.68 
3  89 

Scrantontl 

Selingsgrove 

Continued  on  page  16. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  March,  1939 -Continued  from  page  15 

Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

^ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Atlantic  Drainage 
(continued) 

Sellersvillet 

Lower  Del 

.41 
.62 
.38 
.48 
.23 
.75 
.30 
.06 
.22 
.65 
.16 

* 

.40 
.50 
.21 
.06 
.21 
.21 
.48 
.46 
.31 
.28 

.30 
.35 
.33 
.16 
.47 
.72 
.40 
.36 
.42 
.55 
.43 
.67 
.47 
.30 

.21 
.12 
.31 
.10 
.30 

'.'52 
.01 
.01 

.48 

.25 
.17 
.16 
.42 
.12 
.26 
.15 
.32 
.14 
.30 
.18 

.34 

T. 

.46 

T. 

.06 

.12 

.12 
.21 
.17 
.32 
.13 

'!i6 

.90 
.04 

.19 
.45 
.40 
.40 

1.25 
T 
.24 
.12 
.61 

1.10 
.66 

.24 
.41 
.24 
.52 
.19 
.23 
.54 
.34 
.35 
.45 
.49 

.61 

1.35 
.44 

1.15 
.8i' 

.29 
.35 
.58 
.12 
.12 
1.60 
2.0i> 
.67 
.12 
.24 
.14 

.44 

.36 
.90 
.14 
.71 
1.06 
.49 
.33 
.55 
.58 
.06 

.40 
.60 
.68 
.07 
1.52 

.70 
.20 
.06 
.03 
.22 

'.'64 

.04 

■.■94 
.05 
T. 
.45 
.20 
.19 
T. 

'i''.' 

T. 

't.' 

T. 
'!63 
'.'67 

't.' 

.02 

"6i 

•••• 

.05 

.09 

.08 

.11 

.09 

.08 

.22 

T. 

.03 

.50 

.08 

'.'62 

T.' 

.05 

.07 
'.'62 

'.'64 

.18 

't.' 

.06 

'!i6 

".m 

'tV 

.13 

T.' 
..34 

'tV 

.21 

.07 

.32 
.33 
.01 

'!26 

"64 
.08 

.39 
.32 
.46 
.50 
.48 
.95 
.50 
.57 
.69 
.42 
.69 

.01 
.03 

't" 

.70 
.46 
.65 
.50 
.43 

r'.' 

3.50 

Shade  Qapt 

Middle  Susq 

3.20 

Shawmont     

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.18 
.01 
T. 

.05 

T.' 

''i'.' 
T. 

.02 
T. 

T. 

.10 
T. 
.08 
.17 

".02 
.10 
T. 

4  32 

dhippensburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

2.62 
3.56 
4.08 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.65 
.25 
T. 

T." 
T. 

't.' 

.08 
.05 
.25 
.65 
.26 

.19 
.57 
.24 
.38 
.03 
.24 
.19 
.63 
.18 
.63 
.83 

.33 

.17 
.31 
.68 
.23 
.70 

.79 
.29 
.17 
.70 
.22 
.37 
.49 

■[84 
.79 
.59 
.61 

1.(12 
.04 
.41 

.88 
.88 
.77 
.87 
.98 
.71 
.45 
.42 
.25 
.39 
.29 
1.10 
.82 
.66 
T. 
.85 
.85 
.18 
.65 
.40 
.94 
.80 

.32 
.27 
.72 
.27 
.06 
.93 
.48 
.21 
.55 
.15 
.04 
.85 
.78 
.80 
.71 
.77 
.92 
.47 
.03 
.67 
.78 
.34 

.93 
.29 

.35 
.12 

T. 

.48 

"!39 
.01 
.29 

.40 

'!45 

.66 

.71 

.46 

T. 

.75 

i.'oi 

.06 

.16 

.88 

T. 

.72 

.28 

.35 

'!63 
T. 

';66 

.72 
.30 

T. 

.06 

.01 

'!• 

T. 

.05 

.05 

.26 

.67 

.31 

'.'67 

';56 

.87 

".(Xi 
.83 
T. 
.68 
.05 
.05 

.66 
.57 
.01 
.76 
.63 

■;43 

.54 
.44 
.73 
.40 
.06 
T. 

".62 
.01 

'.'64 
'  .'42 
T. 

6.11 

SusQuehanna^ 

.01 

T. 

T. 

2.60 

Towanda 

Weikert 

2.46 
4.90 

Wellsboro 

WornersvilleS.  [nr] 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.05 

.01 

T. 

.13 

.07 

T. 

.24 
.08 
.66 
.19 
.26 
.12 
.14 
.04 
.11 
.34 
.09 

T. 
T. 

.04 

T. 

.32 

T. 

.07 

.... 

.04 

.12 
T. 

.06 

■r. 

.15 
.04 

'[oe 
.12 

.19 

2.56 
1.98 

Westchester 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.06 

.94 

".5S 
.57 

T.' 

.03 

.3! 

.51 

'.'69 

't.' 
tV 

T. 

.03 
.05 
.03 
.02 
.04 

T.' 

■f  ■ 

T. 

't.' 

T. 
.02 

T.' 
.02 
T. 

T. 

.03 

.03 

'!63 

■'f.' 

.10 
.12 
.05 
.04 
.17 
.06 
.20 
.05 
.34 
.11 

'!i2 
.02 

'iV 

.02 

't'.' 

.03 

T. 

T. 

'r.' 

.36 

.14 
.02 
.11 
.42 
.10 
.65 
.63 
.09 
.92 
.09 
.67 
T. 
.02 
.07 
.88 
.24 
3? 

.51 
.32 
.39 
.42 
.62 
.14 
.38 
.60 
.84 
.34 

.45 
.67 
.93 
.08 
.72 
.13 

';65 

r. 
t" 

'!i5 

3.69 

VVestgrove^ 

.02 
T. 

't.' 

4.64 

Willies-Barre'5'*... 

Wilkes-Barre^t 

Williams  port 

.16 
.06 
.06 
T. 

T. 

.11 

".16 
.34 

2.74 
2.96 
3.98 

Williamstown 

't.' 
't.' 

't.' 

2.08 

York    

Lower  Susq 

.06 

".15 
.74 

'!i2 

3.24 

\'orkHaven2 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.87 
.02 

i'V 

'!04 
.07 

3.81 

Zionsville . .  (near) . 

.35 
.50 

.03 
.05 
.05 

4.36 

Trenton.  N.  J't 

't.' 

".6k 

.03 

't.' 
't'." 

.01 

T. 
T. 

'!24 
.10 

't.' 

4.39 

Ohio  Drainage 
Acmetonia'^ 

Allegheny 

.12 

.05 
T. 
.16 
.10 

t.' 

T. 
T. 
.01 

.02 

3.41 

Beaver  Falls^ 

3.95 

Blairsville2 

krarlford        

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

3.88 
3.28 

Brookville^ 

5.47 

Buckstownt 

? 

.18 

.26 

.38 

T. 

.26 

't.' 

* 

.95 
.22 
.89 
.27 
.45 
.23 
.40 

1.95 
.46 
.08 

1.65 
.32 
.96 
.42 
.30 

1.30 
.08 
.32 
T. 
.07 
.47 
.57 
.80 

T. 
.03 
.17 
.15 
.21 
.15 

.'6i 

'!69 
.04 

'.'08 

't'.' 

.24 

.02 
.02 
.04 
.01 
T. 

.05 

.02 

T. 

T. 

.03 

.07 

T. 

4.24 

ChambersviUe 

flat  rtoD  3 

.18 

T. 

.10 

.11 

.68 

.60 

.05 

T. 

.27 
.47 
.40 
.34 

.04 
.49 

39 

T. 

T. 

.13 

.42 

.01 

.01 

T. 

'!65 

.06 

.70 

'185 
.22 
.63 
.28 
.61 

'!« 
.50 
.04 

".27 
.80 

1.05 

'!27 
.55 
.42 
.38 
T. 
.78 
T. 

1.32 
.40 
.47 
.10 
.84 

r. 

'^24 
.47 

'[45 
.33 
.80 

.88 

't'.' 

.67 

.68 

'.91 
.52 
.06 
.16 
29 
.40 
.58 
.05 

'^22 
.71 

'.'io 

.14 

'.'26 
']6i 
't 

".T2 

".00 
.10 

'r. 
'.'is 

'.'24 
'.'61 

.07 
T 

.'i3 

'.'io 
'.'i7 

't" 

T. 

.04 

.06 

.01 

T. 

'!i7 
'!i4 

.01 

.03 

3.99 

Monongahela.. . 

. . . . 

2.86 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 
Ohio    

.09 

".25 
.02 

T. 

.02 

'i'.' 

.13 
.08 
T. 

.12 
T. 

.02 

T. 
T. 

.05 

't.' 

5.75 

3.10 

Contluence^     . .     . 

ConnellsvlUe  ^ 

Coraopolis^ 

'[62 

.;.. 

T. 
T. 

.... 

4.70 

T.' 

'.'26 
.06 
.07 
.28 
.41 

.18 
.01 
.04 
.09 
.19 

'.'69 

'.'26 
.18 

".05 
'.'06 

'!62 

T. 
.06 
T. 
T. 

't'.' 

't.' 

.18 
.03 

T. 
T. 
T. 

'.'62 
.18 
T. 

.07 
.05 
.08 
.12 

'.'64 
.04 

".ii 

T. 

.12 
.06 
.10 

.20 
.04 
T. 
.27 

.12 

T. 
T. 

2.71 
2.53 

Allegheny 

Allegheny 

2.73 

Coudersport 

T. 

.18 
.40 
.45 
.57 
.32 
..SO 
.64 

.42 
.30 
.55 
.40 
.40 
.10 
.72 
.70 
.21 
.38 
.34 
.45 
.25 
.43 
.02 
.58 
.39 
.37 
.35 
..32 
.59 
.55 

.58 
.16 
.37 
.35 
.16 
.32 
.34 
.31 
.72 
.52 

".5S 
.72 
.15 
.15 
.69 
.44 
.50 
.10 
.61 
.20 
.36 

.21 
.11 

.46 

'!29 
.48 
.21 
.22 

't.' 

..34 
.05 
.13 
.30 
.42 

'!29 

.92 
.22 
.39 
.11 
.26 
.59 
.48 

.30 

1.10 

1.10 

.27 

.58 

.78 

.64 

.25 

.84 

.42 

1.18 

.37 

.54 

.36 

.61 

1.29 

1  56 

1.11 

.35 

1.02 

1.75 

.2.1 

1.40 
.84 
.39 
.93 
.36 

1.96 
.36 
.24 

1..53 
.90 
.80 
.53 
.52 

1.08 

.51 
.39 
1.07 
.38 
.43 
.65 
.56 

1.10 
.68 

T. 
T. 
T. 

't.' 

.03 
T. 
.01 
.01 

.03 

't'.' 

':66 

't'.' 

T. 
.04 
.02 
.05 

".6\ 
.03 
.02 
.01 
.01 

. . . . 

T. 

.09 
.03 
.05 
T. 

T. 

.03 

T. 

'!26 
.10 
.02 

.02 

T. 
.01 
.01 
.09 

".06 
.01 
.05 
T. 

".03 
.07 

'!64 

'!63 

. . . . 

.54 

.... 

4.06 
3.26 

01 

1.18 
.33 
.08 
.39 
.02 

.39 

.78 

T. 

.25 

.09 

.29 

.35 

.02 

.49 

.06 

.12 

.30 

.41 

.06 

.44 

.20 

.35 

.10 

.7S 

.08 

.45 

.10 

T. 

.54 
.63 
.14 
.11 
.61 
.08 
.01 
.35 
.35 
.24 

'!l7 
.27 
.24 
.27 
.57 
.46 
.32 
.69 

3.77 

't. 

.02 

.01 
T 

't.' 

•'••■ 

't.' 

.05 

.02 
'[os 

T. 

.08 

T. 

".U 
.10 

'."05 

't.' 

'.'24 

'!68 

.29 

i 

Ebeusburg 

Franklin^ 

Greensboro^ 

Qreensburg 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny  . . 
Beaver        

.07 
.08 
.17 

T. 
T. 

tV 

T. 

.05 
T. 

T. 
T. 

't'.' 

.01 
.10 
T 

T. 

.02 

.03 

T. 

.02 

.12 

't.' 

3.46 
3.48 
4.18 

4.06 

T. 

3  30 

Beaver    

3.27 

'!62 

T. 

.02 

.01 

'!6i 

T. 

't.' 

.07 

T. 
.01 

3.03 

fohnstown ..- 

Kane  Forest  Stall  11.. 

Conemaugh 

'.'65 

3.88 

Allegheny 

".a 

".02 

3.00 

.... 

'.'62 

3.42 

LakeLynn2 

Monongahela — 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela . . . 

Allegheny 

Ohio 

.04 

T. 

.11 

.11 

.09 

tV 

T. 

t" 

.54 

'^48 
.05 
.65 
.07 
.02 

T. 

.80 
.49 
..37 
.96 
.40 
.13 
.48 
.57 

'.'i7 

1.18 
.Of 
.71 

.46 

.40 

1.47 
.51 
.IP 

1.10 
.94 

T. 

'.6i 
. . . . 

3.93 

.04 

T. 

.10 

.02 

.03 

T. 

.73 

.06 

.04 

T. 

.28 

.33 

'C 

.32 

.01 

.20 

.18 

T. 

.01 
.30 
T. 

'^28 
.12 
T. 

'.'09 
T. 
.24 
.33 

.  .^. 

.12 

.37 

.27 

T. 

.22 

.70 

T. 

.13 
.80 

3.32 

Loc-k  No.  4 2 

LockNo.52 

'.'63 

T. 

'j6 

.09 

3.97 

T. 

';62 

T. 

.07 

.01 
.03 
.11 

3.58 
4.99 

Marienvillel 

McKeesport^ 

3.17 
3.42 

!65 

.10 
.03 
01 
.11 

T. 

2.89 

.06 

3.72 

.07 
.24 
T. 
.10 

.02 

.07 

.05 

.07 

T. 

.40 

.05 
.03 
.04 
.10 
T. 

'!i7 

.30 

T. 

.03 

'!27 
.29 

.65 
.45 

'.'08 
.74 
T. 
.47 

.06 

4.07 

Allegheny 

T. 

.02 

T. 

.03 

T. 

T. 

.01 

T. 

.02 

.04 

.02 

T 

T, 

.07 

T. 

't.' 

't.' 
'.'io 

6.03 

Mount  Lebanon... 

2.77 

Allegheny 

T. 

T. 

.02 
T. 

.04 
T. 

.... 

'tV 

4.03 

Newcastle 

4.96 

3.63 

Parkers  Landing^. 

Pennline2.     

Pitt3burgh5;i  •.•••■ 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

.08 

.07 

T. 

.16 

.11 

T. 

T. 
T. 
T. 

T. 

't.' 

T. 

.04 

't.' 
't.' 

T. 
.11 

T. 

01 

T. 

T. 

'f.' 
T. 

.05 

.07 

T 

.07 

.08 

.'i5 

't' 
't.' 

T. 

't.' 

T. 
T. 

— 

.03 
.03 

".6\ 
.02 

T. 

T. 

.03 

.0." 

'.'ii 

5.74 

3.31 



.06 

•■•• 

'!6i 

.09 

T. 

2.86 

4.88 

".05 

3.31 

Rochester! 

■^altsburgS 

Seward2 

.06 

4.38 

ConemauKh 

Conemaugh 

T. 

.21 
.04 
.05 

T. 

.29 
.36 
.08 
■51 
.2t 
.IC 
.IS 
.If 
1.19 
.45 
.IC 

';7a 

.4C 

T. 

.06 
.03 

".m 
.11 

't." 

T. 
T. 

.'03 
.02 
T. 

'.'63 
.01 

r. 

".m 

T 

.06 
.02 

'.'6i 

T. 
.01 
.05 

't.' 

't.' 

't'.' 
.is 

't.' 

't. 

.11 
.10 
T. 
.04 

'."06 
.50 

■v 

T. 
.30 

!25 
.36 

'.'62 
.06 

3.29 
2.78 

T. 





.. 









.... 
.... 

T. 

't.' 

.19 
.25 
.16 
.06 
.07 
.03 
.03 

".ii 

8.78 

SharpsvUle2 

Smethport2 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . . 

T. 

3.52 
2.94 
3.27 

Ynn  erh  i  o  i?h  en  v 

* 

.05 

.13 
.21 

3.21 

Union  Cityt 

Onlontown 

Unity  Reservoir... 
VandergriftS 

.03 

';i6 

'!2C 

.oe 

.02 

.OS 

.09 
.02 
T. 

'.'63 
T. 
.49 

.07 

.08 

.01 

T. 

.02 

.04 

T. 

't.' 

T. 
'.'62 

't.' 

.07 

'i" 

'.'i? 

'iis 

3.34 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

".15 

'.'oa 

3.77 
4.03 

".i)e 

T. 
T. 

3.00 

.18 

.02 

3.29 

Wavnesburg 

3.73 

Westford2 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

1  Genesee 

'.'6-i 

.04 

.. . . 

T. 

*!64 

.12 

.30 

".it 

".01 

'.'.'.. 

.01 
.13 

T. 

.04 

T. 
T. 

.04 

.22 
.27 

.78 

'iss 

3.24 

West  Newton^ 

Lake  Drainage. 
Erieti 

.02 
.12 

'.'64 

.01 
.08 

.76 
.18 

8.75 
3.20 

Raymondt 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  i  Firstrorder  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  i-j-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Precipitation  measured 
in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  Precipitation  for  period  7-30  p.  m.  to  7:30  p.  m.  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  •  Included  In  next  measurement.  T.  ( trace) 
when  precipitation  is  less  than  .01  inch.  §  Incomplete  or  missine  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville: 
of  Acmetonla,  Barking:  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity  Reservoir,  Qreensburg;  of  Girardville.  Shenandoah;  of  Lock  No.  6.  Schenley.  $  Airways  Station,  f  River 
Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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Daily  Temperatures  for  March,    1939 


Stations 


1       '2       3       4 


10 


20 


22 


28 


26 


26 


27 


28 


29 


80     III     Mcati 


iltrtnilA           

(Maximum... 
1  Miniuuiiii.  ■  ■ . 

45 

42| 

47 
16 

64 
26 

66 
37 

65 
33 

46 
26 

40 
11 

65 
31 

42 

28 

87 

23 

80 
25 

86 

28 

44 

21 

40 
29 

46 

28 

80 
22 

26 
11 

86 
2 

62 

81 

40 
14 

48 
87 

60 
23 

74 
88 

76 

50 

7fl 
61 

70 
65 

42 
82 

45 
24 

6.1^ 
88i 

1 '..       1 , .  ', 

Aliuwuw  ,.,,....•• 

32     HOI 

33      28 . 4 

Bedford  

\  Maximum...  ■ 

46 

39 

49 

5t 

67 

67 

42 

44 

61 

52 

46 

33 

40 

62 

49 

45 

35 

30 

89 

65 

50 

45 

65 

76 

78 

80 

76 

61 

48 

62 

58     62.8 

1  Minimum.. . . 

34 

25 

11 

26 

40 

42 

29 

15 

31 

30 

26 

28 

30 

26 

32 

30 

26 

13 

11 

32 

18 

82 

2;i 

23 

49 

48 

51 

88 

28 

88 1 

36      •29.6 

T>nf>%Tt>V«|>IY)                  

>  Maximum.... 
i  Minimum., . . 

50 
36 

40 
28 

45 
20 

46 
31 

49 
42 

89 
43 

68 
34 

40 
19 

58 
29 

66 
31 

44 

18 

30 
22 

39 
29 

44 
82 

44 

29 

48 
38 

38 

28 

35 
20 

84 
16 

48 
26 

48 
24 

38 
24 

62 
25 

72 

38 

79 
60 

76 
40 

64 
52 

64 
33 

48 
28 

48l 
32' 

46     49.3 

Dv  Wl  • "  1  •  oui  •  ...••■*•*• 

40     30 . 8 

lUo<iinsburg 

*  .Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

61 
37 

40 
26 

48 
17 

54 
29 

64 
36 

67 
38 

41 
32 

38 
15 

53 
26 

69 
27 

30 
19 

34 

20 

40 
30 

46 
26 

41 

24 

40 
32 

33 

25 

33 
19 

32 
11 

85 
29 

52 
20 

89 
•23 

56 
20 

66 
27 

76 
37 

77 

45 

65 
45 

46 
34 

54 
■22 

47 
34 

46 
8H 

48..') 
•27.? 

Urr\r\W\*illnl          

\  Maximum.... 
I  Minimum. . . . 

32 

22 

40 
15 

27 
12 

38 
IS 

48 
26 

49 
37 

48 
27 

33 
8 

48 
9 

28 
26 

83 
26 

33 
25 

30 
28 

87 
19 

40 
21 

26 
25 

25 
18 

19 
11 

38 
-2 

62 
0 

29 
11 

80 
16 

29 
19 

75 
29 

77 
•23 

76 

38 

45 
40 

40 
82 

41 
17 

611 
22 

38 
33 

40.6 

OrOUK*  lild* 

•20.8 

Butler 

t  Maximum... . 

61 

40 

50 

55 

60 

58 

40 

52 

50 

47 

39 

40 

37 

52 

48 

35 

31 

26 

36 

60 

50 

45 

63 

78 

78 

74 

72 

47 

45 

52 

62 

60.3 

I  Miniuuim. .  . . 

31 

21 

16 

28 

35 

38 

27 

13 

36 

29 

30 

35 

29 

24 

27 

25 

19 

16 

4 

32 

15 

29 

23 

29 

47 

42 

37 

33 

■/() 

30 

33 

'27.4 

i~\\*>1iclA                             .    .  .  •  •  • 

.  )  Maximum 

46 

38 

42 
30 

50 
18 

60 
36 

60 
40 

60 
46 

56 
33 

43 
19 

64 

28 

64 
31 

48 
24 

32 
22 

40 
32 

62 
30 

48 
26 

46 
36 

40 
27 

37 
16 

38 
14 

60 
26 

65 
22 

46 
27 

61 
20 

81 

28 

84 
46 

70 
43 

70 
50 

60 
36 

52 
28 

47 
38 

62 
40 

63.0 

L.ttriiMo 

f  Minimum.. .  • 

30.6 

Chainbersburg 

.  *  Maximum... . 
'  Minimiuu. . .  ■ 

46 
38 

43 
29 

49 
19 

54 
31 

59 
40 

59 

45 

47 
32 

45 
20 

65 
29 

53 
31 

43 
26 

32 

25 

43 
31 

51 

30 

52 
30 

49 

35 

38 
28 

36 
21 

36 
14 

62 
30 

52 
21 

45 
29 

68 
25 

80 
32 

85 
48 

81 
48 

73 
50 

63 
37 

61 

28 

48 
39 

60 
40 

62.8 
81,6 

Chambers  vine 

•  \  Maximum 

54 

38 

52 

59 

59 

62 

37 

46 

53 

43 

37 

35 

40 

45 

50 

49 

41 

28 

35 

48 

40 

44 

61 

77 

78 

79 

73 

45 

48 

65 

49 

60.3 

•  Minimum.. . . 

29 

18 

15 

31 

39 

33 

24 

Q 

34 

26 

27 

28 

27 

21 

34 

26 

19 

11 

1 

30 

11 

27 

21 

29 

46 

47 

44 

34 

23 

37 

33 

•26.9 

f^lnvtcirlllo                            .   .  .  •  • 

.  1  Maximum.... 
i  Minimum.. .  ■ 

68 
31 

45 
16 

51 
17 

59 
34 

65 
44 

64 
35 

42 

27 

49 
16 

57 
39 

47 
27 

46 
32 

64 
38 

67 
28 

66 
23 

65 
44 

47 
26 

35 
20 

30 
14 

35 

7 

66 
33 

47 
16 

46 
31 

64 
22 

78 
34 

78 
53 

75 
56 

66 
39 

48 
32 

50 
24 

84 
41 

43 
33 

53.1 

Vviaysviiio 

30.0 

•  (  Maximum.... 

I  Minimum.. .. 

.  )  Maximum 

36 
32 

41 
20 

52 
15 

58 
26 

57 
38 

66 
35 

35 
26 

40 
11 

40 
30 

43 
27 

38 
23 

35 
26 

33 
29 

44 
18 

45 
28 

41 
27 

32 

20 

27 
15 

33 
1 

64 
31 

42 
15 

63 
29 

73 
23 

76 

28 

77 
37 

78 
41 

70 
49 

48  8'' 

Clearfield 

33 

2} 

26.  ■2» 

Coatesville 

67 

38 

44 

49 

54 

61 

44 

38 

63 

60 

37 

37 

41 

44 

51 

52 

40 

37 

32 

50 

46 

38 

51 

70 

80 

65 

77 

49 

48 

"49 

"48     49.4 

'  Minimum..  • . 

36 

29 

19 

25 

40 

42 

31 

19 

27 

30 

19 

20 

29 

30 

26 

26 

23 

19 

17 

26 

23 

24 

21 

33 

48 

39 

47 

34 

27 

32 

40      29.1 

Cnvw             

.  *  Maximum... 
(  Minimum.. .  • 

44 

22 

39 
3 

48 
17 

55 
27 

50 
36 

50 
24 

29 
15 

40 
-3 

44 
26 

35 
20 

33 

20 

35 
26 

40 
23 

46 

18 

64 
30 

41 

17 

27 
12 

28 
6 

31 
-10 

34 

5 

40 
7 

36 
16 

59 
17 

72 
25 

72 
40 

75 
47 

66 
31 

38 
20 

46 
15 

47 
33 

37      41.8 

VJll  / 

'26 

19.7 

Coudersport 

.  \  Maximum...  • 

43 

37 

43 

54 

51 

49 

30 

38 

44 

34 

28 

32 

32 

43 

41 

42 

26 

24 

29 

49 

32 

38 

57 

71 

74 

73 

64 

39 

41 

46 

46 

43.2 

'  Minimum.. .. 

26 

13 

12 

29 

37 

30 

21 

4 

26 

22 

17 

22 

27 

29 

28 

19 

18 

10 

-6 

25 

13 

20 

17 

25 

33 

38 

31 

28 

15 

32 

30 

'22.3 

T\*^T\rM»C».*                                  ....•• 

.  5  Maximum.... 
>  Minimum 

45 
31 

42 

27 

,54 
25 

63 
36 

69 
47 

62 
32 

41 
25 

49 
21 

59 
39 

46 
34 

47 
38 

57 
43 

48 
3b 

67 
31 

61 
37 

39 
30 

34 

25 

28 
20 

38 
16 

54 

28 

46 
21 

47 
34 

66 
29 

81 
39 

80 
66 

79 
55 

72 
41 

63 

38 

53 

48 

58 
40 

42 

38 

53.9 

i^ouuru    

34.1 

Kbensburg 

.  >  Maximum... . 

38 

34 

42 

55 

59 

53 

38 

32 

44 

39 

35 

36 

36 

42 

46 

44 

32 

20 

32 

40 

36 

40 

58 

70 

68 

72 

68 

42 

43 

15 

16 

44.7 

'  Minimum 

27 

27 

20 

28 

37 

32 

22 

22 

29 

25 

22 

24 

25 

32 

32 

24 

18 

8 

4 

29 

11 

28 

22 

40 

52 

51 

39 

30 

21 

32 

29 

■27.2 

. 

.  S  Maximum.... 

1  Minimum..  •• 
•  \  Maximum.... 

'  Minimum.. • 

49 
33 
49 
39 

39 
17 
41 
31 

50 
14 
49 
20 

56 
24 
47 
33 

57 
36 
59 
43 

55 
35 
61 
46 

38 
26 
49 
34 

47 
10 
53 
31 

37 
22 
42 
23 

35 
26 
33 
27 

35 
30 
41 
31 

43 
22 
48 
31 

44 
25 
51 
32 

41 

27 
52 
37 

31 
17 
41 
25 

30 
U 
37 
20 

36 
0 
38 
17 

63 
35 
56 
28 

48 
16 
52 
24 

40 
19 
43 
27 

59 
21 
59 
23 

73 
25 
75 
30 

80 
30 
80 
43 

78 
43 
71 
41 

70 
44 
70 
53 

49 
32 
54 
36 

44 
17 
.53 
28 

43 
30 

48 
34 

42 
34 
48 
41 

48.3" 

Emporium 

•24.8" 

ITTiVtrfttA            

"■is 

20 

"ei 

30 

51.8 

J!.piiroLa 

31,5 

Erie* 

•  S  Maximum 

35 

35 

49 

54 

55 

51 

31 

38 

46 

33 

38 

33 

36 

40 

50 

31 

25 

20 

41 

43 

31 

32 

56 

70 

63 

75 

39 

34 

4K 

45 

39 

42.3 

(  Minimum 

27 

19 

30 

39 

36 

30 

17 

14 

27 

24 

24 

29 

28 

29 

31 

24 

18 

11 

6 

20 

19 

20 

26 

46 

44 

39 

28 

25 

24 

32 

32 

•26.4 

nSMk^nlrllnt          

•  S  Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

34 

33 

39 

18 

49 

18 

55 
19 

54 
29 

48 
39 

39 
26 

40 
10 

49 
11 

37 

27 

35 
27 

36 
29 

41 

28 

46 
23 

56 
24 

31 
25 

25 
20 

23 
13 

42 
2 

44 
3 

39 
14 

37 
14 

61 
21 

74 
22 

74 
29 

74 

40 

46 
40 

43 
27 

46 
19 

51 
20 

39 
33 

45.3 

fTolULilut •• ' 

22.6 

H^Aala  TtH                    ....>• 

.  (  Maximum.... 
I  Minimum.. .. 

44 
19 

33 
19 

40 
19 

44 

27 

50 
28 

52 
38 

40 
24 

33 
9 

48 
22 

42 
22 

33 
11 

29 

18 

30 

19 

39 
21 

37 

18 

43 
23 

29 
19 

27 
13 

27 

5 

46 
22 

44 
15 

33 
18 

47 
18 

64 
39 

70 
52 

74 
46 

63 
38 

41 
29 

45 
19 

41 

21 

43 
30 

42.9 

r  TeolUiUU 

23.3 

George  School 

.  J  Maximum.... 
I  Minimum.. .  • 

58 

42 

45 

48 

52 

62 

49 

39 

62 

54 

41 

34 

44 

47 

48 

53 

42 

38 

86 

49 

50 

43 

52 

72 

74 

59 

73 

53 

47 

51 

52 

50.6 

34 

30 

18 

30 

42 

44 

30 

19 

27 

32 

18 

29 

30 

29 

28 

28 

24 

21 

18 

26 

24 

24 

23 

34 

50 

40 

46 

36 

27 

34 

41 

30.2 

Gettysburg 

•  \  Maximum.... 

48 

43 

45 

51 

57 

60 

56 

43 

66 

69 

47 

33 

44 

52 

51 

62 

41 

38 

37 

59 

57 

44 

56 

79 

84 

81 

77 

57 

50 

48 

50 

53.7 

(  Minimum..  • . 

38 

30 

20 

30 

42 

48 

33 

20 

30 

30 

25 

25 

32 

30 

30 

37 

29 

20 

16 

28 

29 

24 

25 

33 

54 

47 

57 

37 

29 

37 

40 

32.4 

flrtrHoTl             

.  j  Maximum.... 
1  Minimum.... 

48 
35 

35 
25 

45 
14 

51 
27 

52 
38 

55 
41 

41 
30 

38 
14 

57 
24 

47 
24 

36 
17 

33 
21 

34 

29 

41 

27 

41 
23 

41 
33 

34 
16 

30 
12 

32 
10 

54 
27 

49 
19 

36 
24 

54 
14 

71 
25 

77 
34 

77 
43 

65 
44 

44 
34 

48 
•20 

42 
31 

45 
37 

46.9 

vjoruwii 

26.2 

Greensburg 

•  ^  Maximum.... 

62 

39 

51 

67 

62 

62 

35 

48 

55 

48 

40 

46 

45 

56 

57 

47 

34 

29 

34 

53 

39 

46 

62 

76 

77 

73 

67 

46 

49 

56 

43 

51.4 

'  Minimum 

32 

21 

22 

35 

43 

35 

28 

16 

37 

31 

31 

36 

30 

26 

43 

28 

22 

17 

10 

33 

17 

30 

25 

48 

52 

55 

43 

36 

26 

40 

35 

31.7 

Greenville 

•  \  Maximum 

56 

42 

52 

57 

56 

56 

32 

47 

48 

41 

40 

38 

46 

56 

56 

56 

31 

26 

35 

43 

41 

44 

65 

79 

78 

77 

73 

42 

46 

50 

40 

50.0 

)  Minimum — 

29 

15 

20 

28 

43 

32 

24 

12 

35 

29 

29 

33 

28 

22 

35 

22 

19 

15 

6 

30 

13 

25 

21 

29 

44 

47 

35 

27 

20 

40 

32 

■27.1 

fiTfWa  Pit-V             

.  S  Maximum.... 
(  Minimum..  .. 

49 
26 

42 
21 

49 
27 

54 
34 

67 

42 

60 

28 

30 
23 

42 

12 

49 
34 

39 
25 

36 
26 

37 
31 

42 

28 

49 
24 

53 

38 

45 

27 

30 
17 

23 
15 

42 

18 

45 
28 

38 
13 

44 
27 

62 
25 

74 
39 

75 
51 

73 
.53 

71 

40 

45 
31 

49 
26 

50 
36 

41 

30 

48.5 

urovta  \^i\*y 

28.9 

Hftrrisburg* 

■  \  Maximum.... 

46 

41 

48 

54 

58 

60 

44 

44 

63 

48 

32 

34 

42 

49 

52 

50 

38 

36 

40 

59 

46 

40 

60 

79 

81 

69 

66 

45 

49 

51 

47 

50.6 

xin J.  A -is  ^'^'^  a 

'  Minimum 

34 

29 

22 

32 

41 

36 

26 

21 

32 

32 

22 

27 

32 

32 

30 

30 

25 

20 

17 

32 

25 

27 

24 

32 

51 

43 

42 

37 

29 

36 

36 

30.8 

TTawrlPV          .....•••* 

•  S  Maximum.... 
'  Minimum — 

47 
33 

35 

22 

45 
10 

48 
29 

51 
36 

57 
36 

45 
26 

34 

12 

40 
18 

38 
23 

29 
11 

29 
17 

35 
25 

39 
25 

38 
10 

41 
31 

34 

8 

29 

1 

30 
-3 

47 
22 

40 
18 

35 
16 

48 
12 

62 
23 

72 

28 

76 
39 

67 
43 

45 
31 

48 
19 

46 
■29 

44 
36 

44.3 

xitfc  w  ivy  ....■••••• 

•22.1 

TTnltnrond*      

.  )  Maximum.... 
I  Minimum.... 

50 
34 

41 

28 

46 
25 

45 
32 

55 
39 

62 
39 

46 
31 

43 

24 

64 
33 

46 
34 

34 
26 

36 
32 

41 

34 

48 
34 

52 
32 

45 
31 

41 
31 

37 
24 

37 
21 

53 
33 

41 

28 

40 
29 

55 
27 

73 
34 

77 
46 

64 

46 

68 
46 

46 
38 

48 
32 

50 
37 

48 
35 

49.4 

XlUJUVWUV-i    

32,7 

Huntingdon 

.  /  Maximum.... 
I  Minimum.... 

4'i 

42 

51 

58 

58 

58 

42 

46 

60 

46 

35 

34 

39 

47 

46 

47 

33 

31 

38 

57 

57 

47 

63 

77 

80 

81 

69 

45 

49 

■52 

46 

81.0 

36 

27 

15 

26 

39 

42 

23 

14 

29 

32 

25 

26 

32 

24 

24 

31 

27 

17 

7 

33 

19 

29 

20 

26 

38 

44 

40 

35 

25 

39 

32 

28.3 

Johnstown 

.  )  Maximum.... 

41 

45 

55 

63 

66 

56 

41 

53 

58 

48 

38 

36 

42 

58 

52 

47 

34 

30 

37 

52 

44 

49 

66 

78 

80 

79 

64 

45 

50 

56 

46 

61.9 

'  Minimum  — 

32 

26 

20 

29 

42 

33 

29 

17 

35 

31 

29 

31 

30 

28 

36 

29 

22 

17 

18 

37 

18 

34 

26 

33 

51 

57 

41 

3; 

29 

38 

35 

31.4 

Kane  Forest  Station 

.  \  Maximum.... 

49 

35 

45 

53 

53 

53 

31 

37 

43 

35 

31 

36 

36 

39 

43 

42 

24 

24 

28 

48 

34 

38 

57 

70 

74 

75 

68 

39 

40 

46 

43 

44.2 

'  Minimum..  .. 

24 

8 

16 

28 

37 

25 

17 

-2 

28 

19 

18 

22 

24 

18 

28 

19 

12 

6 

—7 

23 

8 

20 

17 

32 

45 

47 

31 

25 

14 

30 

27 

21.3 

T?^tt1  aT*trATS7Tl*          _..... 

.  j  Maximum.... 
1  Minimum  — 

39 
28 

37 

18 

46 
20 

51 
31 

54 
37 

53 
29 

31 
21 

39 
9 

50 
28 

38 
25 

31 

20 

32 
23 

32 
27 

40 
22 

43 
30 

43 
25 

26 
20 

26 
13 

30 
3 

50 
27 

38 
13 

39 
26 

57 
21 

72 
37 

74 

48 

74 
50 

65 
34 

37 

42 
21 

49 
33 

42 
31 

44.6 

25.8 

LancSiSter . .  • 

.  ^  Maximum... . 

51 

44 

49 

49 

56 

62 

59 

43 

67 

59 

47 

34 

43 

50 

51 

53 

43 

38 

38 

58 

58 

43 

59 

75 

83 

71 

74 

60 

50 

50 

61 

53.8 

'  Minimum 

36 

29 

18 

26 

41 

43 

30 

19 

26 

29 

21 

25 

30 

27 

25 

39 

22 

17 

16 

27 

24 

25 

20 

26 

36 

40 

50 

36 

27 

34 

40 

'29.2 

Lawrenceville 

.  )  Maximum.... 

45 

39 

54 

51 

53 

.53 

37 

37 

43 

37 

29 

34 

39 

47 

45 

41 

32 

26 

33 

50 

45 

36 

68 

70 

77 

77 

69 

36 

4  J 

42 

45 

45.9 

'  Minimum  — 

32 

17 

19 

31 

33 

35 

24 

10 

25 

22 

18 

22 

27 

25 

20 

28 

19 

14 

-3 

27 

18 

20 

19 

26 

32 

44 

35 

26 

19 

35 

35 

•24.3 

Lebanon  J 

.J  Maximum.... 

47 

40 

48 

51 

55 

60 

44 

40 

62 

48 

30 

37 

39 

46 

51 

43 

39 

36 

35 

57 

40 

39 

67 

74 

82 

7C 

65 

44 

49 

46 

47 

49.1 

I  Minimum  — 

33 

29 

20 

30 

36 

42 

33 

19 

21 

30 

22 

20 

19 

30 

30 

34 

24 

18 

15 

20 

23 

26 

23 

30 

40 

41 

42 

35 

28 

32 

37 

28.4 

T  QUTlQt'OXm                    .  .  .  .  • 

.  S  Maximum.... 
'  Minimum  — 

47 
34 

47 
28 

50 
20 

57 
28 

55 
39 

67 
41 

46 
34 

44 
18 

68 
30 

48 
SI 

42 
23 

44 
23 

40 
32 

47 
31 

50 
30 

45 
32 

40 
25 

36 

-20 

37 
16 

66 
31 

53 
21 

47 
27 

64 
24 

77 
29 

78 
42 

80 
46 

73 
49 

70 
35 

50 
27 

48 
38 

5! 
38 

62.8 

LiXi W IS LU wi-ii    ..-••••• 

30.4 

T  nplf  T-TftVfiTl           .... 

.  \  Maximum,... 
1  Minimum.... 

44 
36 

39 

25 

48 
18 

53 
29 

55 
37 

59 
40 

46 
30 

37 
14 

51 

28 

49 
29 

43 
22 

35 
23 

38 
31 

44 

28 

47 
28 

43 
32 

38 
25 

33 
19 

32 
9 

56 
31 

53 
19 

43 
24 

67 
23 

73 
30 

77 
40 

79 
45 

77 
45 

49 
3s 

46 
22 

46 
37 

47 
37 

49.6 

j_j\jui^  xmvDu.  ...-••• 

28.7 

Marcus  Hook* 

.  \  Maximum.... 

48 

50 

48 

60 

63 

61 

45 

65 

64 

45 

46 

45 

50 

59 

59 

45 

45 

41 

53 

55 

42 

52 

73 

83 

82 

71 

66 

51 

53 

54 

63 

56.0 

;  Minimum.. .. 

34 

27 

35 

44 

46 

36 

23 

33 

36 

23 

32 

33 

34 

33 

43 

31 

28 

22 

32 

28 

26 

28 

40 

52 

42 

52 

37 

31 

30 

44 

40 

34.9 

Meadville 

.  )  Maximum.... 

32 

38 

48 

54 

53 

41 

26 

46 

46 

36 

36 

37 

42 

49 

54 

30 

24 

24 

39 

39 

36 

38 

61 

75 

73 

75 

43 

39 

45 

48 

38 

44.0 

'  Minimum  — 

11 

12 

26 

37 

39 

22 

7 

13 

25 

25 

28 

27 

22 

23 

22 

16 

9 

-2 

1 

11 

17 

21 

2-. 

33 

47 

34 

25 

17 

29 

31 

31 

•22.1 

MirllKnd         

. .  (Maximum.... 
I  Minimum  — 

63 
32 

35 
22 

50 

20 

57 
30 

59 

43 

57 
32 

37 

28 

48 
17 

54 

40 

45 
30 

42 
3] 

49 
36 

49 

30 

54 

28 

54 
36 

47 
27 

35 
22 

28 
15 

35 
10 

51 
31 

44 

18 

43 
31 

61 

26 

76 
31 

77 
44 

76 
42 

63 

38 

45 
32 

50 
27 

55 
45 

48 
36 

51.2 

iXLlUiBUU  ...••••■•••• 

30.0 

Montrose 

. .  (  Maximum.... 
I  Minimum  — 

45 

30 

43 

46 

49 

54 

43 

30 

36 

34 

21 

26 

30 

35 

38 

40 

27 

24 

23 

44 

33 

30 

44 

61 

68 

71 

63 

35 

40 

40 

4] 

40.1 

27 

16 

16 

27 

35 

34 

19 

7 

22 

18 

7 

16 

21 

21 

21 

24 

14 

8 

2 

19 

12 

11 

13 

34 

44 

47 

34 

25 

12 

25 

31 

21.3 

Mount  Pocono 

. .  \  Maximum.... 

34 

36 

46 

33 

4.5 

49 

36 

38 

39 

35 

15 

3i 

34 

46 

35 

40 

33 

28 

31 

42 

28 

32 

46 

61 

72 

71 

46 

42 

42 

40 

49 

40.4 

)  Minimum 

26 

2e 

IS 

23 

31 

33 

26 

6 

24 

12 

10 

12 

22 

18 

28 

25 

20 

8 

-2 

6 

12 

12 

14 

36 

50 

40 

37 

•28 

15 

26 

24 

21.5 

Muncy  Valley 

. .  \  Maximum.... 

50 

4C 

44 

50 

46 

56 

43 

35 

39 

37 

36 

40 

39 

43 

38 

44 

34 

30 

30 

45 

46 

44 

50 

68 

74 

71 

57 

35 

45 

44 

42 

45.0 

1  Minimum.... 

34 

22 

16 

28 

32 

36 

27 

i 

22 

16 

30 

27 

31 

22 

27 

29 

17 

12 

4 

25 

18 

15 

23 

27 

34 

42 

35 

30 

18 

32 

36 

25.0 

New  Bloomfield  — 

. .  1  Maximum.... 
I  Minimum.... 

45 

4i 

44 

58 

54 

5S 

45 

43 

61 

50 

32 

33 

39 

47 

44 

46 

37 

34 

36 

57 

52 

42 

68 

78 

80 

78 

62 

45 

50 

46 

5C 

50.0 

.33 

It 

22 

3C 

34 

44 

32 

1' 

26 

30 

21 

28 

31 

27 

29 

26 

19 

9 

14 

29 

20 

27 

19 

27 

43 

42 

44 

34 

25 

35 

38 

28.1 

New  Castlei 

. .  S  Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

69 
31 

4C 
IS 

52 

57 

28 

5t 

44 

62 
34 

3P 

2' 

44 
16 

51 
36 

40 
29 

39 
29 

42 
36 

44 
36 

54 
24 

56 
36 

54 
26 

34 

21 

27 
17 

.^4 

10 

48 
32 

41 
16 

42 
26 

62 
23 

77 
3C 

77 
44 

75 
46 

73 
38 

43 
31 

48 
22 

52 
40 

45 
34 

60.6 

28.7 

Palmerton* 

..  f  Maximum,... 
I  Minimum.... 

42 

3t 

it 

4- 

51 

5t 

4C 

3S 

56 

44 

26 

45 

46 

42 

40 

40 

36 

42 

32 

48 

37 

37 

63 

70 

76 

66 

67 

42 

47 

46 

46 

46,3 

34 

24 

If 

32 

41 

36 

23 

r 

3C 

26 

18 

23 

32 

2- 

24 

28 

19 

17 

13 

30 

23 

23 

20 

3( 

40 

43 

j     38 

31 

25 

32 

4C 

27  6 

Philadelphia* 

..  \  Maximum... 

5f 

4i 

'     it 

4f 

5^ 

61 

47 

4C 

64 

47 

35 

37 

43 

48 

56 

49 

42 

38 

36 

51 

42 

43 

61 

71 

81 

63 

68 

44 

49 

52 

51 

60.3 

(  Minimum... 

31 

3i 

2E 

3£ 

44 

4C 

31 

24 

32 

31 

21 

32 

32 

36 

33 

36 

33 

27 

22 

29 

27 

27 

29 

37 

43 

41 

42 

37 

30 

36 

43 

33.1 

Phoenixville 

..  f  Maximum... 
1  Minimum... 

54 

4' 

4- 

5C 

56 

63 

6C 

44 

66 

62 

46 

33 

42 

46 

53 

56 

46 

42 

37 

51 

51 

42 

53 

73 

85 

71 

76 

59 

49 

49 

5C 

53.6 

3J 

3C 

H 

26 

4S 

42 

32 

22 

26 

33 

22 

29 

31 

30 

24 

40 

18 

18 

18 

26 

25 

26 

26 

28 

38 

41 

47 

36 

27 

35 

4C 

30.2 

Pittsburgh* 

..  1  Maximum... 

41 

35 

52 

5S 

64 

5C 

3f 

46 

56 

40 

41 

62 

45 

54 

5r 

36 

29 

26 

35 

53 

40 

44 

64 

79 

78 

76 

59 

48 

48 

54 

3f 

49.8 

1  Minimum.... 

2- 

22 

2f 

3- 

44 

36 

26 

r 

34 

30 

30 

32 

29 

29 

35 

27 

21 

15 

12 

25 

17 

30 

28 

44 

66 

58 

39 

29 

26 

36 

33 

30.3 

Continued  on  page  18. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


March,  1939 


Daily  Temperatures  for  March,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Mean 

Port  Clinton . 

f  Maximum.. . . 

AH 

4? 

45 

46 

50 

60 

58 

41 

59 

54 

44 

SI 

S8 

41 

44 

4^ 

40 

36 

33 

50 

50 

37 

52 

71 

78 
38 

77 
40 

66 

48 

53 
34 

46 

?6 

46 
.32 

46 

S9 

49.3 
28.3 

I  Minimum,. . . 

39 

28 

16 

29 

41 

40 

.33 

18 

18 

30 

19 

23 

30 

30 

26 

36 

18 

16 

12 

28 

22 

24 

18 

28 

Quakertown . 

(  Maximum,,.. 

(  Minimum.. .. 

51 

39 

44 

48 

51 

69 

56 

37 

59 

63 

42 

32 

88 

41 

44 

51 

38 

36 

32 

48 

46 

38 

.50 

70 

78 

6? 

70 

63 

45 

45 

45 

48.7 

38 

28 

16 

28 

40 

39 

32 

17 

27 

80 

16 

23 

28 

28 

24 

87 

20 

17 

15 

25 

21 

25 

21 

36 

41 

38 

43 

3? 

?5 

3? 

39 

28.4 

Reading* 

)  Maximum,,.. 

51 

40 

48 

bl 

52 

63 

42 

41 

60 

45 

80 

38 

39 

44 

57 

61 

39 

.86 

37 

.55 

39 

39 

55 

73 

80 

66 

67 

45 

49 

49 

48 

49.3 

(  Minimum,. .. 

84 

29 

22 

3b 

42 

36 

27 

20 

32 

30 

20 

29 

31 

3.' 

32 

32 

27 

23 

17 

32 

25 

25 

27 

40 

46 

4? 

42 

36 

29 

as 

40 

31.2 

Retreat 

f  Maximum... . 

( Minimum — 

W 

38 

4V 

52 

51 

57 

56 

35 

53 

47 

30 

34 

39 

42 

42 

41 

.37 

33 

31 

.52 

42 

36 

51 

69 

79 

75 

61 

43 

,52 

46 

46 

47.4 

3b 

24 

14 

32 

35 

37 

30 

10 

26 

26 

17 

21 

2V 

20 

24 

34 

18 

14 

5 

26 

24 

21 

16 

26 

35 

44 

41 

33 

19 

30 

.37 

25.8 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

4/ 

33 

83 

48 

55 

5b 

49 

29 

42 

48 

37 

33 

35 

84 

41 

47 

31 

26 

24 

41 

49 

38 

40 

.59 

73 

74 

74 

49 

41 

45 

48 

44.6 

(  Minimum.. . . 

31 

12 

II 

14 

34 

37 

24 

b 

6 

24 

24 

24 

28 

17 

19 

26 

16 

18 

-6 

-4 

11 

15 

18 

20 

25 

39 

40 

29 

15 

18 

81 

19.8 

Scrauton*,,. .. 

i  Maximum,,. 

50 

34 

46 

52 

51 

58 

8b 

34 

bl 

36 

25 

82 

85 

87 

44 

43 

34 

30 

30 

49 

80 

33 

51 

66 

73 

74 

63 

37 

47 

45 

44 

44.2 

)  Minimum.. .. 

30 

23 

19 

35 

40 

35 

19 

15 

27 

18 

16 

22 

28 

28 

28 

26 

23 

17 

11 

26 

20 

21 

23 

32 

88 

5) 

37 

27 

24 

82 

38 

28.4 

Selinsgrove... 

S  Maximum... . 

4b 

39 

47 

53 

53 

61 

46 

35 

61 

48 

39 

34 

39 

44 

44 

45 

36 

32 

34 

56 

55 

40 

66 

72 

80 

75 

72 

,53 

49 

45 

48 

49.6 

(  Minimum,. .. 

3V 

26 

27 

42 

42 

29 

12 

30 

29 

19 

20 

30 

29 

25 

34 

24 

20 

14 

.30 

20 

25 

21 

29 

60 

67 

42 

34 

24 

36 

39 

30.6' 

Somerset  .... 

\  Maximum,... 

5-2 
29 

38 
19 

48 
16 

56 
25 

62 

40 

60 
36 

36 

25 

46 
12 

51 
31 

45 
27 

40 

27 

33 
29 

3b 
26 

52 
19 

51 
36 

47 
24 

80 

20 

24 
13 

82 
12 

46 
29 

41 
14 

39 
30 

59 
20 

72 
26 

73 
42 

70 
37 

68 

48 

59 
33 

43 
21 

5i 

35 

42 
31 

48  6 

)  Minimum.... 

26.8 

Springs 

(Maximum.... 

1  Minimum 

64 

3b 

47 

57 

62 

59 

34 

45 

55 

46 

34 

32 

42 

51 

52 

35 

27 

22 

38 

49 

38 

41 

60 

72 

72 

73 

65 

46 

40 

49 

85 

47.1 

28 

20 

lb 

24 

41 

31 

24 

U 

26 

2b 

27 

28 

26 

19 

31 

24 

20 

12 

-4 

29 

14 

21 

21 

30 

47 

45 

45 

34 

?8 

.35 

30 

25.9 

State  College. 

)  Maximum,,. . 

38 

40 

47 

53 

53 

57 

42 

41 

48 

43 

36 

35 

36 

48 

43 

38 

82 

32 

37 

63 

40 

42 

59 

74 

76 

78 

62 

42 

46 

47 

40 

46.9 

(  Minimum,. .. 

29 

22 

22 

28 

86 

40 

21 

13 

27 

27 

22 

23 

29 

24 

30 

29 

22 

14 

7 

.30 

15 

19 

24 

34 

51 

49 

36 

31 

23 

85 

34 

27.3 

Stroudsburgt . 

(  Maximum,... 

I  Minimum,. . . 

41 

45 

48 

38 

41) 

60 

58 

56 

55 

48 

36 

28 

32 

38 

44 

56 

40 

,39 

33 

49 

45 

88 

.54 

72 

66 

73 

61 

54 

49 

46 

53 

47.4 

33 

14 

84 

33 

36 

38 

32 

30 

16 

29 

14 

18 

28 

22 

18 

32 

17 

13 

11 

26 

22 

28 

20 

37 

34 

37 

30 

36 

38 

33 

36 

27.2 

j  Maximum,,. . 

49 
30 

36 
22 

47 
17 

51 
32 

55 
33 

58 
36 

37 
22 

35 
13 

45 
26 

47 
23 

25 
16 

33 

23 

37 
27 

41 
25 

46 
19 

44 

28 

32 
20 

27 
14 

31 
-4 

60 
26 

33 
20 

35 
20 

66 
16 

69 
25 

75 
32 

48 

66 
35 

36 
28 

43 
19 

46 
.32 

45 
36 

45.4 

1  Minimum,. .. 

24.5 

Uniontown,. . 

)  Maximum,,.. 

67 
35 

42 
23 

53 
20 

63 
34 

67 
46 

64 
40 

46 

30 

54 
19 

61 

42 

49 
32 

45 

37 

59 
41 

49 
32 

64 
26 

62 
47 

50 
30 

36 
25 

31 

20 

37 
9 

68 
35 

46 

20 

50 
36 

69 
25 

81 
37 

80 
57 

78 
57 

68 
46 

46 
38 

53 

28 

59 
44 

45 
,S6 

55.8 

(  Minimum,. .. 

33.8 

\  Maximum,,. . 

4V 
29 

42 

24 

53 
20 

62 

30 

64 
43 

60 
32 

40 
20 

58 
16 

59 
34 

42 
31 

43 
37 

43 
32 

49 
31 

54 
26 

57 
36 

44 

27 

36 
23 

31 
15 

36 

8 

55 
25 

40 
17 

49 
31 

66 
26 

75 
49 

82 
47 

80 
48 

62 

38 

52 
31 

62 
21 

52 
41 

43 

36 

62.6 

i  Minimum,. . . 

29.8 

Warren 

1  Maximum,,.. 

43 
27 

37 
11 

47 
19 

54 
30 

51 

38 

47 

28 

29 
19 

38 
4 

45 
25 

33 
24 

31 
24 

36 

28 

35 

28 

41 
23 

52 
35 

41 
23 

26 
16 

23 
11 

31 
-8 

46 
23 

33 
14 

36 
22 

59 
21 

72 

28 

73 
88 

75 
45 

60 
35 

41 

25 

43 
19 

47 
36 

37 
31 

43.8 

/  Minimum,... 

24.1 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

68 

43 

52 

61 

65 

62 

42 

53 

58 

49 

49 

61 

50 

62 

58 

48 

35 

30 

36 

66 

44 

46 

66 

79 

78 

76 

72 

46 

,55 

57 

46 

64.9 

)  Minimum.. . . 

33 

20 

18 

34 

46 

37 

30 

X7 

85 

30 

35 

45 

30 

26 

47 

28 

23 

19 

8 

35 

19 

29 

24 

33 

56 

53 

42 

.36 

26 

43 

35 

32.0 

Wellsboro 

)  Maximum,,. . 

43 

32 

45 

48 

51 

53 

35 

36 

45 

38 

24 

38 

36 

38 

45 

40 

■29 

25 

:(0 

61 

30 

32 

54 

67 

73 

73 

61 

35 

39 

43 

45 

42.9 

(  Minimum.. .. 

29 

17 

15 

29 

84 

26 

20 

9 

21 

23 

18 

22 

28 

26 

21 

26 

20 

14 

1 

26 

15 

20 

19 

26 

33 

55 

32 

26 

18 

34 

34 

23.8 

West  Chester. 

J  Maximum.... 

( Minimum 

53 

41 

48 

46 

57 

61 

52 

42 

64 

52 

39 

33 

42 

49 

53 

46 

42 

39 

36 

5H 

47 

42 

54 

72 

82 

66 

73 

58 

,50 

49 

48 

61.1 

38 

31 

20 

29 

42 

47 

31 

20 

28 

32 

20 

29 

30 

30 

30 

37 

24 

21 

17 

26 

24 

26 

23 

33 

49 

40 

51 

36 

28 

34 

41 

31.2 

Wilkes-Barre . 

( Maximum 

I  Minimum 

50 

36 

46 

52 

52 

59 

41 

36 

64 

44 

29 

35 

38 

39 

44 

44 

35 

29 

M) 

M 

38 

36 

62 

68 

74 

75 

59 

43 

48 

46 

45 

46  1 

36 

25 

19 

34 

38 

40 

26 

16 

25 

27 

17 

24 

28 

29 

25 

33 

22 

18 

13 

2a 

22 

22 

20 

28 

36 

49 

42 

.34 

24 

32 

40 

28.1 

Williamsport.. 

j  Maximum,,,. 

44 

38 

49 

53 

61 

58 

40 

35 

48 

45 

37 

34 

38 

45 

43 

38 

34 

29 

33 

.5.! 

48 

38 

56 

74 

77 

78 

72 

40 

46 

44 

47 

47.3 

'  Minimum,. . . 

35 

24 

20 

32 

39 

40 

31 

15 

29 

27 

21 

22 

31 

28 

29 

33 

24 

20 

11 

3(1 

19 

24 

23 

28 

39 

48 

40 

33 

2;h 

36 

38 

28.7 

William.stown 

j  Maximum. .,, 

45 

,S3 

40 
23 

45 
23 

44 

28 

55 

38 

47 
35 

44 

27 

40 
13 

56 
26 

54 
24 

42 
14 

34 

13 

34 
13 

42 
24 

42 
26 

48 
30 

38 
22 

33 
16 

36 

9 

.SO 
24 

.53 
17 

36 
21 

S3 
20 

71 
40 

80 
47 

74 
49 

74 
46 

49 
31 

48 
21 

44 
29 

46 
.S3 

48.3 

1  Minimum.,. . 

26.3 

York 

(  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

49 

43 

49 

51 

56 

61 

66 

42 

65 

58 

47 

35 

42 

49 

63 

53 

42 

37 

36 

59 

67 

41 

56 

76 

83 

76 

74 

61 

51 

49 

49 

53.4 

40 

31 

19 

32 

42 

47 

32 

22 

32 

31 

24 

26 

33 

30 

29 

39 

24 

18 

15 

30 

24 

28 

2^2 

29 

44 

45 

55 

38 

30 

37 

39 

31.8 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  •.  •>,  °,  etc..  indicate  respectively  I.  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

• 

o 

a 

D 

.a 

1 

a 

3 

go 

>  a 
■<  > 

a? 

a 
o 

£ 

a 

1^ 

a 

8 

a 

a 

a 

o 

h 
II 

Srie 

30.06 
30.09 

,S0.62 
30.63 

8 
8 

29.45 
29.50 

12 
13 

9.5 
9.9 

30 
41 

nw. 

1 
9 

78 
72 

74 
54 

77 
61 

46 

Harrisburg 

63 

Philadelphia.... 

30.08 

80  66 

8 

29.47 

1? 

13,5 

36 

n. 

26 

70 

58 

62 

60 

Pittsburgh 

30  05 

30  59 

8 

29.31 

12 

13.1 

45 

sw. 

1 

72 

66 

56 

53 

Reading 

30.09 
30.06 

30.64 
30.62 

8 
19 

29.50 
29.51 

13 
12 

18.1 
7.7 

41 
31 

nw. 

sw. 

9 

6 

64 

72 

54 
55 

57 
56 

50 

"^^ranton 

,S4 

•  For  any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocitiee . 


.stations 


RIVER  CONDITIONS 


(D 

ee 

£ 

Q> 

«s 

tt 

S 

s 

•s 

a 

9 

s 

» 

5 

s 

dS 

d 

s 

ts 

c 

>s 

Q 

Port  Jervis,  N.  Y Delaware 

Easton Delaware 

Leiiighton  Leiiigh 

Wilkes-Barre Susquehanna 

Williamsport Susquehanna . 

Harri.sburg Susquehanna. 

Greensboro Monongahela. 


West  Newton. 
Lock  No.  4. 
Pittsburgh. 
Midland . . . 


Youghiogheny . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


4.8 
6.7 
4.5 
9.8 
6.7 
6.3 

14.7 
3.3 

15.6 


7.8 
10.4 

6  0 
15.8 

9.7 

9.0 
21.5 

8.8 
21.1 
19  0 
25.8' 


3.2 

4.0 

3.8 

5  8 

4.2 

4,7 

11.0 

1.1 

11  6 

16.1" 

12.8" 


18 
22 
9 
20 
20 
18 
80 
20 
80 
2fi 
80 


Pool  stage. 


/v  P 
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OENEKAL  StTMMABT. 

April  temperatures  averaged  nearly  two  degrees  below  the 
normal  due  to  unseasonably  low  temperatures  during  the  first 
half  of  the  month.  The  last  heavy  frost  or  freezing  occurred 
in  most  regions  from  the  14th  to  16th,  and  the  last  half  of  the 
month  accumulated  an  excess  that  served  to  partly  balance  the 
deficiency  of  the  first  half.  Vegetation  was  backward,  and  had 
not  advanced  far  enough  during  the  first  half  of  the  month  to 
sufl'er  much  from  frosts.  Orchards  were  coming  into  bloom  in 
the  southern  counties  at  the  end  of  the  month,  about  ten  days 
late.  The  soil  did  not  warm  up  to  good  growing  temperatures 
until  near  the  end  of  the  month,  and  garden  seeds  were  slow  to 
germinate.  The  rainfall  averaged  a  little  above  the  April  nor- 
mal, due  chiefly  to  heavy  rains  in  the  lower  Delaware  Basin. 
At  Philadelphia  it  was  a  little  more  than  twice  the  April  normal, 
and  the  accumulated  excess  since  January  1st  was  8.24  inches. 
Light  rains  were  of  frequent  occurrence  in  all  parts  of  the  State, 
there  being  an  average  of  15  days  with  .01  inch  or  more.  This 
kept  the  top  soil  muddy,  and  field  work  made  slow  progress. 
Oats  seeding  was  nearly  finished  in  the  southern  counties  at  the 
end  of  the  month,  and  was  generally  in  full  swing  in  the  north- 
ern part  of  the  State.  Corn  ground  was  mostly  prepared  for 
planting  in  the  southern  counties,  but  planting  did  not  get  well 
under  way  because  the  soil  was  too  cold,  and  farmers  feared  that 
the  seed  would  rot  in  the  ground.  The  planting  of  truck  crops 
was  delayed  by  the  wet  top  soil,  and  at  the  end  of  the  month 
that  work  was  about  two  weeks  late.  Conditions  seemed  to  be 
favorable  for  the  winter  grains,  which  made  a  normal  growth, 
and  were  generally  looking  good.  Rye  was  heading  in  the 
southern  part  of  the  State  at  the  end  of  the  month.  Pastures 
and  meadows  made  a  good  growth,  and  stock  was  turned  into 
the  pastures  during  the  last  week.  There  had  been  some  win- 
ter killing  of  clover,  l)ut  alfalfa  came  through  in  fine  condition. 


XEMPEBATTJKE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  93  stations,  was  46.7°,  which  is  1.9°  below  the  52-year 
normal  for  April.  The  highest  monthly  mean  was  53.8°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  39.5°  at  Mt.  Pocono.  Ex- 
tremes for  the  month  ranged  from  a  maximum  of  90°  at 
Stroudsburg  on  the  25th  to  a  minimum  of  9°  at  Corry  and 


Ridgway  on  the  9th.     The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  51°  at  Emporium  on  the  24th. 


for  the  State,  as  dedvf^  fi»f^,the  obser' 
was  3.70  inches,  which  is  0.27' mcii'abc 


PBEOIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 

vations  at  178  stations, 
hove  the  52-year  normal 
for  April.  The  greatest  moiiflhly^mpuntly  amount  was  6.83 
inches  at  Philadelphia-Navy  Yard,  and  the  least  was  1.16  inches 
at  Galeton.  The  greatest  ainoirnt,  f^j-  any  24  consecutive  hours 
was  2.16  inches  at  Philadelphia- Pt.  Breeze  on  the  6th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  1.0  inch,  which  is  1.2 
inches  less  than  the  52-year  normal.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  5.8  inches  at  Warren,  at  which  place 
also  occurred  the  greatest  fall  for  a  24-hour  period  of  4.2  inches 
on  the  12- 13th. 

COMPARATIVE  DATA  FOB  APBIL 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

"S 

a 

(U 

si 

^3 

a  an 

t. 

% 

& 

a 

So 

•"  t~. 

t;  3 

a 

a 

3 

> 
< 

5« 

Sg 

C 

£^ 

1888... 
1889.. 
1890.., 
1891... 
1892.., 
1893... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897 . . , 
1898... 
1899... 
1900... 

1901 . . . 
190'2.., 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927 . . . 
1928... 
1«29... 
1930... 
1931 . . . 
1932... 
1933... 
1934 . . . 
1935... 
193R... 
1937... 
1938... 
1939... 

Period 


47.2 

92 

12 

2.52 

1.3 

8 

14 

10 

49.7 
48.6 

88 
85 

14 
12 

4.50 
3.46 

0.9 

0.4 

U 
10 

11 
14 

8 
8 

49.8 

87 

U 

2.08 

1.2 

8 

13 

9 

46.9 

85 

14 

2.04 

l.I 

10 

10 

10 

47.7 
48.0 

85 
83 

16 
5 

4.74 
3.62 

0.6 
14.7 

14 
11 

7 
11 

10 

8 

49.2 

90 

5 

3.76 

0.2 

10 

10 

8 

53.0 
49.0 
46.6 
50.2 
49.2 

97 
92 
84 
92 
90 

4 
12 
4 
2 
13 

1.75 
3.30 
2.93 
1.76 
1.57 

0.9 
0.3 
2.5 
0.5 
0.9 

8 
10 
12 

6 

8 

10 
12 
9 
15 

14 

10 
9 
8 
9 

8 

47.2 

95 

10 

5.41 

4.9 

11 

9 

5 

48.0 
48.8 

91 
90 

20 
12 

3.56 
3.53 

3.0 
T 

9 
10 

8 
11 

10 

7 

44.7 

86 

9 

3.45 

1.0 

13 

8 

8 

48.4 

84 

16 

2.84 

2.8 

12 

9 

11 

50.0 

89 

12 

3.13 

0.6 

9 

14 

8 

43.6 

84 

8 

2.64 

4.0 

11 

10 

7 

49.8 

89 

0 

3.51 

1.0 

12 

12 

8 

48.5 

87 

8 

5.39 

2.6 

13 

10 

9 

52.6 

89 

13 

5.07 

0.6 

13 

10 

9 

46.2 

84 

6 

3.79 

4.4 

13 

11 

7 

50.2 

83 

18 

4.39 

1.6 

15 

10 

7 

50.6 

90 

17 

3.82 

0.2 

11 

12 

6 

47.3 

93 

5 

4.66 

1.1 

14 

10 

8 

53.9 

98 

15 

1.92 

1.6 

8 

13 

10 

48.0 

87 

16 

3.65 

5,6 

14 

9 

9 

48.5 

87 

14 

2.08 

2.6 

9 

11 

10 

48.2 

81 

12 

4.53 

10.8 

14 

10 

9 

48.5 

90 

6 

2.70 

1.2 

11 

10 

10 

46.0 

87 

8 

4. 39 

3.0 

16 

9 

9 

55.3 

96 

10 

3.11 

0.8 

11 

13 

7 

50.1 

91 

11 

3.17 

0.4 

12 

12 

9 

48.3 

89 

-5 

2.94 

1.9 

9 

14 

8 

46.5 

82 

6 

4.15 

7.4 

12 

13 

7 

51.3 

96 

9 

2.32 

0.5 

10 

15 

7 

44.9 

84 

9 

2.03 

0.9 

9 

12 

9 

47.7 

92 

17 

3.52 

1.0 

13 

12 

7 

46.0 

88 

11 

5.50 

6.5 

13 

12 

8 

51.4 

94 

19 

6.12 

1.1 

15 

9 

8 

48.2 

92 

9 

2.71 

1.1 

10 

11 

8 

48.4 

85 

16 

3.33 

2.3 

10 

14 

6 

47.0 

86 

14 

1.71 

1.2 

8 

14 

6 

50.9 

89 

15 

4.49 

0.5 

13 

12 

8 

48.9 

86 

14 

3.06 

0.6 

11 

13 

8 

47.1 

91 

12 

2.56 

2.9 

n 

11 

7 

46.1 

90 

14 

3.01 

1.3 

14 

8 

8 

47.7 

89 

19 

5.53 

0.2 

14 

9 

8 

51.3 

92 

11 

2.85 

3.5 

10 

13 

7 

46.7 

90 

9 

3.70 

1.0 

15 

7 

9 

48.6 

98 

-5 

3.43 

2.2 

11 

U 

8 

6 
11 
8 
8 
10 
13 
11 
12 
10 
9 
13 
6 
8 

16 
12 
12 
14 
10 
8 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
12 

12 
7 
12 
9 
11 
10 
12 
10 
9 


11 
10 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
12 
14 
13 
10 
14 


20 
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Olimatolog-ical  Data  for  April,  1989 


Stations 


Counties 


■o 

Temperature 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

0) 

0 

o 

a 
0)  a 

a 

J-  83 

a 

fe-c 

OS 

ii 

S 
•so 

>t 

I-  a 

o 

§ 

be 

2 

S 

^ 

S 

eg 

"5 

Is 

P 

.So 

1 

O 

>> 

•o 

3 
O 

o 

9  ° 

P4 

^ 

S 

£ 

o 

6 

o 

O 

^- 

£■" 

£ 

t-, 

ObserveTB 


AUentown 

^  .4^1toona..  

o  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

1^  Bethlehem 

„  Bloomsburg 

S  Carlisle 

5  Chambersburg 

a  Clearfield 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Preeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hauover 

Harrisburg 

Haw  ley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown — ■ 

Lock  Havon 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pooono 

Muncy  Valley 

Seshaminy  Falls 

New  Bloomfiela 

Palmerton ■ 

PhilailHlphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

^uakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shlppensburg 

..^tate  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

West  Chester.......  •■■ 

Wilkes-Barre(  Airport ) 

WilUamsport 

Williamstown 

Vork ■■ 

Brookviue 

Butler 

->;  Chambersville  — 

§  Clairton 

.5  Claysville 

g  Corry 

q  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora  

Ci  Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ■  ■ 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

Lycippus 

Meadvllle 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Ri'lgway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

Dniontown 

Unity  Reservoir 

Vttudergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 

Erie 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzenie 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland.. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 

350 

700 

1,060 

364 

500 

467 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1.970 

190 

553 

840 

1,  875 

600 

337 

900 

200 

650 

1,694 

■2F>f> 

1.00(1 

469 

500 

580 

50 

1.620 

1,  720 

1,045 

60 

679 

398 

26 

20 

ion 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1,217 

500 

754 

1,419 

455 

544 

521 

1, 275 

400 

1,173 

1.077 

1,047 

1,  020 

1,1. 'iO 

1,430 

1.665 

1,172 

762 

2,000 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

2.02C 

1.420 

1.080 

691 

808 

800 

1.248 

1,350 

940 

2,190 

2.680 

1,100 

1,240 

825 

1,180 

1,035 


670 


27 

45.6 

-3.0 

84 

25 

28 

12 

,32 

4.05 

4-0.34 

1.41 

T. 

14 

15 

14 

1 

ne. 

52 

44.8 

-3.0 

83- 

24t 

19 

8 

46' 

3.70 

+0.18 

0.85 

T. 

16 

10 

12 

8 

w. 

19 

46.4 

-3.8 

84 

25 

24 

13 

31 

6.49 

+2.66 

2.01 

0.2 

14 

4 

14 

12 

17 

48.8 

-0.6 

89 

25 

25 

8 

40 

4.58 

+  1.03 

0.99 

T. 

15 

13 

6 

11 

u\v. 

V 

48.4'- 

86" 

25 

22 

/ 

41' 

4.26 

0.85 

T. 

13 

5 

6 

19 

nw. 

64 

49.3 

-2.1 

83 

25 

27 

13 

34 

3.87 

+0.37 

1.25 

T. 

14 

10 

6 

14 

nw. 

18 

47.4 

81 

24i 

23 

8 

39 

3.27 

0.96 

T. 

16 

8 

15 

7 

73 

49.4 

-2.6 

87 

25 

25 

8 

43 

4.46 

+1.10 

0.81 

T. 

18 

i;i 

5 

12 

nw. 

40 

49.8 

-0.5 

87 

25 

26 

8 

41 

3.72 

+0.48 

0.90 

0.1 

13 

5 

10 

15 

sw. 

32 

45,4'' 

-2.2 

78° 

24 

20" 

8 

42' 

2.02 

-1.57 

0.46 

T. 

14 

8 

4 

18 

sw. 

62 

47.6 

-2.8 

86 

25 

26 

13 

34 

4.88 

+  1.12 

1.52 

T. 

17 

7 

5 

18 

nw. 

28 

47.2 

-1.5 

83 

25 

26 

8+ 

39 

3.93 

+0.23 

1.02 

0.2 

17 

9 

8 

13 

w. 

52 

45.4 

-1.3 

86 

24t 

15 

9 

51 

2.27 

-1.42 

0.51 

10 

11 

0 

19 

w. 

47 

49.6 

-0.7 

85 

241 

27 

13 

41 

3.64 

+0.41 

1.24 

T. 

14 

7 

8 

15 

ne. 

46 

42.0 

-2.3 

80 

25 

18 

4+ 

36 

4.45 

-0.13 

0.95 

1.0 

16 

1 

4 

25 

w. 

33 

49.0' 

-1.2 

83» 

26 

27* 

13 

36» 

4.88 

+  1.26 

1.86 

0.3 

16 

10 

6 

14 

nw. 

66 

50.6 

-0.2 

88 

25 

28 

51 

39 

4.66 

+  1.03 

0.90 

T. 

17 

13 

4 

13 

nw. 

35 
24 

45.4 

-2.2 

83 

25 

20 

8 

44 

4.37 

+0.17 

0.86 

1.0 

13 

10 

7 

13 

w. 

35 

50.2 

-2.2 

87 

25 

27 

5+ 

35 

5  27 

+  1.94 

1.19 

r. 

18 

13 

1 

16 

s. 

70 

48.6 

-2  3 

86 

25 

28 

13 

39 

2,79 

+0.10 

0.63 

T. 

15 

2 

12 

16 

nw. 

21 

43.8 

-1.6 

85 

25 

20 

8 

42 

3.88 

+0,66 

0.87 

2.9 

15 

10 

8 

12 

w. 

24 

49.0 

-2.3 

85 

25 

32 

5+ 

33 

3.71 

+0.87 

1.00 

T. 

13 

9 

6 

15 

nw. 

52 

46  9» 

-2.5 

85» 

24t 

19' 

/ 

45* 

3.17 

-0.32 

0.50 

T. 

15 

6 

9 

15 

w. 

10 

43.4 

-1.4 

79 

241 

19 

8+ 

35 

1.82 

-1.20 

0.35 

0.8 

18 

2 

5 

23 

w. 

52 

48.7 

-0.6 

88 

25 

22 

3 

43 

3.98 

+0.72 

1.09 

0.1 

17 

10 

9 

11 

nw. 

42 

45.4 

-0.6 

87 

25 

10 

9 

44 

1.28 

-1.70 

0.28 

3.5 

8 

6 

12 

12 

■iS 

47.7 

-2.6 

86 

25 

27 

13 

41 

3.82 

+0.33 

0.94 

T. 

13 

11 

9 

10 

w. 

1 

.50.0 

85 

24t 

22 

12 

49 

2.77 

0.65 

T. 

12 

3 

2 

25 

ne. 

49 

48.6 

-1.8 

86 

28 

21 

8 

43 

3.76 

+0.18 

1.02 

T. 

14 

3 

15 

12 

ne. 

13 

53.8'' 

-0.8 

87'' 

24 

311- 

12 

32" 

6.50 

+2.90 

1.90 

T. 

16 

16 

2 

12 

w. 

31 

42.0 

-1.9 

81 

2b 

18 

13 

38 

2.63 

-0.59 

0.46 

1.0 

14 

2 

10 

18 

nw. 

33 

39.5 

-2.8 

82 

25 

16 

4 

.30 

5.69 

+2.05 

1.20 

4.0 

14 

5 

5 

20 

nw. 

27 

43.5 

-3.3 

79 

23 

19 

8+ 

46 

4.05 

+0.19 

0.81 

T. 

12 

13 

12 

5 

w. 

50 

47,8 

-1.5 

88 

25 

19 

6 

38 

6.45 

+2.70 

2.00 

0 

16 

10 

5 

15 

s. 

1 

47.2 

85 

25 

22 

8 

46 

3.85 

0.57 

0,5 

17 

9 

10 

11 

w. 

21 

45.8 

-1.5 

84 

25 

26 

8+ 

41 

3.64 

+0.40 

1.00 

T, 

12 

6 

14 

10 

w. 

68 

50.4 

-1.7 

85 

25 

29 

13 

28 

6.40 

+3.35 

1.76 

T. 

15 

4 

14 

12 

nw. 

23 

49  6 

-1.8 

86 

25 

30 

13 

31 

6.83 

+3..'50 

2.05 

T. 

14 

7 

7 

16 

w. 

29 

50.1 

-1.6 

85 

25 

25 

13 

42 

4.25 

+0.73 

1.04 

0,4 

13 

8 

15 

7 

nw. 

1 

48.0 

-1.6 

84 

2.5t 

25 

8 

41 

4.49 

+0.35 

1.41 

T, 

13 

12 

3 

15 

n. 

54 

47  2 

-1.3 

84 

25 

26 

9+ 

3V 

4.82 

+0.76 

1.54 

T, 

16 

9 

11 

10 

w 

69 

49.0 

-1.3 

84 

25 

28 

13 

30 

3.27 

0.00 

1,40 

0.1 

16 

4 

13 

13 

nw. 

45 

45.8 

-2.3 

84 

25 

25 

12t 

38 

3.30 

+0.53 

0.70 

0,5 

18 

1 

11 

18 

nw. 

49 

48  2 

-1.2 

83 

25 

24 

8 

43 

3.15 

-0  52 

0.53 

0  5 

15 

6 

16 

8 

w. 

43 

50  4 

-1.6 

85 

25 

29 

13 

34 

5.50 

+2.17 

1.86 

0.5 

16 

4 

10 

16 

nw. 

6 

48.3 

80 

?4t 

26 

8+ 

34 

5.13 

0.98 

T, 

15 

6 

6 

19 

sw. 

55 

45.9 

-1.6 

83 

25 

21 

8+ 

3b 

3.70 

+0.10 

0.52 

0.5 

18 

3 

17 

10 

w. 

25 

45  7 

-2.3 

90 

25 

22 

6+ 

44 

3.60 

+0.03 

1.65 

T 

11 

10 

10 

10 

w. 

45 

45.4 

-1.0 

87 

25 

22 

8 

46 

1.88 

-1.21 

0.34 

2.6 

16 

6 

8 

16 

ne. 

69 

43.7 

-0.9 

81 

75 

11 

9 

43 

1.56 

-1..50 

0  34 

1.3 

9 

16 

5 

9 

n. 

90 

49.0 

-0.8 

86 

25 

26 

13 

34 

5.43 

+  1.69 

1.6V 

1.0 

16 

13 

7 

10 

w. 

1 

46.6 

84 

25 

24 

8 

38 

2.98 

+  0.05 

0.52 

T 

15 

4 

12 

14 

w. 

53 

47.4 

-1.6 

86 

25 

22 

8 

42 

2.70 

-0.94 

0.5;> 

0.5 

16 

7 

7 

16 

w. 

24 

46.4 

-3.1 

82 

25 

21 

13 

34 

3.83 

+0.35 

0.80 

T. 

14 

4 

8 

18 

nw. 

51 

49.5 

-1.6 

86 

25 

26 

5 

43 

4.12 

+0.93 

1.02 

0 

18 

12 

7 

11 

w. 

49 

39.8 

-5.0 

81 

25 

14 

8 

48 

3.07 

+0.17 

0.53 

3.2 

17 

7 

2 

21 

26 

46.8 

-1.0 

82 

24 

19 

5 

45 

3.10 

-0.27 

1.62 

2.7 

10 

8 

21 

1 

nw. 

38 

47.4 

-1.8 

83 

24 

18 

8 

45 

3.40 

-0.48 

0.63 

2.0 

14 

8 

7 

lb 

w. 

7 

46.2 

80 

24 

24 

6+ 

36 

3.21 

0.68 

0  5 

17 

5 

7 

18 

s. 

34 

47.0 

-3.6 

80 

24 

18 

5 

40 

4.11 

+0.72 

1.02 

2.0 

19 

13 

7 

10 

n. 

26 

41  8 

-2.8 

81 

25 

9 

9 

46 

3.23 

-0.39 

1.00 

3  2 

10 

11 

8 

U 

w. 

12 

42.6 

-1.5 

85 

25 

12 

9 

45 

3.05 

-0.55 

0.54 

2,5 

13 

9 

8 

13 

nw. 

42 

48.0 

-1.4 

81 

24 

22 

5 

40 

4.73 

+1.00 

0.86 

0.5 

20 

10 

11 

9 

w. 

1!? 

50.2 

-1.4 

83 

25 

28 

5 

38 

4.41 

+0.68 

0.75 

T. 

17 

4 

8 

18 

w. 

?.?. 

43.0 

-2.1 

78 

25 

18 

13 

32 

4.16 

+0.96 

0.64 

3  5 

19 

8 

13 

9 

w. 

6.S 

42.4 

-3.6 

80 

24 

17 

9 

49 

2.42 

-1.08 

0.64 

2.5 

12 

5 

4 

21 

n. 

30 

47.1 

-3.1 

80 

24 

23 

b+ 

37 

4.67 

+  1.27 

0.90 

2.1 

19 

2 

17 

U 

w. 

43 

46.0 

-0.6 

83 

24 

18 

9 

44 

3.82 

+0.36 

0.75 

1,8 

13 

8 

4 

18 

32 

45.4 

-2.2 

78 

24t 

19 

9+ 

38 

2.81 

-0.60 

0.,57 

1.0 

14 

5 

11 

14 

w. 

42 

47.6 

-1.7 

80 

24+ 

20 

5 

39 

4.09 

+0.96 

0.77 

0.2 

20 

4 

17 

9 

sw. 

57 

47  8 

-2.0 

83 

?4i 

22 

8 

40 

5.14 

+1,19 

0.76 

5.0 

21 

4 

10 

16 

w. 

7 
47 

41.5 
47.6 

-dio' 

82 
80 

25 
24 

11 
•22 

9 
5t 

39 

38 

b 
2 

4 

9 

21 
19 

w. 
w. 

5.. 54 

+i.72 

0.90 

2.7 

21 

45 

42.7 

-2.9 

80 

2  It 

15 

8 

32 

2.57 

-0.96 

0.66 

0.6 

12 

V 

3 

20 

sw. 

? 

47.1 

81 

24 

23 

5 

41 

3.27 

0.79 

1,5 

16 

3 

14 

13 

nw. 

,59 

46.8 

-1.6 

83 

25 

21 

5 

41 

3.83 

+0.41 

0,78 

3,4 

17 

b 

14 

11 

nw. 

19 

46.9 

-3.9 

79 

24 

24 

5 

,39 

3.97 

+1.12 

0.80 

T. 

13 

10 

12 

8 

sw. 

97 

47.2 

-4.0 

80 

24 

23 

12 

36 

3.16 

+0.24 

P.. 55 

0.4 

17 

3 

12 

15 

sw. 

3? 

41.6 

-3.8 

83 

26 

9 

9 

43 

2.23 

-0.80 

0.59 

1.0 

14 

4 

10 

16 

i;. 

'?6 

45.2 

-3.2 

82 

24t 

21 

9 

42 

3.12 

+0.08 

0,80 

0.4 

12 

10 

10 

10 

8. 

72 

43.0 

-3.1 

79 

25 

17 

8 

44 

6.07 

+  1.28 

0.92 

3.1 

2'2 

2 

6 

22 

sw. 

?? 

41.7 

-3.9 

78 

25 

15 

8 

42 

5.39 

+1.40 

1.08 

1.7 

20 

2 

13 

15 

W. 

51 

49.2 

-2.0 

84 

25 

2-2 

5 

45 

4.69 

+  0.96 

0.91 

1.5 

16 

3 

19 

8 

SW. 

30 

45.8 

80 

241 

19 

b1 

42 

4.82 

+  1  23 

0.90 

1.2 

20 

0 

6 

24 

nw. 

••s 

49.0 

-1.4 

85 

24 

25 

8 

44 

2.25 

-0.60 

0.45 

11 

10 

16 

4 

50 

43.2 

-1.5 

83 

25 

16 

9 

41 

3.27 

-0.35 

0.86 

5,8 

17 

3 

3 

24 

w. 

8 

47.9 

80 

24+ 

22 

5 

41 

4.83 

1.03 

T. 

13 

2 

19 

9 

w. 

67 

43.6 

-1.5 

80 

24 

24 

12 

22 

3.22 

+0.49 

0.81 

3.3 

15 

4 

7 

19 

sw. 

52 

46.7 

-1.9 

90 

25 

9 

9 

51 

3.70 

+0.27 

2.16 

1.0 

15 

7 

9 

14 

w. 

John  A.  Frick. 

John  J.  Martin. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J.Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  K.  Miller. 

William  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J .  Keath 

Andrew  B.  Evauslia 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M .  Johnson . 

Ronald  H.  Marshall, 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell 

U.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  B.  Voder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

PhiUp  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.Hoskinsou. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   Siieaffer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

tj.  .S.  Weather  Bureau  . 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 
State  Teachers  College 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 
(ieorgf  W.  Hill, 
Harlan  Say  lor. 
U.  S,  Airways  Station. 
Mrs.  Ralph  F.  Keller. 
Susquehanna  Collieries  (;o. 
York  Water  Co. 
Franks.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
J.L.  Melvin. 
Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 
Phihp  R.  -Shaw 
Ted  R.  Wineman. 
Am.  steel  i  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M .  Fuller. 
We.stnioreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  G.llagher. 
Robert  Tross. 

I  U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"'ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  ?.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachv. 
Wra.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Reference  letters  •  *■  •  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  8,  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melt«»d  snow 
Post-office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Greensburg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell :  of  Shawmont.  Manayunk:  of  Dahoga.  Kane,  RFD: 


of  Springs,  Grantsvllle,  Md. 


W.  B.  O.  PhUadelphi«-7.224»-1060. 


.VnuL,    1!U?!» 
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Daily  Precipitation  for  April,  1989 


DnviiukKu  Baslu 

D»y  of  month 

i 

SUtlOU!' 

1 

2 

3 

4 

h 

r. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

la 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2ft 

26 

27 

28 

'29 

80 

81 

Atlantic  Drainage 
.VUeutowuS 

Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Su.'iq 

".m 

.42 

.54 
.09 
.46 
.17 
.89 
.10 

".'i'l 
.04 
.01 
.55 
.44 

'  ."-23 
.22 

.'is 

.28 
.24 
.18 
.24 
.75 
.40 
.53 

'!i6 
.16 
.46 

.21 

.58 
.60 
.04 
.75 
.06 

'!86 

"tV 

.... 

'!44 

■y.o\ 

.06 
.48 
.40 
.06 
.30 
.39 
.90 
.47 
.75 
.10 
.81 
.31 

'.09 

i.'52 
1.02 
1.77 

i."33 

.37 
.47 
.06 
.40 
.25 
1.24 

'!25 
1.35 
.90 

']64 

1.41 

'.'24 
'.'99 

'!»') 
"."35 
■.■42 

■;.56 

.81 
.46 

'.'67 
.30 
.38 

't.' 

.53 

't.' 

1.62 
.40 
T. 
.51 

'!76 

•r. 

T.' 

'.'64 
'!69 

.05 

'.'08 

.02 

T. 
.08 
.09 
T. 

■v.' 

T. 

'i 

.04 

".05 
.03 
.12 
.01 
T. 
.01 
.02 
.09 
.10 
T. 

''63 
.07 
.31 

't.' 

.02 
.05 
.05 
.08 
.01 
.10 
.07 

.06 
.12 
.05 
.06 
.18 
.63 

^34 
.03 
.10 
.08 
.05 

'[36 
.08 
.09 

'.'ii 

.15 
.05 
.01 
.06 
.05 
.05 

.13 
.17 

.08 

'!64 

.03 
.06 
.03 
.02 
.07 
.07 
.11 

.02 

't.' 

.20 
'!38 

'!23 
.08 
T. 
.96 
.35 

'.'ii 
'.'i-2 
'!65 

.16 

.48 

'.'64 

'[os 

.22 

".m 

.06 

'.'6i 

.78 
.09 

.49 

.20 
.02 
T. 
.36 

't.' 
't.' 

".6i 

T. 

".06 
.08 

'.'63 
.20 
T. 
.05 

'!64 

.14 

't.' 

.07 
.03 
.01 
•J'. 

'iis 
'!ii 

.03 

.05 

.24 

T. 

T. 

.03 

.10 

.03 

.04 

.24 

.03 

.03 

T. 

'.'48 

'.'36 

't.' 

T. 

.20 

T. 

.28 
.12 
.02 
.•51 
.12 

".he 
.'36 

T. 

.,30 
.41 

'.'3! 
.34 
T. 
.25 

2.00 
.08 
.62 
.04 
.48 
.05 

'[so 

.24 
.04 

't.' 
'lie 

'.'i2 
.01 

'!6-2 

.40 
.27 

.21 
.85 
T. 
.2? 
.99 
.49 
.48 
.85 
.36 
09 

.86 
.23 
.06 
.58 
.78 
.40 
.19 
.25 
.21 
03 

.05 
.05 
.24 

.72 
.01 
.12 
.04 
.13 
.18 

.11 

* 

'.'62 

''i'.' 

'.'io 

'.'26 

.16 

't.' 

.07 
.18 
.07 

■!26 
.07 

T. 

.16 

i.'ie 

.06 
.13 

".62 

.08 

'']•'.' 
.31 
.03 

'!46 
.12 

. . . . 

'.'62 
.11 
.42 
.05 

.01 
.26 
.11 

'lis 

.19 

.11 

.65 
.11 
.20 

".ib 
'.'49 

.13 
.08 
.12 
.37 
.10 

'ios 

'.'i'i 

'.'29 
.02 

.46 
.26 
.10 
.15 
.85 

'.'ii 

.28 
.13 
.20 
.03 
.18 
T. 

'.'64 
.11 

4.05 
8.70 
1.50 
6.49 
4.58 
4.48 

Ansouia-' — 

Ardmoro'' 

Areudtsville- 

Bilker's  Suuiinit. .. 
Bald  Kagle  \ 

Middle  Susq 

'!« 
.03 
.05 
.39 
T. 

'  .23 

.48 

'.'64 
.51 
.07 
.07 
.16 
.39 
.10 
.22 

".6k 

.66 

'.'24 
.45 
.95 
.02 
.27 
.46 
T. 
.65 

't.' 

T. 

'.'63 
T.' 

'!65 

".62 
.02 

t 

4.26 

Bellefouto 

VV.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Susiiuehauna 

Lower  Susq 

Potomac 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna  — 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.36 
.39 
.03 

.11 

.35 

■."ii 

.56 
.34 

'.'55 

.20 
T. 

'!6s 

.30 
.S3 

.01 

* 

.60 
.07 

'.'84 
.28 
.0! 
.20 

1.6« 
.30 

.... 

2.86 
2  47 

Berwindalel 

Bethlehem 

Bloomsburg 

Bloserville 

BulTalo  MilU- 

('(^rlisle      

.21 
.16 
.35 
.75 
.55 
.13 

'!8i 

'[62 
.72 
.39 

".iii 

.19 
.18 
.43 

'.'■29 
.39 
.27 
.14 
.06 
.30 
.90 
.36 
.63 

,93 

'!i5 

.23 
.21 
.17 

'.'21 

.09 
.20 
.07 
.49 
.18 
.58 

21 

.10 

.25 

".06 
.26 
.70 
.14 
.05 
.67 
.26 
.24 
.11 

.12 
.17 
.25 
.17 
.04 
.11 
.64 
.01 
.35 
.31 
.01 
.55 
.11 
.48 

.08 

.07 

.24 

.15 

.04 

.26 

.05 

.42 

T. 

.07 

.09 

'.■33 

't.' 
't'.' 

.05 

'.'62 

".05 
.02 

'!i5 

T. 

't'.' 

'^62 

't.' 

'ioe 
''69 

.29 
T.' 

isi 

.16 

".ii 

.22 

'.■i2 

.28 
.01 
.07 
.31 
.04 
.16 
T. 

't'.' 

.36 

.22 
.17 
.47 
.02 
.05 
.19 

'.'34 

.07 
.01 
.22 

'.'i2 
.49 

'!64 
.71 
.14 
.69 

'.'ii 

.42 
T. 

.04 

".io 

.08 

'[46 
.37 
.06 
T. 

.04 
.12 
.85 
.52 
.47 

".is 

.06 
.04 
.01 
.11 
.02 
.05 
.02 

.06 

.09 

.16 

.08 

.01 

.01 

.15 

T. 

.04 

.45 

".b» 

.01 

".m 

.17 

".i)5 
T. 
.04 

'.'63 

't.' 

.20 
.11 

'!6i 

T 

.05 

".■26 
.01 

3.87 

•••• 

't.' 

'.'.'.'. 

3.27 
6.69 
3.84 
4.46 

Carter  Camp! 

Center  Hall 

Chambersburg-.... 

2.96 
3.06 
3.72 
2.02 

Clearfield-' 

Coatesville 

Colebrook 

4. 88 
3.93 

Coushohocken 

Covington'- 

uoylestown 

Driftwoodt 

.10 

.09 
.05 
.20 

'.'ii 

'.'65 

.13 

.05 

1.79 
4.20 

't.' 

2.25 
2.26 

Ka-st  Waterford-... 

Emporium 

English  Center! . .. 



3.44 

.08 

2.27 
2.16 
3.64 

Frederi('ksvine2... 

't.' 

T. 

T. 
T. 
T. 

't.' 

't.' 

T.' 
T. 
.10 

.02 
.13 
.20 

*!6i 

.12 

T. 

.13 
.09 

'^26 
.11 

.12 
T 

.02 
.03 
.08 
.12 
.25 

4.21 
4.45 

Galeton 

George  School 

Gettysburg 

Girardville2 

Gordon 

Goulds  boro2 

Graterford 

Hanover          

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

1.16 

4.88 

•••• 

't.' 

4.66 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

5.02 
4.37 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

'.'id 

.38 

.73 
.05 

.'ei 

.70 
.16 

'.'26 
.06 

.68 

.24 

1.05 

.10 

';93 

;69 

't.' 

T. 

't.' 

T. 

'!6i 

.04 

't" 

.02 

T. 

1.17 
.94 
.63 

';55 
T. 
.47 
.65 
.10 
.35 

i!69 

".m 
.94 

'.'65 

.06 
.02 

.'46 

i'.bb 
'.■43 

T. 

.57 

.05 
.93 

'.'94 
T. 
.40 

't.' 
't'.' 

T. 
T. 

T. 
.03 

.03 
.02 
.05 

.06 

't  ■ 

.05 

.02 
.01 

.03 
.20 
.08 

■iv 

.02 
.09 

.02 
.11 
.04 
.05 
.03 
.10 

".05 
.26 
.09 

.04 

.07 

.05 

.05 

T. 

.02 

.04 

.08 

'.'03 
.44 
T. 

'^20 
.37 
T. 
02 

".b» 

T. 
T. 

.53 
.06 

".06 

T. 

.52 
T. 

.77 
.77 

.3;^ 

.21 

'.22 
.05 

.82 

..S6 

.59 

T. 

T. 

.52 

.26 

.21 

'.'io 

.06 
T. 

't" 

.01 
.04 

T. 

't'.' 
't.' 

T.' 
T. 

■!o3 
't.' 
'!6i 

T. 
T. 

't'.' 

T. 

.03 

T. 

T. 
.24 
..33 
.01 

't  ■ 

.19 

.26 

T. 

.06 

.20 

T. 

.04 

.06 

.12 

'.'43 

.31 
T. 

't.' 

.26 
.67 
.20 
.20 

'.OS 

'!34 
T. 
.14 

.21 
.56 
.30 

;55 

.50 
.46 
.93 
.25 

'^47 
.23 

T. 

..50 

.27 

.37 

.46 

.54 
.34 
.06 
.13 
.16 
.59 
.02 
.10 
.27 
.04 

.15 
.51 
.33 

.'64 
.36 

.63 
.06 
.02 
.25 

'.oi 

"03 

'!io 

.08 
.34 
.10 
43 

.17 
.95 
.10 
.01 

'!;« 

.07 

.06 
.67 
.18 
T. 

".n 

.22 
.10 

.05 
.01 

T. 

.07 
.08 

't'.' 

T. 

.36 
1.02 

.14 

.01 

T. 

.76 

.46 

.01 

'.'6i 

T. 
T. 

.54 
.01 
T. 

".bb 

.01 
.09 
.09 
.01 
.01 
.03 
.15 
.18 
.46 
.10 

'i'" 

.02 
.28 

't.' 

.15 
.04 

3.85 

.02 
.01 

8.27 

Harrisburgftjl 

2.79 
3.88 

Holl  sterville.a.... 

Holtwood2 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hyndman2 

Kylertown'J**' 

Upper  Dei 

Lower  Susq 

Juniata 

Lower  Su.sq 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh  

Middle  Susq 

VV.  Br.  Susq 

"25 
.37 
T. 
.19 

.02 
.09 

'.'ii 

.55 
'!26 

't'.' 

■;23 

.20 

't.' 

'!33 

.88 
.25 
.13 
.06 
.12 
.03 

.44 
.21 
.43 

'!45 
.45 
.34 

4.04 

3.71 

.38 
.05 
.08 
.16 

".bs 

.23 

't.' 

.01 

3.17 

.06 
.22 
.01 

.30 
.19 
.30 

't'.' 

.47 

'!6i 

't.' 
'!i2 

3  33 

■••• 

't'.' 

'!24 

';ii 

T. 

.01 

3.60 
1.82 

3.90 

3.98 



't.' 

'.'6i 

4.10 

Lawrenceville 

1.28 
3.82 

Lehighton2 

4.18 
2.77 

Lock  Haven 

Locust  Gap- 

Mapleton  Depot'-  . . 

Marcus  Hook 

Martinsburg2 

Matamoras- 

Mauch  Chunk.     . . 
McConnellsburg'-.. 
Millersburgt 

Millvillpl 

.01 

.23 

3.76 

Tuniata      

.01 

.25 
.80 
.12 
1  21 
.84 
.23 

'.'i3 

.44 
.2i 
.10 

'!56 

..36 
.05 

';36 
.43 

1.03 
.14 
.64 
.16 
.16 
.57 
.66 
.05 

't.' 

T.' 

"m 
't'.' 
't.' 

T.' 

i"".' 

T. 
1.90 
T. 

■!97 
T. 
.52 
.42 
.44 
.45 
1.00 
.61 
53 
T. 

2  00 
.57 
1  12 
T. 
1.3C 

i.m 
i'.ie 

2.05 

2.16 

1.04 

.93 

.54 

'138 
.67 

".50 

'.'26 
.'92 

".M 
'.'79 
'.'56 

'!47 

'!62 

T.' 

.17 

.11 
.05 
T. 

T.' 

!n3 

'.'63 

.26 

.06 
.13 
.18 
.03 
.06 
.19 
.08 

'!66 
.05 

".U 

'.'04 
.67 
.81 
.70 

't'.' 

.10 
.43 

'  '.02 

.28 
.32 

* 

T. 

07 

'!45 

".bi 

.06 

.08 

'[si 

.42 
.03 
.50 
.46 
.49 

't'.' 

.10 

T. 

.02 

.04 

.13 

.06 

T.' 

■;i9 

.39 
.57 
.64 

'!ii 

.80 

.24 

.12 

T. 

.21 

.10 

.29 

.34 

.38 

.17 
.05 
.40 
.36 
.50 
.28 
.37 
* 

.31 
.53 
.12 
.39 
.24 

.14 
.77 
.27 
.27 
.25 
.28 
.05 

T. 

.33 

.10 

.57 

.51 

.42 

.03 

'.'62 

.28 

T. 

".W 
.48 

".12 

".4\ 

.86 
.03 
.15 
.20 
.46 
.31 
.04 
.11 
.36 
.25 
.86 

'.'is 

.32 

.05 
.38 

i!5o 
'ios 

.06 

'!ii 

'.'io 
.39 

't.' 

.59 
.07 
1.14 
.04 
.08 
.01 
.06 
* 

1.47 

1.64 

1.33 

.41 

.15 

.27 

.22 

.13 

.06 

.03 

T 

.14 

'.'62 
.06 

'!64 

.16 

.05 
.10 
.18 
.10 
.02 
.01 
T. 
02 
T. 
T. 
T. 
T. 

".02 
'.'is 

.04 

".bi) 
'.'25 

't.' 

.34 
"!d4 
'.'62 
't.' 

1.05 
.03 
T. 
.02 
.03 
.02 

.20 
'!49 

'.'62 
T. 

2.75 

Lower  Del 

)uniata       

6.50 
3.02 

rpi«T  Del 

Lehigh 

Potomac 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

';63 
.45 

06 
.25 
1.20 
.24 
.81 
T. 

.56 
.47 

T.' 
.25 

'!52 

'.'49 
.61 

* 

■.■■75 

4  14 

'.'25 
.09 
.10 
.05 
.14 
.02 
.16 
.14 
.08 

'!i6 
.01 

.13 

.02 

.03 

.04 

'.'06 

'.'2i 
.02 
T. 

.46 

.02 
.06 

T. 

T. 

.03 

.20 

T. 

4.18 
3.65 

'.'29 

.09 
.60 

'.'si 

.65 

.01 
.47 
.38 

.85 

.29 

..50 

■1'. 

.40 

.01 

T 

.02 

.30 

T. 

.05 

't.' 

.08 
.08 
.46 
.30 

.35 
.07 

3.13 

§ 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Mt.  Union! 

Muncy  Valley 

Myerstown^ 

Neshaminy  Falls^. 

.13 
.03 
.50 

'.'69 
.48 

.68 
.10 
.85 
.28 
.33 
.71 
.27 
.30 
.63 
.32 
.67 
.38 
.40 

.03 
.12 
.60 

']ii 

.08 

.96 
.21 
.15 
.14 
.74 
.76 
.34 
.34 
1.10 
.86 
.54 
.41 
.05 

'.'64 

2.63 

T.' 

't. 

;d2 

't.' 

2.54 
5  69 

.04 
T. 
.02 

.06 
.06 

'.'lie 

T. 

T. 

.02 
09 
.02 
.17 
.04 
.02 

.08 
.07 
.04 

.09 

'.'26 
.01 
.04 
.06 
.05 
.02 
.07 
.18 

'.'08 
.05 

't'.' 

.09 
.09 

'.'32 

'^42 
T. 

T. 
.11 

.44 

't.' 

.23 
.41 
.17 

'!64 

!i3 

".20 
.22 
.40 
.01 
.25 

3.80 
4.05 
3.75 

6.46 
3.85 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lehigh 

4  64 

Newport^ 

New  Tripoli 

Orwigsburs^ 

Palmerton^ 

T. 
'.'06 

T.' 

't.' 
■r 

T 

•1 

.03 

.03 

,03 

.02 

.10 

T. 

.02 

T. 

T. 

.03 

.06 

'!62 

'.'69 

.34 
.31 
.42 
.29 
.42 
.05 
.07 
.02 
.03 
.23 

.... 

3.40 
4.52 
4.83 
3.64 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Scliuylkill 

Lower  Susq 

3.91 

Philadelphia!' 

Phila.  Naw  Yard^ 
Phila.-P'nt  Breeze. 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt^     

't.' 

.10 

.06 
.09 
.05 

'lis 

6.40 
6.83 
6.15 
4.25 
4.08 

Port  Clinton 

Schuylkill 

Sehuvlkill 

Schuvlkih      .    ... 

.03 
.19 

.88 
.10 
1.00 
.81 
.11 
.40 
.52 
..35 
.10 

1.34 
1.45 

.07 

'.'83 
.19 

'.'2i 

]6i 

T. 

.03 

.05 

.02 

.02 

.15 

.05 

.02 

.06 

.05 
.05 

'!66 
.04 
.10 
.05 
.01 
.03 

'iso 

.63 
.04 
.33 

'!65 
.64 
.34 

.63 
T. 
T. 
.46 
T. 
.16 
.05 
.08 
.53 

'!62 
't.' 

■;6i 

'!6i 

'!68 

.04 

.09 

T. 

.05 

.03 

.01 

.35 

.10 

.21 

'!24 

't.' 

.23 
".V2 
.'36 

.35 
.40 
.33 
.29 
.42 
.18 
.10 
.05 
.21 

.34 
.05 
.46 
.75 
.06 
.19 
.12 
.02 
.10 

.13 
.05 
.20 
.33 
.04 
.20 
.07 
.27 
.05 

'tV 

't'.' 
't.' 

'.'29 
.07 

.46 
.26 
.45 
.10 
.25 
.06 
.19 
.26 
.50 

.07 
.10 

'.'69 
.08 

't. 

T. 
.02 

't'.' 

.06 

.03 

T. 

.82 

.01 

.46 

.01 

't'.' 

.05 
.02 
.01 

't'.' 

T. 

.18 

.05 

".bb 

4.49 

Potts  town  2 

Pottsville2     

'f.' 
'!6i 

T.' 

't.' 

3.. 32 
4  12 

Lower  ilel 

Sehuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Bv.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.06 
.18 

.28 
.15 

1.54 
1.40 
.12 
.75 
.45 
.52 

T. 

'.'05 
.06 
.01 

4.82 

Reading! *       

.08 

'.'oi 

3  27 

Renovo^ 

3  01 

Retreat 

Scrantonli 

Selingsgrove 

3.25 
3.. SO 
3  15 

Continued  on  page  22. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,   1939 


Daily  Precipitation  for  April,  1939  — Continued  from  page  21 


Statious 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


9     10     11      12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Sellersvillet 

Shade  Gap! 

Shawmont 

dhippensburg 

estate  College 

.Stroudsburg^ 

dunbury^ 

Susquehanna^ 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro 


Wernersville^.  [nr] 

Westchester 

Westgrove^ 

Wilkes-Barre>)**... 

Wllkes-Barre^l 

Williamsport 

Williamstown 

York 

yorkHaven2 

Zlonsville..(near). 

Trenton.  N.  JiJ 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Kalls^ 

Blairsville^ ■ 

Bradford 

Bruokville^ 

Buckstownt 

Butler^ 

Chambersville 

Clairton^ 

Clarion  ^ 

Claysville... 

Ooutiueuce^     . .     . 

Connellsville  2 

Coraopolis'^ 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebensburg 

Prankliu^ 

Greensboro^ 


Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

irwiu 

lohiistown ■• 

Kane  Forest Stallll. 

liregar^ — 

LakeLyun2 

Linesville'' 

Lock  No.  4  2 

Lock  No.  52 

Lycippus... 

Marienvillet 

McKeosport^ 

MeadviUe2 

iviercert 

Midland.. 

Mosgrove' 

Mount  Lebanon.. 

Natrona^ 

New  Castle 

Newell'* 


Parkers  Landing^ 

Pennline^ 

PittsburghWl..  ... 
Punxsutawney  2.. 

!lidg\vay2 

Rochesterl 

Saltsburg2 

Seward2 

Sharon2.... 

Sharpsville^ 

.'5methport2 

Somerset 

Springs... 

Titusvlllet 

Union  Cityt 

ITniontown 

Unity  Reservoir.. 

Vander£?rift3 

Warren^ 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton2  — 

/.rafce  Drainage. 

Erieti 

Raymondt 


Lower  Del . . . 

Middle  Susq. 
Scliuylkill . . . 
Lower  Susq.. 
W.  Br.  Susq.. 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq... 


Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Oliio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. . 

Allegheny 

Conemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

AUegneny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

MonongaliBla... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie 

Genesee 


16  .... 


.33  . 

.0^ 
.44 
.36 
.15 

.24 
.17 


.27  .02 
.22  .06 
.38  .. 


.36 


T. 


T. 


01    T. 


T. 


T. 


.02 


1.85 
53 

1.36 
.90 
.47 


.02 


1.46 
1.67 

T 

.52 

t' 

.50 
1.02 

1.84 


.09 


.05 


.03 


.04    .03    .12 
T.      .07    T 


.23 


T. 


.05 


.07 


.06 


.01 


.05 


.28 


.02 


.05 


.38 


.15  . 

.03 

T.      .22 


.06 


.02 


.02 


.65 
.45 
.69 
.63 
.47 
.15 

1.62 
.59 
.11 
.44 
.26 
.26 
.30 
.44 

1,00 
.54 
.46 
.40 
.18 
.35 
.49 
.23 

.40 
.32 
.43 
.30 
.26 


.30 


.02 


.33 


.75 
.25 
.10 
.58 

lice 

.58 
.48 
.02 


.55 


.64 
1.08 


.84 

..■;8 

.33 
LOS 


.16 

.62 

.27 

.40 

.50 

.21 

.01 

T 

.10 

.18 

.56 
.27 
.24 
.04 
.07 
.25 
.12 
.37 
.55 
1.20 
.54 


.04 

.02 

.92 

.03 

.03 

.10 

.21 

.0 

.50 

.34 

.35 

T. 

.12 

.08 

.55 

.10 

.16 

1.5' 

.09 

T 

'.26 

T 

.C 

.80 

.55 

'^2' 
.05 
.25 
.40 
.07 
.02 
T. 
.01 
.16 
1.00 
T 


.16 


.42 


.06 


.02 


.02 


.43 


.24 


T. 


T. 


.06 


.06 


.02 


.01 


T. 


02  . . . 


T. 


T. 


.05 


.02 


.10 


1.33 
1.03 
T. 
T. 
T. 
.10 
.20 
.16 
.25 
.44 


T. 


.48 


.20 


1.65 
05 


.05 


.05 


.04 
.18 

'.ii 

.05 
.08 
.01 

.03 

T. 

.04,. 

.09|. 

.03 

.02 
.08 


.22 


.05 


1.06 


.07 


.23 


.51 


.17 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  1  First^order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  othenvise  indicated.  2  Precipitation  measured 
in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  nooru 
"  Precipitation  for  period.  7:30  p.m.  to  7:30  p.m.  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  Included  in  next  measurement  T.  (trace) 
when  precipitation  is  less  than  .01  inch.  §  Incomplete  or  missing  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  '°"°-|^  .^^'^'^''^''^^''^r,^, 
of  Acmetonia.  Barking:  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  GirardviUe,  Shenandoah;  of  I*ck  No.  6.  Schenley.  i  Airways  Station,  f  Rirer 
Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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Daily  Temperatures  for  April,   1939 


Stotloni 


I      3      8      4      6      6      7      8      9     10     11     12     18     M     16     16     17     18     19     20     21     23     28     24     26     2«     27     28     29     80     81 


Altoonft J  Maximum... 

I  Minimum..  . 
Bedford j  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Bethlohem \  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Bloomsburg *  Maximum... 

'  Minimum..  . 
BrookN-tUel \  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Butler I  Maximum.. . 

I  Minimum..  . 
Carlisle *  Maximimi... 

(  Minimum.. . 
Chambersburg \  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Chambersville \  Maximum... 

'  Minimum..  . 
Claysvllle J  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Clearfield i  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Cofttesville )  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Corry ^  Maximum.. 

*  Minimum.. 
Coudersport *  Maximum.. 

'  Minimum.. . 
Donora* )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Ebensburg \  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Emporium )  Maximum.. 

(  Minimum.. . 
Ephrata )  Maximum.. 

'  Minimum.. . 
Erie*  )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
FrankllnJ >  Maximum... 

'  Minimum.. 
Freeland J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School i  Maximimi.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Gordon i  Maximum.. 

I  Miuimum.. 
Greensburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Greenville \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Grove  City i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon (Maximum.. 

I  Minimum. . 
Johnstown >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane  Forest  Station. .  \  Maximum.. 

*  Minimum.. 
Kylertown* J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster ''  Maximum.. 

'  Minimum . . 
Lawrenceville S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanon! i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistovra S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven \  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook* i  Maximum.. 

■  Minimum.. 
Meadville i  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum . . 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

t  Minimum.. 
New  Castle \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* (Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Phoenlxville |  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* j  Maximum .. 

i  Minimum.. 


45     46 
31      31 


38     47 
26     19 


49 

65 

63 

23 

31 

40 

4H 

68 

68 

25 

43 

46 

44 

57 

73 

.SI 

37 

40 

43 

61 

66 

25 

.32 

44 

40 

63 

65 

18 

21 

40 

47 

65 

62 

20 

29 

37 

SO 

70 

67 

2K 

38 

43 

51 

64 

67 

27 

37 

52 

48 

71 

75 

22 

36 

40 

51 

75 

74 

25 

41 

39 

53 

60 

60 

25 

39 

38 

48 

66 

77 

29 

35 

62 

39 

53 

52 

9 

27 

28 

40 

48 

61 

12 

^5 

25 

52 

80 

67 

32 

46 

41 

42 

62 

61 

20 

31 

37 

48 

63 

,59 

15 

31 

36 

49 

70 

74 

31 

39 

53 

37 

42 

39 

2fi 

35 

33 

43 

67 

43 

17 

18 

37 

38 

50 

58 

23 

29 

29 

49 

63 

75 

30 

38 

45 

52 

70 

74 

28 

38 

58 

41 

59 

64 

25 

32 

41 

4fi 

73 

73 

25 

39 

39 

47 

67 

65 

IB 

35 

33 

42 

71 

70 

19 

35 

32 

47 

70 

68 

29 

39 

44 

4? 

54 

65 

25 

23 

38 

47 

66 

72 

36 

.39 

48 

48 

66 

65 

20 

32 

45 

44 

74 

64 

28 

.37 

41 

35 

58 

61 

11 

29 

33 

4r 

60 

60 

19 

33 

39 

50 

67 

77 

•27 

35 

47 

45 

51 

.53 

10 

2fi 

35 

47 

66 

70 

28 

33 

39 

5fi 

66 

64 

25 

37 

24 

45 

58 

62 

2r 

33 

40 

69 

75 

73 

4( 

57 

44 

42 

64 

41 

U 

33 

28 

48 

74 

70 

26 

39 

38 

39 

47 

60 

U 

26 

33 

37 

48 

52 

2f 

26 

38 

4] 

5f 

54 

H 

37 

33 

46 

65 

65 

25 

35 

51 

47 

7.= 

74 

22 

3? 

36 

46 

56 

68 

31 

35 

.38 

4i 

67 

76 

32 

4C 

48 

51 

66 

78 

2! 

37 

42 

5( 

77 

66 

27 

41 

37 

M*an 


83 

78 

87 

87 

86 

80 

64 

60 

88 

80 

66 

50 

81 

80 

48 

58 

81 

78 

40 

48 

81 

80 

42 

55 

87 

82 

60 

52 

87 

82 

63 

60 

82 

80 

49 

,58 

78 

76 

43 

58 

76 

71 

38 

38 

86 

f.3 

,54 

49 

81 

78 

53 

,52 

85 

80 

48 

54 

83 

78 

48 

62 

78 

71 

56 

54 

86 

81 

47 

59 

85 

78 

51 

52 

72 

69 

64 

,50 

78 

75 

40 

51 

80 

74 

44 

49 

83 

49 

88 

82 

54 

60 

83 

76 

44 

53 

79 

74 

51 

59 

82 

78 

52 

66 

78 

75 

,50 

57 

86 

73 

58 

.52 

85 

77 

43 

51 

85 

72 

52 

55 

85 

82 

52 

54 

83 

73 

56 

56 

82 

77 

53 

64 

79 

77 

.54 

58 

88 

85 

45 

53 

87 

81 

45 

56 

86 

60 

54 

69 

85 

82 

.54 

61 

86 

84 

52 

58 

84 

71 

52 

51 

80 

78 

,55 

51 

79 

76 

48 

53 

81 

75 

54 

56 

82 

65 

52 

40 

7« 

72 

42 

54 

85 

74 

48 

57 

83 

78 

44 

51 

46!     .51 


85 

72 

58 

51 

85 

83 

49 

52 

79 

74 

57 

60 

66.0* 

88.6 

58. 8« 

38.6 

59.1 

39.6 

68.3 

86.5 

49.1 

KG.  6 

68.5 

36.1 

61.1 

37.7 

60.6 

39.2 

69.9 

.34.8 

68.7 

36.3 

55. 3' 

36.5'' 

.58. 0 

37.3 

53.8 

29.9 

54.4 

30.9 

59.8 

40.7 

62.4 

33.6 

58.0 

32.8 

60.6 

.38.8 

49.7 

37.6 

52. 3 

32.4 

52.3 

31.8 

60.0' 

37.9' 

60.9 

40.4 

56.6 

34.2 

57.3 

.36.9 

58.0 

34.1 

55.3 

36.5 

58  3 

38  9 

55.3 

32.3 

57.2 

40.9 

57.9' 

35.9' 

68.4 

37.3 

52.6 

.30.4 

52.7 

34.2 

61.3 

36.1 

57.0 

33.7 

57.4 

38.0 

62.2 

37.7 

60.2 

37.1 

64.0'' 

43.6* 

52.7 

32.7 

58.0 

36.2 

62.1 

31.9 

48.3 

30.7 

54.6 

32.4 

58.3 

36.2 

58.3 

35.2 

55.9 

35.7 

58.3 

42.4 

62.7 

37.5 

66.5 

37.8 


Continued  on  page  24. 
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Daily  Temperatures  for  April,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10     11 

1 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton . 

1  Maximum 

51 
31 

50 

38 

45 
29 

43 
28 

52 

33 

52 

38 

48 
33 

44 

25 

44 
29 

58 
36 

67 

40 

64 
37 

64 

27 

52 
26 

57 
41 

58 
31 

50 
:i6 

51 
37 

57 
49 

54 
34 

64 
29 

65 
43 

72 
31 

81 
42 

84 
47 

84 
52 

74 
.50 

77 
43 

62 
40 

63 
.37 

59.6 

( Minimum,. . . 

36.4 

Quakertown . 

j  Maximum,,. . 

I  Minimum,. .. 

55 

48 

44 

42 

52 

52 

4S 

4S 

45 

56 

73 

59 

51 

54 

58 

53 

44 

51 

64 

58 

67 

64 

70 

78 

84 

78 

73 

71 

.59 

.58 

68.1 

30 

30 

30 

30 

27 

36 

31 

27 

26 

36 

37 

35 

26 

32 

41 

32 

36 

37 

48 

35 

32 

45 

33 

43 

,52 

60 

49 

41 

41 

.39 

36.2 

Reading* 

i  Maximum,,.. 

55 

48 

43 

42 

56 

50 

45 

48 

46 

63 

74 

48 

51 

56 

69 

50 

43 

58 

57 

55 

66 

58 

■72 

81 

84 

74 

75 

61 

61 

57 

67.7 

t  Minimum,... 

39 

38 

37 

32 

34 

4t 

3a 

3t 

32 

3!i 

44 

29 

28 

37 

4a 

37 

36 

40 

48 

4a 

38 

49 

44 

51 

63 

51 

50 

43 

42 

40 

40.3 

Retreat 

( Maximum... . 

1  Minimum 

54 

47 

46 

4C 

52 

50 

54 

4S 

45 

5S 

64 

46 

50 

48 

58 

57 

43 

62 

55 

64 

67 

63 

7a 

80 

84 

77 

76 

73 

61 

fiO 

58.1 

30 

3t 

36 

26 

26 

38 

30 

21 

24 

30 

38 

25 

23 

25 

37 

26 

36 

36 

46 

34 

30 

40 

31 

40 

46 

52 

63 

42 

38 

37 

34.0 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

36 

55 

40 

37 

35 

54 

44 

36 

48 

40 

64 

54 

34 

44 

46 

53 

49 

41 

65 

48 

48 

63 

48 

72 

82 

83 

81 

74 

65 

62 

53.4 

(  Minimum,. .. 

30 

31 

27 

25 

18 

24 

25 

15 

9 

15 

38 

31 

21 

19 

26 

23 

32 

37 

38 

37 

28 

40 

25 

29 

33 

,52 

52 

38 

.34 

.34 

29.7 

j  Maximum,,. . 

52 
36 

43 
34 

37 
32 

34 

28 

48 
31 

48 
36 

41 
29 

47 
26 

41 
28 

58 
32 

64 

35 

44 

25 

46 
25 

48 
32 

48 
38 

.59 
30 

44 

38 

65 
.37 

54 

45 

52 
41 

66 
35 

54 

46 

70 
40 

80 
42 

84 
51 

68 
.54 

76 

.54 

60 
41 

69 
41 

56 
40 

64.8 

1  Minimum,. .. 

36.7 

Selinserove... 

i  Maximum,, . . 

54 

48 

43 

45 

52 

52 

48 

48 

48 

63 

64 

51 

48 

51 

58 

55 

44 

65 

55 

55 

65 

62 

73 

82 

83 

76 

76 

74 

76 

75 

59.3 

1  Minimum,... 

33 

36 

34 

29 

27 

41 

32 

24 

25 

37 

51 

27 

26 

30 

33 

31 

32 

39 

47 

39 

30 

43 

30 

43 

60 

51 

54 

48 

46 

42 

37.0 

j  Maximum,,. . 

49 
35 

46 
27 

42 
25 

40 
24 

54 
21 

50 
32 

33 
24 

46 
17 

44 

18 

70 
35 

68 
37 

39 
21 

41 
19 

47 
24 

51 
43 

46 
36 

38 
34 

55 
36 

52 
39 

51 
37 

57 
31 

54 
40 

66 
26 

74 
30 

79 
45 

72 
53 

68 
,52 

63 

37 

60 

39 

56 
33 

53.7 

(  Minimum.,.. 

32.3 

Springs 

( Maximum.... 

t  Minimum 

45 

42 

41 

38 

53 

41 

31 

46 

44 

73 

63 

35 

10      46 

50 

44 

37 

60 

48 

60 

58 

50 

66 

76 

78 

66 

65 

63 

53 

46 

51.6 

30 

27 

26 

23 

18 

2<.) 

24 

15 

22 

33 

34 

20 

20 

21 

43 

34 

33 

35 

37 

37 

30 

36 

27 

34 

50 

.54 

63 

40 

37 

asi 

31.8 

State  College . 

..., )  Maximum,,. . 

51 

45 

39 

37 

53 

46 

40 

49 

43 

63 

61 

48 

46 

46 

59 

48 

40 

56 

54 

48 

62 

54 

71 

81 

83 

78 

76 

66 

61 

52 

56.2 

1  Minimum.. .. 

32 

32 

30 

26 

25 

37 

27 

21 

21 

33 

41 

33 

22 

29 

41 

33 

3b 

37 

42 

40 

31 

42 

36 

47 

61 

61 

67 

46 

41 

38 

36.6 

Slroudsburgt . 

( Maximum,,.. 

1  Minimum,. . . 

51 

49 

42 

53 

47 

41 

49 

39 

46 

41 

65 

47 

41 

52 

49 

62 

51 

47 

65 

59 

61 

56 

73 

69 

90 

67 

81 

74 

69 

61 

65.9 

85 

33 

30 

28 

32 

22 

33 

22 

31 

30 

35 

33 

36 

41 

43 

25 

29 

42 

45 

31 

33 

39 

36 

37 

46 

46 

61 

45 

37 

39 

36.5 

Towanda 

j  Maximum,,.. 

56 

44 

38 

35 

50 

44 

42 

50 

42 

55 

62 

45 

48 

48 

51 

55 

46 

67 

58 

53 

65 

57 

72 

83 

87 

76 

77 

68 

60 

57 

66.4 

(  Minimum,. . . 

Xi 

34 

31 

27 

27 

35 

28 

22 

23 

25 

33 

24 

24 

25 

38 

25 

37 

37 

45 

40 

30 

44 

32 

37 

44 

57 

57 

44 

41 

31 

34.3 

Uniontown,. . 

^  Maximum,,. . 

53 
.SB 

51 

30 

51 

32 

49 

29 

57 
22 

54 
35 

41 

28 

54 

24 

51 

28 

77 
44 

76!     41 

50 
27 

51 

29 

52 
46 

50 
43 

54 
43 

72 

in 

64 

41 

58 
41 

67 
37 

61 
45 

75 
33 

83 
38 

84 
46 

75 
,59 

74 
66 

71 
43 

66 
44 

58 
,S7 

60.6 

(  Miuimum,... 

41 

31 

37.8 

Vandergrift*. 

)  Maximum,,.. 

55 

51 

48 

44 

58 

45 

47 

53 

45 

76 

70 

46 

51 

49 

58 

52 

58 

Ti 

56 

63 

76 

60 

77 

85 

83 

79 

77 

74 

66 

54 

60.6 

/  Minimum,. . . 

35 

34 

32 

29 

29 

30 

28 

25 

26 

40 

40 

28 

29 

28 

46 

40 

42 

44 

42 

37 

36 

38 

33 

63 

46 

59 

61 

43 

42 

38 

37.4 

Warren 

1  Maximum,,. . 

53 

40 

38 

34 

55 

46 

34 

42 

40 

55 

55 

36 

43 

41 

47 

54 

47 

62 

49 

51 

63 

47 

71 

SO 

KH 

78 

70 

60 

60 

53 

52.9 

(  Minimum,. .. 

34 

30 

27 

26 

26 

32 

25 

23 

16 

32 

34 

23 

22 

25 

37 

27 

39 

42 

37 

38 

33 

36 

30 

40 

49 

55 

56 

42 

35 

.37 

33.6 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

49 

49 

48 

46 

54 

45 

36 

51 

51 

77 

76 

40 

48 

49 

53 

48 

67 

68 

57 

53 

66 

62 

73 

80 

80 

73 

72 

68 

64 

68 

58.7 

)  Minimum,. . , 

3S 

30 

30 

28 

22 

34 

27 

24 

29 

43 

39 

25 

28 

27 

45 

44 

43 

44 

39 

41 

35 

44      32 

4(. 

45 

66 

66 

43 

43 

41 

37.1 

Wellsboro 

)  Maximum,,. . 

55 

43 

35 

34 

51 

45 

40 

48 

40 

54 

59 

42 

44 

45 

50 

55 

50 

69 

56 

51 

61 

54 

71 

70 

81 

79 

76 

62 

69 

55 

64.2 

(  Minimum,. . . 

31 

32 

29 

26 

28 

.33 

27 

10 

11 

27 

39 

?4 

23 

25 

37 

23 

36 

37 

41 

39 

27 

39 

30 

36 

38 

67 

67 

44 

40 

40 

33.2 

West  Chester. 

j  Maximum... . 

58 
33 

47 
,S8 

45 
32 

44 

30 

54 

28 

53 
40 

52 
34 

46 
,30 

50 
30 

68 
38 

76 
56 

59 
31 

53 
26 

66 
29 

58 
44 

54 
40 

41 
36 

53 
.39 

62 
41 

58 
3S 

fi8 
39 

62 
49 

72 
38 

78 
49 

86 
.59 

76 
60 

71 
49 

60 
42 

59 
41 

56 
39 

69.1 

Minimum 

38.9 

Wilkes-Barre . 

j  Maximum.. . . 

53 
35 

43 
36 

41 

31 

38 
29 

49 

32 

48 
37 

44 
•SO 

48 
24 

44 

29 

58 
30 

65 

40 

46 
28 

50 
26 

48 
28 

52 
39 

59 
28 

44 

39 

64 
37 

56 
17 

51 
36 

67 
32 

60 
45 

72 
35 

80 
42 

84 
48 

72 
58 

76 
54 

70 

45 

61 

40 

.55 
36 

56.7 

1  Minimum 

36.8 

Williamsport. 

j  Maximum.,.. 

55 

46 

42 

42 

54 

48 

47 

48 

42 

59 

60 

45 

51 

48 

57 

66 

48 

64 

56 

■)4 

64 

62 

74 

83 

86 

82 

76 

75 

61 

57 

67.7 

1  Minimum,. . . 

35 

38 

.34 

30 

31 

40 

32 

22 

24 

32 

40 

28 

26 

26 

39 

2.4 

38 

38 

4, 

44 

31 

43      32 

42 

49 

59 

56 

49 

42 

41 

37.2 

Williamstowii 

)  Maximum. .,, 

45 
37 

56 
32 

47 
30 

40 
2,=. 

52 

26 

53 
36 

45 
32 

46 
23 

49 

23 

58 
.32 

63 

46 

56 
29 

50 
21 

48 
30 

56 
.33 

56 
31 

43 
34 

48 
32 

53 
43 

54 
38 

66 
36 

60 
41 

74 

40 

78 
49 

82 
63 

80 
52 

72 
48 

71 
40 

56 
36 

61 
42 

57.3 

1  Minimum.,. . 

36.6 

York 

1  Maximum..  . 

56 
32 

50 
37 

49 
29 

45 
31 

55 
26 

55 
43 

50 
36 

51 
27 

50 
29 

70 
36 

75 
57 

57 
36 

51 

28 

55 

27 

62 
43 

58 
42 

42 
37 

61 
39 

59 
50 

58 
33 

69 
32 

65 
42 

75 
33 

84 
41 

86 
46 

80 
56 

70 
53 

68 
46 

60 
42 

61 

60.9 

1  Minimum  ..  . 

35 

38.1 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Miiinight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  *,  ',  °.  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


X    Thennometers  read  in 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospherio  pressure 

1  Wind 

Relati 

ve 

(  redured  to  sea  level ) 

hiunidity 

Stations 

u 

a 
o 

o 

a 

i5 

1 

J3 

a 
It 

as 

a 
o 

i 

£ 

1 

a 

09 
1--' 

c 

a 

o 

Erie 

29.94 
29.96 

30.48 
30.38 

13 
17 

29.44 
29.62 

1 
1 

9.9 
10.0 

32 
34 

Sfc. 

sw. 

17 
11 

72 

70 

70 
55 

74 
61 

50 

Harrisburg 

50 

Philadelphia.... 

29.96 

30  40 

17 

29.48 

2 

13.4 

40 

s. 

6 

75 

64 

66 

63 

Pittsburgh 

29.97 

30.51 

13 

29.60 

1 

12.7 

38 

nw. 

12 

V8 

59 

61 

42 

Reading 

29  96 
29.94 

30.39 
30.36 

17 

29.53 
29.49 

1 
2 

13.2 
7.4 

42 

28 

nw. 
nw. 

12 
12 

66 

74 

57 
58 

62 
61 

41 

^cranton 

56 

•  For  any  flve-rainute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


RIVER  CONDITIONS 


K!ver> 


£ 

flS 

et 

s 

M 

5 

a 

as 

s 

S 

d 

« 

s 

s 

O 

J 

P 

Port  Jervis,  N.  Y Delaware 

Easton Delaware 

Lehighton  Lehigh 

Wilkes-Barre Susquehanna. 

Williamsport Susquehanna . 

Harrisburg Susquehanna . 

Greensboro Monongahela. 


Wi'st  Newton. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


6.9 
10.4 

5.4 
14.1 
10.1 

8.1 
36.0 
11.2 
82.6 
23  2 
29.3 


4.0 

30 

5.0 

30 

3.6 

30  ! 

6.1 

30  1 

3.7 

30  1 

4.9 

30 

11.8 

.30 

1.6 

30 

12  8 

30 

16.0' 

10 

13. 2* 

24 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
80 
25 
SO 


Pool  stage. 


-"1 


SQNOa 

soNiAvs-s'n  Ane 


i  ) 
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QENERAL  SUMMART. 

The  month  opened  witli  temperatures  well  below  the  normal, 
and  on  the  1st  and  "id  frosts  occurred  in  nearly  all  parts  of  the 
State.  They  weie  generally  light  in  the  southeastern  quarter 
with  no  damage  of  consequence  reported.  In  the  western  and 
northern  counties  temperatures  as  low  as  26  or  28  degrees  occur- 
red in  many  places.  In  those  regions  the  vegetation  was  gener- 
ally backward,  and  the  resulting  damage  was  moderate.  Tem- 
peratures then  rose  well  above  the  normal  from  the  5th  to  the 
11th  inclusive,  and  this  was  followed  by  another  cool  period 
from  the  12th  to  the  18th  with  light  frosts  in  many  places. 
Tender  vegetation  such  as  tomatoes,  peppers,  and  so  forth,  were 
nipped  to  some  extent,  but  orchard  fruits  did  not  appear  to  be 
damaged.  During  the  remainder  of  the  month  the  tempera- 
tures ranged  well  above  the  normal,  and  the  month  closed  as 
the  fourth  warmest  May  of  record.  The  rainfall  averaged  about 
40  per  cent  of  the  normal  which  made  it  the  driest  May  of 
record  in  Pennsylvania.  The  month  started  with  a  good  supply 
of  surface  water  and  with  the  soil  fairly  well  saturated  from  a 
moderate  excess  of  rain  in  April  and  heavier  rains  earlier  in  the 
year.  The  month  closed  with  some  regions  getting  very  dry  and 
crops  beginning  to  suffer  from  lack  of  moisture.  The  rainfall 
was  lightest  in  the  lower  Susquehanna  Drainage  Basin  and  in 
the  southwestern  counties  in  which  it  was  generally  less  than 
one  inch  for  the  month.  With  high  temperatures  during  the 
last  ten  days  of  the  month,  this  dry  condition  of  the  soil  was 
very  detrimental.  Corn  planting  was  finished  in  the  southern 
counties,  but  the  top  soil  was  too  dry  for  proper  germination. 
First  plantings  generally  came  up  to  fairly  good  stands  and  were 
being  cultivated  near  the  end  of  the  month  but  the  growth  was 
slow.  Winter  wheat  was  mostly  headed  at  the  close  of  the 
month  and  looking  good.  It  was  in  a  condition  to  need  rain 
for  proper  filling.  Oats  was  up  and  apparently  at  a  standstill 
for  want  of  moisture  with  a  prospect  for  very  short  straw.  Rye 
was  in  bloom  and  beginning  to  fill.  Pastures  and  meadows 
were  needing  rain  badly,  especially  in  the  driest  regions.  Al- 
falfa was  fair  to  good  and  the  cutting  of  the  first  crop  was  get- 
ting under  way  as  the  month  closed.  Clover  and  timothy  were 
short  and  thin  with  a  prospect  that  the  first  cutting  would  be 
very  light.  Early  potatoes  were  fair  to  good  but  beginning  to 
need  rain.  Orchard  fruits  were  mostly  above  the  average  at  the 
end  of  the  month.  Apples  were  dropping  from  the  trees,  but 
apparently  no  more  than  is  usual  at  that  time  of  the  year. 
Strawberries  did  not  suffer  so  much  from  the  last  frost  as  was 
at  first  believed. 


TEMPERATtrRJE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 


ports of  WO  stations,  was  62.8°,  which  is  3.2°  above  the  52-year 
normal  for  May.  The  highest  monthly  mean  was  69.4°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  56.2°  at  Mt.  Pocono.  Ex- 
tremes of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  99°  at  Mar- 
cus Llook  on  the  30th  to  a  minimum  of  20°  at  Brookville  on 
the  4th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  57°  at 
Towanda  on  the  19th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  171  stations,  was  1.58  inches,  which  amount  is 
2.25  inches  less  than  the  52-year  normal  for  May.  The  greatest 
monthly  amount  was  3.66  inches  at  Morris  Run,  and  the  least 
was  0.^1  inch  at  Lebanon  and  Marcus  Hook.  The  greatest 
amount  for  any  24  consecutive  hours  was  2.20  inches  at  Phoenix- 
ville  on  th^^d|.,Bf^ftRy  Qp  JHE 

Snowfall  for  the  State  averaged  trace,  which  is  normal  for 

May.  AUG  2  3  1939 

OOaiPARATIVE  DATA  FOR  MAJY 


mimmMrAmm 


Year 


Precipitation 


go 


<CQ 


No  of  days. 


Si 


888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
898. 
894. 
895 
896. 
897. 


.900. 

901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 


914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
92.S. 
924. 
925. 
926. 

927. 
928. 
;)29. 
930. 
931. 
9.32. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 


Period  . 


57.3 

91 

24 

4.24 

T. 

16 

4 

11 

60.4 

96 

25 

5.91 

0 

11 

11 

9 

58.5 

89 

23 

6.71 

0 

15 

7 

11 

57.3 

93 

20 

2.12 

0.2 

8 

10 

10 

58.5 

91 

28 

5.70 

0 

Ifi 

7 

10 

5'..  9 

93 

26 

5.54 

0 

12 

11 

8 

60.8 

92 

27 

8.88 

0 

16 

9 

8 

60.6 

102 

22 

2.68 

0 

9 

13 

10 

65.4 

98 

31 

2.85 

0 

10 

10 

12 

57.7 

88 

25 

5.24 

T. 

12 

11 

10 

60.0 

94 

22 

5.11 

0 

15 

8 

9 

61.1 

100 

24 

3.82 

0 

11 

10 

11 

60.4 

96 

20 

2.79 

T. 

9 

13 

9 

58.9 

91 

28 

5.56 

(1 

15 

8 

9 

59.8 

95 

25 

1.96 

0 

8 

13 

11 

61.8 

94 

18 

1.67 

0 

i 

16 

9 

61.6 

94 

21 

3.78 

0 

11 

12 

10 

60.8 

93 

22 

2.59 

0 

12 

11 

9 

60.0 

99 

23 

3.23 

0 

10 

12 

10 

54.8 

91 

19 

3.08 

0.1 

11 

11 

9 

61.2 

96 

22 

6.28 

0.3 

15 

10 

10 

59.2 

92 

23 

2.90 

0.1 

10 

12 

10 

56.8 

88 

24 

3.. 38 

0 

12 

11 

10 

65.2 

99 

20 

1.97 

0 

7 

17 

10 

61.2 

91 

28 

3.15 

0 

11 

14 

8 

58.5 

93 

21 

3.86 

0 

10 

13 

8 

61.5 

96 

19 

3.34 

0 

9 

16 

9 

.56.2 

84 

21 

4.16 

0 

14 

10 

8 

61.0 

93 

26 

3.19 

T. 

13 

12 

11 

53..'! 

90 

20 

3.39 

T. 

13 

9 

10 

65.1 

95 

21 

5.04 

0 

14 

13 

12 

59.5 

98 

27 

5.80 

0 

14 

13 

7 

56.6 

92 

18 

2.02 

0 

8 

17 

8 

59.8 

93 

22 

3.93 

0 

11 

14 

8 

62.5 

96 

20 

3.21 

0 

10 

15 

8 

58.3 

93 

20 

3.. 50 

0.6 

8 

19 

6 

54.6 

92 

18 

5.71 

0 

17 

9 

9 

.55.2 

98 

22 

3.49 

0.2 

11 

13 

10 

58.8 

95 

18 

1.78 

0 

8 

17 

10 

.58.2 

92 

23 

4.14 

0 

16 

9 

9 

58.0 

95 

20 

2.23 

0 

10 

IS 

9 

58.5 

97 

23 

4.81 

T. 

14 

13 

9 

61.2 

99 

25 

3  03 

0 

10 

15 

8 

59.8 

98 

19 

5.28 

T. 

15 

13 

9 

59.8 

98 

21 

3.69 

0 

10 

15 

8 

62.2 

94 

24 

5.86 

0 

18 

8 

10 

62.2 

98 

22 

2.51 

0 

8 

18 

8 

56.0 

92 

21 

3.00 

0 

10 

13 

8 

62.8 

96 

24 

2.09 

0 

7 

19 

8 

60.7 

96 

24 

3.39 

0 

11 

14 

10 

58.8 

93 

20 

3.85 

0 

13 

11 

9 

62.8 

99 

20 

1.58 

T. 

/ 

16 

10 

59.6 

102 

18 

3.83 

'l'. 

12 

12 

9 

16 
11 
13 
U 
14 
12 
14 
8 
9 
10 
14 
10 
9 


6 

9 
11 

9 
11 
11 

9 
10 

4 


11 
6 
9 
8 
6 

13 
8 
4 

13 
7 
9 
8 
9 
8 

13 
6 

10 
4 
7 

11 
5 


26 
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Climatolo§rical  Data  for  May,  1989 


Stations 


Counties 


■E" 

O 

Temperature 

In  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

2^ 

a 

a 

^ 

o 

«£ 

■a  » 

^■3 

a>a 

0  „ 

I"?' 

O  t- 

o 

^  >> 

5S 

^ 

^  " 

3  o 

S^ 

«^ 

S  ^ 

'O 

5° 

03 

> 

s 

a 
3 

a 

—  0 

C3 

tit 

5 

0) 

1 

0) 

0) 

a 

"5 
o 

O) 

CD 

ra 

dq 

5o 

53  = 

Oh 

o 

>> 

"2 
3 

5 

39 

0, 

Observers 


AUentown 

^  Altoona..  

a  Aidmore 

2  ArendtsvUle 

3  Bedford 

4  Bethlehem 

y  Bloomsburg 

■«  Uarliale 

5  Chambersburg 

g  Clearfield 

~  Coatesville 

CJolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Kreelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrlsburg 

Hawley 

Holtwocd 

Huntingdou 

Kyiertowu 

Lancaster 

ijawrenceville 

tiebanon 

Lewlstown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfleld 

Palmertou 

Philadelphia • 

Phila.  Navy  Yard 

Phcenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

8cranton 

SeUnsgrove 

Shawmont ■ 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Cheater.... ....•■  • 

Wilkes-Barre(  Airport) 

WiUiamsport 

Willlamstown 

York ■• 

Brookville 

Butler 

»;  Chambersville  — 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

C)  Coudersport 

o  Derry 

3  Donora 

O  Ebensburg 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •• 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

Lycippus 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newe  il 

PittsVmrgh 

Ridgway 

Rharon 

Somerset 

Springs 

Unjontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Like  Drainage. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton... 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. .. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . 
Philadelphia.... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoiniiig 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland. . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  StateH 52     62 


264 
615 

350 
700 
060 
364 
500 
467 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
600 
337 
900 
200 
650 
694 
255 
000 
469 
500 
.W" 
50 
620 
720 
045 
60 
679 
398 
26 
20 
100 
407 
496 
273 
746 
455 
51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
544 
521 
,275 
400 
173 
,077 
,047 
,020 
,150 
,430 
.665 
,172 
762 
.000 
957 
,150 
950 
256 
.100 
.184 
.02C 
,420 
080 
691 
808 
800 
248 
,350 
940 
190 
680 
.100 
240 
825 
.180 
035 


870 


67 


63.8 

+8.3 

92 

31 

36 

15 

33 

1.73 

-1.67 

1.09 

0 

6 

22 

9 

0 

ne. 

63.6 

+2.5 

92 

31 

36 

14 

36 

1.38 

-2.66 

0.53 

0 

5 

13 

10 

8 

64.6 

+4.2 

94 

31 

34 

16 

40 

1.62 

-2.22 

0.61 

0 

7 

18 

12 

1 

8W. 

62.2 

92 

31 

30 

1 

43 

3.06 

1.97 

T. 

9 

16 

7 

8 

nw. 

66.1 

+3.6 

94 

31 

38 

16 

39 

1.76 

-1.36 

0.99 

0 

8 

24 

1 

6 

w. 

61.8 

91 

31 

30 

2 

46 

1.51 

0.72 

0 

7 

24 

6 

1 

66.0 

+4.4 

98 

31 

33 

15 

41 

0.90 

-2.48 

0.42 

0 

4 

23 

5 

3 

Sb. 

65.3 

+  4.0 

96 

31 

32 

4 

42 

1.17 

-2.22 

0.50 

0 

7 

13 

16 

2 

8W. 

62.3 

+  3.3 

91 

27 

25 

2 

47 

2.10 

-2.27 

0.91 

0 

6 

6 

15 

10 

8W. 

62.2 

+  0.9 

94 

31 

33 

15 

33 

1.11 

-2.48 

0.56 

0 

5 

13 

7 

11 

UW. 

62.6 

+3.2 

90 

31 

33 

It 

39 

0.40 

-3.19 

0.21 

0 

5 

20 

6 

6 

w. 

61. 6» 

+3.7 

90° 

27t 

25» 

3 

53' 

2.20 

-1.99 

1.25 

0 

4 

26 

1 

4 

w. 

66.3 

+4.6 

98 

31 

36 

15 

43 

0.42 

-2.62 

0.15 

0 

5 

21 

4 

6 

s. 

61.2 

+4.6 

87 

31 

31 

1 

35 

1.79 

-2.06 

0.85 

0 

9 

10 

2 

19 

w. 

64.1 

+3.0 

94 

31 

35 

15 

41 

1.72 

-1.64 

0.54 

0 

10 

17 

6 

8 

w. 

66.2 

+4.5 

95 

31 

35 

14 

40 

1.39 

-2.30 

0.95 

0 

5 

16 

6 

9 

se. 

61.0 

+2.9 

91 

31 

29 

2t 

45 

2.20 

-1.72 

0.83 

0 

6 

17 

12 

2 

w. 

66.0 

+2.8 

94 

31 

34 

1 

35 

0.84 

-2,63 

0.37 

0 

4 

19 

6 

6 

8. 

66  4 

+4.6 

97 

31 

36 

1 

39 

0.54 

-2.90 

0.25 

0 

5 

10 

13 

8 

W. 

60.6 

+  3.4 

92 

31 

27 

2 

53 

2.06 

-1.46 

0.63 

0 

8 

18 

12 

1 

w. 

66.4 

+3.5 

93 

31 

42 

1 

30 

0.57 

-2.20 

0.36 

0 

5 

18 

8 

5 

nw. 

62. 6» 

+2.3 

93" 

31 

29* 

4 

49* 

1.66 

-2.09 

0.92 

0 

5 

19 

8 

4 

sw. 

61.8 

+  4.0 

90 

26t 

29 

2 

39 

0.85 

-2.51 

0.46 

0 

7 

11 

13 

7 

w. 

64.1 

+3.1 

97 

31 

32 

4 

48 

0.60 

-2.45 

0.20 

0 

7 

23 

4 

4 

sw. 

61.2 

+3.8 

92 

31 

26 

3 

56 

0.98 

-2.82 

0.38 

0 

5 

19 

10 

2 

65.4 

+  4.3 

98 

31 

35 

1 

39 

0.21 

-3.05 

0.09 

0 

4 

22 

3 

6 

sw. 

65.2 

94 

31 

35 

2 

43 

1.19 

0.62 

0 

5 

9 

16 

6 

e. 

64.6 

+2.8 

95 

31 

32 

1 

46 

2.11 

-1.94 

1.24 

0 

9 

9 

21 

1 

sw. 

69.4 

+3.6 

99 

30 

40 

13 

33 

0.21 

-2.77 

0.16 

0 

4 

24 

4 

3 

sw. 

59.7 

+  4.8 

87 

31 

29 

It 

41 

0.79 

-3.04 

0.31 

0 

7 

9 

18 

4 

sw. 

56.2 

■1-2.3 

86 

31 

26 

2 

45 

1.68 

-2.40 

1.30 

0 

4 

14 

11 

6 

nw. 

58.8 

+  1.8 

89 

31 

26 

2 

38 

1.96 

-2.09 

0.89 

0 

8 

21 

9 

1 

w. 

63.1 

+  3.0 

92 

31 

33 

15 

39 

1.12 

-2.84 

0.35 

0 

7 

23 

4 

4 

w. 

63.4 

95 

31 

30 

15 

44 

0.66 

0.22 

0 

5 

27 

3 

1 

w. 

62.8 

+  3.2 

92 

31 

33 

21 

42 

2.5.5' 

-0.87 

1.24 

0 

5 

18 

10 

8 

ne. 

66.4 

+3.5 

94 

31 

42 

1 

31 

1.91 

-1.35 

0.86 

0 

4 

13 

10 

8 

sw. 

66.2 

+3.6 

95 

31 

39 

2 

33 

2.99 

-0.13 

1..50 

0 

4 

13 

V 

11 

sw. 

65.2 

+3.2 

94 

31 

34 

161 

43 

3.40 

-0.36 

2.20 

0 

8 

18 

10 

3 

sw. 

63  2 

+2.1 

92 

31 

32 

16 

43 

1.13 

-3.01 

0.49 

0 

7 

27 

0 

4 

s. 

62  4 

+2.9 

93 

31 

30 

15 

41 

1.84 

-1..52 

1.00 

0 

8 

17 

7 

7 

w. 

65.9 

+  3.4 

93 

31 

38 

1 

33 

1.39 

-2.28 

1.26 

0 

3 

14 

10 

7 

nw. 

62.8 

+3.4 

91 

31 

33 

2 

42 

2.17 

-1.10 

1  05 

0 

7 

10 

14 

7 

sw. 

63.3 

+2.7 

92 

31 

32 

4 

41 

1.55 

-2.15 

0.70 

0 

6 

15 

13 

3 

w. 

65.4 

+  2.3 

93 

31 

39 

151 

35 

2.39 

-0.89 

1.52 

0 

8 

12 

10 

9 

nw. 

63.6 

93 

31 

33 

15 

36 

0.93 

0.60 

0 

6 

18 

5 

8 

sw. 

62.7 

+3.9 

89 

31 

31 

1 

40 

2.47 

-i.42 

0.98 

0 

7 

18 

12 

1 

w. 

63.5 

+4.7 

89 

7 

30 

1 

no 

1.40 

-1.93 

0.90 

T. 

4 

24 

4 

3 

w. 

61.2 

+3.7 

93 

31 

27 

2 

57 

1.30 

-2.06 

0.52 

0 

5 

16 

10 

5 

ne. 

60.4 

+  4.0 

89 

7+ 

26 

31 

54 

2.03 

-1.37 

0.70 

0 

6 

25 

3 

3 

nw. 

64.6 

+3.8 

94 

31 

36 

1 

36 

1.39 

-2.49 

0.43 

0 

7 

21 

6 

4 

w. 

63.0 

93 

31 

31 

2 

48 

1.42 

-1.73 

0.69 

0 

11 

10 

12 

9 

sw. 

63.2 

+2.7 

93 

31 

31 

2 

45 

2.23 

-1.60 

1.31 

0 

10 

16 

11 

4 

w. 

63.9 

+3.7 

90 

71 

32 

1 

36 

1.69 

-2.12 

0.40 

0 

9 

16 

12 

3 

sw 

64.6 

+3.1 

95 

31 

32 

4 

42 

0.88 

-2.14 

0.72 

0 

3 

20 

9 

2 

w. 

59.6 

+4.0 

89" 

26t 

20 

4 

48'' 

1.47 

-1.95 

0.55 

0 

11 

14 

3 

14 

62  8 

+3.3 

93 

27 

28 

31 

46 

0.82 

-2.71 

0.28 

0 

7 

19 

12 

0 

nw 

62.2 

+2.5 

90 

27t 

28 

2t 

41 

2.04 

-2.07 

0.90 

0 

8 

18 

8 

5 

w. 

63.4 

89 

26i 

32 

1 

36 

1.04 

0.30 

0 

7 

10 

13 

8 

s. 

62  It 

+1.1 

91 

26 

26 

2 

44 

1.03 

-2.56 

0.60 

0 

8 

20 

9 

2 

s. 

59.0 

+3.8 

90 

251 

23 

21 

53 

1.48 

-3.03 

0.55 

0 

4 

27 

3 

1 

sw. 

59.8 

+3.2 

91 

31 

22 

3 

51 

2.66 

-1.03 

0.93 

0 

7 

22 

6 

3 

nw. 

63.5 

+2.8 

91 

ast 

29 

3 

40 

1.66 

-1.98 

0.80 

0 

7 

20 

10 

1 

w. 

66.0 

+3.2 

96 

26 

34 

It 

39 

1.40 

-1.58 

0.70 

0 

8 

10 

15 

6 

w. 

59.6 

+3.0 

84 

31 

28 

It 

38 

1.25 

-3.09 

0.80 

T 

7 

19 

10 

2 

w. 

58.4 

+0  8 

91 

26 

28 

3 

43 

1.56 

-2.32 

0.36 

0 

9 

10 

b 

16 

n. 

62.7 

+  2.4 

91 

26 

32 

It 

36 

2.07 

-1.71 

0.54 

0 

s 

13 

16 

2 

sw. 

62  7 

+  4.8 

96 

27 

28 

31 

,50 

0.97 

-2.74 

0.35 

0 

7 

19 

11 

1 

61.7 

+  3.5 

94 

26 

30 

11 

39 

1.26 

-2.87 

0.63 

0 

6 

17 

10 

4 

w. 

62.6 

+  2.4 

92 

26 

30 

21 

45 

1.66 

-1.57 

0.55 

0 

8 

lb 

14 

2 

S  V. 

63.8 

+2.7 

94 

26 

32 

3 

42 

0.92 

-3.17 

0.31 

0 

8 

17 

12 

2 

w. 

58.3 

86 

26t 

26 

12 

44 

1.77 

0.75 

0 

/ 

14 

11 

6 

w. 

63.0 

+2.4 

87 

26 

30 

2 

33 

1.68 

-2.30 

0.50 

0 

11 

7 

20 

4 

w. 

59.8 

+2.9 

90 

26 

25 

2 

44 

1.67 

-2.44 

0.78 

'r. 

6 

16 

5 

10 

sw. 

62.6 

89 

26t 

32 

1 

37 

1.74 

0.88 

0 

V 

12 

12 

7 

nw. 

62.9 

+3.4 

93 

27 

29 

3t 

43 

1.79 

-1.78 

0.94 

0 

9 

15 

16 

0 

n-. 

61.6 

+0.5 

89 

26 

33 

4 

37 

1.42 

-1.69 

0.45 

0 

8 

15 

12 

4 

sw. 

64.0 

+  1.6 

92 

26 

33 

1 

33 

1.48 

-1.73 

0.53 

0 

10 

10 

13 

8 

sw. 

58.4 

+2.7 

91 

27 

22 

31 

45 

2.71 

-0.86 

1.73 

0 

10 

16 

7 

8 

s. 
1 

57.3 

+0.6 

89 

25 

26 

2t 

47 

1.84 

-2.64 

0.67 

T 

11 

5 

17 

9 

sw. 

57.1 

+  1.7 

85 

25t 

28 

2t 

38 

1.04 

-2.91 

0.69 

0 

7 

8 

19 

4 

w. 

64  8 

+2.8 

93 

26 

30 

4 

39 

0.74 

-2.89 

0.30 

0 

7 

17 

14 

n 

sw. 

61  5 

91 

26 

26 

1 

45 

1.88 

-1.70 

0.83 

0 

9 

0 

20 

11 

nw. 

63.9 

+2.9 

94 

31 

31' 

21 

40 

0.33 

-2.93 

0.13 

0 

8 

14 

14 

3 

60  3 

+3.9 

90 

26 

25 

3 

47 

2.04 

-1  98 

0.80 

T. 

10 

11 

9 

n 

w. 

62.9 

92 

26 

30 

4 

42 

0.79 

0.32 

0 

6 

7 

24 

0 

sw. 

59.8 

+3.0 

86 

27 

37 

2 

31 

2.72 

-0.68 

1.46 

0 

5 

14 

13 

4 

sw. 

62.8 

+3.2 

99 

30 

20 

4 

57 

1..58 

-2.25 

2.20 

T. 

7 

16 

10 

5 

w. 

John  A.  Fruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J.  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
William  B.  Spear. 
Otto  J.  W.Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\Vm.  A.  Korer. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  .f.  Keath 
Andrew  B.  Evansha 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Ronald  H.  Marshall. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks. 
(;.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 
CecilJ.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  Co. 
J.  Earl   SiiealTer 
New  Jer.sey  Zinc  Co. 
I  .  y.  \\catlier  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
Philadelphia.Sub.  Water  Co 
E.  E.  Rarick. 
John  K.  Benner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
r.  S.  Weathe?  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
W.S.  Guiles. 
State  Teachers  College 
('.  A.  Kern. 
State  Teachers  College 
Mrs   M.  Ordelia  Parks. 
(ieorsf  W.  Hill. 
Harlan  Saylor. 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Ralph  K.  Keller. 
SusQuelianna  Collieries  Co. 
York  Water  Co. 
Frank  S.  Fawcett. 
William  (',.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
(larnegie-Illinois  Steel  Corp 
.I.L.  Melvin. 
Ass'd  Ca.--  A  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Ted  K.  Wiueman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 
D.  H.  Joiips. 
Arthur  M .  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
T'rof.  n.  W.  Harmon. 
W.  F.  G.llagher. 
Robert  Tross . 
r.  S.  Forest  Service. 
Wostinoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 
Perry  p.  Campbell 
New  Oastle  Water  Co. 
Gen.  rhpmical  Co. 
r.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
I  Ilarrv  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
J.  D.  Beacbv. 
Wm.  W.  MaV.steller. 
Westmoreland  Water  Co. 
(^arnegie-Hlinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records . 

Reference  letters  »  ",  °.  etc..  indicate,  respectively,  1.  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Greensbnrir:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont.  Manavunk;  of  Dahoga.  Kane.  RFD; 
of  Springs.  Grantsvllle,  Md. ;  of  Altoona.RFD.  (Klttanning  Point)  W.  B.  0.  PhiladelphiB-8. 15-89-1060. 


i 


May.   19»!) 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYLVANl A  SECTION. 


Dally  Precipitatiou  for  May.   1989 


Ststlous 


UraiuaRU  Basin 


AllaiiHc  Draimiae 


Alleutown* 

Altoomi 

Ansouin- 

Ardmore* 

Ari'iull.-^ville-  — 
Bilker's  Summit. 

Balil  Kaglo  { 

Bodford 

Bellofoute 

BerwiudaleJ 

Bethlehem 

Bloomsbui'K 

Bloserville 

Buffalo  Mills-.... 

Carlisle 

Carter  Camp t 

Center  Hall 

Chambers  burg'-.. 

Clearfield- 

Coatesville 

Colebrook 

Conshohocken.. . 

Coyiugton^ 

Doylestown 


Driftwoodt 

Du  Bois 

East  Waterford-. 

Emporium 

English  Center!. 

Ephrata 

Fredericksville^. 

Freelaud'- 

Galeton 

George  School. .. 

Gettysburg 

Girardville'- 

Gordon 

Gouldsboro^ 

Graterford 

Hanover 

HarrisburgvH'. .. 

Hawley'-' 

Holbsterville.2.. 

Holtwood'^ 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hvndman^ 

Kylertown^**'... 


Lakeville^ 

Lancaster 

Lansford^ 

Lawrenceville  — 

Lebanon^ 

LehightonS 

Lewlstown 

Lock  Haven 

Locu.st  Gap-' 

Mapleton  Depot^  , 

Marcus  Hook 

Martinsburg2 

Matamoras-' 

Maueh  Chunk. 
McC^onneilsburg^ 

Millersburgt 

Millville: 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Pocono — 

Mt.  Union! 

Muncy 'Valley 

Myerstown^ 


Neshaminy  Falls3. 
New  Bloomfield 

New  Park 

Newport^.   

New  Tripoli 

Orwigsburg2 

Palmerton^ 

Paupack2 

Philadelphiati 

Phila.  Navy  YardS 
Phila.-P'nt  Breeze. 

Phoenixville 

Pine  Grove 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pottstown2 

Pottsville2 

Quakertown 

Readingti 

Renovo^ 

Retreat 

Scrantonti 

Selingsgrove 


Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Susu.. . 

Lower  Del 

Lower  Susq.. . 

Juniata 

Middle  Susa.  • 

Juniata 

W.  Br.  Susq... 
W.Br.  Susa... 

Lohigh 

Susuuehanua. 
Lower  Susq. .. 

Potomac 

Lower  Susq... 
W.  Br.  Susq... 
Susiiuehanna. 

Potomac 

\V.  Br.  Susq.. 

Lower  Uel 

Lower  Susq . . . 
Schuylkill..  . 
N.  Br.  Susq.  . 
Lower  Del 


W.  Br.  Susq... 
\V.  Br.  Susq.... 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq.... 
W.  Br.  Susq.... 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Su.sq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.luniata 

Lower  Susq 

Potomac 

\V.  Br.  Susq 


Upper  Del..  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh  

N.Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq. 

Juniata 

Lower  Del . . . 

Juniata 

Upper  Del. .. 

Lehigh 

Potomac 

Lower  Susq . . 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del.  . . 
Middle  Susq. 
W.  Br.  Su.sq.. 
Schuylkill.   . 


Lower  Del. .. 

Juniata 

Low-er  Susq.. 

Juniata , 

Scluivlkill... 
Schuylkill . . . 

Lehigh 

Upper  Del. .. 
Lower  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Lower  Del... 
Schuylkill... 
Lower  Susq . . 
Upper  Del . . . 
Schuylkill . . . 
Schuvlkill... 
Schuylkill.  .. 
Lower  Del . . . 
Schuvlkill... 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br,  Su.sq.. 
N.Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 


Day  of  month 


20 


2'2 


23 


21 


26 


27 


28 


29 


80 


81 


.10 


.06 


.07 


.26 


.05 


.23 


.27 


.03 


.02 


T. 


.03 


.24 


T. 


.05 


1.18 
1  23 
T 


.07 


.06 


T. 


.26    .01 

.0) 

.41 


.03 
1.09 


.05 


.08 


.01 
.1 
1 

.69 

1.05 

.08 


T. 


.03 


.06 


07 

11 

1.30 


.25 


.24 


.11 


.33 


.37 


.03 


.04 


.07 


.28 


.04 


.58 


.35 


.05 


T. 


.02 


T. 


1  02 
04 
08 

1.25 


.04 


.20 


T. 


.23 


.03 


.02 


T. 


T. 

.05 

'!62 
1.11 

T 
.13 
.14 
T 

.02 
.08 
.18 
.41 


.16 


.09 


.04 


.70 


.58 


.10 

.85 

.06 

l.O' 

'!40 
.33 
T. 

.25 
.12 


.13 
.08 
.04 
1.24 
.02 
.14 
.28 
.23 
.24 
.04 


.12 


T 

.01 
.85 
.75 
.43 

T. 

1.33 
83 


20 
1.24 


1.09 


T. 


.68 


.04  , 


.05  , 


.22  . 


.41 


.06 
T. 
.61 
.03 

".ok. 

T. 


.03  , 
T. 


T. 

.07 


T. 

'.'■78  , 


■|', 
.14 
.52 
.42 

.10 


.02  . 


.46  . 


.06  , 


T. 


.01 
T. 


.03  . 
.01  , 


.01  . 


.05  , 


.02 


.06  , 
.05  . 


.10  , 
.'67  ' 


T. 
T. 
T. 
T. 


.24 
T. 


.01 
T. 


T. 

.05  , 


.46 


T. 


.54 
T. 


.45 
T. 


.02, 
.23 


.03  , 
.'08  '. 


.05 
T. 


.05  , 
.12  , 
T. 
.14  . 


.05  , 


.38 


.04 
.14 


.05  , 
.16  , 


.03 
T. 


.18  , 


.13  , 
.04 


T. 


.01  . 
.03. 
.15  , 


.85 


T. 

.26, 


T 

't. 


2.20. 


.06  , 


T.  .22 
T.  1.00 
1.26 

.30 
.69 
.41 
.70 


.02  , 
.48  , 


.02, 


.20. 

T. 

.05 


.15. 
.04 


'27 


1.73 
i 

1.66 
1.88 
1.62 
1.98 
2.69 
8.06 
3.60 
1.09 
1.76 
1.51 
0.78 
1.79 
0.90 
1.87 
2.66 
1.17 
2.10 
l.Il 
0.40 
2.82 
1.95 
1.27 

2.22 
1,39 
0.83 
2.20 

S 
0.42 
1.09 
1.79 
1.75 
1.72 
1.39 
2.40 
2.20 


2.23 
0.84 
0.54 
2.06 
2.63 
0.57 
1.66 
0.29 
1.45 
0.85 

1.71 
0.50 
1.84 
0.98 
0.21 
2  62 
1.19 
2.11 


1.93 

0.21 
1.74 
2.21 
1.57 
0.96 
0.94 
2.07 
0.79 
3.66 
1.68 
1.32 
1.96 
0.44 

1.12 
0.66 
0.26 
1.43 
0.47 
1.01 
2.55 
2.03 
1.91 
2.99 
2.58 
3.40 
0.82 
1.57 
1.13 


0.80 
1.84 
1.39 
1.28 
2.12 
2.17 
1.55 


Continued  on  page  28. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1939 


Daily  Precipitation  for  May,  1939  — Continued  from  cage  27 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

■\ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3] 

Mardie  Drainage 
{continued) 

Sellersvillet 

Shade  Gapl..  ..... 

Shawmout 

dhippensburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

riuuljury'''. 

8us(iuehanua2 

i'ovvanda 

Weikert 

Wellsboro 


Weruersville^.  [nr] 

Westchester 

VVeslgrove^........ 

Wilkes-Barre5  *■■• 

Wilkes-Barre^H 

Willlamsport 

Williamstown 

York 

YorkHaven2 

Zlonsville..(near). 

Trenton.  N.  JiJ 

Okio  Drainage 

Acmetonia''' 

rieaver  Falls  2 

Blairsville^ 

Bradford 

Brookville^ 

BuckstownJ 

Butler^ 

Chambersville 

ClairtoD^ 

Clarion^ 

Claysville... 

Ooiillueuce''*     .  ■     • 

Conuellsville  ■* 

Coraopolis'^ 

Oorry 

Coudersport 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebeiisburg 

Fraukliu^ 

Ureensboro^ 


Greensbvirg 

(ireeuville 

lirove  City 

Irwin 

Johnstown....  .• 
Kane  Forest  Stalll 

liregar^..... 

Lake  Lynn'' 

Liuesville^ 

Lock  No.  4  2 

Lock  No.  5^ 

Lvr.ippns... 

Marienvillel . . . . . 

McK.eesport2 

MeadviUe^ 

Mercerl 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 

Natrona^ 

New  Castle 

Newell* 


Parkers  Landing^, 

Pennline2 

Pittsburgh'Stl..  .... 

Punxsutawney*.. 

Ridgway^. 

Rochester! 

.Saltsburg2 

Seward2 — 

Sharon^ 

Sharpsville^ 

Smetbport^ 

Somerset 

Springs... 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Dnlontown 

Unity  Reservoir.. 

Vaniler(?Tift3 

Warren2 

Waynesburg 

Westford2 

WestNewton*.... 
Lake  Drainage. 

Erieti..... 

Raymond; 


Lower  Del 

Middle  Susa 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  SusQ 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  SusQ 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 


Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq... 
W.  Br.  Susq... 
Lower  Susq . . . 
Lower  Susq... 
Lower  Susq... 
Schuylkill . . . . 
Lower  Del . . . . 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 
Monongahela.. . 

Allegheny 

Conemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela.. . 


Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 


.08 


.08 


T. 


Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 
Genesee... 


.60 


.10 


T. 


.01 


.06 


.04 


.02 


.02 


.42 


.36 


.09 


.27 


.02 


T. 


.02 


.29    .02 
.08 


.16 


.06 


.09 


.27 


.03 


.01 


.03 


.08 


.25 


.06 


.«2 


T. 


.05 


T. 


T. 


T. 


T. 


T. 


.01 


T. 


T. 


.02 


T. 


.06 


.01 


T. 


.03 


T. 


.03 


T. 


.10 


.43 


T. 


.13 


.22 


.93 


.22 


.03 


.27 


.08 


.75 


.62 
1.52 


.08 


.05 


T. 


.56 


T. 

1.01 


.02 
.19 
1.73 
.59 
.01 


.65 


T. 
T. 
.02 
.50 
1.31 


.57 

T 

.81 

.40 

.27 

.40 

.18 

!88 
.95 
.10 
.54 
.08 
.05 

.22 
1.40 
.24 
.82 
.47 
.11 
.26 
.56 

'.'36 
1.00 
.29 
.02 
.10 
.02 
T. 
.83 
.02 
.05 
.11 
.62 
T 


.69 


1.20 


.02 


.13 


.05 


.09 


T. 


.04 
1.36 


.02 


.15 


.52 


.171.46 
.04    .32 


.O.") 


Fxoept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  ho^  ending  at  the  time 
r,f  observation  1  Pirst-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Precipitation  measured 
in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  ^ecipitation  for  period,  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.  I  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  In  next  measurement  T.  (travel 
wh^n  prerpitatlon  is  less  than  .01  inch.  5  Incomplete  or  missing,  t  Dally  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows :  of  Bloservil le^  New ville ; 
oT  AcmeC^,  Barking :  of  Pennline.  Linesville :  of  Unity  Re.ervolr.  Qreensburg :  of  QlrardyiUe.  Shenandoah :  of  Ixjck  No.  5,  Schenley .  $  Airways  SUtlon.  t  River 
Station.  Illl    Formeriy  DahogaandKaneCnear). 
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CLIMATOLOGICAL  l)ATy\:    [PENNSYLVANIA  SKCTION. 


2'.i 


Daily  Temperatures  for  May.    1930 


Stottoni 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 



IB 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

.  f  Maximum... 

(Minimum.... 

.  j  Maximum... . 

66 
32 
67 

84 
81 

68 

71 
33 
66 

76 
41 

68 

82 
41 

77 

71 
41 

77 

87 
46 
89 

86 
57 
86 

87 
67 
80 

79 
66 
79 

87 
64 
86 

78 
48 

82 

81 
43 
81 

87 
64 
88 

87 
67 

88 

86 
68 

86 

82 
62 
86 

84 

65 
86 

89 
66 
92 

Altoona 

Bedford 

■ei 

"68 

"77 

"»h 

"89 

"86 

"so 

"so 

"79 

"65 

'm 

'67 

'77!4' 

1  Mininuim 

80 

87 

38 

,32 

40 

44 

46 

44 

42 

45 

42 

36 

36 

88 

35 

41 

45 

44 

46 

68 

69 

69 

66 

52 

52 

66 

58 

66 

63 

67 

60 

47.0 

1>.^*t«l.\h  ATTI         ..•••• 

.  \  Maximum... . 
'  ^I^nimum 

62 
39 

65 
40 

62 
48 

70 
44 

78 
50 

90 
59 

92 
64 

92 
63 

82 
62 

80 
57 

80 
62 

67 
44 

64 
42 

64 

40 

«3 

39 

65 

38 

69 
89 

76 
57 

87 
48 

88 
64 

85 
62 

83 
59 

74 
60 

78 
52 

82 
51 

83 
68 

86 
60 

88 
72 

88 
70 

87 
64 

94 
71 

78.2 

neiniouoiu 

84.0 

1>1  j-v--v»^\.i  V^ll  Pi?    .  .  .  •  .  •  • 

.  *  Maximum... . 
'  Minimum..  .. 

60 
33 

60 
30 

62 
36 

69 
31 

78 
41 

85 
45 

88 
60 

81 
64 

80 
63 

80 

47 

79 
64 

78 
39 

as 

86 

64 
42 

64 
34 

66 

33 

75 
35 

69 
40 

85 
39 

76 
56 

81 
60 

74 
60 

81 

75 

73 
49 

86 
60 

86 
60 

85 

68 

85 
64 

85 
56 

91 
57 

76.2 

nloorii>umK 

671  47 

47  3 

i3_-irtL*viHpl     ....•• 

.  J  Maximum... . 
'  Minimum 

■■•26 

"25 

60 
23 

62 
20 

76 
32 

85 
87 

86 
40 

85 
46 

74 
53 

79 
36 

68 
43 

62 
26 

68 
36 

67 
29 

68 
29 

72 
43 

77 
50 

76 

60 

86 
47 

80 
47 

80 
57 

79 
66 

84 
61 

79 
41 

87 
43 

83 
50 

81 
64 

85 
6H 

77 
55 

82 
63 

89 
49 

77.(1'' 

urooK * luc* ■ 

42.3 

. 

.  (  Maximum... . 
I  Minimum.. .. 

56 
33 

68 
30 

62 

28 

7*) 
30 

83 
42 

84 
48 

88 
60 

87 
52 

84 
60 

78 
4P 

74 
49 

70 
31 

65 
41 

70 
28 

75 
35 

75 
49 

80 
45 

81 
44 

87 
49 

83 
69 

81 
69 

81 
69 

86 
49 

83 
41 

91 
46 

90 
52 

98 
61 

V2 
63 

83 
51 

89 
54 

92 
65 

79.6 

nUtl©* 

46.  U 

Carlisle 

.  )  Maximum... . 

68 

65 

65 

75 

82 

90 

93 

88 

86 

84 

80 

79 

67 

62 

74 

70 

78 

76 

87 

82 

86 

85 

90 

85 

82 

87 

89 

90 

91 

90 

98 

81.2 

t  Minimum 

38 

36 

42 

41 

41 

52 

60 

58 

64 

54 

54 

40 

38 

36 

33 

38 

39 

48 

47 

62 

60 

61 

57 

54 

62 

54 

66 

66 

63 

68 

66 

,50.7 

Charaborsburg 

.  \  Maximum... . 
1  Minimum 

61 

85 

63 
35 

65 
42 

72 
32 

80 
43 

89 
47 

90 
54 

83 
60 

87 
62 

84 
66 

73 
54 

70 
43 

63 
41 

61 
37 

64 
34 

69 
39 

78 
43 

74 

48 

89 
49 

82 
60 

84 
01 

83 
61 

90 
60 

84 
56 

80 
66 

8fi 
55 

88 
68 

90 
69 

91 
66 

90 
62 

96 
63 

79.3 
51.3 

Chaxnbersville 

.  \  Maximum 

5S 

55 

61 

69 

77 

86 

87 

86 

85 

77 

76 

64 

64 

67 

68 

74 

78 

79 

88 

80 

82 

81 

85 

78 

86 

89 

90 

86 

83 

84 

90 

77.8 

'  Minimum.. . . 

SO 

28 

30 

28 

41 

49 

47 

55 

57 

42 

48 

29 

41 

32 

35 

45 

42 

43 

50 

55 

59 

59 

54 

42 

51 

57 

59 

68 

61 

54 

55 

46.6 

ClrtysvlUe 

.  J  Maximum.... 
t  Minimum 

56 

53 

59 

€6 

76 

83 

85 

85 

81 

76 

74 

65 

63 

65 

70 

71 

80 

77 

86 

82 

83 

80 

86 

85 

88 

91 

89 

83 

82 

84 

89 

77.2 

27 

26 

28 

28 

40 

51 

48 

60 

58 

46 

47 

30 

41 

28 

36 

48 

44 

49 

48 

59 

58 

60 

52 

44 

44 

51 

63 

67 

63 

53 

53 

46.8 

Cleortield 

.  (  Maximum.... 
I  Minimum 

58 
26 

53 
25 

69 

28 

75 
42 

83 
43 

86 
43 

83 
45 

88 
50 

87 
61 

76 
42 

78 
50 

75 
28 

66 
41 

64 
39 

67 
31 

68 
41 

73 
41 

80 
51 

86 
42 

78 
55 

83 
58 

81 
69 

81 
54 

85 
44 

80 
51 

88 
66 

91 
61 

90 
64 

84 
61 

811 
55 

90 
57 

78.3 
46.3 

CoatesviUe 

.  \  Maximum.... 

55 

56 

53 

64 

71 

81 

83 

77 

74 

72 

68 

69 

54 

58 

60 

58 

69 

66 

78 

80 

85 

84 

81 

78 

80 

83 

87 

91 

90 

89 

94 

73.5 

'  Minimum 

35 

39 

44 

41 

47 

55 

60 

57 

61 

58 

52 

44 

40 

36 

33 

35 

36 

51 

46 

60 

62 

69 

61 

53 

47 

63 

55 

69 

66 

63 

64 

51.0 

.  \  Maximum.... 
(  Minimum  — 

55 
25 

52 
23 

57 
24 

67 
25 

77 
40 

85 
47 

85 
45 

85 
50 

79 
56 

75 
40 

67 

35 

58 
23 

62 
33 

69 

25 

69 
36 

71 
45 

75 
35 

70 
40 

87 
34 

81 
61 

82 
57 

78 
58 

83 

40 

87 
42 

90 
49 

90 
55 

83 
63 

76 

58 

83 
43 

87 
49 

90 
52 

76.0 

Corry 

41.9 

,    ^ 

.  \  Maximum.... 
'  Minimum.. .. 

57 
30 

51 
24 

59 
22 

68 
23 

76 
36 

85 
38 

87 
41 

85 
44 

74 

58 

75 
38 

68 
36 

60 
26 

56 
33 

63 
34 

66 
31 

73 
43 

78 
43 

73 
43 

85 
34 

82 
50 

76 
67 

79 
56 

80 
55 

80 
44 

90 
66 

88 
60 

84 
64 

80 
62 

77 
58 

88 
64 

91 
60 

75.5 

Couuersporb 

44.0 

1~\<-\*«/\«Hl^          ....■••• 

.  )  Maximum.... 
1  Minimum 

5S 
34 

56 
34 

62 
39 

70 
36 

80 
45 

88 
55 

90 
54 

89 
61 

77 
60 

78 
53 

68 
53 

65 
39 

60 
48 

69 
39 

73 

44 

78 
51 

81 
52 

83 
52 

91 

56 

82 
64 

86 
63 

83 
65 

90 
57 

83 
51 

90 

51 

96 
59 

89 
67 

86 
68 

80 
64 

84 
60 

94 
63 

79.3 

jJOuoru  

.52.8 

i?Ktir»cKnrff    

.  i  Maximum...  • 
'  Minimum 

48 
28 

50 
28 

59 
32 

63 
34 

73 

44 

79 
52 

80 
64 

79 
59 

78 
5b 

73 
44 

70 

48 

70 
33 

69 
39 

58 
33 

58 
35 

64 
41 

74 
45 

75 
44 

77 
39 

78 
56 

74 
55 

73 
56 

75 
52 

80 
46 

76 
52 

79 
57 

80 
68 

78 
64 

75 
61 

78 
56 

84 
62 

71.8 

firDruMJUiB 

47.5 

. 

.  )  Maximum.... 

1  Minimum..  .• 
.  \  Maximum.... 

1  Minimum  — 

60 
30 
65 
37 

56 

27 
64 

38 

62 

25 
62 
45 

70 
26 
73 

40 

77 
36 
82 
43 

89 
39 
91 

48 

87 
40 
94 
56 

88 

47 
86 
59 

77 
54 
81 
63 

81 
42 

84 
57 

73 
46 
76 
52 

68 
28 
69 
44 

67 
31 
71 
36 

73 
43 
71 

38 

"78 
39 

80 
43 

75 
48 

88 
35 
90 
48 

84 
49 
83 
60 

78 
69 
89 
62 

82 
58 
89 
62 

85 
55 
90 
60 

79 
45 
86 
54 

86 

48 
84 
50 

89 
50 
90 
54 

90 
60 
91 
62 

85 
63 

93 
70 

78 
56 
93 
66 

84 
56 
91 
64 

90 
81 
98 
62 

78.8" 

Einporiuin 

44.4" 

ITavViixkf a          .  ..•••• 

"57 

42 

"66 
40 

81.0 

hpuraia 

51.6 

Erie* 

.  !  Maximum...  ■ 

49 

50 

53 

60 

70 

77 

80 

78 

70 

75 

54 

51 

55 

64 

70 

65 

66 

65 

79 

70 

73 

67 

76 

63 

70 

77 

86 

77 

66 

77 

81 

67.9 

(  Minimum 

38 

37 

38 

42 

55 

62 

66 

65 

55 

53 

45 

40 

43 

40 

48 

53 

45 

44 

48 

65 

60 

67 

52 

51 

53 

65 

61 

6) 

56 

53 

68 

51.7 

BVoTilrHnl   

.  )  Maximum.... 
'  Minimum.. .. 

54 
32 

51 
31 

57 

28 

66 
30 

75 
32 

82 
43 

85 
47 

82 
50 

65 
57 

77 
41 

65 
43 

59 
31 

50 
33 

65 
29 

66 
33 

69 
40 

73 
43 

75 
43 

82 
40 

69 

44 

77 
60 

73 
61 

80 
52 

80 
44 

82 
50 

91 

52 

80 
56 

82 
64 

76 
59 

63 
52 

88 
54 

72.4 

rT»Il«'llu+ 

44.3 

E^nal  a  T\H         ...•■•• 

.  I  Maximum...  ■ 
IMiuimum  — 

54 
31 

55 
34 

57 
38 

65 

38 

73 
45 

83 
55 

84 
64 

80 
63 

74 

58 

75 
52 

67 

58 

63 
37 

53 
37 

69 

37 

59 
37 

62 
34 

71 
41 

67 
46 

82 
47 

77 
60 

81 

68 

71 
58 

79 

54 

74 
46 

79 
50 

80 
58 

81 
61 

81 
78 

80 
64 

81 
57 

87 
65 

72.1 

rxeeiftuu 

60.4 

George  School 

.  )  Maximum.... 
I  Minimum  — 

64 

63 

60 

71 

80 

88 

90 

82 

78 

79 

76 

68 

72 

64 

63 

61 

74 

72 

88 

86 

86 

83 

72 

71 

79 

82 

86 

90 

89 

88 

94 

77.4 

38 

38 

44 

41 

44 

49 

55 

54 

62 

54 

55 

43 

39 

37 

33 

39 

36 

58 

47 

63 

62 

66 

60 

60 

46 

62 

63 

69 

67 

64 

66 

.50.8 

Gettysburg 

.  S  Maximum.... 

62 

60 

61 

72 

81 

92 

92 

86 

84 

82 

81 

70 

67 

67 

68 

65 

75 

74 

85 

84 

83 

84 

88 

85 

79 

84 

88 

91 

90 

90 

95 

79.5 

(  Minimum.... 

36 

37 

43 

40 

49 

52 

58 

60 

63 

58 

55 

44 

42 

35 

36 

40 

40 

52 

50 

63 

61 

61 

70 

64 

55 

53 

64 

69 

66 

62 

63 

52.9 

r^  i^rt^f^n                       ...••••• 

.  \  Maximum.... 
1  Minimum..  .• 

59 
32 

60 
29 

58 
38 

69 
29 

78 
35 

87 
42 

89 
46 

88 
64 

78 
62 

79 
45 

75 
51 

66 
41 

59 
37 

62 
39 

64 
34 

67 
31 

75 
35 

71 
45 

84 
43 

79 
54 

83 
57 

80 
56 

83 
56 

78 
45 

83 
46 

84 
50 

87 
58 

83 
63 

83 
57 

84 
54 

91 
54 

76.3 

Vjoruou 

45.7 

r^  »»Qi^TicV»nT*ff    ...-•• 

.  *  Maximum...  ■ 
1  Minimum..  •• 

50 
32 

53 
32 

58 
32 

66 
32 

73 
40 

81 
53 

84 
52 

83 
59 

80 
61 

75 
49 

72 
50 

62 
34 

58 
44 

66 
35 

68 
41 

74 
48 

76 
49 

77 
49 

86 
53 

75 
60 

81 
59 

78 
61 

85 
55 

80 
47 

89 
53 

91 
59 

86 
61 

83 
68 

78 
63 

83 
60 

87 
60 

75.4 

urreeuauuiis  -  - 

50.0 

/"'vmnn  YTlltiS        ...••• 

.  \  Maximum.... 
1  Minimum..  •• 

58 
3U 

54 

3(1 

62 

28 

71 
29 

80 
42 

87 
53 

85 
47 

88 
54 

85 
60 

79 
43 

74 
47 

62 
30 

65 
40 

72 
28 

72 
37 

72 
49 

81 
37 

79 

45 

89 
39 

80 
60 

83 
60 

78 
60 

86 
52 

83 
40 

88 
46 

93 
50 

96 

60 

88 
69 

86 
60 

88 
47 

94 
57 

79.3 

ureeuvim; 

46.1 

r''wf\Tja  r'itv    

.  i  Maximum..- • 
(  Minimum..  ■• 

56 
30 

54 
30 

61 
32 

68 
38 

74 
46 

82 
56 

83 
58 

83 
58 

82 
58 

74 
49 

74 
48 

60 
32 

59 
39 

66 
34 

67 
34 

68 
48 

75 
44 

78 
47 

82 
49 

77 
60 

78 
51 

79 
52 

83 
49 

83 
44 

84 
55 

94 
58 

87 
65 

84 
66 

79 
60 

74 
50 

87 
60 

75.3 

urove  vyity 

48.1 

tTn  I"-!*!  cV»tir(T*     ...••• 

■  !  Maximum...  ■ 
'  Minimum..  •• 

61 
36 

62 
37 

62 

45 

72 

44 

79 
53 

89 
55 

93 
61 

83 
62 

83 
65 

83 
55 

70 
56 

67 
47 

53 
38 

65 
38 

68 
37 

64 
39 

80 
41 

75 
53 

86 
49 

81 
64 

86 
62 

82 
64 

89 
62 

82 
68 

84 
56 

90 
57 

88 
66 

91 

70 

89 
68 

89 
66 

97 
67 

78.8 

jiarri»uui6  

.53.9 

TTo  Tirl  CtV                ...•••••• 

•  Maximum.... 
Minimum.... 

58 
32 

58 
27 

62 
33 

66 
35 

74 
38 

85 
43 

88 
47 

81 
53 

77 
61 

79 
45 

74 
53 

63 
36 

54 
31 

67 
39 

64 
32 

69 
29 

74 
34 

68 
46 

86 
33 

84 
54 

81 
67 

75 
58 

82 
57 

78 
44 

83 
49 

80 
51 

86 
54 

87 
68 

83 
59 

85 
55 

92 
56 

75.6 

ritlWlcJ' 

45.5 

TTnltwnnfi*   

•  .  Maximum.. •• 
Minimum...  ■ 

59 
42 

60 
45 

61 

48 

68 

48 

75 
53 

85 
55 

85 
61 

82 
61 

79 
64 

81 
62 

73 
59 

65 

48 

66 
46 

63 
46 

68 
43 

64 
45 

74 
45 

73 

55 

84 
54 

77 
62 

82 
65 

80 
65 

80 
66 

81 
61 

77 
55 

82 
61 

88 
64 

89 
72 

88 
73 

88 
68 

93 
68 

76.1 

noiLW  mju  

56.8 

Huntingdon 

.  f  Maximum...  • 

Minimum.  .■  • 

59 

59 

65 

74 

78 

89 

90 

84 

80 

81 

70 

68 

52 

62 

68 

71 

SO 

72 

91 

86 

82 

83 

86 

82 

87 

89 

89 

85 

86 

93 

78.0* 

32 

30 

34 

29 

40 

42 

48 

54 

62 

43 

55 

32 

38 

42 

33 

35 

33 

42 

42 

66 

58 

60 

58 

48 

55 

61 

63 

65 

58 

58 

47. 2« 

Johnstown 

.  Maximum...  ■ 

55 

58 

65 

71 

78 

85 

88 

86 

75 

78 

72 

67 

56 

65 

69 

75 

80 

78 

90 

82 

87 

82 

87 

"87 

93 

94 

89 

86 

84 

86 

92 

78.7 

Minimvun.. .. 

36 

34 

32 

34 

43 

47 

49 

56 

68 

46 

52 

34 

39 

39 

35 

39 

46 

47 

50 

59 

52 

59 

58 

59 

51 

58 

59 

66 

63 

59 

61 

49.0 

Kane  Forest  Station. 

.  )  Maximum..- • 

54 

49 

59 

66 

73 

83 

83 

82 

69 

75 

69 

59 

57 

64 

65 

69 

74 

70 

84 

80 

74 

77 

79 

75 

83 

86 

85 

80 

71 

79 

86 

72.9 

'  Minimum..  - 

28 

28 

28 

31 

41 

49 

54 

52 

55 

41 

41 

26 

34 

30 

33 

38 

42 

43 

40 

51 

66 

51 

44 

41 

46 

53 

59 

62 

57 

51 

50 

43.7 

TT'xtI  i^T-f/^ wtTI*       .  .  .  •  • 

.  i  Maximum... - 
1  Minimum.. -- 

64 
31 

53 
29 

60 
32 

69 
30 

74 
45 

84 
52 

85 
55 

83 
59 

73 
58 

75 
45 

68 
52 

62 
34 

55 
39 

60 
37 

63 
40 

68 
43 

77 
47 

74 
49 

85 
48 

78 
60 

82 
57 

78 
59 

83 
55 

78 
44 

82 
51 

90 
62 

85 
62 

84 
66 

80 
64 

82 
56 

90 
59 

74.6 

x^yieriovv  u 

49.0 

T.ftTipaster  

.  )  Maximum..- - 

64 

65 

63 

72 

80 

91 

93 

93 

82 

83 

70 

57 

56 

61 

61 

65 

78 

78 

88 

82 

88 

88 

90 

82 

81 

83 

87 

S3 

92 

92 

97 

79.3 

J.jaliL.u'OwCl  ..»-•••• 

'  Minimum .... 

33 

35 

44 

32 

40 

43 

50 

54 

62 

54 

51 

40 

38 

40 

33 

34 

36 

45 

45 

55 

60 

59 

61 

62 

48 

52 

59 

77 

64 

61 

59 

48.9 

T,flwrrPTlPeville 

•  S  Maximum-.- ■ 

57 

54 

60 

69 

77 

87 

90 

87 

89 

80 

74 

64 

68 

67 

67 

72 

78 

72 

90 

85 

78 

80 

80 

76 

85 

86 

91 

89 

7!) 

86 

92 

77.4 

JjH  W  1CA1V,0  »  i**'-' ■ 

'  Minimum..  •• 

28 

27 

26 

27 

42 

42 

45 

51 

62 

40 

44 

.32 

34 

29 

.32 

43 

45 

42 

34 

52 

58 

59 

56 

48 

49 

53 

56 

66 

61 

54 

56 

44.9 

TjaKoTiOnl    

.  j  Maximum..- - 
(.Minimum 

60 
35 

63 

36 

62 
43 

72 
42 

79 
47 

90 
51 

92 
56 

86 
62 

84 
63 

86 
55 

72 

64 

66 
44 

51 
43 

63 
37 

66 
39 

66 
38 

77 
39 

73 

49 

88 
49 

83 
56 

87 
60 

86 
63 

88 
58 

81 
55 

82 
51 

87 
55 

91 
65 

90 
65 

94 
63 

89 
62 

98 
64 

79.0 

j_jC  L/cfc  livu  +  •••-•• 

61.6 

T  attriot/^Tim        .  .  .  •  • 

.  )  Maximum..-- 
(  Minimum  — 

60 
36 

64 
35 

67 
36 

77 
36 

77 
47 

89 
47 

90 
52 

88 
57 

84 
64 

80 
51 

79 
62 

70 
41 

70 
43 

63 
43 

67 
36 

71 

42 

78 
44 

77 
47 

88 
45 

84 
58 

81 
59 

80 
63 

86 
57 

84 
52 

83 
53 

87 
67 

87 
63 

88 
65 

84 
67 

86 
62 

94 
62 

79.6 

Jjc  w  isiu  wu 

61.0 

T  nok  TTftven  

.  )  Maximum,.- - 
1  Minimum..  -• 

65 
32 

61 
33 

66 
33 

75 
33 

80 
46 

90 
47 

91 
52 

88 
55 

83 
63 

82 
47 

81 
57 

73 
35 

65 
41 

65 
43 

68 
35 

70 

76 

76 
49 

87 
41 

87 
58 

81 
60 

81 
61 

88 
60 

84 
47 

81 
51 

86 
54 

90 
62 

88 
67 

87 
64 

89 
58 

96 
57 

80.0 

XJUVjli.  iILiliTC**»  •••*•'•• 

44   43 

49.3 

Marcus  Hook* 

-  )  Maximum,.- - 

66 

63 

72 

82 

90 

93 

91 

82 

81 

81 

73 

67 

65 

64 

62 

72  73 

84 

86 

86 

87 

84 

80 

78 

86 

90 

93 

95 

93 

99 

96 

81.1 

•  Minimum..  -  - 

46 

48 

46 

52 

57 

63 

65 

65 

62 

62 

49 

47 

40 

42 

45 

42  57 

54 

65 

67 

61 

64 

57 

52 

59 

61 

74 

71 

69 

71 

72 

67.6 

Meadville 

.  )  Maximum..- - 

55 

52 

57 

67 

77 

83 

84 

84 

70 

75 

61 

55 

65 

66 

67 

71   74 

72 

85 

79 

81 

77 

83 

77 

85 

90 

87 

83 

74 

82 

88 

74.4 

'  Minimum.  .-- 

28 

25 

28 

38 

50 

46 

52 

60 

41 

41 

29 

37 

31 

28 

48 

36  43 

37 

56 

59 

60 

52 

39 

46 

50 

69 

68 

69 

49 

64 

67 

45.3 

Midland 

. .  Maximum..-  - 
Minimum..  •• 

55 

52 

58 

67 

76 

83 

85 

84 

77 

77 

71 

64 

62 

68 

70 

72   77 

77 

84 

76 

85 

80 

85 

78 

86 

89 

87 

84 

79 

84 

89 

76.2 

32 

34 

33 

34 

42 

50 

48 

57 

58 

47 

55 

37 

44 

33 

40 

48  47 

50 

48 

59 

63 

61 

54 

45 

52 

65 

61 

69 

60 

58 

56 

49.0 

Montrose 

.  /  Maximum-.-- 
Minimum.. -- 

53 

53 

57 

61 

70 

81 

84 

81 

78 

75 

70 

69 

51 

65 

63 

67  71 

68 

83 

79 

77 

73 

72 

71 

80 

81 

84 

82 

80 

80 

87 

72.1 

29 

29 

32 

35 

45 

51 

58 

61 

58 

45 

45 

33 

32 

46 

37 

35  39 

42 

42 

57 

57 

57 

51 

45 

50 

57 

68 

65 

61 

51 

62 

47.3 

Mount  Pocono 

.  )  Maximum..-- 

54 

50 

52 

55 

70 

85 

77 

82 

75 

76 

75 

67 

50 

60 

55 

56  68 

65 

80 

78 

67 

72 

75 

66 

70 

76 

78 

78 

76 

76 

86 

69.3 

1  Minimum..  -- 

32 

26 

36 

30 

35 

40 

46 

55 

56 

44 

48 

32 

28 

35 

30 

30  34 

42 

40 

55 

56 

62 

52 

43 

40 

50 

54 

60 

50 

49 

60 

43.2 

Muncy  Valley 

.  S  Maximum..- - 

54 

57 

60 

67 

74 

76 

86 

87 

79 

76 

74 

64 

55 

58 

63 

64  73 

68 

72 

76 

79 

78 

78 

79 

81 

84 

82 

83 

80 

83 

89 

73.6 

'  Minimum.. -- 

29 

26 

32 

29 

38 

42 

50 

56 

50 

49 

40 

29 

32 

34 

30 

31,  .38 

45 

48 

44 

56 

53 

59 

48 

49 

51 

57 

56 

54 

56 

67 

44.1 

New  Bloomfield 

.  1  Maximum..- - 
(  Minimum..- - 

60 

61 

63 

73 

79 

90 

91 

82 

84 

83 

77 

68 

64 

62 

68 

68  79 

74 

87 

82 

82 

83 

90 

80 

83 

8" 

89 

91 

90 

90 

95 

79.2 

32 

31 

41 

31 

44 

46 

50 

55 

63 

49 

51 

38 

34 

40 

30 

33  37 

43 

44 

55 

67 

63 

52 

52 

52 

51 

60 

64 

60 

67 

60 

47.6 

New  Castle 

.  \  Maximum..- - 
'  Minimum..  -  ■ 

56 
30 

53 
30 

69 
29 

69 
29 

77 
42 

85 
63 

86 
48 

84 
57 

82 
61 

79 
46 

78 
47 

62 
32 

60 
41 

67 
31 

70 
40 

72 

50 

78 
40 

77 
46 

86 
42 

80 
60 

82 
62 

80 
62 

84 
53 

84 
42 

87 
48 

92 
52 

93 
64 

90 
69 

85 
60 

86 
53 

91 
68 

77. S 

48.0 

Pal  mprton*    

-  1  Maximum,... 
( Minimum  — 

62 
40 

60 
33 

6(1 
40 

69 
42 

78 
42 

87 
48 

89 
54 

80 
65 

76 
62 

79 
51 

71 
53 

62 
41 

46 
36 

61 

38 

63 
36 

64 
33 

75 
38 

73 
49 

85 
43 

83 
61 

78 
59 

73 
62 

78 
68 

76 
51 

80 
53 

82 
56 

86 
63 

87 
70 

86 
66 

86 
64 

92 
62 

75.1 

I  JXl  UJCl  v^A^  .......•■ 

60.6 

Philadelphia* 

.  )  Maximum.... 

62 

64 

59 

72 

78 

86 

90 

82 

80 

77 

75 

67 

55 

64 

62 

60 

72 

70 

84 

84 

84 

82 

75 

74 

78 

82 

87 

89 

89 

88 

94 

76.3 

I  Minimum 

42 

48 

49 

47 

56 

59 

65 

66 

63 

62 

60 

61 

43 

42 

45 

45 

45 

55 

53 

64 

66 

59 

61 

51 

53 

58 

59 

72 

70 

72 

71 

66.6 

Phoenixville 

.  /Maximum.... 
1  Minimum.... 

68 

70 

62 

75 

80 

88 

90 

89 

82 

80 

79 

73 

68 

70 

68 

68 

75 

73 

86 

83 

85 

81 

79 

84 

80 

86 

86 

90 

92 

92 

94 

79.9 

35 

36 

44 

43 

41 

45 

53 

58 

77 

58 

51 

43 

35 

37 

35 

34 

34 

51 

45 

60 

61 

60 

64 

53 

48 

52 

56 

70 

62 

62 

61 

60.6 

Pittsburgh* 

.  j  Maximum.... 

55 

51 

59 

67 

75 

83 

86 

85 

72 

75 

67 

60 

69 

65 

6S 

72 

76 

78 

86 

78 

82 

80 

86 

81 

87 

92 

87 

83 

78 

82 

89 

76.6 

1  Minimum.... 

33 

34 

36 

39 

49 

57 

58 

64 

55 

49 

46 

39 

44 

36 

42 

48 

52 

64 

58 

62 

61 

62 

68 

48 

56 

61 

66 

67 

64 

60 

64 

62.3 

Continued  on  page  i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


May,  1939 


Daily  Temperatures  for  May,   1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton. 

/Maximum... . 

59 

fiO 

60 

71 

77 

88 

90 

90 

80 

80 

81 

79 

64 

61 

63 

64 

72 

72 

86 

86 

83 

86 

82 

82 

80 

84 

86 

87 

89 

86 

92 

78.1 

(  Minimum,. .. 

84 

34 

45 

39 

39 

45 

Ol 

57 

62 

62 

51 

42 

36 

39 

34 

,32 

36 

42 

4.1 

57 

58 

62 

.59 

49 

47 

53 

.59 

67 

60 

.58 

.59 

48.4 

Quakertown . 

(  Maximum,,.. 

(  Minimum.. . . 

61 

62 

59 

69 

76 

86 

89 

84 

79 

78 

75 

66 

60 

62 

62 

62 

73 

71 

84 

87 

82 

79 

72 

73 

79 

81 

85 

87 

88 

86 

93 

75.8 

4U 

36 

42 

42 

41 

46 

54 

56 

61 

54 

49 

42 

35 

37 

32 

30 

32 

50 

44 

59 

61 

57 

61 

49 

47 

52 

64 

68 

65 

60 

64 

49.0 

Reading* 

j  Maximum,, . . 

59 
38 

63 
42 

61 
48 

70 
45 

77 
53 

87 
60 

90 
64 

82 
66 

79 
64 

80 
58 

71 
65 

64 
46 

52 
42 

63 

42 

62 
39 

64 
40 

74 
43 

71 

58 

85 
52 

84 
67 

84 
64 

81 
60 

78 
61 

76 
56 

82 
,52 

84 
60 

87 
62 

87 
72 

88 
71 

86 
68 

93 
72 

76.3 

(  Minimum,. .. 

66.5 

Retreat 

f  Maximum — 

\  Minimum — 
)  Maximum,,.. 

by 

59 

60 

79 

78 

86 

89 

83 

79 

80 

79 

68 

68 

64 

65 

69 

75 

77 

85 

81 

82 

75 

80 

75 

8(1 

84 

85 

84 

83 

77 

89 

76.7 

30 

52 

29 

57 

31 

53 

30 
61 

30 
70 

44 

77 

50 
85 

54 
80 

37 

68 

36 
62 

40 
60 

38 
69 

33 
70 

39 
72 

51 

78 

38 
75 

50 

88 

59 
79 

54 
77 

56 
80 

47 
83 

52 
79 

62 

88 

60 
91 

66 
88 

60 

84 

57 
76 

68 
83 

45  8° 

Ridgwayl 

86 

86 

76 

75.2 

(  Minimum,. . . 

28 

2V 

22 

22 

34 

37 

40 

48 

52 

36 

42 

25 

32 

32 

31 

45 

42 

38 

36 

47 

53 

57 

50 

39 

45 

52 

66 

60 

58 

,52 

49 

41.5 

•"^crautou*  « 

\  Maximum,,. , 

56 
38 

56 
83 

60 
41 

64 
41 

75 
43 

86 
50 

89 
56 

83 
60 

77 
61 

79 

,52 

70 
48 

58 
42 

52 
39 

64 
41 

67 

40 

71 

40 

74 
42 

66 

45 

85 
43 

82 
61 

80 
60 

74 
62 

80 
56 

75 
51 

8J 
55 

85 
58 

87 
6? 

85 
70 

82 
64 

86 
59 

91 
6'> 

74  9 

1  Minimum,... 

60.8 

Selinsgrove... 

)  Maximum,,.. 

61 

62 

62 

72 

78 

88 

88 

84 

82 

80 

78 

68 

62 

63 

65 

66 

73 

70 

85 

76 

81 

77 

84 

80 

80 

84 

85 

87 

86 

85 

92 

76.9 

1  Minimum.. . . 

33 

•iii 

39 

32 

44 

47 

50 

54 

64 

49 

59 

39 

36 

39 

46 

38 

42 

49 

45 

57 

60 

60 

55 

51 

54 

67 

m 

64 

64 

67 

60 

49.7 

Somerset 

j  Maximum,,. . 

•48 
32 

51 
26 

55 
27 

61 

26 

70 
32 

79 
41 

81 
38 

78 
52 

75 
55 

71 
43 

71 

47 

60 

26 

56 
33 

68 
.32 

63 
29 

66 
38 

72 
39 

75 
40 

81 
46 

81 
52 

76 
49 

77 
54 

80 
,50 

83 
46 

8',) 
42 

88 
49 

81 
.52 

77 
64 

75 
,52 

76 
55 

83 
49 

72.2 

i  Minimum.,. . 

42.4 

Springs 

I  Maximum — 

(  Minimum 

48 

50 

63 

60 

69 

77 

80 

79 

68 

71 

64 

58 

46 

55 

60 

64 

70 

78 

82 

76 

78 

74 

81 

82 

85 

85 

8? 

80 

77 

78 

83 

70.7 

32 

28 

28 

28 

32 

40 

44 

53 

47 

47 

48 

28 

32 

30 

30 

31 

38 

48 

45 

55 

53 

,52 

50 

47 

47 

49 

62 

64 

58 

.50 

.59 

43.5 

State  CoUegB. 

)  Maximum,,. . 

57 

57 

62 

70 

75 

85 

87 

83 

79 

79 

68 

65 

58 

62 

65 

70 

77 

72 

86 

84 

80 

79 

84 

76 

82 

87 

87 

85 

81 

83 

89 

75.9 

/  Minimum,. .. 

31 

33 

33 

34 

48 

55 

56 

58 

60 

48 

48 

35 

40 

39 

36 

41 

45 

48 

46 

55 

58 

59 

56 

47 

.50 

58 

64 

66 

64 

58 

64 

49.8 

StroudsburgJ 

(Maximum,,.. 

66 
30 

69 
36 

VI 
42 

76 
40 

78 
49 

88 
63 

89 
54 

86 
68 

87 
68 

85 
62 

73 
51 

65 
39 

64 
35 

65 
32 

61 
31 

68 
35 

76 
36 

78 
37 

84 
34 

85 
49 

88 
68 

74 
60 

76 
54 

78 
49 

79 
46 

86 
60 

87 
68 

85 
69 

86 
62 

87 
65 

84 
62 

78.2 

1  Minimum,. . . 

48.8 

Towanda 

\  Maximum,,.. 

59 

58 

60 

68 

77 

87 

90 

86 

80 

80 

72 

59 

51 

66 

69 

73 

76 

66 

90 

83 

81 

77 

78 

73 

82 

86 

87 

86 

84 

86 

93 

76.2 

t  Minimum,. . . 

31 

27 

32 

29 

42 

41 

48 

63 

64 

42 

48 

36 

34 

37 

32 

37 

42 

47 

33 

53 

58 

59 

56 

48 

47 

55 

.59 

71 

.59 

.55 

56 

46.2 

Uuiontown... 

)  Maximum,,. . 

58 

56 

62 

69 

78 

86 

88 

86 

81 

80 

75 

65 

59 

69 

71 

76 

78 

81 

90 

84 

84 

81 

88 

86 

91 

93 

89 

86 

84 

86 

91 

79.0 

(  Minimum,. . . 

35 

31 

32 

30 

41 

53 

49 

58 

61 

48 

52 

35 

45 

34 

41 

49 

48 

51 

53 

64 

60 

61 

55 

.52 

63 

60 

.59 

71 

66 

68 

.59 

50.6 

Vandergrift*, 

S  Maximum,,.. 

49 

57 

56 

72 

81 

88 

89 

87 

78 

82 

72 

72 

63 

70 

70 

79 

82 

81 

90 

80 

85 

82 

88 

82 

89 

92 

92 

90 

83 

91 

94 

79.5 

(  Minimum,. . . 

33 

31 

31 

32 

43 

51 

49 

67 

46 

43 

34 

41 

33 

36 

49 

47 

47 

50 

59 

.59 

60 

56 

47 

51 

58 

62 

68 

61 

.58 

■58 

48.3* 

Warren 

J  Maximum,,. . 

55 

52 

60 

68 

76 

84 

85 

86 

74 

75 

64 

58 

62 

66 

70 

70 

76 

70 

85 

'H 

78 

78 

80 

811 

87 

90 

89 

84 

75 

82 

89 

75.1 

(  Minimum,. .. 

29 

27 

25 

27 

39 

43 

46 

53 

57 

40 

42 

30 

36 

29 

40 

48 

45 

45 

38 

56 

69 

60 

62 

47 

49 

55 

.59 

68 

61 

53 

.54 

45.5 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

56 

54 

59 

68 

78 

83 

86 

85 

81 

76 

65 

64 

6! 

68 

71 

74 

78 

80 

87 

83 

81 

78 

87 

72 

90 

92 

88 

83 

82 

84 

90 

76.9 

(  Mininuun,. . , 

31 

31 

33 

30 

39 

51 

48 

60 

63 

49 

51 

34 

46 

32 

38 

44 

47 

49 

50 

60 

58 

63 

54 

48 

48 

53 

60 

69 

66 

57 

66 

48.9 

Wellsboro,,  . . 

i  Maximum,,. . 

56 

62 

58 

67 

75 

84 

89 

86 

79 

80 

71 

59 

54 

66 

67 

73 

76 

69 

89 

83 

80 

79 

84 

76 

82 

85 

88 

85 

78 

86 

88 

75.6 

(  Minimum,. . . 

29 

27 

26 

26 

45 

43 

45 

49 

59 

40 

46 

30 

35 

37 

37 

42 

45 

44 

35 

54 

57 

56 

56 

46 

47 

54 

67 

65 

58 

55 

60 

45.3 

West  Chester. 

(  Maximum... . 

59 
3fi 

63 
43 

58 
45 

71 
41 

78 
57 

86 
57 

90 

58 

84 
60 

80 
62 

79 
58 

74 
54 

66 
45 

52 
43 

63 
38 

65 
37 

64 
38 

74 
38 

72 
51 

% 

84 
61 

82 
61 

81 
59 

80 
63 

79 
64 

80 
49 

84 
54 

88 
66 

90 
69 

90 
64 

86 
64 

94 

66 

76.7 

I  Minimum 

52.6 

Wilkes-Barre 

j  Maximum... . 

58 
40 

60 
31 

62 
41 

67 
38 

78 
43 

89 
46 

90 
52 

83 
56 

78 
63 

80 
46 

74 
66 

62 

40 

54 
37 

67 
42 

6/ 
35 

70 
36 

75 
39 

68 
52 

^ 

81 
J7 

84 
60 

76 
61 

82 
59 

75 
48 

84 
52 

88 
58 

88 
60 

86 
70 

84 
63 

86 
66 

93 
57 

76.6 

(  Minimum 

49.4 

Williamspoit,. 

)  Maximum,,. . 

59 

57 

62 

72 

78 

88 

88 

84 

81 

80 

76 

62 

61 

65 

66 

69 

75 

72 

85 

82 

81 

78 

84 

75 

Hi 

85 

87 

86 

85 

86 

93 

76.9 

/  Minimum,. . . 

35 

31 

35 

35 

60 

45 

50 

66 

64 

46 

56 

36 

39 

43 

34 

41 

43 

47 

40 

55 

61 

61 

58 

48 

51 

66 

63 

65 

63 

59 

64 

49.4 

Wllliamstowu, 

)  Maximiun..,, 

58 

60 

60 

72 

77 

81 

90 

85 

79 

77 

76 

65 

60 

64 

63 

66 

74 

78 

85 

80 

89 

82 

83 

83 

82 

86 

85 

90 

85 

84 

90 

77.0 

1  Minimum. ,. . 

32 

35 

38 

40 

46 

59 

64 

64 

58 

49 

57 

38 

.39 

36 

39 

36 

42 

48 

.50 

61 

56 

59 

55 

47 

50 

66 

61 

66 

66 

62 

64 

50.8 

York 

1  Maximum,.  . 

62 
33 

62 
34 

60 
42 

71 
S2 

79 
43 

88 
46 

91 
53 

86 
69 

83 
64 

93 
66 

77 
54 

66 
41 

65 

38 

60 

38 

68 
34 

65 
35 

77 
37 

74 
48 

87 
46 

82 
59 

84 
61 

84 

60 

H9 
61 

86 
57 

80 
50 

86 
63 

89 
64 

90 
71 

90 
63 

90 
60 

95 
58 

79.3 

1  Minimum  ..  . 

50.0 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  ".  '',  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


X    Thermometers  read  in 


PRESSTJKE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  !<ea,  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

a 
S 

i 

be 

1 

1 

3 

1 

is 

• 

It 

as 

a 

Q 

s 

1 

Q 

a 

oi 

P. 

I 

a 

o 

o 

Is 

11 

Erie 

29.98 
29.98 
29.98 
29.99 
29,97 
29.96 

.30.32 
30.30 
30.29 
30.28 
30  29 
30.29 

12 
13 
13 
12 
13 
13 

29.41 
29.41 
29.46 
29.49 
29.43 
■29.38 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

7.3 

7  6 
11.9 

9.2 
10  6 

6,4 

23 

26 
39 
29 
29 
23 

sw. 

SV.'. 

n. 

sw. 
w. 
nw. 

10 

27 

3 

9 

29 
21 

68 
68 
67 
71 
65 
70 

58 
43 
47 
44 
44 
43 

58 
47 
53 
48 
52 
52 

7? 

Harrisburg 

Philadelphia  ... 

Pittsburgh 

Reading 

75 
72 
75 
67 

Scranton 

74 

BIVEK  CONDITIONS 


0! 

So 

£ 

OS 

w 

£ 

tc 

s 

b( 

1 

stations 

Klvcri- 

« 

m 

c 

1 

0) 

c 
h9 

OS 

C 

•e 
% 

•  For  any  flve-rainute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


Port  Jervis,  N.  Y Delaware 

Easton Delaware 

Lehighton  Lehigh 

Wilkcs-Barre Susquehanna  . 

Williamsport Susquehanna   . 

Harrisburg I  Susquehanna. . 

Green.'iboro j  Monongaheln.. 

West  Xewton i  Youghiogheny . 


Lock  No. 4. 
Pittsburgh , 
Midland . . . 


Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


3.0 

2.9 

3 

3 

2 

4 
11 

1 
11 


2.3 

1.7 

3.1 

2.8 

1.4 

3.7 

10.3 

0.2 

10  9 

16.1* 

15.1* 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
SO 
25 
SO 


Pool  stage. 


yp 
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GENERAL  SUBCMART. 

The  month  of  June  was  moderately  warm  and  rainy.  The 
excess  temperature  was  fairly  general  and  uniform  and  accu- 
mulated mostly  during  the  second  week.  The  highest  teinper- 
ature  in  the  State,  101°,  has  been  exceeded  in  ten  Junes  during 
the  last  50  years.  The  low  temperature  was  35°,  while  a  tem- 
perature of  20°  was  recorded  in  June,  1913,  and  freezing  tem- 
peratures have  been  recorded  in  38  Junes  during  the  last  50 
years.  The  rains  were  generally  above  normal  in  the  southern 
portion  of  the  State,  excepting  Dauphin  and  adjoining  counties, 
and  were  mostly  below  normal  in  the  northern  part  of  the 
State.  The  excess  of  about  one-third  of  an  inch  was  chiefly  due 
to  quite  heavy  rains  in  the  southwestern  counties.  Monthly 
amounts  in  excess  of  ten  inches  were  recorded  at  Altoona  and 
Uniontown,  while  amounts  in  excess  of  nine  inches  were  reported 
by  several  stations.  Rains  occurred  chiefly  in  four  periods,  the 
first  two  periods  being  separated  by  thiee  days  from  the  5th  to 
the  7th  inclusive  which  were  practically  free  from  rain.  The 
second  and  third  periods  were  separated  by  the  loth  to  17th 
inclusive  with  only  a  few  light  local  showers,  and  the  third  and 
fourth  periods  were  separated  by  the  24th  to  the  27th  inclusive, 
practically  without  rain.  A  moderate  drought  condition  had 
developed  during  May  in  nearly  all  parts  of  the  State  with  the 
average  rainfall  for  the  month  about  two-fifths  of  the  May  nor- 
mal. The  excess  rains  for  the  month  of  June  merely  counter- 
acted rather  slowly  the  effects  of  that  drought.  Practically  all 
crops  made  a  good  recovery,  excepting  oats,  which  was  per- 
manently stunted  at  the  time  it  should  have  been  producing 
a  proper  growth  of  straw.  Corn  was  in  healthy  condition  but 
grew  rather  slowly  until  after  the  second  period  of  rains.  Pas- 
tures and  meadows  did  not  fullj^  recover  from  the  effects  of  the 
drought  until  the  third  period  of  rains,  after  which  they  were 
mostly  in  good  condition.  Early  potatoes  made  a  good  growth 
and  came  into  bloom  during  the  third  week  and  were  generally 
looking  fair  to  good.  They  were  free  from  insect  damage  and 
with  no  blight  reported.  The  late  crop  was  mostly  planted  by 
that  time  but  was  rather  slow  and  irregular  in  germination. 
Truck  crops  made  a  good  recovery  after  the  third  period  of  rains. 
Several  severe  local  storms  occurred  during  the  month  among 
which  Ephrata  reports  a  thunderstorm  on  the  30th  during  which 
3.74  inches  fell  in  two  hours  and  five  minutes.  Lock  Haven 
reported  a  thunderstorm  on  the  11th  in  which  the  winds  did 
extensive  damage  to  telephone  and  light  wires. 


TEMPERATTJKB. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 
ports of  90  stations,  was  69.9°,  which  is  1.8°  above  the  52-year 
normal  for  June.  The  highest  monthly  mean  was  76.4°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  59.4°  at  Gouldsboro.     Ex- 


tremes of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  101°  at  Mar- 
cus Hook  on  the  16th  to  a  minimum  of  35°  at  (iouldsboro  on 
the  7th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  52°  at 
Coudersport  on  the  7th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observationH  at  171  stations,  was  4.46  inches,  which  is  0.33 
inch  above  the  52-year  normal  for  June.  The  greatest  monthly 
amount  was  10.96  inches  at  Uniontown,  and  the  least  was  0.83 
inch  at  \Vilkes-Barre( river  station).  The  greatest  amount  for 
any  24  consecutive  hours  was  4.02  inches  at  Ephrata  on  the 
30th. 


OBITUARY. 


Mr. 


Mr.  A.  G.  Mountz.  cooperative  observer  at  Bloserville.died  on  .lune  1.  l'J.S9. 
Mountz's  period  of  service  covered  nearly  20  years. 

Mr.  John  J.  Martin,  cooperative  observer  at  Altoona,  since  January  1,  1935,  passed 
away  during  May,  1939. 

COaiPAKATIVE  DATA  FOR  JUNE 


%, 


.'■'r, . 


Year''%U 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Sd 

J3 

^ 

03 

n  a, 

u 

& 

S  o 

t  3 

s  • 

-■£ 

3 

> 
< 

s.a 

C 

Oh  o 

1889... 
1890... 
1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 

1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 
1928... 
1029... 
1930... 
1931... 
1932... 
1933... 
1934 . . . 
1935... 
19.36. . . 
1937... 
19.38... 
1939... 

Period 


68.4 

100 

30 

3.04 

9 

12 

11 

66.7 

95 

33 

5.43 

15 

5 

12 

70.1 

97 

33 

3.42 

9 

12 

11 

68.2 

100 

30 

4.50 

11 

14 

8 

71.8 

99 

40 

5.64 

13 

9 

11 

69.8 

100 

38 

3.12 

9 

10 

11 

69.6 

102 

30 

2.57 

10 

13 

12 

71.4 

104 

32 

3.60 

9 

13 

10 

67.4 

93 

32 

4.64 

11 

10 

11 

64.8 

96 

28 

3.38 

11 

11 

11 

69.6 

100 

33 

2.79 

9 

14 

11 

69.9 

101 

32 

3.51 

9 

13 

11 

69.9 

97 

35 

3.60 

10 

U 

12 

69.1 

103 

32 

3.47 

10 

12 

11 

66.0 

97 

32 

5.97 

13 

11 

12 

63.5 

90 

34 

6.53 

15 

7 

10 

67.9 

96 

32 

4.06 

13 

12 

10 

68.0 

99 

30 

4.39 

13 

11 

10 

69.3 

97 

28 

5.43 

13 

11 

12 

63.6 

98 

30 

4.99 

12 

11 

9 

68.8 

102 

28 

2.36 

7 

19 

9 

68.8 

96 

34 

4.48 

13 

12 

9 

65.4 

95 

32 

4.31 

11 

12 

8 

68.3 

99 

38 

4.71 

12 

12 

10 

65.6 

96 

29 

3.36 

8 

13 

9 

68.2 

99 

20 

2.26 

1 

19 

7 

68.6 

101 

25 

3.71 

9 

16 

8 

65.6 

92 

31 

4.00 

11 

14 

10 

63.7 

89 

28 

6.14 

15 

11 

10 

66.8 

92 

32 

5.38 

14 

12 

11 

66.0 

98 

29 

3.46 

10 

13 

11 

71.2 

102 

32 

3.90 

10 

16 

9 

67.0 

99 

32 

4.97 

13 

12 

11 

70.6 

101 

26 

3.12 

8 

17 

9 

69.5 

96 

30 

5.11 

13 

11 

11 

70.9 

103 

32 

2.73 

9 

16 

9 

65.8 

98 

26 

5.57 

15 

11 

11 

71.9 

104 

29 

3.04 

9 

16 

11 

64.1 

94 

23 

3.63 

12 

13 

10 

63.8 

99 

25 

3.72 

9 

15 

8 

65.5 

93 

.30 

7.96 

17 

9 

9 

67.8 

98 

28 

3.56 

10 

15 

10 

69.1 

100 

22 

4.20 

9 

17 

8 

68.5 

102 

28 

3.71 

9 

16 

8 

68.5 

98 

26 

3.15 

11 

13 

9 

70.9 

107 

28 

2.58 

9 

18 

8 

72.9 

104 

35 

3.64 

9 

17 

9 

67.4 

96 

33 

4.22 

12 

13 

9 

68.5 

100 

33 

3.80 

10 

14 

9 

69.5 

99 

38 

4.37 

12 

13 

9 

67.1 

99 

32 

5.14 

11 

12 

10 

69.9 

101 

35 

4.46 

13 

12 

9 

68.1 

107 

20 

4.13 

11 

13 

10 

7 

13 
7 
8 

10 
9 
5 
7 
9 
8 
5 
6 
7 

7 
7 

13 
8 
9 
7 

10 
2 
9 

10 


6 
6 
9 
7 
6 
5 
7 
4 
8 
5 
8 
3 
7 

7 

12 
5 
5 
6 
8 
4 
4 
8 
7 
8 
8 
9 

7 
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Olimatolog'ical  Data  for  Jvine,   1839 


1 

'•S 

03 

> 

■6 

o 

o 

og 

la 
3 

Temperature 

in  decrees  Fahi. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

Co 

11 

s 

a 
«a 

2 

s 

2 

C3 

1 

o 

-I 

I>1 

'3 

a  si 

"5 
o 

a 
lis 

3  O 

O 

5 

fe-O 

ll 

q 

I'- 

5 

0 

>> 
■a 
3 
0 
0 

Observers 


Allentown 

^  Altooua 

g  Ardmore 

5  Arendtsville 

S  Bedford 

(S  Bethlehem.  

„  Bloomsburg 

«  Carlisle 

g  Uhambersburg.... 

a  Clearfield 

^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

lieorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ■■ 

Hanover 

Uarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster.. 

La  wreuceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

.Muncy  Valley 

Neshamiuy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia ■■••• 

Phila.  Navy  Yard — 

Phcsnixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

•Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shlppensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

VVollsboro 

West  Chester.......  ■•• 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamsport 

Williamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

«■  Chambersville  — 

§  Clairton 

.5  Claysville 

g  Corry 

1^  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora  

O  Ebensburg 

Franklin 

Oreensburg 

areenville 

Grove  City 

Irwin ■• 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

LyeiPDUs 

Meadville 

Midland 

New  Ca.^tle 

Neweil 

PittiVmrgh 

Ri'lgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

rjniontowu 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lake.  Drninage. 


Brie. 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.... 

Adams 

Bedford 

Northampton... 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . .. 
Philadelphia.... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lacka  wanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango.. 

Westmoreland. . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1.616 

350 

700 

1.060 

364 

500 

467 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1.970 

190 

553 

840 

!,  875 

600 

337 

900 

200 

650 

1.694 

2.55 

I.  000 

469 

500 

.580 

50 

1.620 

1,  720 

1,045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1.217 

500 

754 

1,419 

455 

544 

.521 

1,  275 

400 

1,  173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,150 

1,430 

1,665 

1, 172 

762 

2,000 

957 

1,150 

950 

1,256 

1.100 

1,184 

2,02c 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2, 190 

2,680 

1,100 

1,240 

825 

1,180 

1,035 


670 


70.9 
67.3 
71.8 
71.4 
71.0 
73.6 
69.4 
73.2 
72.8 
69.2 
71.2 
69.7 
67.8' 
74.0 
67.0 
72.0 
74.0 
68.0 
59.4' 
73.6 
72.5 
66.8 
73.7 
70.0' 
67.0 
73.0 
68.6 
71.8 
71.8 
71.0 
76.4 
66.8 
59.6 
65  0 
69.8 
70.3 
69.5 
73.2 
72.7 
73.0 
70.6 
69.8 
71.5 
69.1 
70.2 
74.0 
71.4 
68.6 


67.8 
66.4 
72.4 
69.6 
69.6 
70.2 
72.1 
64.5 
71.1 
69.4 
70.8 
70.4 
67.0 
65.4 
72.0 
73.7 
66.2 
67.1 
70.6 
72.0 
69.6 
71.6 
71.6 
63.8 
70.6 
68.5 
72,0 
72.2 
68.8 
71.4 
66.4 


65. 3 
64.7 
72.5 
69.4 
70,6 
67.2 
71.8 


68.8 
69.9 


+1.2 
+0.8 
+  1.5 
+0.8 


+3.0 


+2.1 
+2.8 
+  1,9 
+  1.0 
+  1.6 
+  1.9 
+  4.5 
+2.0 
+  2.6 
+3.8 
+  1.9 
-1.6 
+  2.2 
+2.2 
+0.7 
+  1.1 
+  1.5 
+  1.1 
+2.9 
+2.5 
+  2.0 


+  1.2 
+  1.2 
+3.2 
-2.0 
-0.3 
+0.7 


+  1.6 

+  1.8 
+0.7 
+  1.4 
♦■1.4 
+  1.4 
+  1.7 
+  1.3 
+  1.1 
+  1.6 


+1.8 

+2.0 
+  1.9 
+2.8 


+0.6 
+1.9 
+1.9 
+0.8 
+3.1 
+1.6 


+  1.1 
+1,7 
+1.5 
+3.3 
+2.3 
+  1.2 
+  0.9 
+  2.0 
+4.9 
+3.3 
+2.9 
+2.2 


+  2.2 
+2.8 


+3.3 
-0.9 
+0.7 
+2.3 


+0.1 
+0.8 
+2.4 


+  1.2 
+1.9 


+2.6 

+1.8 


94 
91 
94 
94 
94 
97 
94 
97 
96 
91 
97 
93 
90' 
100 
86 
96 
94 
93 
85' 
93 
98 
90 
92 
95' 
90 
99 
92 
98 
95 
94 
101 
89 
82 


89 
101 


17 
17 
17 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

8t 
17 
17 
17 

9t 

6t 
17 

8t 
17 
17 
17 
17 

8 
17 
17 
17 
16 
11 

It 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
11 
17 
17t 
17 
17 


11 

28 
17 
11 
lit 

lot 

17 
17 

It 
17 
17 
17 

7 

It 
17t 
27 
18 
27 
27 

7t 

7 
17 

7t 

7 
27 

7 
17 

8t 
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27 

It 


7t 
16 
17 
17 
17 

7t 
17 
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5t 

7 
15 

5 

7 

7 

6 

5 

5 

7 

5t 

7 

51 

7 

7 

5 

7 

7 

5 
15 

7 

2t 

6 
15 

7 
5 
71 
7 
6 
7 


5 
7 
1 

It 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

5t 
51 
15 


7 

51 
15 

7 

5 
16 
16 

5 

5 

6 
15 

7T 

5 

5t 
15t 
16 
16 
15 
15 

51 
15 

6t 

6 
14 
16 
15 

41 
15 

51 


2.61 
10.38 
4.60 
4.21 
6.13 
2.58 
2.34 
2.59 
4.02 
5.90 
7.27 
3.24 
2.77 
6.37 
2.74 
3.44 
4.07 
2.30 
1.35 
6.25 
2.44 
2.71 
6.16 
4.62 
4.86 
3  66 
2.57 
2.19 
3.73 
2.62 
3.61 
5.00 
6.65 
2.46 
3.99 
4.45 
2.35 
4.46 
5.69 
4.70 
3.92 
4.35 
4.38 
1.29 
2.77 
3.34 
4.23 
6.16 


2.99 
2.32 
3.88 
1.09 
2.10 
2.87 
4.26 
3.27 
7.17 
6.72 
6.75 
9.38 
3.22 
3.37 
6.46 
7.68 
7.40 
2.64 
6.59 
5.79 
5.36 
6.26 
5.84 
5.69 
9.63 
4.90 
6.90 
5.24 
8.95 
4.99 
2.95 


7.17 
8.39 
10.96 
6.19 
7.20 
4.44 
8.43 


1.73 
4.46 


-1.43 
+6,53 
+0.67 
-0.88 


-1,28 


-1.27 
-0.20 
+  1.29 
+3.07 
-0,85 
-1.57 
+2.11 
-2.22 
-0.23 
-0.32 
-2.13 
-3.16 
+2.24 
-1.16 
-1.14 
+2.95 
+0.60 
+  1.40 
-0.41 
-1.35 
-2.16 


-1.64 
-0.18 
+0.88 
+0.89 
-1.90 
+0.12 


-1..36 
+1.21 
+  1.69 
+1.33 
-0.54 
+0.44 
+0.83 
-2.64 
-1.36 
-0.08 


+1.04 


-0.83 
-1.41 
-0.67 
—2.89 
-1.76 
-1  64 
+0.81 
-1.07 
+2.61 
+  1.97 


+5.08 
-1.59 
-0.84 
+  1.52 
+3.95 
+2.66 
-1.59 
+2,20 
+1.88 
+1.29 
+  1.86 
+0.64 


+4.65 
+0.84 


+0.95 
+5.10 
+  1.18 
-1.43 


+1.153 
+3.20 
+6.24 
+  1.85 
+2  96 
-0,03 


-1.61 
+0.33 


1.01 
3.12 
2.19 
1.44 
2.00 
1.20 
1.17 
0.72 
1.10 
1.90 
2.48 
1.32 
0.75 
4.02 
0.70 
1.21 
1.13 
0.76 
1.02 
2.07 
0.72 
0  60 
2.52 
1.11 
1.83 
1.26 
0.84 
1.09 
0.85 
0.99 
1.00 
1.99 
2.55 
0.92 
1.63 
0.95 
0.69 
1.32 
1.39 
1.99 
1.03 
1.93 
3.01 
0.40 
0.68 
1.67 
0.83 
0.84 


1.19 
1.06 
1.39 
0.46 
0.85 
1.80 
1.07 
0.82 
3.63 
2.80 
1.98 
2.21 
1,10 
1.40 
1.89 
1.92 
2.09 
1.00 
1.63 
1.08 
1.01 
1.22 
1.08 
2.39 
1.85 
1.25 
3.08 
1.36 
1.76 
1.81 
0.86 


0.99 
2.44 
2.73 
1.28 
1.60 
1.25 
1,60 


0.56 
4.02 
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Sb. 

nw. 

w. 
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nw. 

w. 
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nw. 
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s  V. 
sw. 

8. 

nw. 

w. 

e. 

w 

ne. 

e. 

sw. 

sw. 

s. 

se. 

se. 

BW. 


sw. 
w. 


w. 
sw. 


s. 

sw. 


w. 

sw. 

w. 

w. 

w. 

.sw. 

nw. 


John  A.  Fru  k. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J.  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  K.  Miller. 
William  B.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
Wm.  A.  Korer. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B.  Evansha 
Plot.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U,  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.Pennell. 
H.  W.Lowy.  C.E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks. 
C.  P.  Darling, 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co, 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 
Philadi'lphiaSub.  Water  ("o 
J.  Earl   Sneaffer 
New  Jersey  Zinc  Co. 
U.S.  Weather  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
E.  E.  Rarick. 
John  E,  Benner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr,  George  E.  Fisher. 
W.  S.  Guiles. 
State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

George  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

U.S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  8.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E,  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  (ias  <t  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wincman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  G'Uagher. 
Robert  Tross 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  ^ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
r.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
.1.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
ThomM  S.  Knox.  ; 


U.S.  Weather Bure»a. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  norma!  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  vrith  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters,  »,  '',  ',  etc,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-OlBce  addresses  are  as  follows:  of  Lycipous.  Greensburg:  of  Neaiiarainv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manavunk;  of  Dahoga.  Kane,  RFD: 
of  Springs.  Grantsvllle,  Md. ;  of  Altoona.RFD,  (Klttanning  Point)  W,  B .  0.  Philadelphla-9-7.89-1060. 
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D»Uy  Precipitation  for  June.  1988 


Unkiuage  Baiiin 

Day  of  month 

i 

I 

2 

s 

4 

6 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'24 

■25     26 

27 

28 

'29 

80 

81 

2 

Atiaittic  Prninaoe 
AllentownS 

Lehigh      

T. 
1.15 

.04 
.43 

1.06 
.10 

2.00 
.119 
.13 
T. 

T. 
.07 

.04 
.02 

'.'28 
".02 

.05 
.17 
.11 
.15 
.01 
.05 
.07 
.11 
.02 
.06 
.03 

.03 

T. 

.38 

'!63 

'."62 
.17 
.32 

'.'ie 

'[49 
.19 

r 

.62 

.01 

.09 
.41 
.01 

.18 
".■26 
".67 

'iso 

i!98 

'.'38 
.52 
.25 
.13 
.16 

'.'i'i 

1.01 

.18 
.88 
.21 
.56 
.07 
.05 
* 

.02 

i!26 

.05 

.05 
1.21 
.01 
.01 
.06 
1.'24 
.5ii 
.50 
.32 
.42 

.04 

'.'87 

".i(> 

.22 

1.21 

.80 
.69 
.39 
.97 
.09 
.13 

.32 
.15 
.01 
T 

.3) 
.04 
.02 
* 

.03 

'.'36 
.14 

'.■35 

iiso 
't.' 

'.'38 

'.'26 

.77 

'.')7 

T. 
.62 
.48 
.06 

1.44 
.20 
.14 

1.14 
.41 

'!6i 

'.'i4 

".■ib 

.■29 

i.'85 

"!37 
.■27 
.21 
.90 
.42 
.51 
.40 
.06 

.25 
.55 
.26 
.47 
.03 
.43 
.11 
.10 
.21 
.59 
.89 
1.17 

2.51 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lo\yor  Susq 

T. 

'  .02 
T. 

10.88 

't.' 

".•ito 

■i',' 

.05 

'  '.■21 

••■• 

2.08 

Ardiiioro'' 

An-udtsville- 

Biikor  s  Suuuiiit. .. 
BiiMKiiKlel 

4.60 
4.21 

.10 
".'63 

';63 

5.68 

Middle  Susq 

Juniata      

.06 

■••• 

.38 

'.■33 
.81 

.37 

'.'86 
.82 
.02 

.50 

".26 

.61 

6.89 

.13 

6.18 

Bellefonte 

Berwindalot 

Bothlehem 

Bloomsburtt 

W.Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lehigh 

Susiiuehanna 

Lower  Susq  

'.'i« 

* 
.61 

8.61 

•  .  .  . 

.20 

''i'.' 

6.11 
2.58 
2.84 

Buffalo  MilK- 

1.00 
.19 
.03 
.06 
.65 
.06 

.08 
.20 

.60 
T. 

.07 

T.' 

.10 
.16 

.20 
T. 

T.' 
.10 

.42 
.03 

't'.' 

.12 
.22 
.02 
.40 

1.9a 
.35 

'ioi 

.04 

.20 

.23 
.38 
.70 
.11 

2.48 
.33 

.14 
.09 

'^28 
.22 

.33 
1.32 

.25 
.05 

i.'oi 

'!64 

.58 
.40 
.07 

'!34 
.35 

.46 
.25 

.26 
.32 
.06 
.50 
.98 
53 

'.'69 
.30 
.36 

.84 
.40 
.16 
.32 
1.10 
.50 

.... 

.84 
.02 

.19 
.10 
.41 

.24 

.39 
.20 

.. .. 

4.97 

Carlisle 

Lower  Su.sq 

\V.  Br.  Susq 

Susquehanna  ... 

Potomac 

VV    Br   Susq 

T. 
.17 

T. 

2.69 

Carter  CampI 

Center  HaU 

Chambersburg-'.... 
rinnrHeld- 

.... 

2.89 

.18 
.12 
.07 

.26 
.03 

T.' 

.14 

.05 

1.02 

T.' 

§ 

.16 

.26 
.17 

.03 
.06 

.05 
1.90 

.56 
.33 

4.02 
5.90 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill     .  . . . 

T.' 

.34 
.06 

't. 

,19 
.24 

. . . . 

.... 

7.27 

Colebrook 

.04 

3.24 

Conshohocken 

Co^'ington- 

uoylestown 

Driftwood!      

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Middle  Susq 

T." 

'  ."62 
.03 
.05 
.15 
.07 

■.'67 
.05 
T. 

T.' 

.61 
.01 

'!i6 

.06 

'.'oe 

.10 
.10 

'.'65 

.07 

'!62 
.11 

.05 
.05 
.06 
.08 

'!68 
.09 
.02 

.08 
.05 
.06 
.18 
.07 
.02 

'."■24 
.17 
.03 
.20 
.35 
OS 

".05 

r.' 

.09 
.68 

'M6 
'!2i 

'!69 
■.■55 

'tV 

'.'63 
.25 
.08 

'.'25 
.15 
.03 

.15 
T. 
.05 
.11 

".01 

'.'ie 

.09 

.27 

.06 

T. 

.99 

,11 

.50 

.06 
.46 

".26 

't'.' 

.02 
.65 

[32 
.14 

.40 

'[69 

.23 
.07 

'.'66 

.34 
1.75 
T. 

'!i9 
.34 

.38 

'.'75 
.17 
.72 

'!69 
.24 
T. 

".■^ 

.19 
.21 

,43 

".SO 
.35 
.26 
.27 

".SO 

.64 

.'is 

.12 
.03 

♦ 
.10 

;69 

'!23 
.31 
.14 

.45 

.83 
2.11 

.15 

05 

.05 
.48 

'/20 
.10 
.■25 
■24 

.0^7 
.27 
.01 

't. 

.■2:i 
.16 
.16 

,03 
,15 
,54 

■r'. 

.43 

'166 
.79 
.54 

'.'38 
'!l7 

T.' 

.02 
.01 
.59 

.'30 
.■29 

32 
.12 

14 
.32 

".V? 

';49 
.07 
.10 
.03 
.14 

1.11 

.15 
.02 
.11 
.27 
.35 
.12 

'^28 
.19 
10 
.64 

1.43 
1.09 
.24 
.30 
.25 
.07 
.03 
.45 
.21 
.40 

''i8 
.20 
.08 
.20 
.85 
.35 
.24 

.15 
.01 
09 

.10 

'.'is 
r. 

'[6^2 

'.'63 

''68 

'!i6 

■r'. 
't.' 

'!55 

'!i6 

.08 

!i6 

'.'i5 

'.'63 

.06 

..38 
.■25 

'.'ig 
i.tti 

.32 
.03 
.16 
.04 
.01 
.88 

'.'55 

'.'i7 

T. 

'!25 

"!64 
.63 

'.'58 
.43 
.39 

'!66 
04 
.27 
.06 
T. 

.15 
.12 
.'23 
.12 
.■22 
.■23 
.49 
4.02 

'[46 
1.76 

.85 
.12 
.30 
.76 
.08 

.07 

1.60 

.19 

.60 

.64 

.10 

.17 

.■20 

T. 

1.83 

.41 

.44 

73 

:.'.'.' 

1.96 
4.00 
1.85 

.03 
.23 

'!25 
.72 
.70 
.06 

1.21 
.47 
.31 
.20 

1.02 

2.18 
.39 
.29 
.46 
.25 

2.52 
.05 

'.'41 
.01 
.38 
.46 
.70 
.20 

1.09 
.83 
1" 

.23 
.23 

'!66 
1.78 

'.'65 
.31 
.30 
.10 

1.56 
.07 
T. 

'.'26 
.■28 
.08 

2-20 
.32 

T.' 
T. 

'!i4 

2.73 

T. 

'f." 
T. 

T.' 

't',' 

'  ."6i 

3.66 

Emporium 

English  Centert... 

VV.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'6i 

".■20 

tV 

T. 
.11 

2.77 
1  43 

•■•• 

't. 

•••■ 

6.37 

Frederic  ksville  2... 
Freeland^ 

3.05 
2.74 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

T. 

't.' 
'.'oi 

.14 

.10 

T. 

T. 

'.'08 

3  98 

George  School 

Gettysburg 

GlrardvilleS 

Gordon 

Gouldsboro^ 

.02 

T. 

'.'ii 

3.44 
4  07 

.... 

1.60 
2.30 
1.35 

Graterford 

Schuylkill 

Lower  Su.sq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq .... . 

'.'6i 

.0-2 

.33 

•2.46 

.06 
.28 
.04 

T.' 
.52 
.32 
.26 
1.04 
T. 
.06 
.07 

T.' 

'!62 

".69 
T. 

•r 
't'.' 

".69 

T. 

'1'. 
i". 

.07 
.62 

.17 
.14 
.02 

2  .'66 
1'. 

't.' 

.39 

'.'ii 

.85 
'.'34 

".bi 

.03 

'."76 
.06 
.01 

'."29 
.37 

'!74 
.28 
.02 
.27 
.03 
.22 
.17 

'1'. 
.86 
.37 
.66 

.05 
1.42 

'.'69 

'■r'.' 

.15 

't.' 

.43 

.40 
.68 
.37 

4.57 

Hanover 

6  25 

Harrisburg^I ' 

. . . . 

','•24 

'.'63 

.18 
'!23 

2  44 

.03 

't.' 

.04 

•••• 

'.'i6 

.02 
.05 
.04 
T. 

2  71 

HoU.sterville,-' 

3  79 

Holtwood2 

T. 

T. 

.09 
.50 

6  16 

Tuniata 

Lower  Susq 

I'otomac 

VV.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

T. 

.18 

tV 

.08 
.02 

.58 

4  62 

Hunt^dalet 

Hyndman^ 

t'.' 

3.41 
7.18 

Kylertown^**' 

Lakeville^ 

. . . . 

.51 

.21 

't.' 

.05 

.01 

T. 

.04 

.30 

.09 

.20 

.26 

.84 

.03 

.64 
.17 

.48 

':52 

.69 
.93 

'!6i 

.32 

■.'i3 

.40 
.10 
.12 
.86 
.22 

4.86 
2  60 

Lancaster          .... 

3  65 

LansfordS 

2  98 

Lawrenceville 

N.Br.  Su.sq 

Lower  Susq 

Lehigh 

".46 

T.' 
T. 
.13 
T. 
.31 

.18 

.60 

i!i9 

.10 

■.'63 

'.'ie 
'.'si 
'.■55 

T. 

T. 

T. 

.13 

.04 

.07 

.09 
.10 
.20 
.03 
.12 

.... 

T.' 

.05 

.36 

'!62 

'.'6i 

'!26 
.06 
.15 

T. 
.18 

'.'62 

.40 
.28 

.68 

i!i6 

.65 
.99 
.38 

.51 

.50 

.64 

1.67 

2.85 

'.'47 

1.99 
.38 

2.30 
.'28 
.9? 
T, 

1.51 
.95 
.06 
.88 
.36 

.18 

.19 

.80 

1.24 

1.39 

1.64 

.16 

.11 

.06 

.33 

:::: 

2.57 
2  19 

Lehighton2 

2.73 

Lewistown 

Middle  Susq 

VV.  Br.  Susq 

.16 
.01 
T. 

'.'6i 

.34 
.02 
.01 

..50 
.01 
.27 

* 
.34 

'!i4 

'!23 
.09 

'.'•70 
1.01 

'.'63 
.31 
.34 

T. 
.10 

-.13 

.08 
.41 

3  73 

Lock  Haven 

03 

2  62 

Mapleton  Depot^  . . 

.18 

.92 
.35 
.63 

•••■ 

'1'. 

't.' 

2  99 

Marcus  Hook 

Lower  Del 

Juniata 

T. 

3.61 

Martinsburg2 

'.'65 

.04 
.25 

'  .'(>6 

".25 
.16 
.20 

't. 

.08 
.01 

't.' 

.08 
.10 

'."ie 
.12 

.06 

.57 

.80 

5.93 

Matamoras2 

Mauch  Chunk.     .. 

Upper  Del 

Lehigh 

.30 

2.79 
3  81 

Mc(/onneilsburg-' . . 

.51 
.05 
.02 
.83 
.35 

'^64 

.24 
.06 

'!27 

1.90 
.08 
.15 
.10 
.13 



.35 

9  00 

Millersburgt 

Lower  Susq 

N.  lir.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

Juniata 

.09 
.48 
.02 

".ii 

.10 

!62 

2.03 

l«illyillet 

1  80 

LOO 
.18 
T. 
.17 
.02 
.14 
.16 
.17 

.03 

'!62 

.05 
.10 

'^23 
T. 
.04 
.13 
.33 
T. 
T. 
.04 

.08 
T. 
15 
.14 
.06 
.12 
.18 
.04 
.41 
.11 

!65 

.06 

T.' 
.17 

.04 

'.'25 

']ii 

'."22 

.63 

.12 

.20 

.12 

.48 

T. 

.15 

.62 

T. 

.08 

.04 
.28 

"33 
.37 
.33 

5'i 

.15 
.04 

'.'65 

. . . . 

.... 

.42 

■'25 
.17 
T. 

'.'62 
.20 
.20 
T. 
.14 

.36 
.33 

6.00 
2.03 
5  65 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Mt.  Uniont 

2!9i 
.31 
.79 

[86 

'.'66 

,90 
.02 

.20 
.38 

uio 

.18 
« 

T. 
.60 

.20 
.69 

'.'79 
.62 
4: 

.82 

.05 

.66 
.30 
.06 
2.17 
.27 

.88 
.29 
..TO 
,07 
.21 
1.39 

'.'44 

.68 

2.01 

'.'i4 

'.'63 
.03 
.64 
.10 
.60 
.34 

.42 

'.'■22 
T. 

't. 

.52 
.18 

.03 

.05 
T. 

.02 

','i6 

T, 

.65 

.41 

.31 

.02 

.14 

3  13 

Muncy  Valley 

Myerstown2 

Neshaminy  Falls^. 

T. 
T. 

"t." 

2.46 
1.25 
3.99 

New  Bloomfield. . . 

4.45 

New  Park 

't. 

T. 

■;63 

.04 

6.90 

Newport^ 

'.'64 

'los 

3.28 
2.77 

2.58 
2  35 

New  Tripoli 

Orwlgsbnrg^ 

PaUnertonS 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lehigh. 

r. 

Paupack2 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Sohuylkill 

.2-2 
.07 
.28 
.10 

.01 
.01 
.25 
.02 

!i3 

".m 

'.'64 

'.'ii 

T. 
T. 

.48 

".■28 
.13 
.08 

3.15 

Philadelphia:!.  ... 

.57 

'!i4 

.15 
.36 

.09 
..56 
.07 

i.'63 

.30 
.58 
.47 
.08 

'.'i2 

.06 

.35 

1.10 

.27 

.17 
.17 

.18 

f. 

'166 

T. 
T. 
T. 

'.'20 

.05 

.05 
.08 
.07 

.11 

.30 
.02 
T. 
.34 

'.03 

4.45 

Phila.  Navy  Yards 
Phila.-P'nt  Breeze. 

i!99 

5.69 
4.72 

Phoenix  ville 

Pine  Grove 

4.70 
1.78 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

.13 

2.93 
3.92 

Potts  town  2 

Pottsville2 

Quakertown 

Schuylkill 

Lower  Del 

']6i 

.07 

'!62 

.11 
.12 
.14 
.11 
.01 
.07 
.05 

'165 
T. 

.07 
.'08 

.'ii 

'■'r'.' 
.02 

.18 

';64 
.02 

.48 
.26 
.50 

.10 
.02 

■.'62 

'!6i 

.12 

'[12 
.55 

'.'ie 

.13 
.31 

.61 
1.93 
.04 
.45 
.19 
.13 

" 

■;2i 

.42 
1.58 
'1'. 

.02 
.18 
.12 

'124 
.03 
.08 

.34 
.24 
.01 
.13 
.04 
.14 
.10 

••■• 

".6b 
T. 

.05 

T. 

T. 

.62 

.04 

.01 

.44 



'.'io 

.14 

■!6i 

T. 

.02 

1.42 

2 166 
.52 
.47 
.40 

.68 

3.32 
4.36 
4  .38 

Readingji 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

T. 

Renovo2 

. . . . 

2.37 
1  64 

Retreat 

N.  Br.  Su.sq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

'.'36 

;6i 

Scrantonti 

T 

'!65 

T. 

.10 

.06 

T. 

1.29 

Sellngsgrove 

2.77 

Continued  on  page  34 
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Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

■! 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SI 

AUaniic  Drainage 
(continued) 

SellersvilleJ 

Shade  Gap! 

Shawmout 

dhippeusburg 

State  College 

rftroudsburg^ 

8unbury2 

Susquehanna^ 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro 


Wernersville^ .  [nr] 

Westchester 

Westgrove^........ 

Wilkes-Barre<5  *••• 

Wilkes-Barre^l 

WiUiamsport 

Willlamstown 

York 

YorkHaven^ 

Zionsville..(near). 

Trenton.  N.  J'l 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^ 

Beaver  Falls  2 

Blairsville^ 

Bradford... 

Brookville* 

Buckstownt 

Butler^ 

Chambersville 

Clairton* 

Clarion  2 

Claysville... 

Confluence''     .  .     • 

Connellsville  •^ 

Coraopolis^ 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebeusburg 

Franklin^. 

Greensboro^ 


Greensburg 

Greeuville 

Grove  City 

Irwiu 

lohnstown....  ■■• 
Kane  Forest  Stall II. 

Kregar" — ■ 

Lake  Lynn  ■^ 

Liuesville'' 

Lock  No.  i^ 

Lock  No.  52 

Lyciupus... 

Marienvillel 

McKeesport^ 

Meadville^ 

Mercert 

Midland.. 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon.. 

Natrona^ 

New  Castle 

Newell* 


Parkers  Landing*, 

Pennline* 

Pittsburgh^ti..  ... 
Punxsutawney '.. 

Ridgway2 

Rochester! 

Saltsburg2 

Seward* 

Sharou* 

Sharps  ville* 

Smethport* 

.^omorset ■ 

Springs 

Titusvillel 

Union  Cityl 

Oniontown 

Unity  Reservoir.. 

Vandergrift^ 

Warren* 

Waynesburg 

Westford* 

West  Newton*  — 
Lake  Drainage. 

Eriejl 

Raymondt 


Lower  Del 

"36 
T.' 

.44 
.03 
.80 
.15 

'!67 

.09 
.09 
.15 
.06 

.09 

* 

■.'23 

.10 

■■*■ 

't.' 

.52 
.01 
.02 
.79 

.24 
T. 

2.01 

.06 
.61 
.10 
.22 

.03 

.01 

1.16 

.09 

1.13 

.26 
.11 
.20 
.25 
•84 

.33 
.77 
.15 
.45 
.63 

,01 

.10 
.49 
.05 
.33 
.77 

.13 
.13 
.46 
.83 
.38 

4.09 

Middle  Susq 

1.82 

'.'io 

.24 

.20 

'!78 
.37 

.71 

".i)b 
T. 

6,72 

Schuylkill 

.35 
.28 
T. 

3.34 

lower  Susq 

4.23 

W.Br.  SusQ 

Upper  Del 

.68 

6.16 

.11 

't'.' 

.05 

.04 
.09 
.27 

't.' 

.26 

'!i9 
.05 
.03 

T. 

.07 
.16 
.27 
.04 
,06 
,61 
.19 
.02 
.15 
.10 
.03 
1.30 
,48 
,22 

T. 

't.' 

'.'02 
"m 
'.'63 

.17 

,77 
.30 

"m 

.19 

".\i 

.38 
.03 
1.03 
.15 
.11 
.13 
.18 

.03 
,07 
.07 
.20 
.10 

'.'is 

.05 
.10 
.04 
.08 
.05 
.0:1 
.08 
.12 
.13 

.86 
1.84 
.42 
.05 
.09 
.15 
.33 
.02 

.04 
'^07 

•••• 

.15 
.42 

T. 
T. 

.06 

'."63 

't.' 

.06 

'!02 

"Ai 
't.' 

T. 
.11 

.61 
.62 
.03 

.03 

.23 
.46 

't.' 

'.'93 
.03 
.13 
.11 

.30 

T, 

.03 

.10 

.08 

Ai 
'.36 

.51 
.95 

■!52 

'!i9 
.15 

.28 
.69 
.18 

i!65 

.90 
1.39 

'!6i 

'.'is 

.44 

".iii 

.09 

T. 

"!24 
T. 

.49 

.05 

't'.' 

'f.' 

.10 
.01 
.33 
.05 
.02 

T. 
.47 

'ios 

't'.' 

.33 
.08 
.06 
.30 
.27 

T.' 

".'22 

•••• 

.... 

't. 

.24 

.04 
.19 
1.19 
.31 
.21 

.04 
.19 
.48 
.28 

1.60 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

3.36 
2.99 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.05 
'.'62 

2.11 
2.32 

1.63 

Lower  Del 

. . .. 

T. 

't.' 

.27 
.58 

'!37 
.34 
.25 
.18 
.50 
.10 

"!62 
.27 

.61 

2.75 

.10 

't.' 

.19 
.42 

''85 
[43 

i'66 
'.'67 

.17 

'.'i7 

.03 

't.' 

.29 
.96 
.03 
.10 
.63 
.32 

'[45 
T. 

.07 
,59 

.67 

* 

't,' 

.05 
.49 

'.'si 

1.02 
T. 
.25 
T, 
.60 

'  .'25 
'ifli 

't'.' 

.60 
.74 
.24 
.3? 
.33 
.03 
.23 

■;64 

.19 
.82 

.41 

.17 

T. 

T. 

.01 

.04 

.21 

.26 

'!24 

.62 

.47 
.29 

■!i2 

.30 
.11 
,44 
.30 
.19 
.42 

1.33 
.68 
.56 
.40 
T, 
.27 
.57 
.30 
.58 
.05 

1.19 

.45 
.28 
.30 
.75 
.58 
.12 
.35 
1.30 
,02 
.88 
.68 
.67 
.08 
.78 

'.'63 
.41 
.62 
.29 
.59 
.50 
.78 

.62 
.01 
.36 
.33 
.02 
.09 
.62 
.40 

';i5 

'iso 

.80 
.05 

■.■75 
.60 
.22 

iiie 

.05 
.52 

T. 

.12 
.54 
.06 

".ilk 

.10 
.09 
.24 
.37 
.02 

.23 
.04 
.22 
.08 
.21 
.20 
.13 
.08 
.16 
.12 
.07 
.88 
.43 
.13 
.18 
.34 
.82 
.02 
.10 
.18 
.09 
.66 

.10 
.12 
.16 
.06 
.06 
.22 
.12 
1,26 
.10 
.10 
.12 
.14 
.10 
.18 
.08 
.23 
.07 
.24 
.08 
.07 
.08 
.06 

.06 
.17 
.08 
.11 
,07 
.03 
.14 
.12 

■.'26 

'.'\b 
.15 

■."26 
.11 
.15 
.01 
.06 
.24 
.27 

.09 
.08 

".n 

.11 

'!i6 

.06 
.06 
.08 

'!66 

T. 

.10 
.01 
.04 

'!62 

.03 

'.'is 

.02 
T. 
.04 
.06 

".'68 
.01 

'.'06 

!08 
.01 

T. 
.02 

'.'24 

".iib 
.04 

'.'ii 
!i7 

!63 
.07 

't. 

'.'63 
'lei 

1,16 
2.72 
1.00 

'.'fri 
'.'96 

1.40 
1.02 
.27 
1.11 
1.20 

.53 
.05 
.33 
.63 
1.01 
.18 

'.'08 

".hh 

.61 

".ilk 

.26 
T. 

".hi 
'.'so 

'!i2 

.06 

".'\\ 
".i\ 

.63 
.40 

.; 
.57 
1.49 
T. 
.22 
.04 

.51 
.43 

.13 

.22 

T 

T. 

.19 

.20 

.46 

.27 

t'.' 

.40 
.67 

1.14 
.70 
.14 
.24 

2.47 
.08 
.08 
.23 
.60 
.94 
.90 
.10 
.20 

.  .  .  . 

.40 

't. 

3.»S 

Lower  Del 

6.65 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

".b% 

iiso 
i". 

T.' 

.04 
.05 

'.'06 
.59 
,10 
.02 
.05 

.07 
.20 
.15 
.12 
.56 
.82 
1.90 
.25 

.30 
.96 
.14 

.85 
.82 

".bb 
.02 

'.'84 
.01 
.93 
.20 
.32 

'f.' 

.02 

1.09 
0.83 

W.  Br.  Susq 

'1'. 

.05 

1.07 

i;94 
T. 

'[67 
.04 
T. 
.62 
.47 
.50 
.10 
.42 
.03 
,82 

'.'ie 

.09 

't.' 

't.' 

,64 
.79 
.06 

'!62 

.19 

.24 
.04 
.08 
.05 

'!29 
.01 
.19 
.31 

2;2i 
1.60 
.15 
.17 
,41 
.43 
.09 
,97 
.07 
.70 

'^39 

.39 

.85 
.07 
.04 
.20 
.20 
4.00 

.20 
,39 
.46 
.63 
.06 
.24 
,18 
1.01 
.59 
.09 
.40 
.66 
.49 
.29 

':66 

1.11 
.39 
.41 
.69 
T 
.67 

.49 

1.06 
.25 
.92 
.58 

1.79 
.68 
.42 
,04 
.98 
.07 

1.85 
.05 
.14 

1.02 

't.' 

.12 
.33 
.12 
.48 
.95 

.12 
.49 
,17 
.16 
.21 
.20 
.09 
.47 

'!«» 
.24 
64 
.47 

■.■55 
.67 

1.60 
.62 
.76 
.46 
.83 

T. 

.05 

.... 
.... 

2.10 
2.87 

4  26 

Lower  Susq 

■;47 

'.'63 
■!45 

2.58 

Schuylkill 

,06 

4.85 

Lower  Del 

.30 

i'ii 

.03 
.01 

.95 
.49 
1.11 
.02 
.27 

'!62 
.15 
T. 
.16 
.18 
,21 
.46 
.69 
.14 
.15 
.29 
.01 

';i2 

.60 
,63 

'.'12 

".kb 
1.81 
.64 
.05 
1.66 
.82 
.43 

';99 
.02 

'.'os 

1.02 
.21 
.65 
.06 
.60 

.03 

■.'67 
.55 
.54 

'.'95 
1.16 

','65 
.09 
.67 
.02 

!i6 

.13 
.13 

".'h 

.26 
.25 
.93 

T. 

't.' 

.31 
.90 
.63 

'.'63 
.31 
.36 

'.'26 

T. 

T. 

'!i2 

'.'io 

.21 

"a2 
.08 
.02 

.77 
.35 
.09 
.10 
,04 
.58 

".iyi 

.04 
.02 

't,' 

.52 

T, 

.04 

.66 

.05 

T, 

.17 

'!63 

T. 

.08 

.24 

.24 

.21 

'.'44 
.05 

'!68 
.05 
.02 
.05 
.36 
.14 

".'49 

'!42 
.36 
.03 
.76 

.12 
.19 

6,56 

Allegheny 

Beaver 

'/23 

5,08 
7,02 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

5.25 
3.60 

T. 

.02 
.67 
,80 
.07 
1.98 

i!28 

.21 

1.44 

1.40 

3  27 

Allegheny 

.33 
.09 
1.16 
.80 
.18 
.76 

5.89 

7.17 

Allegheny 

— 

6.72 

6.75 

Allegheny 

.43 
,53 

.87 

1.09 

.42 

.13 

2.79 

Qjiio             

.05 

r.' 

.15 

T.' 

9.38 

Youghiogheny  . . 
Monongahela. . . . 

T. 

T. 

.06 

.15 

.04 

.14 

T 

'!63 

.32 
.03 

.04 
.11 

"A'i 
,02 
.02 

'  .'62 

'.17 
.64 
T. 

'ira 
'.'23 

T. 
.24 
T. 
.02 

T. 
.12 

'Ab 
.25 

'.'en 

.05 

"A2 

.33 
.05 
T. 

';69 

'.'69 
T. 

.38 

".2b 
.35 

.21 
.14 

't, 

T. 

't.' 
".in 

t' 

'.'29 

't,' 

T. 

.20 

';66 

'!i6 

".•2b 
.23 

■.'62 

'.'ie 
.01 

9.11 
6.60 

Ohio      

.02 
.12 

4.69 

3.22 

AUftfirhpnv         ... 

8.37 

Conemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh . 

T. 
.06 
.15 
.02 

.19 
,12 

.38 
.60 
,02 
.69 

,27 
■1', 
.16 
.11 
.76 
.01 
.19 
1.06 

'.'i'i 

,21 
,25 
.06 
,02 
.01 

'.M 
.25 
.12 
.22 
•.18 
.25 

.26 

'iio 

.16 
.04 
.26 
,12 
,15 

'.'64 

.19 

.65 

,09 

.07 

T 

,44 

,25 
1.07 
.88 
.47 
.19 
T. 
.77 
.77 

^26 

.30 

1.70 

.15 

'."63 

1.14 

.52 

.03 
1,00 
,60 
45 
.18 

'.'62 
.51 
.01 
T. 
2.08 
.10 
.21 

T.' 

.06 
.52 
,37 
.14 
1.00 
1,82 

.13 
,95 

1.01 
.14 
.16 
,05 
.02 
.63 

1.50 
.87 

1.29 
.50 
.04 
.44 

1.25 
.03 
.44 
.32 

.74 
1.29 
.35 
.07 
,03 

,02 

'!67 
.53 
.53 

.16 

.08 

.33 

T. 

.02 

.11 

.41 

.47 

.46 

.11 

.35 

.02 

.04 

.18 

.41 

'.'59 
T, 
,41 
T, 
.05 

.78 

.'si 

.86 

'!i4 
.25 

■."55 
.73 
.14 
.10 

'!67 
.03 

'!52 

'.'42 
T. 

.01 

.09 

.56 
.55 
.61 
1.32 
.14 
.04 

.21 

'!58 
.07 
.31 
.22 

.87 
03 

.47 

1.92 

.29 

.20 

'!85 

1.06 

6.46 

7.68 

.10 

.89 
.14 

.89 

.12 
.20 
.03 
.13 
.07 
.81 
.56 
.70 
.95 
.60 
2.00 
.29 
.80 
.22 
.65 

".ill 
1.86 
.12 
.44 
.01 
.65 

.46 
1.88 
.10 
,39 
,29 

UM 
1.81 

"iss 

■;7i 

.05 
.07 

* 

.33 
.13 

i!25 
.52 
.65 
.70 

.05 
.10 

5.03 

7.40 
2,.'i4 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

.02 

T. 
T. 

.02 
.24 
.01 

8.87 

1.01 

1,08 

,92 

1.00 

.47 

.06 

6,59 
5.79 

.04 

1.22 

.38 

.26 
.08 
.69 
.60 
.57 
.33 

"."i« 

.06 
.35 
.67 
.18 

.W 
.0?< 
.27 
.10 
.02 
1.76 

T. 

'!28 
.03 

'.'39 
.13 
.69 

'.'6i 

.13 
.69 
.52 
.38 
.22 

'!84 

";64 

.04 
.43 

5.36 

Monongahela — 
Conemaugh 

6,25 

5.84 
5.69 

Youghiogheny... 

..30 

.01 

.04 

1.36 

.40 
.43 

■;98 

.27 
1.12 

7.19 

'.'io 

.20 
.19 
T. 

'.'65 

8.27 

Beaver 

Monongahela... . 

.32 

8.91 
6.89 

Allegheny 

Conemaugh 

.12 
1.00 
.47 
.02 
.42 
.47 
.19 
T, 
.97 
.75 
1.36 
.96 

.42 

.20 
.68 

7.00 

9.63 

3.38 

Monongahela  . . . 
Aiiporhenv    

T. 

'.'49 

'[25 

'.'io 

.17 
.10 
.50 
.38 

'.'06 

1.75 

"io 

3.08 
.22 

2,. 53 

6.77 
4.90 

Ohio 

Qjjio         

.05 

.64 

,04 

.07 

T. 

.06 

.04 

T. 

■;63 

3.80 
6.90 

Allegheny 

6.23 
6.86 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

.83 
..32 
.96 

.48 

't.' 

.08 
.02 
.06 
.45 
,38 

\.\h 

.05 
.48 
,49 
.05 
,07 
.43 
.11 
.28 
,75 

i!75 
1.25 

.06 

't'.' 

T, 

..55 

.20 

1.35 

.02 

\'.k\ 
.90 

''so 

.41 
.18 

'.'os 

'!99 
2.44 

2. '73 
1.10 

.56 

i'64 

5.65 

T. 

i  .'ei 

T. 

■;46 

';i7 
'!6i 

.03 

'.'12 

tV 

'!66 

T. 

'.'is 
't'.' 

T, 

.13 
.34 

.18 

.22 

.26 

.92 

.05 

.82 

'I'. 

,03 

';64 

'.'37 

1.05 
.60 
.12 

1.33 
.32 
.38 
.03 
.75 
.10 
T. 

5.24 
8.96 

3.43 

5. 59 
4.99 

'.'oi 

. . . . 

i!76 

4.44 

.15 
.85 
.14 

2.95 

Ohio 

.20 
.01 

6.75 

Conemaugh 

6.13 
5.62 

Beaver 

Beaver  

".(ih 

't." 

';46 

2.17 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Genesee 

.08 
.30 

'.'69 
.06 
.06 

"Ah 

T. 

.99 
.54 

.19 
.37 
.08 
.08 

'los 

..38 

.29 

1.00 

1.33 

2,15 

.29 

.37 

iieo 

"Ab 
.40 

.08 
.17 
.17 

'!ii 

1.28 
1.49 

'.",58 
1.20 
T. 

.01 

7.17 
8.39 
8.90 
4.64 
10.96 
6.19 
7.20 
4.44 
8.43 
5.47 
7.55 

1.78 
2.33 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hoore  ending  at  the  time 
of  Observation       iFIrst^order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  21-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      *  Precipitation  measured 

in  the  morX ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       4    Precipitation  for  period,  noon  to  nooiL 
"  SXt^l^  for  period,  7:80  p.  m.  to  7:30  p.  m.     t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement^       T.  (trace) 

™h«n  nrecimtation  is  less  than  01  inch.      §  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newv  lie. 
oT  AcmetoSr.trin^.  "f  P^nnline!"^^  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  GirardvlUe.  Shenandoah:  of  Ix^ck  No.  6.  Schenley,  $  Airway  StaUon.    f  Klrer 

Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kftne( near). 


.TimK.  1939 
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Dally  Temperatures  for  June,   1939 


Stations 


nadtord    !  Maximum... 

Bediora...  i  Minimum... 

Bothlohem • !  Maximum... 

(Minimum... 

BlwmsburB ]  Maximum... 

"  'Mlnimnm... 

BrookviUel !  Ma.ximum .. . 

(Minimum... 

•a„t\f,r      i  Maximum... 

'*""®'^ \  Minimum... 

Carlisle  !  Maximum... 

'  (  Minimum.. . 

Chambersburg \  Maximum... 

'Minimum... 
Charobersvine \  Maximum..- 

I  Minimum..  • 

ClaysvlUe \  Maximum... 

■"  l  Minimum... 

Clearfielcl /  Maximum .. . 

I  Minimum... 
Coatesville j  Maximum..- 

'  Minimum..  • 

P„.rv         !  Maximum..- 

^°"' (MlQimum... 

Coudersport \  Maximum .. - 

'  Minimum.. - 

Donora* i  Maximum.-- 

'  Minimum..  - 
Kbensburg \  Maximum..- 

'  Minimum..  • 
Emporium *  Maximum.. • 

(  Minimum..  • 
Ephrate jMaximum..- 

'  Minimum..  • 
gjie*      )  Maximum..- 

(  Minimum..- 
Franklint \  Maximum..- 

'  Minimum-.  - 
Freeland i  Maximum-.- 

I  Minimum..  • 
George  School J  Maximum . .  ■ 

I  Minimum-.  ■ 
Gettysburg \  Maximum..- 

(Minimum..- 
Gordon S  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Qreensburg.   *  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Greenville \  Maximum.. 

(  Minimum. - 
Grove  City i  Maximum - 

(  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Hawley \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood' J  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Huntingdon /  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Johnstown !  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Kane  Forest  Station. .  \  Maximum-. 

'  Minimum.. 
Kylertown* J  Maximiun.. 

(Minimum.. 
Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum . . 
Lawrenceville i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI J  Maximum.. 

(Minimum.. 
Lewistown )  Maximum. - 

'  Minimum . . 
Locli  Haven )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook* )  Maximum .. 

.  Minimum.. 
Meadville >  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Muncy  Valley \  Maximum.. 

(  Minimum . . 
New  Bloomfleld 1  Maximum.. 

(  Minimum . . 
New  Castle )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Phoenix ville J  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* j  Maximum.. 

1  Minimum . . 


81 

66 

93 

60 

87 

60 

83 

60     59 

80     70 


82     841 
4-1     66' 


62 

52 

80 

82 

59 

41 

74 

79 

63 

48 

79 

87 

56 

47 

75 

81 

57 

50 

82 

84 

62 

53 

78 

84 

54 

43 

79 

82 

63 

63 

81 

85 

60 

43 

80 

85 

62 

66 

71 

79 

52 

41 

76 

81 

58 

43 

81 

88 

59 

47 

80 

87 

58 

42 

81 

87 

5E 

49 

84 

85 

60 

50 

82 

86 

60 

46 

8f 

95 

61 

68 

7S 

83 

47 

51 

74 

80 

64 

55 

7c 

80 

6;- 

,50 

68 

70 

48 

50 

7* 

81 

56 

40 

82 

86 

6( 

44 

78 

86 

57 

49 

8C 

85 

5; 

47 

7S 

83 

5£ 

62 

78 

89 

6C 

47 

7' 

82 

61 

55 

11     12     18     U     16     16     17     IB     19     20     21     23     23     24     2fi     26     27     28     29     80     81. 


68  68 


87  94 


62 
90 

60 

92 

66 
97 
70 
96 
73 
92 
65 
90 
67 
91 
64 
97 
71 
80 
67 
84 
57 
93 
71 
85 
65 
90 
62 

100 
71 
80 
60 
83 
65 
86 
65 
96 
67 
94 
76 
93 
62 
88 
69 
91 
68 
89 
64 
98 
69 
84 
56 
92 
70 
95 
74 
92 
67 
80 
54 
90 
67 
99 
69 
83 
60 
98 
69 
95 
67 
94 
66 
95 
60 
86 
63 
92 
65 
77 
63 
82 
56 
88 
59 
98 
65 
92 
68 
92 
68 
95 
61 
98 
67 
90 
72 


63 
56 
61 
49 

59 
49 
66 
57 
73 
56 
69 
o8 
63 
54 
64 
58 
90 
591  64 
79  71 


76 

78 

79 

64 

48 

66 

78 

80 

82 

68 

60 

66 

87 

85 

8H 

64 

69 

64 

82 

81 

81 

66 

60 

65 

64 

63 

80 

61 

41 

47 

77 

83 

84 

64 

48 

.50 

85 

86 

84 

66 

55 

60 

84 

86 

84 

67 

55 

56 

76 

79 

81 

64 

45 

50 

75 

77 

84 

63 

47 

51 

74 

80 

80 

63 

47 

51 

86 

84 

80 

63 

54 

61 

73 

8) 

80 

53 

46 

46 

84 

86 

72 

62 

64 

40 

79 

82 

88 

60 

54 

59 

72 

73 

7S 

61 

41 

54 

78 

79 

63 

47 

87 

87 

81 

66 

55 

60 

72 

74 

76 

59 

60 

58 

70 

76 

75 

64 

48 

,50 

78 

77 

74 

63 

52 

53 

87 

83 

81 

64 

56 

62 

84 

84 

84 

65 

.55 

73 

81 

8-1 

78 

64 

49 

.53 

76 

77 

82 

65 

51 

58 

78 

85 

85 

60 

49 

49 

71 

80 

83 

61 

51 

54 

84 

85 

80 

65 

58 

66 

82 

83 

73 

63 

47 

50 

84 

81 

79 

68 

63 

64 

80 

81 

83 

61 

47 

,52 

79 

81 

84 

63 

51 

57 

67 

75 

73 

56 

44 

46 

72 

76 

77 

64 

47 

54 

88 

86 

87 

65 

54 

59 

77 

82 

80 

65 

48 

52 

85 

84 

82 

66 

55 

61 

80 

81 

84 

67 

55 

60 

81 

8;i 

82 

65 

51 

54 

88 

84 

82 

62 

67 

61 

70 

79 

79 

48 

54 

50 

75 

82 

83 

65 

54 

57 

76 

77 

74 

64 

51 

53 

72 

74 

68 

48 

42 

46 

79 

80 

8b 

50 

56 

48 

82 

8:- 

82 

65 

.50 

50 

73 

80 

83 

64 

52 

66 

84 

8S 

76 

65 

56 

59 

87 

8S 

81 

66 

65 

69 

87 

87 

83 

67 

54 

60 

75 

78 

83 

62 

56 

58 

76 

76 

76 

69 

66 

62 

80 

82 

80 

.  ,  ,  . 

64 

64 

66 

81 

77 

89 

63 

66 

68 

.  •  •  . 

84 

82 

86 

68 

63 

67 

84 

81 

79 

.  .  .  . 

57 

62 

67 

87 

86 

80 

63 

63 

68 

80 

84 

88 

64 

68 

69 

76 

84 

84 

63 

67 

69 

82 

81 

79 

64 

66 

61 

82 

80 

80 

65 

65 

65 

84 

84 

80 

60 

63 

66 

76 

79 

88 

57 

61 

65 

88 

84 

82 

62 

63 

62 

82 

78 

74 

42 

60 

64 

83 

84 

78 

68 

69 

64 

78 

74 

71 

58 

63 

64 

86 

80 

80 

58 

62 

60 

85 

84 

90 

.... 

63 

67 

69 

80 

81 

79 

71 

71 

68 

81 

80 

76 

,59 

67 

66 

78 

74 

79 

60 

61 

65 

79 

74 

85 

61 

62 

70 

7- 

78 

83 

63 

66 

69 

84 

76 

86 

59 

65 

65 

84 

79 

77 

66 

66 

64 

92 

86 

83 

65 

68 

63 

83 

82 

76 

64 

66 

52 

.... 

84 

82 

86 

65 

68 

67 

.... 

88 

77 

86 

55 

62 

66 

75 

81 

88 

66 

67 

69 

.... 

83 

87 

83 

.59 

67 

64 

80 

84 

76 

65 

66 

66 

81 

78 

77 

.59 

60 

59 

78 

76 

76 

60 

65 

65 

7C 

80 

87 

61 

66 

69 

88 

85 

86 

58 

61 

64 

83 

78 

87 

62 

67 

67 

82 

78 

78 

62 

68 

67 

85 

84 

85 

60 

64 

66 

81 

89 

87 

66 

72 

68 

86 

84 

81 

68 

6? 

57 

83 

8S 

81 

66 

67 

67 

85 

80 

82 

5E 

6f 

64 

74 

64 

60 

54 

55 

.55 

85 

84 

84 

56 

57 

66 

82 

7<: 

85 

60 

65 

64 

.... 

91 

84 

82 

.... 

66 

6J 

65 

8C 

71 

8S 

62 

6: 

65 

77 

7.= 

86 

64 

65 

7C 

82 

7!; 

88 

6( 

64 

70 

8f 

8C 

77 

64 

67 

64 

Continued  on  page  36. 


36 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


June,  1939 


Daily  Temperatures  for  June,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

" 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

f  Maximurn.... 

Minimum,. . . 

92 

83 

76 

80 

84 

86 

83 

92 

92 

90 

90 

91 

80 

78 

76 

89 

94 

96 

63 

83 

85 

87 

84 

84 

82 

82 

83 

83 

81 

8ft 

64.4 

59 

55 

53 

53 

46 

64 

42 

64 

60 

62 

61 

57 

54 

64 

47 

61 

63 

57 

58 

61 

68 

51 

65 

51 

,58 

49 

62 

59 

7? 

69 

66.8 

Quakertown . . 

)  Maximum,,.. 

Minimum.. . . 

89 

75 

77 

79 

84 

86 

77 

92 

90 

86 

93 

87 

81 

73 

77 

87 

94 

86 

63 

85 

83 

81 

84 

81 

79 

78 

80 

78 

75 

86 

82.1 

64 

56 

56 

57 

42 

65 

41 

66 

68 

62 

63 

60 

55 

64 

48 

64 

64 

66 

58 

62 

62 

.52 

64 

,52 

.59 

.50 

60 

58 

62 

68 

67.6 

[leading* 

)  Maximum,,.. 

82 

75 

78 

79 

83 

86 

80 

90 

88 

82 

89 

81 

80 

73 

77 

90 

96 

64 

64 

82 

86 

84 

83 

81 

78 

81 

80 

79 

76 

86 

81.1 

(  Minimum,. . . 

60 

66 

58 

58 

57 

63 

63 

63 

71 

64 

65 

67 

64 

60 

64 

68 

62 

57 

58 

64 

65 

63 

66 

60 

64 

58 

63 

64 

65 

66 

61.9 

Retreat 

(Maximum... . 

1  Minimum — 

86 

75 

77 

77 

81 

81 

80 

88 

88 

76 

90 

76 

73 

69 

77 

83 

89 

74 

74 

81 

83 

81 

83 

86 

81 

78 

83 

84 

81 

86 

80.7 

63 

60 

55 

58 

45 

59 

43 

54 

65 

52 

67 

57 

63 

59 

48 

65 

61 

60 

48 

59 

67 

.53 

61 

55 

54 

49 

52 

64 

.54 

68 

66.3 

RidgwayJ 

)  Maximum,,.. 

90 

81 

72 

74 

75 

83 

86 

89 

84 

84 

79 

84 

72 

65 

69 

80 

84 

90 

66 

71 

79 

84 

n\ 

72 

76 

78 

80 

8,S 

85 

82 

79.3 

(  Minimum,. .. 

b6 

59 

59 

56 

40 

46 

46 

5b 

62 

67 

67 

57 

53 

52 

40 

48 

63 

,59 

52 

55 

47 

61 

64 

43 

48 

46 

48 

55 

64 

64 

53.4 

Scranton*,,... 

j  Maximum.,.. 

80 
65 

73 
59 

80 
61 

76 
68 

83 
49 

76 
67 

81 
47 

89 
56 

86 
62 

78 
64 

92 
60 

78 
62 

69 

57 

69 
53 

78 
48 

79 
65 

86 
63 

68 
60 

66 

PO 

85 
66 

84 
55 

83 
56 

81 
63 

81 
54 

73 
59 

79 
.■52 

84 
63 

87 
62 

77 
69 

87 
67 

79.6 

i  Minimum,. .. 

88.7 

Selinsgrove... 

S  Maximum,,.. 

85 

78 

71 

81 

83 

88 

81 

90 

90 

85 

90 

77 

76 

73 

80 

90 

94 

78 

63 

80 

87 

86 

81 

81 

81 

82 

83 

84 

78 

86 

82  0 

(  Minimum.. .. 

63 

60 

56 

60 

46 

57 

43 

59 

70 

57 

59 

62 

55 

69 

48 

64 

66 

58 

57 

62 

.56 

67 

67 

52 

58 

51 

66 

63 

67 

66 

58.5 

j  Maximum,,. . 

82 
53 

69 
61 

69 
56 

72 
60 

77 
37 

79 

48 

85 
47 

80 
56 

82 
62 

78 
62 

81 
66 

74 

65 

70 

51 

64 
.53 

78 
40 

85 
61 

82 
60 

82 
59 

64 

54 

76 
61 

81 
.50 

78 
59 

69 
62 

71 
41 

74 

48 

74 
44 

83 
.50 

78 
63 

76 
61 

73 
62 

76.2 

1  Minimum.,. . 

64.4 

Springs 

(Maximum 

t  Minimum  — 

78 

65 

60 

70 

77 

79 

83 

83 

78 

80 

83 

70 

67 

63 

80 

84 

83 

75 

66 

75 

80 

80 

71 

73 

76 

75 

82 

70 

74 

74 

75.3 

57 

58 

56 

68 

39 

47 

49 

54 

64 

58 

56 

55 

52 

.52 

4) 

68 

62 

66 

54 

64 

62 

.59 

60 

42 

,52 

47 

51 

61 

,55 

56 

64.1 

State  College.. 

s  Maximum,,. . 

79 

74 

67 

78 

82 

87 

83 

87 

87 

79 

88 

74 

68 

71 

80 

86 

91 

76 

63 

80 

86 

81 

75 

78 

79 

80 

82 

80 

78 

81 

79.3 

1  Minimum,. .. 

63 

59 

58 

69 

52 

64 

48 

69 

64 

60 

60 

69 

58 

66 

47 

54 

70 

57 

51 

57 

67 

60 

64 

53 

57 

52 

54 

62 

65 

66 

57.8 

Stroudsburgt . 

Towanda 

\  Maximum,,.. 

81 

75 

77 

78 

86 

76 

84 

90 

87 

72 

93 

78 

68 

71 

79 

80 

84 

68 

71 

88 

84 

84 

81 

81 

75 

81 

88 

90 

78 

87 

80.5 

(  Minimum,. . . 

68 

60 

51 

69 

47 

.56 

37 

64 

62 

48 

S3 

61 

50 

.58 

43 

62 

60 

57 

58 

61 

53 

48 

61 

49 

52 

48 

48 

88 

67 

65 

56.0 

Uniontown,... 

t  Maximum,,. . 

85 

79 

80 

76 

81 

86 

88 

87 

84 

85 

84 

78 

73 

68 

84 

91 

92 

85 

76 

82 

86 

86 

78 

79 

84 

83 

89 

83 

81 

// 

82.3 

(  Minimum,. .. 

68 

67 

64 

63 

48 

66 

60 

66 

66 

67 

66 

60 

60 

56 

50 

69 

70 

67 

61 

70 

64 

69 

66 

52 

59 

67 

66 

66 

65 

65 

62.7 

Vandergrift*.. 

\  Maximum,,.. 

84 

74 

81 

79 

86 

89 

91 

89 

87 

85 

88 

80 

71 

73 

86 

88 

96 

82 

68 

85 

88 

86 

77 

69 

64 

68 

88 

82 

82 

80 

81  5 

(  Minimum.. . . 

64 

62 

61 

54 

48 

54 

67 

66 

67 

67 

67 

59 

58 

52 

48 

64 

67 

62 

m 

61 

57 

65 

66 

51 

55 

53 

,57 

67 

68 

64 

59.7 

Warren 

j  Maximum,,. . 

80 

80 

75 

74 

81 

83 

87 

83 

82 

79 

81 

71 

67 

67 

78 

81 

80 

68 

65 

79 

83 

83 

70 

77 

76 

79 

85 

87 

82 

80 

78.1 

(  Minimum,. .. 

57 

64 

61 

56 

45 

51 

49 

60 

60 

67 

66 

67 

51 

51 

44 

58 

65 

69 

57 

61 

51 

57 

54 

47 

52 

49 

64 

63 

66 

65 

56.2 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,. . 

c  Minimum,. . . 

79 
67 

78 
66 

79 
63 

76 
62 

82 
46 

87 
53 

88 
57 

86 
66 

85 
64 

83 
67 

80 
71 

75 
57 

70 
58 

69 
53 

84 
48 

90 
66 

91 
69 

88 
65 

79 
62 

82 
69 

87 
66 

85 
68 

76 
65 

50 

84 
59 

83 
54 

90 
.59 

84 
67 

82 
66 

78 
65 

81  9 

61  8 

Wellsboro 

i  Maximum,,.. 

82 

75 

71 

76 

83 

75 

85 

86 

85 

80 

87 

77 

69 

70 

77 

80 

81 

62 

62 

81 

84 

83 

74 

79 

77 

75 

84 

88 

78 

80 

78.2 

1  Minimum,... 

59 

64 

50 

5V 

43 

66 

39 

56 

59 

.52 

.56 

59 

66 

52 

44 

61 

61 

56 

56 

60 

48 

61 

6b 

48 

49 

48 

51 

64 

64 

65 

84.6 

West  Chester. 

J  Maximum 

88 
70 

70 
54 

84 
53 

84 
56 

84 
51 

90 

58 

81 
60 

92 
66 

91 
72 

90 
6,3 

92 
67 

82 
63 

86 
63 

76 
65 

81 
65 

83 
66 

96 
73 

88 
59 

65 

58 

84 
64 

86 
65 

88 
60 

86 
65 

83 
58 

81 
61 

81 
58 

81 
63 

75 
59 

76 
63 

87 
68 

83.7 

I  Minimum 

61.2 

Wilkes-Barre . 

( Maximum 

(Minimum 

83 

76 

80 

78 

84 

79 

82 

90 

88 

78 

92 

79 

73 

71 

78 

81 

88 

75 

67 

S6 

85 

84 

85 

72 

76 

82 

84 

88 

79 

88 

81.0 

65 

62 

59 

60 

46 

60 

49 

64 

67 

,52 

66 

56 

64 

57 

46 

66 

63 

60 

61 

64 

52 

54 

69 

50 

67 

51 

58 

61 

68 

69 

58.2 

Wllliamsport. . 

i  Maximum,,.. 

86 

74 

72 

79 

84 

84 

83 

89 

88 

82 

91 

77 

75 

71 

81 

87 

91 

76 

67 

81 

87 

8.i 

79 

81 

80 

80 

H6 

87 

78 

83 

81.3 

(  Minimum,. . . 

62 

62 

64 

60 

48 

62 

44 

57 

67 

66 

67 

63 

55 

57 

42 

67 

63 

59 

59 

61 

56 

54 

66 

53 

64 

50 

62 

61 

69 

66 

57.8 

Williamstown 

)  Maximum.  .„ 

89 

69 

69 

75 

80 

86 

84 

89 

88 

93 

91 

88 

75 

73 

75 

90 

93 

90 

W 

78 

85 

87 

81 

81 

83 

82 

81 

83 

82 

86 

82.5 

(  Minimum.,.. 

64 

51 

53 

53 

56 

64 

49 

58 

66 

61 

60 

61 

68 

57 

61 

65 

63 

52 

63 

56 

58 

59 

63 

63 

56 

51 

58 

60 

61 

65 

57.8 

York 

(  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

93 

77 

77 

81 

85 

92 

90 

93 

92 

88 

92 

82 

82 

76 

78 

93 

96 

92 

67 

83 

87 

87 

84 

83 

83 

81 

80 

78 

79 

86 

84.5 

64 

56 

58 

62 

48 

54 

55 

57 

68 

62 

63 

61 

59 

66 

51 

56 

70 

58 

56 

64 

49 

60 

66 

53 

58 

57 

61 

62 

66 

70 

59.7 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  •, '',  »,  etc.,  indicate  respectively  I.  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND,  HTJMIDITT  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . . 
Philadelphia  . 
Pittsburgh.... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  redured  to  sea  level ) 


SI 

5 

1 

1 

3 

29.96 

30.22 

21 

29.60 

29.98 

30.24 

3 

29.67 

29.98 

30  26 

27 

29.68 

29.9tf 

30  21 

21 

29.70 

29  98 

30.24 

3 

29.65 

29.98 

30.24 

27 

29.62 

1  Wind 


t>. 

a 

o 

ja 

S.& 

h 

o 

a 

ai 

a 
o 

2  s 

<  > 

a| 

2 

f 

o 

a 

s^ 

d 

o 

t* 

8.1 

24 

sw. 

12 

75 

69 

7  6 

34 

SV.'. 

11 

71 

.52 

11.8 

31 

n. 

6 

72 

56 

9.1 

34 

nw. 

8 

81 

63 

10.3 

44 

e. 

17 

73 

54 

6.4 

25 

nw. 

6 

69 

47 

Relative 
humidity 


*  For  any  five-minute  period. 


f  Corrected  to  true  velocities 


.stations 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis.  N.  Y 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre.  . . 
Williamsport. . . 

Harrisburg 

Greensboro 

Wpst  Newton . . . 

Lork  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delavvarp 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


£ 

0} 

ti 

■s 

1 

US 

a 

03 

J3 

S 

s 

CC 

tf 

s 

K 

<=> 

>^ 

o 

1.6 
0.6 


1.6 
0.8 
3.4 
10.. 9 
0.0 
10.9 
16.1* 
9.3* 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
80 
26 


Pool  stage. 


F 
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PbNiNSYl.V  ANIA  SHCllON. 

a.   S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


Vol.  XLIV. 


July,  1939. 


No.    7. 


GENERAL  SUMMARY. 

Tomporatures  in  July  were  luostlj'  near  the  normal,  the 
average  for  the  State  showing  a  deficiencj-  of  one-half  degree. 
This  deficiency  resulted  from  a  moderately  cool  week  that  began 
on  the  15th.  The  greatest  departures  occurred  in  the  south- 
western counties.  There  was  no  intense  heat  in  any  part  of  the 
State  during  the  month.  The  rainfall  was  considerably  below 
the  normal.  There  was  very  little  rain  in  the  State  from  the 
15th  to  26th  inclusive,  and  a  drought  condition  developed  dur- 
ing that  12-day  period  that  was  very  harmful.  Preceding  the 
drought  the  rains  were  heaviest  in  the  western,  and  especially 
in  the  southwestern  counties,  where  earlj'  in  the  season  it  had 
been  very  dry.  The  July  rainfall  was  lightest  in  Pike  and 
Wayne  counties,  but  was  far  below  the  normal  in  Luzerne, 
Carbon,  and  Schuylkill  counties,  none  of  them  being  heavy  crop 
producers.  From  the  27th  to  30th,  inclusive,  good  rains  brought 
temporary  relief  to  nearly  all  parts  of  the  State.  However, 
there  were  only  a  few  stations,  chiefly  in  the  western  counties, 
where  these  rains  were  enough  to  balance  the  shortage  that  had 
accumulated.  Good  crops  of  wheat,  rye,  and  barley  were  har- 
vested late  in  June  and  early  in  July,  and  the  dry  period  favored 
threshing  from  the  fields  with  practically  no  losses.  Pastures 
became  very  short  before  the  drought  was  relieved,  and  yields 
of  timothy  and  clover  were  light.  Alfalfa  did  not  suffer  much, 
and  a  fair  yield  was  cured  in  excellent  condition.  Oats  ripened 
on  very  short  straw,  and  a  considerable  portion  of  the  crop  was 
mowed  for  feed.  However,  the  grain  filled  well,  and  in  several 
regions  the  yields  were  reported  to  be  better  than  was  expected. 
The  digging  of  early  potatoes  was  started  near  the  end  of  the 
month,  and  yields  and  quality  were  generally  disappointing. 
The  growth  of  the  late  crop  was  slowed  np,  and  the  outlook  at 
the  end  of  the  month  was  not  promising.  Truck  crops  suffered 
severely,  and  in  general  the  loss  in  quality  was  more  than  the 
loss  in  yield.  Orchard  fruits  dropped  from  the  trees  more  than 
usual.  Peaches  started  to  mature  rather  small.  Early  apples 
were  mostly  of  fair  to  good  quality.  About  the  usual  number 
of  severe  local  storms  occurred,  most  of  them  being  in  the  four 
days  rain  near  the  end  of  the  month.  Erie  reported  a  storm 
on  the  13th,  in  which  three  persons  nearly  lost  their  lives,  and 
the  property  damage  exceeded  $50,000.  More  than  200  large 
trees  were  destroyed,  and  wire  service  suffered  severely.  On 
the  30th  a  large  amount  of  damage,  mostly  of  a  minor  charac- 
ter, occurred  in  the  region  of  Doylestown.  Creeks  overflowed 
and  washed  out  several  small  bridges.  Oats  in  the  shock  were 
drenched,  and  considerable  corn  was  blown  down.  The  damage 
was  of  such  a  character  that  accurate  estimates  could  not  be 
made,  but  the  total  was  many  thousands  of  dollars. 


TEMPERATXTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the  re- 


ports of  H3  sUitions,  was  71.7^,  wliich  is  0.5°  below  Ihc  5'2-year 
normal  for  July.  The  highest  monthly  mean  was  78.6°  at 
Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  62.0°  at  Mt.  Pocono.  Ex- 
tremes of  temperature  ranged  froni  a  maximum  of  100°  at 
Ephrata  on  the  25th  to  a  minimum  of  36°  at  Ridgway  and 
Somerset  on  the  16th,  and  at  Kane  Forest  Station  on  the  17th 
and  18th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at 
Hawley  on  the  23d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitatio»Jer  j^te^^fff^ifftP  ^educed  from  the 
observations  at  190  stations,  was  3.12  inches,  which  is  1.15 
inches  below  the  52-year  normflBBr  2ifl!y^.l"4«e  greatest  month- 
ly amount  wsis  8.23  inches  at  Smethport,  and  the  least  was  0.49 
inch  at  Paupack.  The  gW^MWJuiftFf(ll-y/3!P^  consecutive 
hours  was  4.28  inches  at  Millville  on  the  27th. 

OOMPAHATIVE  DATA  FOR  JULY 


Year 


Temperature 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1939 


Olimatoloerical  Data  for  July,    1989 


Stations 


Counties 
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in  degrees  Fahr . 
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For  the  StateK. 
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0 

6 

13 

17 

0.35 

0 

8 

7 

16 

1.21 

0 

12 

11 

9 

0.82 

0 

7 

15 

12 

2.20 

0 

5 

18 

9 

0.40 

0 

11 

14 

13 

1.83 

0 

12 

21 

9 

0,64 

0 

11 

14 

13 

1,78 

0 

12 

6 

17 

1.44 

0 

10 

16 

8 

0.62 

0 

7 

13 

11 

0.66 

0 

15 

17 

U 

2.24 

0 

K 

7 

7 

1.24 

0 

9 

21 

6 

l.,51 

0 

11 

17 

5 

0.84 

0 

11 

/ 

11 

1.71 

0 

15 

13 

7 

2.00 

0 

6 

20 

7 

1.44 

0 

9 

28 

3 

0.53 

0 

10 

14 

14 

0.,57 

0 

11 

3 

13 

0.84 

0 

9 

20 

9 

l.,S9 

0 

8 

3 

6 

1,08 

0 

10 

10 

17 

0.75 

0 

9 

24 

2 

0  76 

0 

10 

16 

9 

0,97 

0 

10 

9 

15 

2.24 

0 

11 

18 

U 

2,74 

0 

9 

5 

16 

0.41 

0 

12 

3 

13 

1.36 

0 

10 

7 

13 

1.00 

0 

11 

9 

12 

2.00 

0 

8 

16 

12 

1,81 

0 

15 

12 

15 

0.73 

0 

11 

2 

20 

1.29 

0 

6 

16 

10 

2.74 

0 

11 

20 

7 

1.00 

0 

16 

3 

16 

0.82 

0 

19 

1 

20 

1.30 

0 

10 

8 

20 

2.14 

0 

13 

3 

10 

1.10 

0 

7 

25 

3 

3.53 

0 

12 

8 

14 

0.92 

0 

10 

1 

25 

1.29 

0 

9 

12 

14 

4.28 

0 

9 

14 

11 

1 

e. 

1 

w. 

7 

7 

nw. 

10 

nw. 

5 

w. 

1 

5 

nw. 

9 

sw. 

4 

SV.'. 

13 

sw. 

7 

sw. 

7 

w. 

6 

s. 

29 

w. 

6 

nw. 

6 

se. 

2 

w. 

4 

w 

5 

s. 

12 

se. 

2 

w. 

11 

nw. 

4 

w. 

15 

4 

aw. 

0 

2 

se. 

7 

e. 

0 

sw. 

7 

S  V. 

4 

nw. 

6 

nw. 

0 

w. 

8 

se. 

2 

w. 

3 

s. 

8 

sw. 

11 

sw. 

3 

sw. 

6 

n. 

5 

s. 

lO 

nw. 

5 

n. 

1 

sw. 

8 

nw. 

11 

s*. 

4 

w. 

4 

sw. 

4 

nw. 

1 

w. 

4 

sw. 

8 

sw. 

7 

w. 

7 

se. 

3 

w. 

17 

4 

w. 

9 

sw. 

13 

n. 

11 

s. 

4 

s. 

0 

w. 

3 

w. 

15 

w. 

2 

w. 

22 

s 

4 

sw. 

5 

6 

s. 

V 

nw. 

2 

sw. 

10 

w. 

15 

w 

11 

■;w. 

10 

nw. 

3 

w. 

4 

sw. 

9 

sw. 

6 

s. 

4 

sw. 

12 

5W. 

10 

W. 

3 

SW. 

18 

•se. 

3 

9 

w 

b 

SW 

5 

SW. 

6 

SW. 

John  A.  FiiiJi. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Harold  J .  Miller. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

\Vm.  A.  Korer 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  John.'-on 

Steward  W.  EUenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  <;.  E. 

Prof.  Paul  R.  Voder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  \V  atf  r  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

.Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinsou. 

H.  O.  Hacker. 

Philadfflpl'iia  Sub.  Water  Co . 

J.  Earl   Si.eaffer 

New  .lersey  Zinc  Co. 

r.  .S.  Wea;her  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

.lohn  E.  Benner. 

U.  y.  Weather  Bureau. 

V .  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(leorgc  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  8.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  P.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  c.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  (ias  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones- 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Wat<^r  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  G.llagher. 
Robert  Troi-s. 

U.S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '^ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  chemical  Co. 
U.  S.  Woathor  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L. Grove. 
J.  D.  Beachv. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  «  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  i-   •  etc    indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 
Post-Omce  addresses  are  as  follows-  of  Lvcippu'^.  Green sh-i re:  of  Kosharainv  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Dahogft.  Kane.  RFD: 
of  Springs  Grantsvllle.  Md. :  of  Altoona.RFD.  (Klttannlng  Point) ;  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  0.  Philadelphia-9-21-89.1050. 


July,   1989 


CLIMATOLOUICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  HKCTION 


Daily  Preolpltation  for  July,   1889 

Dnvlnaga  Basin 

Dfi7  of  month 

. 

8tBtlons 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

20 

80 

81 

^ 

AUaiiHe  Drainage 

AUentowu* 

Altooim 

Ansonia- 

Ardmore'* 

.\rinnltsvillo-' 

Baker's  Summit. . . 
BuKl  Kaalo  J 

L«hlgh 

Juniatft           . . . . 

1.05 

.18 

T 
.20 
T. 
.05 
.28 
1.70 

.08 

'.'22 
.03 
.07 

.03 
'f.' 

".is 
't.' 

.18 
.16 

.20 
'.'86 

■.'23 

As 

".'\b 

"Ai 
.01 

.O'i 

. . . . 
T. 

'.'62 

.03 

".91 
.40 
T. 

'140 
.88 
.32 
.88 
1.10 

T. 
3? 

.8" 

.as 

.81 

.26 
.36 
.74 
.22 
.61 
1.02 
.19 
.'26 

••■'• 

••■• 

••   • 

'.'ie 

'.'88 
.03 

'.'26 

:::.' 

't. 

.(» 

'.'42 

'.'4i 

'.'26 
.17 

.08 

1.85 
.98 
.62 
.05 
.13 

.08 
.OS 

i'.m 

'.'87 

.02 
.34 
.70 
.01 
.17 

.48 

... 
.28 

't" 

8.69 

4. 68 

\V.  Br.  Susq 

Lowor  D(?l       . . . . 

1. 00 

.... 

3.91 
2.16 

Lower  Susq 

Juniata 

.23 

.... 

.16 
.03 

1.66 

.06 

4.00 

\f itlHItt  i^ncn 

0.92 

Juniata        

"  " 

.56 
.11 

"Ai 
T. 

.65 

"as 

T. 

't'.' 

.60 

'!« 

'.'65 

T. 

.16 

.01 

.12 

1.35 

T. 

'.'ei 

T. 

'  .'62 

.06 
.01 
.01 

1.14 

.40 
.06 
.26 
.03 

'.'ii 

T. 

3.91 

BeUefonto 

W.Br.  Susq 

W.  Br.Susu 

4.") 

.... 

.66 
.18 

'.'io 

.28 
.78 
.02 

3.68 

Berwimlftlet 

2.60 
2.88 

BloomsburR 

.07 

1.83 

Lowtir  Susq  

Burtalo  Mills- 

Carlisle 

Carter  Campt 

Center  Hall 

Cham  bersburif '-.... 

(^learflrtld^ 

Potomac 

Lower  Susq     .... 

.12 

.... 

'.'O6 

'igo 

.18 
.80 
.15 
.33 
.26 
.03 

.41 
.06 

't.' 

T. 

'.'i2 
1.08 

.38 
.02 

'.'51 

.10 
.21 

"m 

.08 
'.'39 

.67 
'.'67 

'.'63 
.31 
.18 

.13 
.16 
T. 

'.'67 
.61 
.32 

'.'77 
.16 

.06 

■;i5 

.14 

'!34 
.60 

'!67 

't.' 

.45 

.14 

'.'23 
.03 

.02 
T.' 

'.'63 
'!i3 

"m 

'.'24 
.76 
.62 

't.' 

.07 
.04 

'!23 
T. 
.86 
.20 
.02 
.50 
.20 
.02 

'!38 

T. 

.16 

T 

.87 
.30 
.'20 
.95 
.71 
1.08 

.29 
.41 

'.'30 
.30 
.07 
.92 
.76 
.66 
.'26 
45 

'.'63 

.■24 

.49 

.02 

't.' 

.... 

't.' 

".76 

't.' 

'.'is 

.06 
.21 

.94 
.83 
.58 
.10 
.54 
.03 

.84 
.26 
.16 

1.50 
.89 
.04 
.13 
.38 
.43 

1.'23 
.89 
.31 
.04 
.36 
.06 

.12 

'^42 
'.'22 

".ib 
'!i2 

.05 
.94 

'!46 
.19 
.03 

'!6i 

".62 
'.'65 

.15 
T. 

't.' 

.01 
.04 

".90 
T. 

3.44 
2.78 

\V.  Br.  Susq 

Su^tiuehanuft  . . . 

.... 

2.05 

'.'26 

.01 

•••'• 

•• 

.01 

.03 
1.83 
T. 

.W 
.11 
.22 
.03 
.23 

'.'53 

3.66 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del  

.16 
.42 



..., 

4.95 
1.92 

.09 
'.'57 

'.'36 

'.'64 
.04 
.12 

'.'06 

't'.' 

.09 
'!63 

3.05 

Colebrook.. 

Conshohocken 

Covington- 

ooylestown 

Priftwoodt 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V    Br.  Susq 

'.'62 
.65 
.21 

■••• 

T. 

't.' 

r. 

.30 

t" 

i!84 
'[27 

1.68 

.23 

. . . . 

— 

3.41 

3.84 
2.69 

1.82 

.01 
.28 
.09 
.13 
T. 
.01 
.04 
.06 
.70 
1.62 
.23 
.44 
.76 

1.52 
.18 
.24 
T. 
.04 
T. 
.03 
.53 

't. 

.04 
1.46 
T. 
.58 
.41 
.06 
.70 
.02 
.16 

.47 
.90 

1.21 
.... 

".ii 

.72 

'.'is 

.05 
T. 

1.94 

East  Waterford-... 

Emporium 

English  Centert. .. 
FTihrfttft 

Middle  Susq 

\V    Br   Susq 

.27 

.... 

.07 

"    ' 

4.71 
3.38 

W    Br    Susq  .... 

.11 

.18 
(r3 

.... 

";67 

'!ii 

.02 

T.' 
.19 

T.' 

.03 

.... 

.... 

2.33 

Lower  Susq 

Schuylkill 

.04 
1.53 

1.50 

Fredericksville^... 

.22 
.01 
.20 

".2b 
.04 
.42 
T. 

.73 
.46 
.04 

.07 
.07 

;64 

'."63 
.07 
T. 

.12 

■;63 

.45 

.49 

■.'62 

.36 
.20 
.23 
.34 
.'20 
.18 
35 





.... 

'tV 

4.18 
1.42 

N   Br  Susq 

1.71 

(George  School 

Gettysburg 

Girardville- 

Lower  Del 

Potomac       

.64 

.01 

'.'2! 

T 

2.05 

.48 

3.01 

Lower  Susq 

.•26 

.78 
.18 
.04 

.26 
.07 
.IS 
.17 
.06 
.62 
.11 
.19 
2.58 
.43 
.13 
.78 
* 

1.60 

1.64 

1.46 

.12 

.38 

.02 

"Ai 

.40 
.06 

.07 

't.' 

'!i9 

T. 

.12 

.05 

T. 

.67 

.15 

.01 

T. 

.02 

.22 
1.15 
T. 
.10 
.11 
T. 

't. 

.20 
.09 
.12 

'^23 
'.'22 

'!i7 
.01 

T. 

T. 

.02 

'.'6i 

1.10 

Graterford 

Hanover      

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq.. 

.Tuniata 

Lower  Susq  

T.' 

lie 

'.'06 

.46 
.41 
.49 
.03 
.01 
.49 

."36 
1.10 
.67 
.03 
.70 

'.'22 

.... 

'.03 

T. 

't.' 
.12 

i.'os 
.02 

3.64 
4.37 

Harrisburg$ti 

1.63 
0.62 

Holl  sterville.a.... 
Holtwood- 

T.' 

.'24 
.39 
.45 
T 

'.'is 

.02 

'.'2! 
T. 

.01 
.20 

'.'28 

.06 

■'K' 

.... 

■f.' 
.12 
T. 

'.'62 

i!64 

'.is 

'.'25 
.10 

't.' 

1.00 
2  06 

Huntingdon 

Huntsdalet 

.45 

.62 
.32 

'.'12 

'.'or 

T 

2.97 
2  02 

Hvndman^ 

Kylertown$**i 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

.46 
T. 
.25 
.09 

.44 

■■•• 

T.' 

.62 

't.' 
"Ai 

't.' 

.22 

'.'35 

.03 

T. 

.18 

tV 

.30 

.93 

T. 

't'.' 

T. 

6.25 
1.58 
1.01 

Lancaster 

.05 

.53 

T. 

4   18 

Lansford- 

1  94 

Lawrenceville 

N.Br.  Susq 

.18 
T. 

.05 
.37 

.10 

'.''78 
.30 
.75 
.84 

33 

1.02 

.06 

.37 

'^78 
.44 
.04 
.35 

in 

T. 

2.51 

Lebanon- 

Lower  Susq 

Lehigh  

.20 

.01 

T. 

T. 

T. 
.02 
T. 
.47 

.09 
.62 

T. 

.... 

T. 

.... 

'.'46 

.•25 
".12 

1  24 

Lehighton2 

.36 

.39 

1.63 

.27 

.42 
.43 

'.'14 
1.23 

* 

.19 

.44 

1.76 

1.12 

'.'88 
.20 
.19 
.82 

'!76 
.65 

I.IS 

.20 

.06 

1.46 

1.26 

3.06 

.12 

.18 

.83 

.75 

.95 

.13 

.41 

.96 

.27 

.91 

.14 

1.79 

.12 

'  .'•is 
i.'is 

';o4 
'.■32 

't.' 

'.06 

't. 

'!23 

't.' 

.01 

1.72 

.97 

2.16 
.19 
.24 

.09 
.13 

.01 
'.'63 

.03 
.29 

T. 

'.'63 
'.'62 

'.'13 
T. 
'!53 

.03 
T. 

.09 
.11 

T. 

"Sfi 

4.78 

Lock  Haven 

W.  Br.  Susq 

3.28 

Mapleton  Depot^  . . 
Marcus  Hook 

Juniata 

Lower  Del 

.12 

.17 

.... 

T. 

.07 
.'27 



T. 

.93 

.18 

i'.ib 
.53 

.19 

.05 

'!67 
'  "* 

3.46 
1.59 

Martinsburg2 

Matamoras^ 

.Juniata 

.18 
.63 

.... 

'.'64 

.08 

3  63 

Upiier  Del 

Lehigh 

8.19 

Mauch  Chunk 

.16 
.37 
.10 

.21 

.11 

.60 

.71 

4  28 

1.55 

McConnellsburg2 .. 

Potomac 

.18 

.13 
.16 

.95 
.10 

.60 

4.15 

Millersburgt 

Lower  Susq 

3.00 

Millvillet 

N.  Br.  Susq 

.04 

89 

6.84 

Montrose 

N.  Br.  Su.sq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

.03 

't.' 

.'62 

'!02 
.28 
.61 
.76 
T. 

.42 

A6 

'04 
T, 
T. 

'  ."52 
.21 

.... 

.36 
.36 



.02 
.04 

.11 
.25 

.66 
.42 

.25 

.01 

1.93 

.08 

".m 

i!i6 
.01 

'  .'25 

.04 
T. 

.30 
.03 
.27 
04 
T. 
.37 
.58 
.44 
.43 

.05 

'!ii 

.25 

".06 
.01 
.04 

"a7 

".16 
.53 
* 

.90 

't.' 

1.79 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

.30 

3.52 
2.60 

Mt.  Union! 

.25 

.25 

T.' 

.15 

.40 
.33 

.56 
.26 
.62 
.20 
.76 
.50 
.85 
.38 

.42 
.17 
.05 
.19 
.32 
.30 
.47 
.42 
.05 
.43 
.60 
.18 
.31 
.47 
.60 
.23 
.04 
1.50 

.04 

.72 
.80 

.09 

3  33 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

4.99 

Myerstown^ 

Schuylkill 

Lower  Del 

.17 

T. 

.03 

2.44 

Neshaminy  Fa!ls3. 

'.'64 
.73 

T. 

.01 

'.'65 

.15 
.01 

.02 

.01 
.23 
.04 

.10 

.... 

.90 
.21 

".21 
.76 

.49 
.03 

1.62 

New  Bloorafield... 

Juniata 

T. 

2.49 

New  Park 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

".U 
.03 

, . . . 

.13 

.41 

2.64 

Newport^ 

2  24 

New  Tripoli 

T. 
T. 

T. 

.... 

T. 
T. 

.re 

T. 

.02 

T. 
T. 



. . . . 

T. 

'i''. 

.02 

1.99 

Orwigsburg^ 

Palmerton3 

.75 

'.'13 

.02 

3.19 

Lehigh... 

0.56 

Paupack2 

T. 

0  49 

Philadelphia  Ji.... 
Phila..  Navy  Yards 

Lower  Del 

Lower  Del 

.... 

T. 
T. 
T. 

.47 
1.17 

'.'os 

T. 

.67 

.37 

T. 

.12 

.01 

.01 

.14 

.03 
T. 
.03 

.01 
T. 

T. 

.10 

't.' 

.14 
.24 

* 

.02 

T. 

.06 

••• 

E 

.01 

T. 

't.' 

T. 

.... 

T. 
T. 

".30 
.36 

.14 
.57 
.55 
.09 
.81 

2.19 
3.33 

Phila.-P'nt  Breeze. 

Lower  Del 

... 

4.73 

Phoenixville 

Schuylkill 

Lowe'r  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.20 

i.'-io 

.43 

8.26 

Pine<irove2 

3.02 

Pleasant  Mt2 

.03 

.23 

.... 

.05 

.... 

01 

2.83 

Port  Clinton 

'>5 

.13 

1.05 

.01 

.42 

1.02 

.02 

1.60 

.15 

.20 

1.64 

Pott.stown2 

Schuvlkill 

.15 
.06 
.03 
.14 

T. 

.05 

T 

T. 

■;34 

T. 

'.'62 
■!62 

.25 

'iao 

.26 
.'67 

"!62 

T. 
T. 

T.' 

'!63 

.02 

.... 

.48 

.05 
.52 
.21 

.06 

.03 

".(a 

8.46 

Pottsville2 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

.07 
.48 

!27 

... 

1.94 

Quakertown 

Readingli 

.... 



.18 
.60 

3.05 
3.43 
1.93 

Renovo2 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Retreat 

.29 
T, 

'!6i 

.13 

T.' 

T. 
T. 

* 

.01 

.11 
.09 

.07 
.05 

3.26 

Scrantonji 

Sellngsgrove 

'.02 

T. 

0.58 
3.78 

1 

Continued  on  page  40. 
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July,   1939 


Daily  Precipitation  for  July,  1939  — Continued  from  page  39 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

t 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

■i\ 

AtiarUic  Drainage 
(continued) 

Sellersvillet 

Shade  Gapt 

Shavvmont 

Sluppeusburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

8unbury2 

Susquehanna^ 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro^ 

Weruersville2.  [nr] 
Westchester 


Westgrove^... ... 

Wilkes-Barre'5'*. 


WUkes-Barre^l 

Williamsport 

Williamstown 

York 

YorkHavenS 

Zionsville..(near). 
Trenton.  N.  JU 


Ohio  Drainage 


Acmetonia^ 

Beaver  Falls  2. 
Blairsville^  — 

Bradford 

Bruokville^ — 
Buckstownt .  • . 

Butler^ 

Chambersville. 

Clairton^ 

Clarion  ^ 

Cla.vsville.._ 

Coutluenco2 

Connellsville^. 

Coraopolis^..-. 

Corry 

Coudersport.. . . 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

libeusburg  — 

Krankliu''' 

Ureensboro2... 


Grreensburg 

Greenville 

(irove  City 

[rvviu 

Johnstown....  .■■• 
Kane  Forest  Stallll. 

Kregar^ — 

Lake  Lynn -i 

Lines  ville''' 

Lock  No.  4  2 

Lock  No.  52 

Lycippus... 

Marienvillet 

McK.eesport2 

Meadville2 

Mercert 

Mercer52 

Midland ■ 

Mosgrove2 

Mount  Lebanon.. 

Natrona2 

New  Castle 

NewelH ■ 

Parkers  Landing^ 

Pennline2 

I'ittsburgh^tl..  ... 
Punxsutawney  2 . . 

Ridgway2 

Roohestert 

SH,ltsburg2 

8eward2 

Sharon2 

Sharpsville^ 

Smethport2 

■iomnrset 

Springs 

Titus  vlllet 

Union  Cityt 

Uniontown 

nnity  Reservoir.. 

VandergriftS 

Warren2 

Waynesburg 

W6stford2 

West  Newton 2.... 


Lake  Drainage. 

Erieti 

Raymondt 


Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny  — 

Beaver 

Allegheny  — 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny  — 

Ohio 

Allegheny  — 
Monongahela. 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  .. 
Monongahela — 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny  — 
Conemaugh.  . 
Monongahela 
Allegheny  — 
Conemaugh.  . 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny 

Beaver 

Beaver 

Monongahela. . 
Conemaugh — 

Allegneny 

Youghiogheny, 
Monongahela — 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 
Allegheny 


59 
1.07 


.35 


.06 


.04 


T. 


.01 


.58 


.02 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemavigh 

Btaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 


Lake  Erie . . . 
Genesee 


.05 


T. 


.03 


.73 

.04 

1.21 

.17 

.25 
.20 


1.38 
27 


.07 


.48 


.01 


.29 


.18 


.06 


.01 


.02 


20  T. 


.05 


.05 


.90 


.05 


.40 


.55 


.04 


.58 


.68 


.08 


.13 


1.07 
.15 


.42 


10 

1.06 

31 


1.35 


1.44 
.14 
.25 


.26 


.11 
.11 

1.35 
.65 

1.30 
.69 
.07 

"82 


.65 


.50 


.76 
1.34 


1.35 

55 


.68  .... 
.04  .... 


.03 


.80 


.05 


.04 


.05 


.07 


.20 


.08 


.30 


.08 


.02 


.03 


.20 


.37 


.16 


.03 


.48 


.01 


.03 


.34 


.0' 
.08 

"62 
1.25 

.87 
.01 


.03 


1.02 
.42 


.23 
.26 
.06 

1.08 

1.18 
.72 
.73 

1.23 
.04 

1.31 
.20 
.13 
.21 


.06 
.84 

1.10 
.53 
.24 

2.44 
.84 

1.02 
.03 

.02 


.01 
2.24 

.71 

.02 
1.34 


.10 
.78 
.10 
.11 
T 
1.29 


.36 
.08 
.60 
.07 
1.2' 


.02 
1.26 
1.19 


.52 
1.32 
1.25 

.85 
1.33 

.63 

.31 


T 
.06 
1.10 
.70 

".hi 
."2:2 


.21 


.85 


05 


05 


T. 


.22 


.06 


.08 


.08 


.42 


.02 


.45 


01 


01 


03 


.05 


.02 


.05 


.44 


.62 


05 


.08 


.05 


.03 


.05 


.05 


T. 


.02 


27 


36 


33 


.38 


.03 


.05 


.20 


1.66 


.30 


.54 


.52 
.34 
.16 
.08 
.10 
.54 

1.08 
.70 


.97 
.23 
T 

4 

.22 
1.20 

.07 
.28 
.30 
.03 
1.56 
.20 


.90 
.28 

.48 
.12 
.07 
.08 
.10 
.32 
.22 
2.74 
2.67 
.19 
.08 
.03 


.62 
.02  2.14 


.52 


1.29 


.28 
.77 
.05 
1  28 
.75 


.37 


T. 


.04 
1.22 


.02 


1.20 


.00 
.25 
.22 
.57 
.07 
.04 

.'6i 

.52 
.55 
.70 
.05 
.14 
2.74 


.20 

\.\2 
.25 

1  3? 
T. 
.43 
.36 


25 
'.  I   .9 
..I    .20 
19,1. 27 
2.00  ... 
03    .3' 


T. 


.39 
.25 

T 

.10 

T. 


.01 


.48 


.21 
.09 
.47 
.30 

2.'76 
1.00 
28 
2.25 

• 

.11 
.25 
.45 
.30 
.22 
.22 


.40 


.31 

T. 

..34 

1.65 

1.14 

.04 

.05 

.25 

1.77 

i!44 
.14 
.66 
.32 
.39 
.01 


65 

25 
04 
95 

2.24 
.11 

1.24 
.99 
.84 
.45 

1.71 
.10 
.12 
.68 
.65 
.45 

.'6' 
.03 

\.-2i\ 

.74 
.22 
.76 
.64 
.05 
.20 
.13 
.12 
.34 
.79 
.48 
.13 
.22 
.52 
.28 

1.10 
.82 
.48 
..54 
.35 
.16 
.64 

1.81 
.58 

.32 

.16 

1.56 

1.29 


.08 
.40 
.54 
.59 
.02 
.02 
.28 
* 

.11 
.50 
.08 
3.53 
21 
46 
90 


.69 
.69 

'.'ii 

.01 

1.39 

.50 


.82 


.06 
.07 
.66 
.01 

.01 

.47 
.46 
.05 

'  .20 
.10 
.02 
.80 
.02 
.11 
.04 
.0' 
.18 
.4 

'!83 
.46 
.19 

"ei 

.39 
.02 

.76 

.67 
T 
.54 
.45 
.06 
.18 
.07 
.35 
.39 
.63 
.12 
.01 
.17 
1.60 

".(& 

'.'46 

i!65 

.04 


.16 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  lat«  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  obs?rvrtion™°or?er  weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  precipitation  measured 

in  the  morning-  ammintthen  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       4    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
"  ftech)°tation  for  period  7-30  p.  m.  to  7:80  p.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement        T.  (trace) 

wh?n t  cfpitat^^n'fs  less  than  .01  inch.  §  Incomplete  or  missing  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows:  «  «'°--  -  ^7;J'- 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennline,  Linesville :  of  Unity  Reservoir.  Oreensburg :  of  Qirardville.  Shenandoah ;  of  I/^ck  No.  5.  Schenley .  ^  Airway  Station,  t  River 
Station.  Illl    Formerly  Dahogft  and  Kane(near). 
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Daily  Temperatures  for  July,    1939 


StaUoni 


Altoona '  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Bedford *  .Miixlmum... 

I  Minimum.. . 
Bethlehem !  Mnximum... 

*  Minimum.. . 
Bloomsburg *  Maximum... 

'  Minimum..  . 
Brook\inet \  Maximum... 

*  Minimum... 
BuUer I  Maximum... 

I  Minimum..  . 
Carlisle !  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Chambersburg »  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Chambersville *  Maximum... 

'  Minimum.. . 
ClaysvlUe I  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Clearfield J  Maximum... 

I  Minimum..  • 
Coatosville )  Maximum.. 

'  Minimum.. . 
Corry \  Maximum... 

(  Minimum..  ■ 
Coudersport \  Maximum ..  ■ 

'  Minimum... 
Donora* \  Maximum.. 

(  Minimum..  • 
Ebensburg >  Maximum..- 

I  Minimum..  • 
Emporium !  Maximum... 

'  Minimum..  ■ 
Ephrata !  Maximum... 

'  Minimum..  • 
Erie* (Maximum.. 

'  Minimum.. 
Frankllnt >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Freeland J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School I  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimum., 
Gordon \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greensburg *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood' i  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Huntingdon /  Maximum.. 

l  Minimum . . 
Johnstown )  Maximiun.. 

'  Minimum.. 
Kane  Forest  Station. .  )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertown* i  Maximum.. 

I  Minimum. . 
Lancaster ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville i  Maximum .. 

'  Minimum.. 
LebanonI i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewjstown )  Maximum.. 

'  Minimum . . 
Lock  Haven )  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Marcus  Hook* S  Maximum.. 

■  Minimum.. 
Meadville S  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono 1  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley S  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenix ville   /  Maximum . . 

I  Minimum.. 
Pittsburgh* j  Maximum.. 

I  Minimum . . 


1   3   8   4   6   6   7   8   9  10  U  12  18  H  16  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  80  81  Mean 


82 
57 
92 
68 
71 
64 
73 
57 
83 
63 
92 
67 
89 
67 
87 
55 
80 
60 
80 
60 
77 
58 
88 
68 
86 
58 
86 
73 
84 
56 
85 
58 
78 
52 
81 
57 
91 
65 
84 
59 
90 
65 
90 
71 
88 
61 
93 
62 
77 
48 
80 
62 
81 
62 
76 
54 
85 
56 
86 
57 
84 
59 
89 
631  57 

91  81 
70  64 

92  83 
68  57 
80  76 
56  53 


83 

85 

54 

63 

86 

85 

67 

58 

87 

90 

61 

67 

8H 

91 

48 

62 

87 

87 

82 

63 

89 

88 

57 

69 

84 

90 

64 

B4 

83 

88 

60 

65 

85 

86 

66 

60 

83 

82 

57 

64 

86 

86 

52 

69 

97 

91 

51 

64 

89 

88 

59 

62 

84 

88 

64 

52 

88 

87 

64 

70 

76 

78 

55 

61 

86 

88 

51 

59 

87 

94 

52 

66 

80 

85 

68 

67 

86 

84 

52 

60 

84 

90 

54 

65 

88 

89 

52 

65 

82 

91 

60 

68 

85 

91 

45 

58 

83 

81 

60 

61 

92 

92 

60 

59 

85 

88 

62 

59 

86 

90 

57 

67 

90 

93 

39 

60 

82 

84 

61 

70 

87 

87 

54 

61 

86 

85 

58 

65 

82 

82 

53 

53 

83 

86 

57 

63 

84 

88 

60 

64 

90 

90 

48 

50 

84 

93 

62 

61 

84 

87 

58 

63 

84 

91 

54 

63 

91 

96 

69 

73 

88 

88 

58 

65 

85 

84 

60 

65 

85 

89 

52 

60 

79 

82 

40 

52 

86 

93 

48 

57 

84 

90 

51 

60 

88 

88 

66 

63 

86 

88 

47 

63 

85 

88 

60 

69 

«fi 

92 

48 

68 

84 

84 

62 

65 

87 
63 
89 
75 
99 
67 
94 
60 
92 
63 
96 
51 
96 
67 
93 
66 
89 
58 
86 
67 
90 
60 
94 
66 
91 
.52 
86 
58 
91 
65 
81 
56 
91 
57 
100 
66 
88 
66 
90 
60 
93 
65 
97 
67 
93 
69 
93 
5fi 
90 
63 
96 
54 
94 
.59 
96 
68 
97 
56 
93 
70 
91 
62 
90 
61 
85 
56 
8« 
60 
95 
62 
96 
53 
98 
66 
92 
64 
91 
62 
93 
72 
90 
58 
88 
61 
92 
61 
8.5 
57 
90 
66 
96 
60 
94 
57 
95 
63 
94i  91 
73  72 
97  96 
65  67 
89!  84 


67 

88 

66 

90 

71 

75 

68 

85 

63 

78  79 

65  66 

85 

70 

86 

72 

85 

69 


86|  89 
691  71 
86 
56 
91 
71 
87 
70 
87 
70 
89 
71 
82 
63 
82 
64 
80 
66 
70 
60 
84 
66 


80.2 

66.9 
82.6 
00. » 
86.9 
64.3 
86.8 
6H  0 

m.<i 

52.4 

87.fi 

66.2 

86.6 

62.8 

85.4 

62,9 

82.6 

5(i.9 

81.9 

.58.3 

83.1 

6-1.7 

85.3 

60.3 

84.5 

63.0' 

84.8 

62.5 

85.0 

63.7 

76.5 

86.9 

83. 7'' 

56.1'" 

88.7 

63.1 

79.4 

64.6 

80.8 

.56.9 

81,0 

.59.9 

85,8 

62.8 

86.0 

64.2 

84.5 

56.9 

81.2 

60.5 

88.3 

.57.4 

82.5 

68.8 

86,0 

64,4 

84.9 

54.5 

84.0 

67.9 

84.4 

57.2 

83.5 

60.1 

78,6 

.52,4 

80.2 

■57.7 

87.1 

60.8 

86.7 

53.5 

86.4 

62.3 

85.2 

60.9 

86.2 

59.1 

89.3 

67.8 

82.4 

66.9 

82.1 

61.7 

81.4 

57.7 

73.0 

52,3 

83.6 

56.6 

86.6 

58.1 

84.8 

58.9 

84.4 

61.6 

84.1 

68.4 

87.3 

61.6 

81.2 

61.4 


Continued  on  page  42. 
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July,  1939 


Daily  Temperatures  for  July,  1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

91 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton. 

f  Maximum,. . . 

SI 

8'> 

85 

86 

86 

RS 

90 

9S 

91 

91 

SR 

86 

R7 

87 

87 

79 

82 

82 

86 

84 

82 

82 

85 

01 

95 

96 
62 

83 
62 

84 
71 

86 
71 

83 

71 

85 
65 

86.0 
69.2 

Miuimuni,. . . 

59 

51 

44 

57 

68 

66 

68 

68 

70 

61 

52 

51 

58 

64 

57 

49 

47 

49 

52 

58 

53 

54 

47 

68 

62 

Quakertown . . 

1  Majumum,,.. 

(  Minimum,. .. 

HO 

79 

81 

86 

83 

84 

88 

91 

88 

88 

79 

8£ 

80 

86 

84 

77 

81 

81 

85 

80 

78 

74 

85 

90 

93 

92 

82 

84 

82 

83 

83 

83.8 

6U 

52 

56 

52 

64 

68 

68 

71 

71 

6i 

56 

52 

55 

64 

57 

48 

48 

52 

51 

58 

55 

55 

43 

65 

61 

63 

68 

59 

61 

68 

66 

69.0 

Reading* 

J  Maximum,,. . 

»0 

65 

79 
63 

82 
55 

86 
65 

75 
70 

85 
68 

89 
70 

92 
74 

88 
75 

87 
68 

80 
60 

85 
64 

78 
65 

86 
64 

77 
60 

75 
58 

80 
60 

79 
59 

85 
57 

80 
63 

79 

60 

77 
61 

82 
56 

89 
69 

95 
69 

91 
71 

82 
70 

83 
70 

84 
70 

86 
70 

82 
69 

83  2 

(  Minimum,. .. 

65.1 

Retreat 

(Maximum... . 

I  Minimum 

BO 

78 

82 

89 

75 

84 

90 

92 

89 

86 

80 

84 

83 

86 

81 

7a 

81 

84 

86 

84 

84 

84 

86 

90 

S3 

93 

78 

85 

84 

80 

84 

84.1 

60 

51 

45 

58 

6b 

70 

67 

70 

68 

60 

50 

52 

56 

61 

50 

52 

47 

49 

5c 

51 

,55 

,50 

49 

62 

60 

.57 

68 

68 

71 

67 

64 

58.2 

Ridgrwayt 

)  Maximum,,.. 

80 

76 

76 

86 

90 

81 

88 

94 

82 

85 

79 

78 

81 

82 

78 

72 

70 

76 

76 

83 

85 

81 

82 

86 

85 

88 

90 

84 

92 

78 

S3 

82.2 

(  Minimum.. .. 

50 

46 

89 

50 

64 

61 

61 

62 

62 

53 

44 

44 

65 

62 

42 

36 

40 

42 

44 

47 

49 

50 

49 

54 

57 

53 

57 

62 

67 

66 

60 

62.5 

79 
64 

75 
55 

84 
47 

89 
56 

77 
69 

86 
71 

91 

70 

92 
73 

90 
72 

82 
63 

80 
55 

81 
57 

82 
56 

86 
65 

75 

57 

72 
53 

80 
51 

84 
.53 

85 
55 

85 
63 

83 
62 

81 
54 

88 
50 

90 
66 

94 
65 

91 
62 

76 

70 

86 
70 

86 
72 

86 
71 

85 
68 

83  8 

)  Minimum,. . . 

61.8 

Selinssrove... 

(  Maximum,,. . 

80 

80 

84 

90 

80 

86 

91 

93 

90 

89 

85 

87 

85 

86 

80 

75 

80 

80 

87 

86 

82 

84 

83 

89 

95 

93 

81 

90 

84 

87 

86 

86.4 

(  Minimum,. .. 

58 

54 

48 

60 

69 

70 

68 

70 

72 

61 

52 

54 

63 

67 

54 

51 

50 

51 

52 

56 

55 

,52 

52 

63 

62 

.59 

69 

70 

71 

70 

65 

60.3 

Somerset 

, \  Maximum,,.. 

73 
5J 

72 
50 

79 
52 

76 

59 

73 
62 

81 
58 

85 

58 

82 
62 

81 
63 

78 
48 

72 
43 

77 
58 

82 
57 

79 
62 

72 
41 

69 
36 

72 
40 

67 
51 

74 
46 

72 
56 

65 
56 

7] 

54 

78 
53 

76 

60 

87 
55 

82 
54 

78 
63 

87 
.59 

79 
65 

78 
65 

78 
61 

76.6 

(  Minimum... . 

54.8 

Springs 

(Maximum.... 

( Minimum 

71 

74 

77 

76 

75 

81 

83 

81 

79 

75 

69 

76 

82 

74 

68 

68 

70 

60 

71 

66 

59 

67 

76 

71 

82 

81 

78 

83 

73 

77 

76 

74.2 

51 

60 

47 

58 

60 

56 

58 

62 

60 

64 

44 

50 

55 

62 

44 

39 

42 

.52 

50 

58 

.53 

54 

.57 

,58 

54 

56 

60 

64 

63 

63 

60 

54.6 

State  College. 

\  Maximum,,. . 

77 

78 

82 

87 

82 

86 

90 

87 

86 

82 

77 

83 

82 

80 

73 

72 

77 

72 

82 

79 

79 

80 

83 

86 

90 

89 

85 

88 

78 

86 

85 

82.0 

I  Minimum,. .. 

59 

59 

49 

62 

67 

64 

66 

68 

66 

61 

60 

50 

67 

61 

50 

48 

47 

50 

49 

54 

55 

57 

56 

58 

64 

61 

66 

68 

67 

69 

65 

58.8 

StroudsburgJ . 

83 
68 

86 
66 

78 
61 

84 
68 

79 

76 

84 
69 

88 
72 

90 

76 

86 
74 

89 
60 

81 
59 

84 
6! 

89 
53 

86 
62 

SO 
54 

76 
56 

78 
46 

84 
49 

81 
51 

85 
60 

83 
56 

87 
54 

78 
41 

85 
56 

94 

68 

92 
62 

78 
71 

84 
71 

82 
70 

86 
73 

84 
72 

84.0 

1  Minimum,. . . 

62.1 

Towanda 

j  Maximum,,. . 

HO 

76 

85 

91 

88 

86 

93 

90 

92 

87 

82 

84 

86 

87 

76 

74 

83 

86 

88 

89 

88 

86 

90 

92 

94 

97 

80 

91 

85 

86 

86 

86.8 

)  Minimum,. .. 

61 

53 

41 

52 

65 

67 

63 

63 

65 

61 

48 

54 

53 

69 

48 

46 

44 

45 

48 

48 

50 

49 

45 

60 

58 

56 

67 

68 

69 

69 

65 

56.1 

Uniontown,. . 

<!  Maximum,,. . 

85 

58 

80 
58 

88 
56 

84 
69 

80 
66 

88 
64 

91 
68 

86 
70 

84 
68 

80 
63 

75 
52 

85 
59 

87 
66 

H4 
72 

77 
52 

76 
47 

76 

50 

70 
60 

82 
56 

75 
68 

70 
60 

80 
63 

83 
60 

82 
66 

87 
62 

85 
63 

81 
68 

87 
65 

83 
70 

82 
69 

83 
66 

81.8 

(  Minimum,. . . 

62.4 

Vandergrift*.. 

)  Maximum,,. . 

82 

69 

77 

88 

80 

88 

94 

88 

84 

82 

77 

88 

91 

78 

74 

76 

77 

69 

82 

76 

74 

82 

89 

91 

92 

90 

88 

88 

78 

85 

67 

82.1 

1  Minimum,. . . 

56 

5b 

50 

6b 

67 

65 

66 

69 

65 

56 

50 

57 

67 

60 

53 

47 

47 

66 

,52 

58 

,58 

58 

.58 

64 

62 

62 

68 

69 

67 

66 

66 

60.0 

Warren 

i  Maximum,,.. 

77 

75 

85 

90 

82 

90 

96 

84 

85 

76 

71 

82 

81 

77 

70 

70 

76 

78 

81 

83 

83 

85 

88 

87 

90 

87 

86 

92 

76 

84 

82 

82.2 

(  Minimum,. .. 

57 

58 

44 

61 

66 

62 

64 

68 

62 

58 

47 

50 

61 

56 

45 

41 

44 

44 

48 

50 

,54 

49 

57 

57 

59 

58 

65 

64 

64 

63 

64 

56.1 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

78 

80 

87 

84 

80 

89 

91 

87 

86 

82 

76 

82 

85 

83 

77 

76 

76 

67 

80 

78 

74 

80 

82 

81 

87 

85 

83 

89 

84 

82 

82 

81.7 

(  Minimum,. . . 

57 

55 

54 

67 

65 

63 

66 

70 

67 

60 

49 

57 

65 

69 

52 

46 

47 

58 

54 

63 

58 

.59 

,59 

66 

60 

62 

67 

67 

65 

66 

65 

60.6 

Wellsboro 

)  Maximum,,.. 

76 

76 

85 

88 

83 

83 

89 

85 

85 

80 

77 

81 

78 

7X 

70 

69 

78 

84 

82 

86 

84 

84 

86 

89 

91 

90 

90 

90 

82 

85 

83 

82.8 

'  Minimum,. . . 

57 

50 

42 

54 

64 

66 

64 

66 

62 

57 

46 

,50 

57 

58 

43 

43 

44 

45 

44 

46 

49 

50 

48 

57 

57 

55 

66 

67 

66 

68 

63 

66.0 

West  Chester. 

j  Maximum... . 

81 
63 

83 
56 

84 
52 

89 
62 

73 
67 

82 
67 

84 
69 

92 
72 

90 
71 

90 
67 

81 
58 

89 
57 

79 
59 

88 
65 

80 
59 

80 
54 

84 
54 

78 
60 

86 
.59 

86 
58 

81 
59 

78 
60 

83 
63 

91 

66 

96 
67 

95 
69 

93 

70 

91 

70 

89 
69 

89 
71 

87 
66 

85.5 

I  Minimum 

62.9 

Wilkes-Barre . 

( Maximum . . 

82 
6? 

79 
51 

85 
44 

91 

58 

80 
70 

88 
71 

92 

67 

95 
69 

90 
68 

89 
62 

83 
52 

85 
53 

84 
56 

89 
64 

78 
66 

76 
46 

82 

53 

86 
51 

88 
52 

86 
.59 

84 
56 

84 
.52 

88 
60 

93 
62 

95 
63 

92 

58 

78 
69 

87 
69 

86 
72 

83 
66 

87 
66 

86.0 

t  Minimum..  . . 

59.5 

Williamsport.. 

J  Maximum,,. . 

79 

76 

83 

88 

80 

85 

91 

90 

86 

81 

80 

79 

81 

83 

'"7 

73 

80 

81 

86 

87 

84 

84 

85 

91 

94 

96 

91 

91 

87 

83 

85 

84.4 

(  Minimum,. .. 

59 

55 

46 

58 

69 

70 

66 

68 

68 

63 

53 

56 

61 

62 

51 

51 

.50 

50 

52 

.13 

55 

,55 

52 

60 

65 

59 

69 

71 

72 

69 

67 

59.8 

Wllliamstown, 

S  Maximum..,, 

86 

88 

84 

93 

83 

86 

92 

90 

94 

87 

84 

86 

85 

86 

83 

76 

78 

80 

84 

84 

82 

81 

84 

87 

94 

92 

86 

90 

86 

91 

84 

86.0 

(  Minimum.,. . 

60 

58 

56 

62 

65 

65 

68 

68 

67 

64 

51 

58 

62 

60 

51 

51 

50 

56 

■55 

61 

56 

55 

66 

64 

64 

67 

66 

67 

66 

66 

63 

60.6 

York 

(  Maximum..  . 

1  Minimum  ..  . 

82 

84 

84 

87 

81 

85 

92 

93 

89 

88 

84 

86 

82 

87 

83 

77 

82 

80 

87 

82 

81   80 

82 

88 

92 

90 

85 

90 

85 

90 

88 

86.4 

59 

55 

48 

64 

70 

64 

67 

70 

70 

64 

53 

55 

63 

66 

65 

48 

49 

64 

51 

60 

64   62 

66 

67 

65 

66 

70 

71 

71 

71 

66 

61.4 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  ',  >■.  °,  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  redured  to  sea  level ) 


29.96 

30.21 

2 

29.58 

29.98 

30.27 

3 

29.59 

29.97 

30  24 

3 

29.58 

30.00 

30  21 

11 

29.64 

29.97 

30  25 

3 

29.62 

29.98 

30.26 

3 

29.61 

1  Wind 


<> 


• 

o 

a 

B 

.al 

1 

d 

a 

►Jo 

£ 

^ 

o 

«''S 

<s 

C3 

S^ 

S 

a 

r- 

- 

6.8 
7  6 
11.0 
8.6 
9.7 
6.9 


nw. 

s. 

s. 

nw. 

ne. 

nw. 


Relative 
humidity 


50  1  59 

, .    .48 


•  For  any  flve-minute  period. 


*  Corrected  to  true  velocities 


RIVER  CONDITIONS 


0) 

be 

2^ 

o 

tf 

tig 

« 

tc 

s 

s 

^ 

^ 

a 

el 

s 

E 

c 

•J 

a 

Port  Jervis.N.  Y Delaware 

Easton Delaware 

Lehighton  Lehigh 

Wilkes-Barre Susquehanna 

Williamsport Susquehanna. 

Harriphurer Susquehanna . 

Greensboro I  Monongahel  n . 


Wert  .N'ewton . 
Lock  No.  4. 
PittshurKh. 
Midland . . . 


Voughiogheny . 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.4 
1.6 


1.3 
0.8 
3.2 

12.4 
1.3 

13.3 


1.8 
2.3 
3.6 
16.8 
6.0 
17.5 
16  8' 
15.9' 


1.2  I 

0.0  I 


1.0 
0.2 
3.0 
10.8 
0.2 
11.2 
16.3* 
14.4* 


*     Pool  Stage. 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
30 
26 
80 


y/^ 
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aENEBAL  SXJMMART. 

August  was  a  moderately  warm  month  with  excess  tempera- 
tures for  the  State  quite  uniform  at  about  3°  in  practically  all 
regions.  Temperatures  were  above  the  normal  on  25  dates  at 
Philadelphia  and  on  17  dates  at  Pittsburgh ,  although  the  extremes 
for  the  State  were  not  unusual.  The  rainfall  averaged  a  little 
more  than  two-thirds  of  the  August  normal,  and  its  distribution 
was  especially  uneven .  Moderate  to  fairly  heavy  showers  covered 
the  State  quite  thoroughly  on  the  3d  and  4th  with  a  few  heavy 
rains  in  the  eastern  counties.  Colebrook  in  Lebanon  county 
received  a  total  24-hour  rainfall  of  6.74  inches  during  these 
rains.  Lighter  rains  were  fairly  general  on  the  8th  and  13th 
but  did  not  serve  to  make  up  a  normal  rainfall  for  this  period, 
and  drought  conditions  began  to  develop,  especially  in  the  cen- 
tral and  western  portions  of  the  State.  A  coast  storm  on  the 
19th  and  2()th  brought  drenching  rains  to  the  southeastern 
counties,  effectively  breaking  the  drought.  However,  they  were 
attended  by  strong  winds  that  beat  down  a  large  amount  of  corn 
and  did  serious  damage  to  some  other  crops.  Apples  and  peaches 
were  blown  from  the  trees  in  some  regions,  and  tomatoes  were 
damaged  considerably.  The  losses  from  this  storm  were  rather 
heavy.  However,  the  conditions  in  the  region  improved  quite 
rapidly  after  the  breaking  of  the  drought,  and  this  was  especially 
apparent  in  its  effects  on  the  pastures  and  meadows.  In  the 
remainder  of  the  State  the  drought  continued  to  increase  'in 
intensity  and  became  fully  as  severe  in  many  regions  as  that  of 
July.  The  driest  region  of  the  State  was  Clearfield  and  Cambria 
counties,  where  the  total  rainfall  for  the  month  was  less  than 
one  inch.  In  general,  it  may  be  said  that  the  average  rainfall 
for  the  western  two-thirds  of  the  State  was  less  than  half  of  the 
August  normal.  Severe  local  storms  were  reported  on  three 
dates.  On  the  4th,  severe  thunderstorms  occurred  in  the  cen- 
tral portion  of  the  State.  A  boy  was  killed  and  several  persons 
injured  by  lightning  at  Kingston,  and  a  farmer  was  instantly 
killed  by  lightning  near  New  Bloomfield  in  Perry  county. 
Strong  gusty  winds  accompanied  thunderstorms  at  Harri.sburg 
and  Reading  and  did  considerable  damage.  Many  large  shade 
trees  were  destroyed,  and  telephone  and  power  lines  were  blown 
down.  No  dependable  estimates  of  the  total  damage  were 
obtainable.  On  the  13th,  considerable  local  damage  by  thunder- 
storms occurred  in  the  northeastern  part  of  the  State.  Several 
homes  were  damaged  by  lightning,  and  several  miles  of  wires 
were  blown  down.  A  local  gale  caused  waves  ten  feet  high  on 
Lake  Wallenpaupack.  Many  boats  were  overturned,  but  for- 
tunately no  lives  were  lost.  On  the  17th,  a  dozen  large  trees 
were  destroyed,  and  three  buildings  were  damaged  by  winds  at 
Gordon  in  a  narrow  path  about  300  feet  wide.  No  funnel  cloud 
was  seen,  but  the  storm  had  the  characteristics  of  a  tornado. 
No  estimates  of  the  total  damage  were  obtainable. 


TEMPEKATUKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  shown  by  the  reports 
from  92  stations,  was  73.3°,  or  3.0°  in  excess  of  the;  62-year 
normal.  The  highest  monthly  mean  was  79.6°  at  Marcus  Hook, 
and  the  lowest,  66.5°,  at  Mt.  Pocono.  Extremes  for  the  month 
ranged  from  a  maximum  of  98°  at  Marcus  Hook  on  the  8th 
to  a  minimum  of  41°  at  Somerset  on  the  6th.  The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  47°  at  Coudersport  on  the  20th. 

PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  made  at  172  stations,  was  2.98  inches,  or  1.23 
inches  less  than  the  62-year  normal  for  the  month.  The  great- 
est monthly  amount  was  9.65  inches  at  Colebrook,  and  the 
least  was  0.41  inch  at  Clearfield.  The  greatest  amount  for  any 
24  consecutive  hours  was  6.74  inches  at  Colebrook  on  the 
3d-4th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


Temperature 


Precipitation 


No  of  days, 


Sod 


»l 


188S 

1889,.^. 

imt.i:::.^---- 

1891 ...'..  /^C/?-.. 

1892 .;:.•.. 

1893 

1894...... 

1895 ...-. ..r. ., 

lH9fi ..  ^ 

1897 

te98 

189'^ '././-• 

1900.... (   ...... 


1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 


1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 

1927. 
1928. 
1929. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 


Period  , 


69.8 
67.4 
68.8 
69.6 
71.4 
70  4 
69.4 
72.3 
71.2 
67.9 
72.3 
71.2 
75.0 

.  72.0 
,  W.8 
-il.2 
68.0 
69.6 
73.2 
68.0 
69.4 
69.4 
69.8 
71.4 
67.1 
70.4 

71.3 
68.0 
71.9 
71.2 
73.6 
68.2 
70.2 
68.4 
69.1 
69.2 
70.1 
69.7 
71.9 

65.5 
73.4 
67,7 
70.3 
71.1 
71.6 
70.8 
68.6 
71.3 
73.2 
73.5 
73.8 
73.3 

70.3 


100 

33 

100 

37 

98 

34 

99 

35 

99 

42 

99 

30 

98 

32 

101 

32 

101 

35 

97 

34 

99 

37 

101 

38 

103 

38 

99 

42 

100 

34 

99 

36 

96 

34 

95 

36 

96 

39 

97 

32 

102 

30 

100 

34 

98 

35 

102 

36 

93 

36 

102 

38 

100 

34 

99 

34 

103 

32 

101 

38 

108 

32 

94 

35 

95 

37 

97 

35 

100 

31 

96 

30 

102 

31 

97 

26 

103 

32 

92 

84 

99 

35 

98 

31 

108 

29 

104 

40 

103 

34 

104 

38 

98 

30 

98 

31 

102 

S7 

101 

40 

100 

36 

98 

41 

108 

26 

7.05 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3  17 
6.60 
4.01 
3.33 

6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 
5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 

3.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
3.14 
3.10 
3.78 
2.28 
5.69 

4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 
4.96 
5.43 
2.90 
2.98 

4.21 


12 

11 

7 

14 

9 

14 

11 

10 

8 

13 

14 

9 

9 

15 

12 

12 

12 

10 

10 

16 

7 

16 

7 

16 

6 

14 

13 

11 

14 

9 

8 

17 

11 

13 

15 

10 

8 

17 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION, 


August,  1939 


Olimatolog'ical  Data  for  August,    1839 


Statiou!) 


Counties 


Temperature,  in  degrrees  Fahr. 


a 


Precipitation,  in  inches 


a 


t^S 


oS 

Za 

59 


No.  of  days 


3   (D 

OS  S 


£ 


a  o 


Observers 


Allentown 

^-  A.ltoona 

g  Ardmore 

a  Arondtsville 

'3  Bedford 

^  Bethlehem.   

„  Bloomsburg 

c  Carlisle 

§  Chambersburg 

g  Clearfield 

"  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Free  land 

George  School 

Uettysburg 

Uordou 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdou 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley.. 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia • 

Phila.  Navy  Yard 

I'hoBaixville 

Port  Clinton 

tiuakertown 

Reading ■ 

Scranton 

5eliusgrove 

Shavcraont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

rowauda 

Wellsboro 

We.»t  Chester. ■■■ 

Wilkes-BarreC  Airport) 

VVilliamsport 

WilUamstown 

Vork .•• 

Brookville 

Butler 

•»  Chambersville.... 

S  Clairton 

.g  Claysville 

E  Corry 

Q  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora 

O  Ebensburg 

Franklin 

Greeusburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

LyciPDUS 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newo  il 

Pittsburgh 

Ridfrway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

rTniontowii 

Unity  Reservoir 

V'a.ndergrift 

Warren 

Wayneshurg 

Laki'  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland  . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk... 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


FortheStateH 52 


254 
615 
350 
700 
060 
364 
600 
467 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
600 
33/ 
900 
200 
650 
694 
255 
OOU 
469 
500 
580 

60 
620 
720 
045 

60 
679 
398 

26 

20 

100 
407 
496 
273 
746 
455 

51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
644 
521 
275 
400 

173 
077 
,047 
,020 
,150 
,430 
.665 
,172 

762 
,000 

957 
,150 

950 

256 

,  ino 

184 

,020 

,420 

.080 

691 

808 

800 

,248 

350 

940 

,190 

680 

,100 

240 

825 

180 

OS."! 


670 


67 


75.4 
70.9' 
76.0 
76.0 
73.7 
77.0 
73.6 
76.6 
76.8 
71.0 
74.4 
73.0 
70.6 
77.8 
71.4 
76.5 
77.0 
71.8 


76.8 
77.2 
71.3 
78.5 
73.6 
70.7 
76.4 
72.9 
76.0 
76.0 
74.3 
79.6 
71.6 
65.5 
69.fi 
74.4 
73. 7< 
74.8 
77.8 
77.8 
76.4 
74.0 
73.6 
75.7 
74.0 
75.2 
77.4 
75.4 
72.4 
73.4 
73.6 
70.3 
76.4 
73.7 
73.2 
74.3 
75.3 


73.0 

71.4 

72.7 

73.2 

69.8 

72.2* 

73.0 

75.0 

69.0 

69.2 

73.2 

73.0 

72.0 

72.5 

74.2 

67.3 

74,0 

70.1 

72.6 

72.4 

71.2 

73.5 

68.4 


66.7 
65.9 
73.8 
70.8 
72.8 
70.4 
72.0 


72.7 
73.3 


+3.3 
+  1.7 
+3.6 
+3.3 


+3.7 


+3.7 
+4.4 
+0.7 
+  1.7 
+2.6 
+2.6 
+5.3 
+4.6 
+4.3 
+4.7 
+3.4 


+3.1 

+4.6 
+3.1 
+3.4 
+2.8 
+2.9 
+  4.0 
+  4.5 
+3.8 


+2.8 
+3.0 
+4.8 
+  1.3 
+  1.6 
+2.5 

+3.8' 
+3.0 
+2.9 
+2.5 
+2.6 
+3.0 
+  3.3 
+4.2 
+3.7 
+  3.1 


+3.6 
+3.5 
+5.0 
+  3.9 
+4.2 


+2.2 
+3.4 
+2.7 


+2.8 
+1.4 


+  1.5 
+2.7 
+5.8 
+2.2 
+0.8 
+  2.1 
+  0.7 
+2.2 
+3.8 
+3.2 
+1.8 
+2.7 


+3.0 
+2.4 


+1.9 
-O.s 
+0.6 
+1.1 


-0.4 
-0.3 
+1.9 


+1.3 
+2.6 
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0.90 
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19 
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0.84 
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18 
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0.96 
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16 

14 

1 

33 
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-3.63 

0.69 

0 

7 

24 

4 

» 

se. 

33 

1.02 
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0.42 

0 
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13 

15 
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sw. 
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0.41 
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0.19 
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20 

3 
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32 
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4.98 

0 

10 

9 
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+4.56 
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14 

8 
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w. 
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9 
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2 

sw. 
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0 
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16 

8 

7 

w. 

40 

2,48 

-2.15 

0.63 

0 
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21 

10 

0 

29 
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+  1.70 
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0 

12 

19 

1 

11 
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0 

7 

16 
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3.73 
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14 
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9 

q 
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s. 

22 
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+1.77 

3.57 

0 

9 

12 

1 

18 

sw 

30 

6.21 

+0.86 

3.29 

0 

9 

17 

1? 

2 

sw. 

34 

4.62 

-0.55 

1.70 

0 

9 

22 

1 

8 

s. 

32 

6.02 

+0.93 

1.89 

0 

12 

13 

ll 

7 

w. 

25 

3.38 

-0.83 

1.43 

0 

10 

10 

8 

13 

se. 

30 

3.87 
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0 

10 

10 

14 
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sw. 

31 

1.70 

-2.14 

1.10 

0 

6 

20 

q 
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25 

6.71 

+  1.60 
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0. 

12 

10 

7 

14 
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1.42 

0.48 

o" 

8 

18 

10 

3 
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33 

3.89 

+0.41 

1.30 

0 

9 

19 

q 

3 

8. 

35 

4.70 
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2.00 

0 

8 

16 

10 

5 

sw. 

39 

1.78 

-1.65 

0.93 

0 

7 

17 

1? 

2 

w. 

,39 

2.06 

-1.12 

1.32 

0 

7 

2.": 

6 

0 

'.V. 

29 

7.16 

+2.16 

6.78 

0 

9 

17 

10 

4 

w. 

34 

2.67 

-1.11 

1.05 

0 

13 

8 

14 

q 

sw. 

32 

2.48 

-1.25 

0.64 

0 

7 

22 

8 

1 

w. 

31 

3.43 

-0.48 

1.09 

0 

8 

11 

15 

5 

sw. 

31 

3.38 

-0.68 

1.24 

0 

8 

21 

8 

2 

ne. 

2.60 

-1.24 

1.58 

0 

5 

10 
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10 

41 

1.47 

-2.43 

0.57 

0 

6 

22 

8 
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sw 

38 

1.32 

-2.60 

0.60 

0 

8 

20 

6 

5 

sw. 

30 

1.47 

0.91 

0 

6 

6 

18 

7 

s 

30 

1.85 

-1.92 

1.44 

0 

6 

20 

4 

s. 

43 

1.82 

-2.17 

0.73 

0 

6 

23 

6 

2 

s. 

47' 

2.16 

-1.05 

1.60 

0 

2 

29 

1 

1 

w. 

39 

1.19 

-2.88 

0  85 

0 

7 

19 

10 

2 

w. 

33 

1.75 

-1.83 

1.21 

0 

7 

5 

6 

20 

w. 

33 

0.84 

-3.18 

0.28 

0 

6 

2i 

6 

0 

s. 

35 

1.63 

-2.06 

0.43 

0 
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1 

4 

26 

s. 

36 

0.83 

-3.28 

0.62 

0 

4 

13 

17 

1 
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43 

3.96 

+0,49 

2.70 

0 

4 

27 
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0 

34 

1.61 

-1.86 

0.36 

0 

9 

23 

4 

4 

8. 

40 

1.10 

-2.68 

1.02 

0 

2 

16 

14 

1 

w. 

39 

1.46 

-3.06 

0.85 

0 

8 

19 

9 

3 

w. 

34 

1.46 

0.61 

0 

9 

9 

12 

10 

w. 

?9 

1.71 

-2.71 
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0 

10 

8 

12 

11 

w 
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2.18 

-1.35 

0.69 

0 

6 

13 

9 

9 

sw. 
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1.71 
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0 

7 

8 

19 

4 

nw. 

38 

1..58 

-1.90 

0  58 

0 

8 

20 

10 

1 
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34 

0.73 

-2.91 

0.45 

0 

4 

10 

10 

11 

sw. 

30 

1.25 

-1.98 

0.79 

0 

8 

8 

12 

11 

sw. 

39 

2.15 

-1.27 

0.99 

0 

7 

17 

10 

4 

8. 

41 

1.43 

-3.48 

0.87 

0 

7 

7 

16 

8 

SW. 

34 

2.29 

-1.99 

0.79 

0 

9 

3 

24 

4 

sw. 

34 

0.93 

-3.78 

0.45 

0 

V 

15 

16 

0 

s 

36 

0.49 

-3.71 

0.41 

0 

5 

3 

18 

10 

nw. 

37 

lis 

-2.72 

0.70 

0 

4 

26 

5 

0 

36 

1.14 

-2.61 

0.38 

0 

/ 

8 

15 

8 

w. 

37 

1.26 

0.96 

0 

4 

3 

28 

0 

sw. 

25 

2.10 

-1.17 

0.69 

0 

11 

15 

12 

4 

s. 

47 

2.98 

-1.23 

6.74 

0 

8 

16 

10 

6 

sw. 

John  A.  Fruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Harold  J .  Miller. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
William  B.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
VVm.  A.  Korer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B.  Evansha 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr   Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

J.  Earl    Sneaffer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

r.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  (ruiles. 

State  Teachers  College 

C   A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

.Susquehanna  Collieries  Co 

Vork  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melviu. 

Ass'd  (ias  ct  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Winemau. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M .  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gllagher. 
Robert  Tros? . 

U.S.  Forest  Service. 
Westmon^land  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  II  From  all  available  records . 

Reference  letters.  «.  ',  ".  etc..  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
P<T!t-Omce  addresses  are  as  follows:  of  Lv-lnmi'.  Groenshnri?:  n*  Neshaminv  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont,  Manavnnk;  of  Dahogft.  Kane,  RFD: 
of  Springs,  Grantsvllle.  Md. ;  of  Altoona.RFD,  (Klttannlng  Point);  of  Midland.  Georgetown.  WHO.  Philadelphla-l  0-14-89.1050. 
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Oruiuage  Basin 

Day  of  month 

J 

rtt«UOti» 

I 

2 

8 

4 

h 

6 

7 

R 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

1 

Atlantic  Draitiaae 
Allontowu- 

Lehigh 

.71 

.93 

.98 

T. 

.03 

.77 

.67 

.04 

.12 

.21 

.02 
.62 

"."■io 

.45 
.06 
.80 
.03 

T. 
.06 

T. 

.66 
.07 
.19 

'.'06 

T. 

• 

.07 

'!68 

.26 
.05 

4!54 
.61 
.66 
.17 
.30 
.36 

.69 
.07 
.08 

".5b 

.07 

'^oi 
.02 

.24 

T. 

.67 
.09 
.20 

T. 

T. 

2.82 

JuuiatA 

.34 

'.■ifi 

'!66 
.83 

't.' 

2.11 

Ansonia- 

W.Br.  rtusQ 

Lower  Uel 

Lower  Susu 

.09 
T. 



.20 

■:i6 

.04 

'.'08 

.03 
.20 

;::: 

;:;•: 

i!i6 

".ik 

'.'6i 

1.66 

.18 

.27 

.98 

.02 

8.28 

Ardmore^.. 

Arendtsvillo- 

B»»ker  s  Summit. . . 

Bald  ErtKle  ♦ 

ivaford- 

Belli'fonto 

Borwiudalol 

1.74 

.62 
.07 
.05 
.06 

8.15 

Middlo  SusQ 

Juniata 

W.  Br.  Svisq 



;;;; 

.... 

•   •• 

.  .  .  . 

.' '.  .* .' 

. . . . 

.12 

T. 
.61 

.91 

'.'96 

i'.' 

'    " 

.... 

..so 

T. 

.06 

.02 
.10 
.12 

'.'85 
T. 

.... 

.... 

.... 

1.68 
2.U 

1.24 

0,99 

Lehigh 

.... 

i!66 

.15 

.84 
.67 

'."32 
T. 
.21 
.20 
.08 

.  *  •  . 

.05 
.10 
.10 
.75 
.19 

'.'is 

.42 
.08 

46 
.15 

".".".". 

T. 

•••• 

•■•• 

.70 
■.'26 

— 

■.■75 

"".^b 

.68 
.23 
.66 
.38 
.65 
.10 
.15 
.35 
T. 

4.98 
1.46 

.15 
.56 

.08 

.06 

1.10 

.02 
.11 
T. 

T. 
.12 

.02 

.02 

2.66 

BloomsburK 

Blosorville     

3.80 

Lower  Susq 

.... 

.... 

3.66 

Burtalo  Mills-* 

1.46 

Lower  Susq 

\V.  Br.  Susq 

'.'69 

.02 

.07 

■••• 

;:;; 

".m 

... 

.... 

'.'26 
.29 
T. 

T. 

.09 

.04 

.'23 
.02 

.05 

'!i8 
.13 
.06 

'!64 

.... 

T. 

.10 

.05 

.... 

T. 

.... 

1.09 

Carter  CampI 

Outer  HaU 

Chambersburg2 . . . . 

1.85 
1.20 

* 

.02 

1.02 

W    Br    Susq  .    .. 

.19 

.06 
.92 

.08 

T 
'I. 

T 

.58 
.14 

0.41 

Lower  Del  

.03 
.03 

.97 
.05 

.. .. 

. . . , 

..32 
T. 

.72 



. . . . 

.03 

.22 
T. 

.... 

8.37 

Lower  Susq 

T. 

.06 

3.38 

3.36 

.06 

9.65 

Conshohocken 

Covington- 

Uovlestown 

Driftwoodt 

N.  Br.  Sus.i 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

W    Br.  Susq 

.05 

!64 

.20 

.66 

1.60 

.20 

.60 

.37 

.09 

.92 

.46 

1.30 

1.20 

.02 

T. 

".62 
.28 

.28 
.02 
.07 
.10 
.40 

.15 

'.'6i 
'.'46 

't.' 

"29 

'!i3 

'.'65 
.07 
.18 

't.' 

.18 
T. 

!i7 

.02 

'  .'62 
.45 

.05 

'!6i 
't.' 

.... 

't. 

.24 

'.'23 
.15 

'.■76 
.80 

't." 

'.'24 

.15 
.49 



... 

.03 

2.37 
.07 
T 
.55 

.'63 

3.12 

.80 

.10 

.10 

3.40 

1.1)3 

.53 

.67 

.06 

'!70 

'07 

1.08 
.53 
.03 
.07 

'.'97 
.12 
.55 

.19 

T. 

.01 

.72 

.88 

.40 

T. 

'.'64 
.02 
.93 
.06 

1.22 
.10 

i!65 
.06 
.09 
.31 

'.'23 
.97 
.56 
.27 

1.21 
.08 
.1? 
.04 

1.15 
.03 

i'.si 
"'.bs 

.90 
.55 
.42 

2.07 
1.20 
1.01 

'140 
1.37 
.38 
.16 
.10 
.82 
.17 
.09 
.12 
1.25 
.05 
.10 

'".31 

"".a 

".bi 

:;:: 

'.'oi 

.21 
.09 
.21 
.08 
.21 
.16 

.15 
.10 
.22 
.09 
.02 

1.83 
'.'73 

't.' 

.14 

.30 
.01 

'!34 

.... 

'.'07 

'!76 

.04 

1.28 

4.96 

.... 

5 

"".45 

1.46 

.68 

•••■ 

■'i'" 

'!67 

.06 

0.73 

East  Waterford- . . . 

Emporium 

English  Centert. .. 

\riddlp  Susa 

2.61 

W    Br    Susq 

.20 
.20 

:;;: 

.03 

.43 

... 

.... 

.... 

1.52 

.06 

1.41 

.06 

T. 

.30 

5.34 

FYedericksviile^. .. 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

T." 

't.' 

.03 
.02 

.02 

.... 

".is 

T. 

T. 

.04 
.07 

3.96 
4.14 

2.20 

George  School 

Gettysburg 

Girardville- 

Gordon 

.10 
.34 

'.'26 
.17 

.19 
.26 
.07 
.02 
.02 
.30 
.20 
.01 
.39 
.07 
T. 
.90 
.24 
.50 

!26 
.21 
.02 
.15 

.83 
.54 
.12 
.12 
.85 
.16 
.11 

'".16 

.13 

.13 

.... 

.25 

T. 

.01 

T. 

.09 

.05 
T. 

i.'go 

.09 

.60 
.03 

'!67 

.03 
.01 
.39 
.57 
.22 

'.'67 
T. 
S.34 
3.56 
1.38 

T. 

.26 

1.54 

.10 
T. 

6.29 

Potomac 

1.60 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.... 

1.66 
'.'34 

■;ii 

1.51 

'!26 

'!i5 
'!69 
';67 

.... 

.23 

T. 

't'.' 

'!62 

't'.' 

.03 

'.'43 

i!52 

.33 
.33 

'[26 

.... 

i!46 

.16 

4.37 

6.22 

.04 

.59 

T. 

T. 

't. 

.12 

'^si 

.10 

3.92 

Graterford 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

"62 

.... 

.... 

.72 

T. 

.06 

.61 

.44 

't.' 

'.'04 

.84 

't.' 

2.46 

1.35 

.58 

6.90 
2.65 

Harrisburg'Jt' 

•■•• 

"."i7 

.03 
.03 

.20 

4  09 

.03 
.05 
.73 

'.'.:: 

— 



•••• 

5.59 

Holl.sterviiie.2.... 
Holtwood^ 

Upper  Dei 

Lower  Susq 

T. 

.'26 

T. 

■f.' 
'  .'62 

T.' 
.10 
T. 
.42 

.... 

".bi 

"83 
1.40 

'^98 
.49 
.96 

.66 
.08 

5.48 
4.10 

Huntingdon 

HuntsdaleJ 

Hyndman2 

Kylertown$**i 

Lakeville^ 

1.52 

Lou  er  Susq 

Potomac 

T.' 

.10 
.17 
.43 
.16 
.28 
.61 
1.17 
2.35 
.68 
.95 
.09 
03 

.12 

.08 

.44 

.... 

.... 

3.38 

1.26 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

■I'. 

.02 

.13 

T. 
•1. 

T. 

T. 
1.32 

.60 
1.23 



't.' 

.09 

T. 

.02 

6!i3 
.09 
T. 

■;i6 

'^29 

1.15 

.22 

9.07 

Lancaster 

.02 

.... 

".'u 

2.92 
28 
T. 
.87 
.85 
.25 
.12 
.15 

4.58 

.25 
2.11 

2.'63 

1.01 

6.26 

T. 

.06 
T. 

".02 

.12 

't.' 

'.25 

T. 

".bb 

5.92 

Lawrence  ville 

N.  Br.  Susq 

1.50 

.... 

.... 

.05 

.... 

3.38 

Lebanon'^ 

Lower  Susq 

Lehigh 

T. 

T. 
.12 

.12 

.04 
.19 

1.40 
.82 
.04 
.96 

.65 

5.58 

Lehighton^ 

6.60 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Juniata 

".ib 

.... 

.'i2 

.... 

.... 

.30 

T. 

.05 

.02 

'."62 

1.88 
.38 
.73 

— 

.... 

.... 

1.86 

... 

1.90 

Mapleton  Depot^  . . 
Marcus  Hook 

.30 

0.96 

Lower  Del 

Juniata 

']'. 

T 

T. 

.91 
.11 
.56 
.11 
.89 
.84 
.45 
.12 
.40 
.05 
.39 
2.01 

'!84 

".k 

.48 

T. 

T. 

T. 

• 

.86 

.... 

8.15 

Martinsburg2 

2.06 

Matamoras^ 

Upper  Del 

.57 

.03 
.21 

.23 

'!44 

.46 
.39 

.... 

■.■53 

'!8i 

.46 
.31 
.09 

';65 

.12 

.25 

.43 

4.36 

1.05 

1.50 

.36 

1.08 

• 
1.00 

.10 

1.09 

.26 

"".02 

.... 

3.32 

LehiRh    

.38 

6.U 

Mc(^onneiNburg- .. 

Potomac 

1.95 

MillersburgJ 

Lower  Susii 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.10 

;6i 

'.'29 
.56 

'!76 

".bi 

T.' 

'.'63 

■••• 

.01 

93 

.39 

.23 
.08 
.13 
.15 
.27 

.16 
.38 

'.'io 

.03 

3.72 

MilMlleJ 

.'29 
T. 

'!65 

'.'io 

1.36 
.73 
.74 
.15 

'!76 
'.'06 

';63 

3.26 

Montrose   

.01 

'.'4H 
.20 

't.' 

.13 

.65 

.... 

.... 

'!6i 

••■• 

".im 

:::: 

3.06 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.06 

1.14 
4.26 

Mt.  Union! 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.63 

'.'43 

T. 

't.' 

• 

1.65 

".H9 
T. 
1.08 

2.15 

Muncy  Valley 

.03 
.15 

"".bb 
.23 
.08 
.22 

.09 
.26 
.12 
.14 
.38 
.21 

.47 
T. 

'ioe 

't.' 

.63 

■!27 

.74 
28 

2!36 
.22 
.06 
T. 
.02 
.38 

'!82 
.17 

'!63 

.... 

.... 

.21 

'.'69 
.03 

't.' 
.02 

.... 

2.48 

Myerstown^ 

T. 
".26 

7.17 

Neshaminy  Falls^. 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

Juniata 

;;;; 

.14 

.... 

.28 

"9'b 

.16 

1.15 

.02 

7.57 

New  Bloomfield . . . 

2.97 

New  Park 

* 

.05 

3.79 

1.22 
.64 

't.' 

.09 

't.' 

.03 
T. 

i!i4 

1.45 

1.59 

.63 

"m 

"".a 

T. 

"t" 

.06 

"27 
.01 

T. 
T. 

'.'64 

';66 

3.52 

New  Tripoli 

Schuvlkill 

T. 

T. 

.'6i 

3.56 

Orwigsburg!' 

Palmerton" 

Schuylkill 

3.05 
.92 

5.98 

Lehigh 

.02 
.06 
T 

T.' 

US» 
.74 

1.70 
.01 

1.33 
.19 
.01 
.96 
.68 
.35 

1.10 

.01 

.05 
T. 
T. 
T. 

.03 

1.04 

43 

T. 

"!65 
.12 

• 

'!i4 

't.' 
.15 

".'i6 
1.29 

i!82 
.05 
.04 
.17 
.13 
.07 

2.46 
.03 

'.'63 
1.89 
T 
.15 
.10 
.28 
.20 

... 

... 

'.'53 
.40 
.32 
.06 

T.' 

'.'63 
T. 

3.73 

Paupack^ 

Upper  Del 

.14 

.07 
T. 

^26 
.66 
.50 

'!23 

s'.ab 

.10 

"[65 
.08 

'.'64 

••■• 

4.58 

Philadelphiali.  ... 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

.06 

.... 

.41 
.53 
.12 

.06 

.18 
.12 
.36 

.11 

T. 

.06 

';66 

.09 
.17 
T. 
.03 
.03 
T. 

'.'64 

3.73 
3.57 
3.36 
3.29 
.50 

i'Ab 

1.25 

1.89 

1.43 

1.35 

.02 

.33 

.22 

.10 

6.90 

Phila.  Navy  Yard^ 

.07 

'.::: 

.... 

.44 

.56 
.83 
.53 
5S 

't.' 

7.05 

Phila.-P'nt  Breeze. 

6  95 

Phoenixville 

PineGrove^ 

Pleasant  Mt^ 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del ...     . , 

'.'67 

.05 
.11 
.99 

.... 

'!6i 

6.21 
6.02 
5.26 

Port  Clinton 

Pottstown2 

Sclnivlkill 

SchuVlkill 

Schuvlkill 

'!45 

.... 

.05 
.25 
.17 
1.03 
.27 

■!35 
T. 
.10 

'!65 

.04 
".09 

.... 

".91 

'".9S 

"'.96 

1.15 

.10 

.95 
.01 
.75 
.80 
.01 
.37 

't. 

4.62 
3.22 

PottsvilleS 

.08 

T. 

.... 

.... 

8.54 

Quakertown 

Lower  Del 

.07 
.44 

'[77 
.34 

... 

6.02 

Readingt' 

Schuvlkill 

3.38 

Renovo2 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

'.'6i 

T. 

.06 

.40 

2  08 

Retreat 

4.91 

Scrantonji 

T. 

.... 

3.87 

Selingsgrove 

1.70 

Continued  on  page  46, 
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Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


9     10 


16 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


Attantic  Drainaae 
(continued) 

Sellersvillet 

Lower  Del 

Middle  Susq 

.27 
1.04 
T. 
.10 
.11 

'!69 

.12 

'.'io 

.16 

'.'34 

.76 

.10 

.70 

1.59 
.26 

4.25 
.48 
.86 

'.'is 
't.' 

1.36 

'ies 

5.60 
.67 
.21 

'.'41 
.95 
.97 
.30 
.28 

3.51 

T. 
T. 

.20 

.15 

.83 
.06 
.05 

.09 

.14 

4.83 

Shade  Gapt 

.40 

';37 
1.30 

".ib 

2.20 

Shawmout 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

.08 
.18 
.10 
.10 
.15 

.'si 

.02 
.14 
.35 
.42 
.05 
.15 
.08 
.20 
.63 
.46 
.12 
.07 

.25 
T. 

".6a 
".i-i 

.07 

tV 

.23 

■;i6 

.56 

.93 
.15 

.55 
.03 
.06 
.50 
.10 
1.40 
.44 

.... 

.01 

.29 
.09 
.10 

i!o9 

.01 
.06 

.28 

.08 

.08 

.85 

.03 

6.71 

Shippeusburg 

1.42 

State  College 

.77 

2.00 

.96 

.55 

.07 

.30 

1.07 

1.38 

'!26 

.32 

.... 

.... 

'!65 

03 

3.89 

!jtroudsburg2 

8unbury2 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.30 
.03 

.10 
.06 

1.60 
.43 

'.'63 

't" 

.05 
.70 
.35 

.... 

.... 

'i'".' 
t. 

4.70 
3.90 

Susquehanna* 

Towanca 

2.86 

1.78 

Weikert 

Lower  Susq 

N.  Br.  .Susq 

Schuylkill 

.31 
.05 

2.70 

Wellsboro* 

Wernersville*.  [nr] 

.25 
.01 
.01 

.35 
2.15 

'.'ei 

1.35 
.60 
.47 
.17 
.28 
.80 
.16 

.55 
.45 

.03 
.03 

T. 

.12 
.97 
.18 

4.00 
.02 
.26 
.64 
.14 
.05 
.92 

1.22 

';49 
.65 
.07 
.13 

'ioi 

't'.' 

.20 

.69 
.68 
.08 
.28 
.38 
.12 
1.24 
.07 

'.ia 

'.'06 

'!35 
.05 
.01 

■.■■22 

.01 
.04 

2.06 
5.32 

Westchester 

Lower  Del 

Lower  Del 

".lb 

T. 
T.' 

■;63 

.17 
.30 

[ig 

.... 

■;i6 

T. 

7.16 

VVestgrove^ 

6.90 

Wilkes-Barre'S'*... 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

";63 

T. 

.56 
.26 

.49 
.65 
.11 
.75 
.10 
.89 
.35 
.15 

.04 
.09 

.36 

2  67 

WUkes-Barre^H 

.18 
.36 
T. 

.12 

t. 

.... 

3.45 

Williaiusport 

2.48 

Williamstown 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.11 

.69 

3.43 

^ork  

'.'64 

't.' 

.07 

2!66 

.15 

3.38 

VorkHaven* 

.16 

^15 

'iso 

't. 

.21 

t. 
t. 

.84 

't.' 

T. 

&.08 

Zionsville . .  (near) . 

Schuylkill 

■;35 

3  22 

.15 

.04 

7.. 55 

Ohio  Drainaoe 
Acmetonia^ 

Alleghenv 

••■ 

T. 
T. 

.25 

T. 

.36 

1  26 

Beaver  Falls^ 

Beaver 

Allegheny 

.... 

T. 

1.20 

Blairsville'^ 

Bradford 

Allegheny 

.45 

.31 

i!58 

'.'42 

.03 

^22 
.13 
.12 

i!44 

.58 
.63 
.29 

.24 

".is 

.16 

".6i 

.57 
.50 
.03 
.07 
.10 
.49 

.07 
.19 
.20 

.10 
.04 

1.36 

Brookville* 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

T. 
T. 

.36 

.... 

".6b 

.43 

.... 

'.'si 

T. 

.08 
.06 
.07 
.01 
.20 
.20 
.10 
.01 

T. 

.'48 

't. 

.23 
.07 

'!39 

'J8 

.... 

2.60 

Buckstownt 

!i2 
.44 

1.4t 

Butler  2 

1.47 

Chambersville 

Allegheny 

.01 

.01 

T. 

.01 

T. 

.02 

.24 

.27 

.11 

!36 

.03 

.12 

T. 

.41 

.... 

'!48 



'.'64 
.27 
T. 
T. 

.05 

1.32 

.79 
T.' 

1.47 

clarion  '^ 

Allegheny 

Ohio      

.04 

tV 

.14 

T. 

.65 

.27 

.34 

.80 

.... 

.87 

't'.' 

2,98 

(',  lavsville 

T. 

1.85 

CoQliuence''     .  ■     • 
Connellsville   

Yougiiiogheny  . . 

.19 

.... 

'!30 

't.' 

.05 
.02 

.... 

2.18 

Monongahela — 
Ohio 

.01 

1.65 

CoraopoliS'^ 

'.'4i 

1.2s 

Allegheny 

Alleghenv 

.12 

73 

■ 

.10 

.19 

.... 

1.82 

Coudersport 

1.60 
T. 
.08 

.56 

' 

2.16 

.15 
.02 

.85 
.23 
.03 
.28 

.05 

.03 

.03 

.05 
.16 

.03 

I.IS 

1.21 
.75 

.04 
.03 
.13 
.10 

T. 

.75 

.25 

T. 

.05 

.25 

.01 
.32 

1.75 

.04 
.07 
.07 
.07 

.07 

.47 

.35 

T. 

.04 

.51 

T. 

.08 

.44 

.21 

.12 

.02 

• 

.13 
.55 
.27 
.22 

.34 

1.51 

Ebenaburg  

Franklin^ 

Oreensboro* 

Greensburg 

t. 

W 

.12 

.02 

T. 

.13 
T. 
T. 

.03 

".(a 

T. 
T. 
.03 
T. 

'.'22 
.04 

.11 
.17 
.04 

0.84 

.31 

.23 

.43 
.06 

1.6.S 

Monongahela — 

.21 

.11 

.71 

.62 

.04 

.06 

1.02 

.85 

'.'47 
.98 

.25 

.01 
T. 

T. 

1.37 

0.88 

Beaver       

2.70 
.34 
.08 

tV 

T. 

.04 

.27 

T. 

.06 

3.96 

Beaver 

.13 

.... 

.06 

T. 

.05 

T. 

.15 

't.' 

.34 

■."65 
.01 

1.61 

— 

T 

.06 
.08 

i.in 

Johnstown....  ■•. . 
Kane  Forest Stallll.. 

T.' 

.16 

— 

.22 
.06 
T. 

1.46 

.09 

.14 

'."63 
.56 
.30 
.10 
.34 
.03 



.05 

'!i2 

.... 



.... 

1.46 

Youghiogheny.. . 

1.00 

LakeLynn* 

1.72 

■ 

T. 

.13 
.16 

t. 

0.87 

Lock  No. 42 

Lock  No.  52 

Monongahela.... 

.... 

.62 

.08 

!64 

.09 

.57 

.13 

1.05 

'!77 

'!63 
.05 

';23 
.08 
.09 
T. 
T. 
.02 

".63 

T. 

T. 

.27 

T. 

.04 
T. 

.18 

'.'6i 

.03 

.03 

1.19 
0.88 

Conemaugh 

.03 
.06 

'"*' 

.20 

* 

'.'42 

';75 

'!i4 

* 

.18 
.27 

■.■32 

.03 

.... 

.... 

.... 

1.71 

Marienvillet 

McKeesport^ 

.13 
.25 

1.22 

.05 
.51 
35 

.04 

T. 
T. 

T. 
.23 

.... 

T. 

... 

1.27 

.69 

.... 

2.18 

Ohio 

Ohio     

.11 

tV 

.81 

.'62 

']64 

.12 
.02 
.25 
.02 
.23 
.18 
.25 
.45 

2.1( 

2.12 

';22 

■.■43 

.57 

.21 
.90 
.40 

T. 

■f.' 
.09 

T. 



.36 

.. . . 

T. 
T. 
.01 



3.32 

Ohio    

... 

.01 

1.71 

Allegheny 

.02 

.01 

.34 

.04 
.11 
.16 
.27 
.02 
.15 

.44 
.05 

T. 

1.20 

Mount  Lebanon... 

1.2; 

.02 

.53 
.06 

.01 
.02 

't.' 

.01 

1.18 

New  Castle 

Beaver 

.... 

.30 

.01 

.58 

.09 

1.58 

.16 
T. 

. . . . 

. . . . 

0.78 

Parkers  Landings. 

Pennline2 

Pittsburgh^ti..  .... 

Punxsutawney  2... 
R.idflrwav2     

t. 

T. 

.38 

.42 

';27 
.35 

T. 

.17 
.04 

.13 

0.66 

.31 

1.34 

Ohio           

T. 

.65 
".09 

.14 
.12 

!29 
.30 
.36 

"60 



.06 
'.'51 



•••• 

.22 

■.'34 

'!66 
. . . . 

.07 
'.'i2 

T. 

.16 

".{6 
.02 

't' 

.02 
.03 
.02 

.... 

\.2h 

.42 
.04 

.77 
.99 

2.11 

Allegheny 

T. 

.... 

.... 

2.16 

SaltsburgS 

8eward2 

qharoTi2               

Conemaugh 

.70 
.08 

.09 

.21 

.08 

.09 
.06 

.... 

.51 

'!i4 

.01 

.05 

.... 

.... 

1.89 
0.76 

Beaver 









.... 

.... 

Sharp8ville2 

8inethport2 

Somerset 

Beaver  

.09 

.47 
.20 
.13 
.36 

.62 

.33 
.10 
.16 
.02 
.32 

.32 

T. 

.34 
.25 
.12 

■;64 

.61 

.23 

.03 

.16 

.04 

.07 

.02 

T. 

T. 

T 

.62 

"!62 
'[69 

... 

.... 

.... 

0.80 

.87 
.79 

.05 
.64 

'.'6i 
.12 

.25 
.02 
T. 
.70 

'!46 

';« 



.07 
.09 

■■■■ 

.. . . 

.. . . 

1.43 

Youghiogheny  .. 
Allegheny 

.13 
.05 
.30 

01 
T. 

IS 

2.29 

Titus  villet 

§ 

1  21 

Onion  Cityt 

Dnlontown 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

".\5 
.05 

".26 
.36 
.17 
.15 

T. 

.01 

'.'45 

T. 
T. 
T. 

T. 
.02 

't.' 

'.'62 

.... 

'.'.'.'. 

.... 

0.93 

.05 
.18 

T. 

0.49 

CTnlty  Reservoir... 

V'anders:rift3 

Warren2 

1.18 

Alleghenv 

.03 
.06 

.10 

.14 

.27 

T. 

.12 

T. 

.38 

.05 

.... 

T. 

1.14 
1.26 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton* 

Lo.ke  Drainaoe. 
Erletl 

Monongahela — 
Beaver        

".i>2 

■."58 
.04 



'iso 

.12 

.65 

'.'io 
r. 

.40 
T. 

'[26 
T 

.01 

'.'.'.'. 

.... 

1.8C 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

.06 

i.26 
.04 

.45 

.14 

.18 

T. 
.04 

T. 
.36 

T. 
.07 

'i'. 

2.10 

RaymondJ 

Oenesee 

.... 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation  1  First-order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Precipitation  measured 
in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  •»  Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
*•  Precipitation  for  period,  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.  \  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in  next  measurement.  T.  (trace) 
when  precipitation  is  less  than  .01  inch.  §  Incomplete  or  missing,  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newvllle: 
of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennline.  Linesville:  of  Dnity  Reservoir,  Greensburg:  of  Glrardvllle,  Shenandoah:  of  Lock  No.  5,  Schenley.  5  Airway  Station.    !  River 

Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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Da 

Uy 

Temperat 

xret 

for  A 

UKUBt, 

1939 

' 

SUUoni 

1 

3 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2-^ 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

Altoona 

.  ( Maximum.... 

88 

88 

86 

80 

80 

77 

86 

76 

84 

86 

89 

86 

84 

88 

89 

88 

76 

86 

87 

77 

84 

80 

85 

80 

82 

79 

88 

84  86 

M.V 

1  Minimum.. . . 

63 

68 

62 

61 

62 

64 

"ei 

"64 

66 

62 

53 

59 

68 

63 

67 

61 

60 

61 

64 

60 

62 

52 

61 

62 

60 

50 

64 

61 

66 

54  61 

861  86 

58.7 

Bedford 

.  \  .Maximum... . 

87 

89 

90 

8S 

86 

84 

89 

86 

89 

87 

86 

90 

91 

88 

89 

91 

92 

90 

83 

89 

88 

83 

88 

89 

84 

83 

84 

81 

83 

((6.8 

1  Minimum 

65 

68 

6S 

66 

61 

49 

59 

66 

68 

55 

54 

59 

66 

75 

69 

63 

62 

63 

68 

68 

60 

66 

62 

68 

64 

53 

56 

56 

66 

73 

62 

60.6 

RnthlAhfim    

.  >  Maximum.... 
/  Minimum 

9J 
68 

90 

68 

93 
68 

92 
64 

90 
60 

92 
60 

8X 
64 

87 
65 

92 

68 

90 
69 

88 
61 

88 
65 

94 
70 

92 
69 

92 
64 

92 
72 

92 

69 

91 
70 

90 
70 

87 
67 

91 
71 

89 
69 

88 
61 

88 
66 

82 
67 

88 
65 

81 
62 

81 
64 

77 
63 

7a 

63 

78 
64 

87.9 

itl'VIl '"••""* ...••• 

66.0 

DlnnTnthtirff  

.  >  Maximum.... 
'  Minimum.. .. 

89 
66 

88 
65 

90 
65 

84 
66 

83 
54 

84 
56 

86 
60 

83 
65 

89 
64 

85 
59 

85 
66 

87 
60 

89 
69 

83 
64 

88 
59 

89 
64 

88 
64 

89 
63 

86 
65 

85 
64 

84 
66 

83 
64 

85 
60 

86 
63 

84 
66 

81 
65 

80 
64 

82 
67 

81 
56 

86 
53 

85 
58 

85.4 

61.7 

BrooKviiie* 

.  !   liln  Ai 111 u ui .. .  . 

(  Minimum 

"58 

"60 

"58 

"68 

"46 

"48 

"4b 

"60 

"63 

"52 

"48 

"65 

"62 

"60 

5U 

"50 

"54 

"57 

"ei 

"60 

"54 

"49 

"46 

■51 

"48 

"44 

"46 

"46 

"47 

"60 

"48 

"628' 

Butler 

.  (  Maximum.... 
I  Minimum..  . . 

89 
64 

93 
63 

79 

68 

86 
67 

88 
50 

89 
52 

88 
61 

89 
55 

87 
75 

h5 
56 

89 
61 

93 
64 

94 
66 

88 
62 

H9 
54 

93 

55 

91 
59 

89 
60 

87 
66 

88 
62 

87 
54 

84 
55 

89 

48 

87 
64 

86 
63 

83 

48 

88 
63 

89 
64 

87 
62 

88 

58 

91 
54 

83.1 

67. h 

Carlisle 

.  V  Maximum... . 

98 

93 

94 

84 

90 

88 

94 

92 

95 

90 

93 

92 

96 

93 

92 

94 

88 

90 

83 

90 

89 

88 

88 

90 

81 

84 

82 

80 

88 

83 

88 

89.2 

(  Minimum.. . . 

65 

70 

68 

67 

67 

57 

61 

67 

63 

62 

64 

66 

69 

71 

67 

67 

67 

67 

68 

63 

68 

65 

66 

70 

62 

66 

59 

60 

60 

58 

58 

64.1 

Charabersburg 

.  »  .Maximum 

90 

90 

93 

87 

88 

87 

90 

87 

93 

89 

90 

91 

95 

91 

91 

94 

93 

87 

78 

91 

89 

87 

89 

93 

87 

85 

86 

8" 

86 

89 

91 

88.9 

i  Minimum.. . . 

67 

68 

70 

69 

55 

59 

62 

68 

73 

68 

59 

65 

69 

72 

68 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

63 

56 

69 

68 

62 

62 

61 

60 

58 

58 

64.7 

ChambersviUe 

.  \  Maximum..-. 

86 

86 

85 

82 

83 

84 

85 

86 

86 

83 

88 

92 

88 

84 

87 

88 

89 

88 

82 

85 

85 

79 

88 

84 

86 

81 

85 

82 

83 

85 

89 

85.3 

'  Minimum.. . . 

68 

61 

64 

63 

48 

52 

56 

61 

71 

53 

.=•1 

63 

69 

64 

53 

56 

58 

64 

66 

67 

57 

55 

51 

61 

64 

49 

53 

53 

56 

52 

51 

57.6 

Ciaysvllle 

.  (  Maximum.... 
Minimum.. . . 

84 

85 

82 

80 

82 

83 

85 

85 

84 

85 

88 

87 

86 

85 

86 

87 

89 

86 

82 

82 

82 

77 

84 

82 

82 

80 

83 

81 

84 

83 

85 

83.7 

S9 

60 

66 

63 

59 

53 

62 

65 

70 

63 

65 

7[1 

71 

69 

60 

63 

63 

69 

68 

69 

67 

67 

56 

67 

60 

57 

60 

.58 

57 

56 

56 

62.8 

PlAftrfiAld   

.  1  Maximum... . 
Minimum.. .. 

84 
62 

85 
62 

87 
62 

84 
63 

84 
46 

82 
49 

85 
55 

84 
59 

84 
64 

52 

91 

62 

89 
56 

89 

65 

86 
61 

85 
52 

91 
52 

88 
58 

88 
60 

88 
65 

86 
63 

86 
60 

86 
51 

91 

48 

89 
60 

84 
55 

84 
48 

84 
48 

83 
50 

83 
55 

86 

60 

88 
49 

86.1 

OIOIUIIOI^^ 

55.9 

Coatesvllle 

.  )  Maximum.... 

83 

88 

92 

85 

85 

88 

92 

84 

93 

85 

87 

89 

93 

88 

89 

89 

92 

90 

75 

90 

89 

84 

86 

90 

80 

81 

79 

76 

74 

70 

7M 

85.3 

'  Minimum.. .. 

66 

66 

64 

61 

58 

61 

60 

65 

65 

65 

5!) 

64 

71 

64 

63 

67 

61 

66 

70 

63 

68 

65 

62 

64 

66 

03 

61 

63 

62 

59 

60 

63.6 

Corry 

.  S  Maximum...  ■ 

86 

90 

80 

81 

85 

87 

84 

85 

85 

76 

88 

90 

83 

86 

87 

90 

89 

93 

87 

84 

84 

75 

84 

85 

80 

80 

82 

85 

84 

85 

82 

84,6 

I  Minimum..  •• 

63 

63 

67 

62 

50 

49 

57 

60 

68 

52 

49 

63 

67 

52 

50 

47 

50 

56 

62 

60 

55 

63 

48 

59 

51 

45 

48 

48 

47 

50 

51 

54.9 

Coudersport 

.  s  Maximum...  • 

88 

86 

87 

82 

80 

88 

87 

84 

82 

88 

87 

89 

86 

88 

85 

89 

84 

92 

&0 

92 

79 

87 

83 

85 

87 

80 

82 

84 

83 

86 

85.7- 

'  Minimum.. .  • 

64 

60 

58 

60 

62 

58 

59 

62 

60 

61 

65 

68 

65 

70 

62 

54 

58 

60 

62 

45 

50 

47 

56 

68 

60 

62 

57 

60 

54 

58 

.58  8" 

rinnnra*    .  * 

.  )  Maximum...  ■ 
'  Minimum..  •■ 

88 
65 

88 
66 

84 
70 

84 
60 

H6 
57 

86 
60 

88 
64 

88 
68 

86 
66 

86 
59 

9^2 
60 

92 
73 

90 
73 

88 

68 

89 
61 

88 
61 

93 
63 

87 
69 

81 
68 

86 
65 

88 
65 

80 
61 

88 
55 

85 
66 

86 
61 

83 
57 

86 
59 

84 
62 

85 
60 

86 
58 

"88 
5(* 

86.7 

L'uuuin •  ■  • 

63.1 

KhftTi  chill  rOT    

.  S  Maximum..- 
'  Minimum..  •• 

80 
61 

62 

86 
62 

76 
63 

78 
46 

80 
52 

77 
58 

80 
62 

80 
67 

80 
56 

81 
50 

84 
62 

84 
54 

87 
61 

85 
56 

82 
58 

82 

58 

85 
63 

80 
65 

76 
61 

78 
59 

77 
52 

82 
51 

80 
62 

78 

58 

79 
51 

80 
52 

82 
52 

80 
55 

82 
51 

84 
51 

80.9 

dUOllMJUlB 

.57.1 

Emporium 

.  )  Maximum... • 

80 

87 

84 

80 

8S 

84 

82 

82 

85 

78 

86 

91 

85 

83 

86 

89 

90 

91 

80 

85 

85 

84 

88 

86 

«9 

89 

84 

83 

86 

85 

^18 

85.1 

i  Minimum..  .. 

59 

65 

62 

63 

50 

54 

55 

57 

65 

54 

54 

56 

65 

61 

55 

51 

56 

67 

65 

65 

59 

55 

51 

53 

53 

47 

61 

47 

52 

52 

44 

56.2 

P'nhPA.tA      

•  \  Maximum...  • 
'  Minimum..  - 

93 
67 

92 
71 

96 
73 

89 
64 

90 
62 

90 
60 

92 

65 

89 
68 

95 
69 

90 
67 

94 
61 

92 
66 

97 

72 

89 
70 

87 
68 

93 
70 

91 

68 

95 
69 

90 
67 

94 
67 

92 
72 

88 
68 

91 
58 

86 
68 

83 
67 

85 
64 

87 
61 

82 
62 

80 
62 

78 
61 

87 
60 

89,6 

CiPUmtci 

66.0 

Erie* 

.  S  Maximum... ■ 

79 

83 

78 

76 

79 

84 

83 

88 

76 

73 

83 

91 

79 

79 

83 

83 

79 

82 

85 

77 

84 

71 

86 

80 

75 

75 

76 

78 

80 

78 

79 

80.0 

'  Minimum.... 

72 

73 

70 

68 

64 

63 

68 

68 

68 

63 

60 

71 

69 

63 

63 

68 

63 

65 

71 

68 

65 

62 

60 

66 

63 

61 

60 

62 

63 

64 

63 

65.4 

US-anlrHnt     

.  *  Maximum.... 
'  Minimum..  •■ 

85 
63 

84 
65 

75 
67 

76 
63 

77 
52 

84 
53 

83 
55 

84 
60 

85 
61 

72 
56 

87 
54 

89 
54 

76 
64 

84 
59 

83 
56 

88 
55 

87 
56 

89 
58 

85 
61 

78 
60 

81 
56 

75 
55 

80 
50 

84 
50 

81 
54 

77 
51 

81 
52 

SO 
53 

79 

62 

86 
52 

84 
56 

81.9 

.56.5 

Freeland 

•  J  Maximum.... 
I  Minimum..  .. 

85 

83 

84 

78 

80 

81 

83 

83 

82 

79 

»<3 

8? 

86 

83 

83 

83 

88 

84 

74 

82 

83 

80 

83 

82 

77 

80 

78 

77 

77 

77 

82 

81.4 

65 

61 

65 

61 

56 

62 

62 

63 

65 

59 

57 

62 

66 

63 

62 

65 

63 

67 

63 

62 

65 

63 

57 

65 

67 

57 

57 

5I-. 

56 

55 

5.'. 

61.4 

■  (  Maximum--- - 
I  Minimum..  -- 

92 

89 

91 

82 

91 

90 

91 

86 

95 

92 

92 

90 

94 

92 

91 

90 

92 

92 

78 

88 

90 

86 

90 

88 

79 

80 

83 

79 

76 

66 

74 

86.7 

68 

65 

69 

68 

62 

58 

63 

69 

69 

69 

61 

64 

68 

70 

65 

76 

72 

70 

69 

68 

71 

67 

60 

66 

71 

69 

64 

65 

61 

57 

60 

66.3 

f5<»frtT7<:hiirir    

-  j  Maximum...  • 
'  Minimum..  •■ 

91 

66 

91 
71 

92 
71 

89 
67 

89 
59 

89 
58 

89 
62 

88 
66 

93 
72 

91 
67 

90 
60 

91 
63 

94 

70 

90 
72 

90 
70 

91 

60 

91 
68 

87 
67 

83 
70 

91 
64 

89 
67 

86 
67 

87 
58 

91 
72 

84 
68 

82 
67 

84 
63 

82 
62 

S3 
64 

86 
60 

89 
60 

88.5 

UtJlbjaUUiB 

65.5 

{iftrdnn    

.  \  Maximum.... 
'  Minimum.... 

87 
58 

88 
61 

86 
67 

82 
63 

84 
51 

84 
51 

87 
58 

82 
66 

87 
65 

87 
57 

88 
51 

87 
61 

91 

70 

84 
65 

86 
54 

88 
63 

91 
63 

88 
64 

82 
64 

86 
66 

84 
63 

81 
61 

84 
49 

85 
64 

82 
64 

77 
56 

80 
52 

77 
52 

79 
51 

77 
54 

82 
51 

84  3 

^3\Ii  \A\J1^  .....•••■•••■ 

59.2 

Greensburg.  

.  *  Maximum..- - 

83 

85 

83 

80 

83 

87 

87 

84 

83 

82 

92 

93 

88 

85 

86 

90 

91 

86 

80 

83 

86 

76 

89 

84 

84 

82 

83 

80 

85 

84 

87 

84,9 

'  Minimum.. .- 

63 

64 

68 

66 

53 

56 

60 

65 

72 

57 

67 

68 

70 

66 

60 

62 

62 

66 

67 

61 

63 

57 

53 

66 

63 

53 

56 

58 

59 

55 

56 

61  4 

(^rPATivillft   

■  \  Maximum... • 
1  Minimum.. -- 

89 
64 

91 

67 

93 
67 

86 
62 

87 
52 

89 
.52 

87 
59 

90 
59 

89 
71 

85 
56 

93 
50 

94 

65 

92 
67 

89 
57 

89 
52 

91 

55 

93 
55 

94 
62 

92 
65 

83 
61 

85 
56 

82 
54 

85 
50 

87 
63 

85 
53 

85 
47 

86 
52 

88 
51 

87 
.52 

87 
54 

91 
55 

88.5 

V7i  ecu  V  I  lie  ...•..■••• 

57.6 

rirnVA  PitV     

.  S  Maximum..  ■- 
'  Minimum..  .- 

85 
72 

86 
73 

66 

85 
62 

84 
56 

87 
56 

82 
61 

84 
60 

82 
62 

79 
55 

89 
55 

89 
67 

81 
67 

87 
57 

87 
57 

91 
59 

90 
60 

87 
64 

80 
65 

79 
60 

81 
58 

76 

56 

84 
56 

82 
63 

80 
55 

80 
57 

84 
56 

84 
56 

81 
53 

87 
5 

89 
58 

84  1 

VJlUVOv^itJ' 

.59.9 

Harrisburg* 

-  \  Maximum-.- - 

93 

93 

95 

87 

88 

89 

92 

90 

93 

87 

91 

92 

95 

89 

92 

91 

90 

92 

75 

93 

91 

86 

90 

91 

84 

80 

83 

79 

81 

83 

86 

88.4 

'  Minimum.. -- 

70 

69 

65 

66 

61 

62 

64 

69 

70 

68 

62 

66 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

67 

65 

69 

63 

58 

69 

68 

62 

60 

6.' 

63 

61 

60 

65.9 

Hftwlpv  

•  *  Maximum.... 
'  Minimum..-- 

93 
60 

88 
51 

90 
63 

80 
62 

86 
49 

89 
50 

90 
59 

80 
61 

90 

60 

85 
55 

Ti 

89 
55 

94 
65 

85 
60 

91 
53 

89 
62 

90 
59 

89 
57 

83 
65 

83 
64 

91 

66 

87 
58 

89 
52 

87 
56 

82 
61 

77 
55 

80 
50 

80 
52 

78 
51 

75 
51 

80 
51 

85.7 

xitfc  n  ic  jF  ....•••••••* 

56.9 

Holtwood*  

•  J  Maximum-- - 
I  Minimum..- - 

88 
73 

88 
73 

91 

72 

84 
70 

85 
68 

88 
64 

89 
70 

88 
72 

92 

73 

86 
72 

90 

70 

90 

72 

93 

75 

86 
75 

87 
73 

90 
75 

91 

73 

90 

75 

77 
73 

91 
72 

90 
78 

84 
72 

88 
67 

84 
70 

81 
70 

81 
71 

81 
67 

79 
67 

79 
66 

77 
66 

84 
67 

86,2 

XI Vl  w  W  V,^/V*   ,...••■■••• 

70.8 

Huntingdon 

-  f  Maximum-- - 
I  Minimum.  .-- 

89 

92 

93 

87 

87 

85 

91 

89 

91 

86 

92 

93 

94 

91 

93 

94 

95 

91 

77 

91 

91 

82 

91 

87 

89 

85 

86 

83 

87 

89 

91 

89.1 

64 

62 

63 

64 

47 

53 

57 

65 

65 

54 

52 

57 

67 

65 

56 

59 

.59 

63 

65 

'  63 

61 

56 

51 

62 

62 

53 

52 

51 

51 

49 

50 

58.0 

Johnstown 

-  (  Maximum.-- - 

88 

91 

90 

85 

85 

82 

88 

88 

84 

85 

90 

92 

90 

89 

90 

93 

93 

85 

81 

90 

88 

79 

91 

86 

87 

85 

84 

80 

88 

89 

92 

87.4 

'  Minimum..  •. 

68 

64 

64 

67 

54 

59 

57 

68 

67 

56 

63 

62 

67 

66 

59 

62 

61 

65 

71 

67 

63 

57 

52 

63 

63 

53 

54 

54 

58 

54 

54 

61,0 

Kane  Forest  Station. 

.  i  Maximum..- - 

81 

83 

78 

75 

78 

80 

80 

79 

80 

75 

82 

86 

80 

80 

81 

85 

84 

84 

76 

79 

79 

75 

81 

78 

78 

76 

78 

77 

81 

80 

81 

79.7 

'  Minimum..  •- 

69 

61 

63 

60 

48 

49 

54 

56 

68 

53 

48 

60 

60 

51 

52 

51 

56 

59 

63 

60 

53 

53 

49 

67 

49 

50 

52 

52 

51 

52 

52 

64,9 

TTvlArtrt^FTl* 

-J  Maximum.... 
1  Minimum.... 

84 
62 

88 
64 

86 
68 

80 
56 

82 
49 

79 
51 

82 
55 

83 
60 

85 
64 

79 
57 

85 
51 

87 
62 

86 
67 

84 
61 

86 
54 

89 
55 

88 
61 

87 
61 

74 
63 

84 
63 

85 
62 

75 
55 

85 
49 

82 
65 

84 
59 

80 
52 

81 
54 

79 
54 

84 
56 

84 
54 

87 
53 

83.4 

58.0 

Lancaster 

•  *  Maximum...  - 
'  Minimum..- - 

93 
64 

88 
66 

90 
68 

88 
63 

90 
60 

90 
57 

90 
62 

88 
67 

94 
66 

93 
63 

91 
63 

90 
65 

93 

68 

92 
72 

88 
67 

91 
68 

91 
68 

90 
67 

82 
69 

89 
65 

89 
70 

88 
66 

87 
67 

84 
66 

82 
66 

82 
63 

84 
G4 

84 
62 

80 
60 

77 
58 

88 
59 

87.9 

64.8 

Lawrenceville 

-  1  Maximum.... 

90 

92 

90 

80 

85 

87 

89 

86 

87 

84 

87 

92 

90 

86 

90 

93 

88 

92 

85 

88 

90 

85 

89 

87 

87 

84 

84 

85 

87 

85 

89 

87.5 

'  Minimum..  • - 

63 

58 

62 

64 

50 

53 

59 

63 

68 

54 

54 

55 

69 

58 

55 

52 

54 

54 

62 

62 

58 

63 

51 

76 

56 

56 

47 

49 

53 

71 

58 

58.3 

Lebanon I 

.  i  Maximum..- - 

93 

91 

91 

85 

87 

90 

90 

85 

92 

87 

88 

90 

94 

88 

88 

88 

90 

90 

75 

89 

90 

84 

88 

87 

84 

82 

84 

81 

81 

83 

85 

87.1 

( Minimum.. •- 

66 

69 

72 

64 

60 

61 

65 

70 

69 

64 

59 

67 

62 

70 

68 

70 

69 

71 

71 

66 

68 

67 

57 

63 

67 

65 

54 

60 

61 

60 

60 

65.0 

TiftwiflfnwTi     . . . .  • 

.  »  Maximum..- ■ 
(  Minimum  — 

90 
68 

89 
69 

91 
67 

86 
66 

87 
55 

85 
57 

89 
60 

83 
67 

87 
68 

86 
62 

88 
58 

89 
62 

93 

68 

91 
68 

92 
64 

92 
64 

93 

65 

90 
66 

81 
64 

89 
65 

87 
64 

82 
62 

88 
56 

87 
66 

86 
66 

85 
57 

86 
55 

85 
57 

86 
57 

88 
64 

88 
56 

87.7 

Jm3  vy  IB  LU  rfii«  ....•-••• 

62.3 

Lock  Haven 

.  )  Maximum,... 
(  Minimum.... 

89 
63 

91 

67 

93 

65 

83 
66 

85 
E3 

86 
56 

89 
60 

87 
66 

90 

68 

87 
58 

87 
57 

92 
58 

95 

70 

85 
64 

89 
58 

90 

58 

89 
62 

92 
64 

83 
70 

86 
65 

88 
64 

85 
61 

87 
53 

87 
64 

87 
63 

85 
56 

85 
54 

85 
53 

84 
59 

89 
63 

90 
61 

87.7 

60.9 

Marcus  Hook* 

.  )  Maximum.... 

95 

95 

86 

90 

91 

94 

91 

98 

95 

91 

94 

97 

94 

96 

93 

96 

95 

93 

91 

94 

91 

93 

93 

85 

83 

80 

81 

76 

68 

78 

83 

89.7 

■'  Minimum 

73 

73 

70 

67 

65 

69 

68 

74 

73 

67 

68 

75 

78 

71 

74 

73 

72 

71 

70 

73 

74 

66 

70 

71 

72 

67 

65 

64 

•57 

63 

65 

69.5 

Meadville 

.  >  Maximum.... 

86 

88 

79 

77 

82 

87 

88 

85 

84 

73 

88 

90 

85 

84 

86 

89 

87 

92 

85 

84 

83 

84 

83 

86 

79 

81 

82 

83 

83 

87 

87 

81.4 

'  Minimiun  — 

65 

69 

61 

52 

50 

57 

59 

71 

53 

51 

52 

53 

58 

48 

53 

.53 

59 

66 

61 

69 

62 

49 

60 

52 

46 

50 

50 

53 

54 

52 

55 

65.8 

Midland 

. .  Maxlmvun...  ■ 
Minimum  — 

86 

86 

79 

80 

82 

84 

84 

86 

86 

82 

87 

89 

88 

82 

85 

86 

88 

88 

82 

82 

83 

77 

85 

82 

81 

80 

84 

82 

84 

84 

85 

83,8 

68 

64 

67 

65 

55 

57 

64 

65 

72 

56 

58 

66 

66 

65 

61 

61 

62 

64 

63 

63 

60 

66 

56 

64 

56 

54 

56 

64 

58 

57 

57 

61.3 

Montrose 

.  i  Maximum.... 
Minimum.... 

85 

84 

88 

79 

80 

83 

85 

81 

82 

79 

85 

86 

86 

81 

84 

86 

87 

86 

78 

80 

84 

80 

83 

83 

82 

77 

81 

83 

83 

84 

86 

82.9 

65 

56 

65 

62 

56 

59 

61 

67 

66 

56 

55 

63 

66 

58 

59 

63 

60 

60 

66 

63 

65 

63 

55 

63 

64 

57 

54 

55 

55 

56 

56 

60,3 

Mount  Pocono 

.  Maximum.... 

82 

77 

79 

73 

76 

77 

78 

76 

82 

77 

79 

78 

81 

79 

81 

81 

82 

81 

69 

78 

79 

77 

76 

75 

70 

72 

72 

67 

68 

66 

70 

76.1 

Minimum 

58 

46 

58 

54 

46 

54 

66 

57 

58 

50 

51 

55 

67 

57 

64 

61 

58 

58 

58 

58 

59 

57 

50 

57 

58 

52 

52 

55 

55 

50 

52 

54.9 

Muncy  Valley 

.  S  Maximum.... 

89 

82 

83 

87 

81 

84 

86 

85 

87 

88 

89 

87 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

79 

85 

86 

83 

84 

86 

85 

82 

81 

78 

81 

78 

79 

84.6 

'  Minimum 

59 

57 

59 

62 

50 

51 

51 

59 

63 

61 

66 

52 

48 

50 

49 

48 

68 

57 

54 

60 

60 

51 

62 

62 

55 

51 

.52 

50 

61 

46 

61 

54.7 

.  j  Maximum.... 
1  Minimum.... 

91 

91 

94 

85 

87 

8V 

89 

»8 

92 

88 

90 

92 

94 

88 

91 

91 

90 

90 

78 

89 

87 

84 

88 

88 

85 

80 

82 

78 

82 

85 

87. 5« 

60 

64 

64 

65 

51 

53 

58 

66 

65 

55 

52 

58 

65 

66 

60 

64 

63 

63 

65 

62 

62 

60 

51 

66 

65 

56 

57 

53 

55 

53 

59.9* 

New  Castle 

.  )  Maximum... . 
'  Minimum — 

87 
62 

88 
66 

87 
68 

79 
65 

87 
55 

86 
65 

85 
59 

87 
61 

86 
72 

85 
55 

90 

52 

89 
65 

90 
69 

85 
63 

89 
59 

90 
57 

91 

58 

90 
60 

84 
66 

82 
63 

84 
57 

82 
57 

86 
49 

84 
63 

83 
50 

82 
49 

84 
53 

85 
51 

85 
51 

86 
57 

"89 
53 

86.0 

58.7 

Palinerton* 

.  /Maximum,... 
1  Minimum 

92 

88 

90 

82 

86 

85 

88 

80 

91 

85 

88 

88 

93 

90 

90 

88 

90 

88 

75 

86 

88 

83 

88 

83 

82 

81 

82 

79 

80 

74 

82 

85.3 

66 

63 

68 

65 

56 

57 

68 

68 

68 

63 

58 

64 

71 

65 

69 

69 

67 

68 

68 

69 

70 

64 

57 

67 

70 

hi 

■  57 

59 

60 

63 

64 

64.2 

Philadelpiiia* 

.  )  Maximum.... 

92 

89 

89 

83 

88 

88 

88 

84 

92 

88 

87 

89 

93 

87 

88 

89 

89 

89 

76 

89 

91 

86 

87 

87 

77 

81 

80 

76 

73 

69 

75 

85.2 

'  Minimum 

72 

74 

70 

71 

70 

69 

70 

69 

73 

75 

71 

69 

73 

72 

74 

73 

70 

72 

70 

69 

75 

74 

70 

73 

73 

72 

68 

68 

62 

68 

64 

70.4 

Phoenixville 

.  /Maximum.... 
1  Minimum.... 

93 

92 

92 

85 

87 

87 

90 

88 

96 

94 

88 

89 

95 

92 

87 

88 

92 

90 

89 

90 

89 

87 

87 

90 

83 

83 

81 

80 

76 

70 

78 

87.4 

65 

66 

70 

65 

60 

57 

62 

70 

68 

68 

58 

65 

69 

69 

65 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

67 

57 

65 

70 

65 

61 

63 

63 

60 

64 

65.4 

Pittsburgh* 

.  \  Maximum.... 

85 

86 

81 

81 

84 

86 

87 

86 

84 

82 

90 

90 

88 

82 

87 

87 

88 

84 

77 

82 

86 

76 

87 

83 

88 

80 

83 

81 

84 

85 

84 

84.2 

>  Minimum.... 

65 

66 

68 

64 

57 

60 

64 

65 

62 

58 

60 

69 

70 

65 

64 

66 

66 

68 

65 

61 

62 

59 

57 

66 

60 

57 

59 

62 

60 

61 

61 

62.8 

Continued  on  page  48. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


August,  1939 


Daily  Temperatures  for  August,  1939— (continued) 


Stations 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

?l 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

90 

87 

88 

90 

85 

85 

87 

88 

91 

88 

88 

86 

91 

90 

90 

85 

89 

90 

84 

84 

86 

87 

85 

85 

84 

84 

82 

82 

81 

76 

85 

ba 

6i 

67 

61 

66 

64 

5;: 

67 

67 

62 

54 

61 

7C 

68 

58 

64 

66 

66 

68 

68 

69 

64 

5S 

64 

67 

62 

54 

56 

64 

68 

57 

9C 

86 

92 

8t 

St 

87 

88 

8a 

90 

86 

85 

87 

92 

87 

87 

87 

97 

85 

81 

85 

87 

83 

86 

86 

79 

76 

79 

76 

76 

67 

75 

66 

63 

66 

62 

59 

55 

61 

60 

65 

65 

55 

61 

66 

68 

60 

67 

68 

66 

67 

67 

70 

64 

54 

61 

65 

63 

60 

61 

61 

56 

61 

89 

Ht 

90 

82 

85 

87 

87 

82 

90 

84 

86 

87 

91 

85 

85 

88 

90 

87 

74 

86 

86 

82 

86 

85 

81 

82 

81 

78 

77 

73 

81 

70 

71 

67 

65 

64 

62 

67 

68 

72 

69 

6S 

68 

69 

69 

67 

71 

70 

71 

64 

67 

71 

69 

62 

70 

69 

65 

65 

64 

63 

62 

64 

89 

86 

87 

80 

81 

84 

85 

85 

85 

81 

84 

82 

90 

83 

86 

87 

86 

89 

80 

83 

83 

80 

83 

84 

82 

79 

80 

80 

78 

79 

83 

(54 

62 

65 

65 

65 

56 

60 

66 

65 

58 

55 

61 

68 

64 

58 

64 

62 

63 

66 

65 

62 

ea 

57 

63 

65 

56 

57 

68 

56 

56 

54 

S3 

86 

87 

82 

78 

81 

84 

83 

82 

83 

75 

88 

91 

84 

84 

85 

89 

88 

91 

81 

82 

83 

75 

86 

82 

82 

81 

84 

82 

83 

83 

5S 

54 

68 

62 

48 

49 

51 

58 

64 

50 

50 

52 

64 

58 

53 

49 

51 

57 

61 

63 

53 

53 

46 

49 

49 

47 

45 

45 

48 

48 

50 

90 

87 

90 

79 

83 

85 

89 

82 

87 

83 

88 

89 

91 

86 

89 

9fl 

89 

90 

76 

84 

86 

82 

86 

86 

84 

80 

81 

80 

79 

79 

83 

69 

59 

67 

65 

56 

58 

63 

68 

67 

63 

58 

64 

69 

64 

60 

65 

66 

65 

67 

69 

70 

65 

57 

66 

67 

62 

56 

69 

69 

69 

67 

8H 

89 

90 

82 

85 

85 

85 

84 

88 

86 

87 

81) 

91 

95 

91 

91 

92 

91 

89 

87 

86 

85 

86 

86 

84 

86 

83 

81 

85 

87 

90 

62 

69 

69 

67 

56 

59 

63 

67 

70 

62 

57 

62 

72 

67 

60 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

62 

60 

59 

56 

60 

54 

67 

67 

65 

76 

81 

81 

75 

80 

78 

85 

79 

80 

77 

84 

85 

84 

82 

86 

82 

82 

81 

75 

82 

79 

77 

84 

81 

79 

77 

79 

76 

81 

82 

82 

60 

55 

53 

62 

41 

45 

50 

62 

61 

53 

46 

67 

62 

60 

52 

54 

52 

65 

64 

56 

59 

49 

43 

57 

56 

43 

47 

48 

52 

45 

44 

78 

81 

81 

75 

77 

73 

80 

80 

77 

75 

80 

82 

81 

80 

81 

82 

82 

73 

72 

67 

78 

73 

81 

/ 1 

78 

75 

73 

73 

76 

76 

80 

61 

58 

55 

60 

44 

48 

52 

62 

6? 

53 

48 

55 

61 

60 

55 

55 

54 

58 

63 

59 

58 

60 

47 

65 

65 

48 

47 

50 

54 

54 

48 

88 

90 

92 

82 

83 

82 

87 

83 

86 

82 

87 

90 

88 

86 

87 

90 

90 

86 

75 

86 

86 

76 

85 

82 

84 

81 

81 

83 

83 

84 

86 

64 

68 

66 

63 

52 

57 

57 

65 

69 

58 

54 

62 

69 

63 

59 

60 

63 

68 

64 

62 

63 

68 

53 

63 

63 

56 

55 

64 

69 

52 

56 

91 

89 

86 

81 

87 

89 

86 

78 

91 

89 

87 

89 

91 

88 

89 

90 

•K) 

91 

83 

88 

90 

88 

86 

83 

79 

81 

83 

86 

77 

82 

84 

65 

56 

64 

66 

55 

59 

62 

67 

66 

65 

58 

61 

62 

56 

54 

56 

61 

66 

62 

65 

69 

61 

54 

66 

59 

60 

54 

67 

56 

61 

63 

91 

89 

93 

84 

88 

89 

92 

90 

89 

85 

89 

93 

92 

86 

90 

93 

90 

93 

81 

87 

91 

86 

89 

90 

92 

86 

85 

87 

86 

88 

89 

65 

57 

6^ 

66 

49 

52 

56 

63 

68 

56 

52 

57 

69 

62 

57 

56 

69 

56 

67 

65 

64 

63 

51 

65 

64 

52 

52 

50 

52 

50 

67 

85 

86 

86 

82 

83 

83 

87 

86 

85 

84 

91 

93 

89 

85 

88 

90 

91 

86 

82 

8H 

85 

80 

88 

84 

84 

82 

84 

82 

84 

83 

86 

65 

64 

67 

67 

52 

56 

60 

67 

74 

57 

59 

66 

7] 

69 

63 

60 

62 

67 

71 

62 

64 

W 

54 

65 

61 

52 

66 

60 

60 

55 

56 

84 

89 

78 

81 

82 

87 

88 

85 

87 

82 

90 

93 

85 

87 

87 

90 

89 

85 

78 

84 

88 

79 

88 

86 

82 

84 

83 

82 

88 

91 

89 

65 

64 

68 

58 

53 

57 

59 

66 

62 

56 

56 

66 

69 

63 

59 

59 

63 

64 

65 

61 

62 

58 

54 

63 

67 

51 

55 

62 

64 

54 

54 

88 

87 

77 

78 

84 

85 

84 

83 

83 

76 

89 

90 

84 

85 

86 

90 

90 

93 

84 

83 

85 

74 

85 

83 

79 

78 

80 

82 

86 

84 

86 

6'.^ 

64 

67 

59 

5(1 

51 

58 

6;. 

62 

54 

53 

62 

67 

58 

56 

54 

55 

59 

64 

61 

56 

55 

62 

60 

52 

51 

60 

61 

52 

54 

55 

84 

85 

81 

82 

83 

83 

86 

85 

83 

81 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

92 

86 

86 

81 

84 

78 

86 

83 

83 

84 

84 

83 

85 

84 

89 

61 

62 

63 

66 

51 

55 

58 

65 

62 

54 

56 

67 

68 

66 

61 

60 

62 

63 

65 

61 

61 

58 

49 

64 

57 

62 

62 

57 

53 

56 

53 

86 

84 

87 

78 

82 

83 

86 

83 

85 

82 

85 

88 

85 

82 

87 

91 

87 

91 

81 

85 

88 

80 

85 

86 

85 

78 

79 

81 

78 

81 

80 

64 

65 

61 

64 

50 

53 

52 

62 

67 

54 

54 

55 

68 

58 

54 

52 

51 

57 

64 

64 

58 

56 

52 

63 

58 

50 

49 

48 

48 

49 

60 

92 

9! 

93 

82 

88 

89 

91 

88 

94 

86 

90 

91 

94 

88 

91 

90 

92 

93 

80 

91 

90 

86 

88 

91 

79 

82 

81 

75 

76 

67 

80 

66 

67 

68 

65 

64 

60 

64 

68 

69 

68 

64 

67 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

65 

70 

68 

59 

66 

70 

66 

64 

64 

62 

57 

62 

m 

87 

91 

81 

85 

87 

89 

83 

88 

85 

88 

89 

91 

86 

89 

91 

90 

91 

79 

85 

87 

83 

87 

86 

84 

80 

83 

82 

81 

83 

84 

66 

59 

64 

65 

54 

55 

62 

67 

66 

59 

54 

62 

68 

64 

58 

64 

64 

63 

71 

66 

70 

63 

55 

64 

67 

61 

54 

55 

66 

56 

63 

89 

88 

92 

82 

84 

86 

86 

84 

89 

83 

86 

83 

87 

83 

88 

85 

87 

92 

80 

85 

85 

79 

79 

85 

87 

79 

80 

82 

82 

85 

87 

68 

65 

67 

67 

54 

56 

60 

65 

70 

60 

57 

60 

71 

64 

58 

60 

60 

62 

70 

66 

66 

63 

54 

65 

65 

57 

55 

53 

59 

53 

56 

88 

88 

87 

83 

81 

85 

87 

84 

85 

86 

88 

88 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

86 

88 

87 

85 

86 

86 

85 

84 

84 

82 

82 

82 

84 

67 

66 

68 

61 

56 

64 

63 

63 

68 

60 

57 

64 

64 

68 

66 

65 

68 

68 

64 

61 

64 

61 

57 

64 

63 

66 

62 

58 

56 

57 

56 

90 

90 

92 

85 

87 

86 

88 

86 

94 

90 

89 

88 

94 

92 

87 

89 

91 

90 

82 

89 

88 

86 

85 

88 

78 

80 

81 

79 

79 

80 

83 

62 

67 

69 

66 

58 

58 

62 

67 

69 

63 

58 

64 

71 

70 

70 

67 

66 

68 

70 

63 

67 

65 

55 

69 

65 

62 

69 

60 

60 

66 

57 

Mean 


Port  Clinton /  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown j  Maximum,, 

1  Minimum.. 
Reading* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat ( Maximum.. 

I  Minimum.. 
Ridgwayt 3  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Selinsgrove i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset j  Maximum,, 

I  Minimum., 
Springs f  Maximum.. 

( Minimum.. 
State  College ;  Maximum,, 

/  Minimum,. 
StroudsburgI ( Maximum,, 

I  Minimum,. 

Towanda S  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Uniontown )  Maximum,, 

(  Miuimum,. 
Vandergrift* S  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Warren j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,, 

)  Minimum.. 
Wellsboro,, .-. J  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Wilke.^i-Barre ( Maximum.. 

(Minimum,. 
Williamsport )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Williamstown J  Maximum. . 

t  Minimum., 
York J  Maximum,. 

1  Minimum  .. 


86.2 
61.9 
84.3 
62.7 
84.4 
67.0 
83.4 
60.9 
8A.5 
53.3 
84.9 
63.2 
87.2 
63.2 
80.4 
53.0 
77.3 
64.6 
84.9 
59.8 
86.2 
60.5 

88.8 
58.5 
86.5 
62.0 
85.5 
60.2 
83.7 
57.0 
84.8 
59.3 
83.8 
56.8 
86.7 
66.1 
86.0 
61.4 
84.8 
61.5 
85  9 
62.7 
86.6 
64.0 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon 
'  morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  '.  *•,  °,  etc,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing 


*    Midnight  to  midnight, 
from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PBESSTTKE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisbnrg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh.. . 

Reading 

•^cranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


29.96 

30  23 

26 

29.70 

29.97 

30.24 

12 

29.76 

29.97 

30  28 

12 

29.75 

29.99 

30  22 

11 

29.78 

29.97 

30,27 

12 

29.75 

29.98 

30,26 

11 

29.76 

1  wind 


<> 


a 

go 


6.7 

20 

sw. 

9 

77 

65 

6.8 

34 

■3. 

19 

79 

47 

10.6 

39 

s. 

3 

80 

60 

8.2 

25 

w. 

7 

82 

47 

9.1 

35 

e. 

19 

78 

56 

5.3 

20 

sw. 

1 

78 

Relati^'e 
humidity 


•  For  any  five- minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities . 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Rivere 


? 

<D 

08 

tc 

■s 

^ 

a 
d 

St 

d 

d 

S 

w 

0 

h3 

0 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susqueh.^nna. . 
Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


1.9 
0.7 
2.4 
1.2 
0.2 
3.1 

10.9 
0.0 

11.4 


S.5 

1.9 

3.0 

1.9 

0.6 

3.3 

12.5 

0.6 

13.6 

16.7* 

16.0* 


1.8 

6 

0.3 

7 

2.2 

31 

0.8 

30 

-0.1 

31 

2.9 

30 

10.3 

27 

-0.4 

30 

10.7 

28 

16. 4» 

3 

8.6* 

16 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
SO 
26 
80 


Pool  Stage. 


-^■*  S»^.T«»»-'* 


^p 
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GENERAL  STTMMART. 

This  month  accuinulatod  a  moderate  excess  in  temperature 
which  was  common  to  nearly  all  parts  of  the  trtate.  Fourteen 
Septembers  have  shown  a  little  higher  mean  temperature  dur- 
ing the  last  tifty-two  years.  The  temperature  rose  into  the 
higher  nineties  in  nearly  all  parts  of  the  State  on  the  8th,  and 
at  a  few  stations  it  set  a  new  September  record.  The  coldest 
period  was  generally  from  the  18th  to  22d  inclusive,  when  frost 
or  light  freezing  occurred  locally  in  the  northern  tier  of  counties 
and  in  the  mountains.  The  damage  was  mostly  confined  to 
tender  garden  plants,  and  was  unimportant.  The  distribution 
of  rainfall  for  the  month  was  unusual,  the  greatest  amounts  be- 
ing in  the  northern  and  south-central  counties,  while  the  driest 
region  was  the  Lower  Delaware  Valley.  The  distribution 
through  the  month  was  also  unusual.  Moderate  rains  were 
fairly  general  on  the  4th  and  5th,  and  partly  relieved  a  drought 
period  which  included  the  last  ten  days  of  August.  After  these 
rains  there  were  only  light  and  local  showers  until  the  29th  and 
30th,  when  heavy  rains  occurred  in  nearly  all  parts  of  the  State. 
These  constituted  fully  one-half  of  the  September  rainfall.  The 
comparatively  dry  interval  of  22  days  was  unfavorable  in  many 
respects.  It  exceeded  the  July  drought  in  duration,  but  occur- 
red at  a  less  critical  period  of  the  crop  growing  season.  The 
chief  damage  was  to  the  late  hay  crop,  and  to  pastures.  Also 
the  dry  condition  of  the  top  soil  caused  the  farmers,  in  the 
greater  portion  of  the  State,  to  delay  the  seeding  of  the  winter 
grains,  the  most  of  which  is  usually  done  during  the  last  ten 
iays  of  the  month.  Silo  filling,  which  was  in  progress  during 
the  last  week  of  August,  continued  during  the  first  half  of  Sep- 
;ember.  Corn  matiired  rapidly,  and  cutting  and  shocking  be- 
»an  early  in  the  month.  Favorable  weather  allowed  the  work 
;o  progress  rapidlj",  and  husking  became  fairly  general  by  the 
3nd  of  the  month.  The  crop  was  reported  as  being  good  to 
excellent.  The  digging  of  potatoes  was  in  progress  during  the 
jntire  month,  chiefly  for  current  market  needs.  An  average 
;rop  was  reported  in  most  of  the  southeastern  counties,  while 
slight  did  more  or  less  damage  elsewhere.  A  fair  crop  of  buck- 
fvheat  was  harvested  during  the  month,  the  summer  droughts 
)eing  more  or  less  unfavorable  according  to  location.  Peaches 
ivere  generally  only  fair  in  yield  and  quality,  being  somewhat 
undersized.  Apples  gave  fair  yields  in  most  regions,  while 
luality  was  considerably  above  the  average.  Grapes,  which  are 
jhiefly  grown  in  the  northwestern  portion  of  the  State,  were 
■eported  to  be  plentiful  and  of  excellent  quality. 


TEMPEKATUKE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
■eports  of  92  stations,  was  65.9°,  which  is  1.7°  above  the  52- 


year  normal  for  September.  The  highest  monthly  mean  was 
71.5°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest,  58.0°,  at  Mt.  Pocono. 
Extremes  for  the  month  ranged  from  a  maximun)  of  101°  at 
Chambersburg  on  the  8th,  to  a  minimum  of  27°  at  Gouldsboro 
on  the  18th  and  19th.  The  greatest  daily  range  in  tempera- 
ture was  48°  at  Mauch  Chunk  and  Brookville  on  the  22d,  and 
at  Huntingdon  on  the  24th. 


PRECIPITATION . 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  by  the 
reports  from  179  well-distributed  stations,  was  2.95  inches, 
which  is  a  deficiency  of  0.44  inch  as  compared  with  the  52-year 
normal  for  September,  .  The  greatest  monthly  amount  was 
6.27  inches  at  Coudersport,  while  the  least,  0.70  inch,  was 
recorded  at  George  School.  The  greatest  amount  recorded  in 
any  24  consecutive  hours  was  3.40  inches  at  Muncy  Valley  on 
the  30th. 

COMPARATIVE  DAT4.  FOR  SEPTEHBER 

^ li^ 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

^6 

a 

0; 

bo 

S3  e 

u 

i:'^' 

tc 

& 

OJ 

So 

t,  s 

g 

X 

S 

> 

s§ 

5 

s^ 

18»S. 
1889. 
1890. 
1S91. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 

1901, 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 


1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 
1921. 
1922 . 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 


1927. 
1928. 
li^29. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 


Period  . 


63.6 
62.7 
63.2 
63.7 
64.0 
67.0 
64.8 
65.6 
62.8 
65.5 
64.9 
65.5 
62.4 

61.5 
66.5 
62.5 
59.0 
58.7 
64.4 
64.5 
68.9 
66.3 
64.8 
59.8 
67.5 
64.2 

64,9 
60,4 
65.7 
67.8 
69.1 
65.2 
66.3 
66.4 
62.2 
66.5 
61.5 
62.0 
65.9 

64.2 


84 
92 
91 
94 
90 
90 
95 

100 
98 

100 


100 

25 

93 

23 

100 

27 

95 

29 

99 

28 

94 

27 

»5 

21 

95 

27 

99 

30 

95 

29 

99 

26 

96 

26 

95 

32 

92 

26 

95 

25 

97 

24 

98 

21 

96 

25 

98 

23 

91 

25 

88 

28 

96 

28 

91 

24 

98 

31 

100 

22 

92 

22 

99 

26 

99 

24 

99 

26 

97 

27 

94 

25 

101 

24 

101 

27 

104 

29 

105 

23 

98 

32 

94 

31 

95 

24 

96 

28 

97 

25 

95 

26 

101 

27 

105 

21 

4.84 
5.05 
4.57 
2,39 
2.81 
2.67 
6.30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.70 
4.70 
1.77 

3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 
2.46 
6.37 
1.60 
2.27 
4.49 
5.29 
5.57 
3.28 

0.99 
2.56 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3.55 
6.44 
2.80 
5.81 

2.08 
2.33 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
6.58 
3.51 
2.17 
1.90 
4.74 
2.95 

3.39 


8 
8 
10 
17 
16 
9 
10 
16 
13 
18 
16 
12 
13 

14 
12 
17 
13 
15 
15 
8 
17 
15 
13 
13 
12 
13 

18 
16 
17 
16 
12 
16 
16 
13 
19 
13 
11 
11 
11 

18 
12 
14 
15 
16 
16 
13 
12 
15 
14 
17 
11 
14 


9 
10 
5 
7 
6 
6 
12 
4 
6 
9 
8 
U 
10 

5 
6 
5 
5 

10 
6 
6 
8 
4 
7 

12 
7 

12 


5 

6 
5 
9 

10 
8 
9 
6 

11 
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CUmatologrical  Data  for  September,   1989 


Counties 


Temperature 

in  decrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

0) 

o 

|c 

a 

'3 

•0  « 

§_ 

"3^ 

p 

a  <c 

■■sP 

o 
> 

O  (u 
bo 

a 

a 

d 

■5 

a 

1 

s 

1' 

"5 

5S 

a- 

c3  a 
o3 

5  y 

Is 

Sic 

3 

0 

'0 

3 
0 

S  ° 

^ 

0 

0 

f^ 

1-4 

s 

0 

u 

» 

1^ 

« 

^ 

H 

G 

0 

6h^ 

a; 

'^ 

Ph 

0 

3h 

Observers 


AUentown 

^  Altoona 

g  Ardmore 

R  Arendtsville 

S  Bedford 

(^  Bethlehem 

u  Bloomsburg 

■fi  Carlisle 

I  Chambersburg 

a  Clearfield 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Qettysburg 

Gordon 

Gouldsboro •■ 

Hanover 

Uarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

auntingdou 

Kyiertown 

Lancaster 

Liavvrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pooono 

Muucy  Valley.. 

Neshamiuy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia • 

Phila.  Navy  Yard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

.Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester....  ...••• 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamsport 

Williamstown 

V'ork 

Brookville 

Butler 

■«;  Chambersville  — 

§  Clairton 

.§  Clays ville 

P  Corry 

«5  Coudersport 

o  Derry 

3  Donora 

O  Ebensburg 

Franklin 

Green  sburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •  • 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

Lycippus 

Meadvllle 

Midland 

New  Ca.stle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ridfirway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Onioutown 

Unity  Reservoir 

Vandergrif  t 

Warren 

Way  nesbnrg 

Lake  Drainage. 
Erie 


For  the  State!. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . . . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. .. 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Westmoreland.. . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . , 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 
616 
350 
700 
060 
364 
500 
467 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
553 
840 
875 
600 
337 
900 
200 
650 
694 
255 
000 
469 
500 
580 
50 
620 
720 
045 
60 
679 
398 
26 
20 
100 
407 
496 
273 
746 
455 
51 
660 
217 
500 
754 
419 
455 
644 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
160 
430 
665 
172 
762 
000 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
02c 
420 
080 
691 
808 
800 
248 
350 
940 
.190 
680 
.100 
240 
826 
180 
,035 


670 


66.2 
63.6 
66.9 
65.8 
66.4 
69.6 
64.8 
67.6 
68.4 
64.2 
66.6 
64.1 
63.4 
68.0 
62.9 
67.6 
68.7 


69.0 

68.0 

61.5 

69.0 

64.6 

63.0 

66.8 

64.4 

66.6 

68.4'' 

61.6 

71.6 

63.1 

58.0 

62.0 

65.2 

64.8 

66.1 

69.2 

69.2 

68.0 

65.4 

64.0 

67.0 

64.1 

66.6 

68.6 

68.2 

64.4 

64.4 

65.0 

62.4 

67.4 

64.8 

64.0 

66.2 

67.0 

53.0 

66.1 


68.6 
71.1 

64.0 
62.7 
68.9 
70.0 
63.8 
62.0 
68.8 
67.6 
66.2 
68.2 
68.4 
61.0 
69.8 
63.8 
67.6 
68.2 
67.6 
67.8 
61.5 
69.0 
62.4 
62.2 
69.7 
66.6 
65.2 
63.7 
69.0 


65.8 
65.9 


+1.0 
+0.4 
+0.1 
-0.1 


+2.6 


+2.1 
+2.0 
+0.3 
-0.6 
0.0 
+  1.9 
+  1.8 
+2.8 
+  1.3 
+2.8 
+1.3 


+  1.2 
+2.2 
+0.3 
-0.3 
-0.1 
+  1.3 
+  1.2 
+2.6 
+0.7 


-3.4 
+0.7 
+2.6 
-0.4 
+0.6 
-0.3 


+1.2 
+1.2 
+0.7 
+  1.0 
0.0 
0.0 
+0.7 
+  1.2 
+  1.7 
+  0.4 

+i!6 

+1.7 
+2.6 
+2.5 
+1.8 


-0.5 
+  1.4 
+0.6 
-1.5 
+  1.7 


+3.0 
+2.9 
+2.1 
+3.4 
+  1.4 
+2.2 
-0.8 
+3.2 
+4.2 
+2.8 
+3.4 
+2.6 


+3.8 
+1.6 


+S.8 
+0.4 
+  1.4 
+  1.4 
+4.0 
+1.6 
+1.9 
+4.5 


-0.3 
+  1.5 


+2.2 
+  1.7 


97 
93 
93 
96 
94 
98 
95 
99 

101 
93 
95 
96 
93 
98 
89 
96 

100 
97 


99 
97  • 
94 
98 
93 
84 
91 
94 
98 
96 
96 
95 
97 
96 
93 
96 
91 
96 
95 
97 
91 
93 
98 
93 
96 
95 
91 
95 
97 
93* 
96 
95 
94 
96 
96 
94 
96 
99 
89 
92 
97 
95 
95 
98 
97 
89 
93 
93 
93 
97 
94 
95 
93 
98 
90 
87 
97 
96 
100 
95 
97 


93 
101 


7+ 
16 
8+ 
8 


15t 
16 

8 

8 

8 
16 
16 

8t 

8 
16 
16 
15 

3t 
15 
15 

8t 
15T 
161 
16 

8 
16 

81 

8 

16 
16 
16 


39 

39 

43 

41 

38 

40 

35 

40 

44 

33 

39 

40 

82 

42 

37 

37 

44 

33 

27 

46 

42 

30 

50 

35 

35 

40 

31 

42 

.39'' 

39 

49 

33 

32 

31 

38 

37 

37 

82 

50 

37 

36 


18 

18T 

19 

19 

18t 

19 

181 

19 

181 

19 

19 

18t 

19 

19 

18 

19 

19 

191 

18t 

18 

19 

19 

181 

19 

22 

181 

18t 

18t 

18 

181 

171 

18 

22 

22 

19 

181 

191 

18 

19 

19 

181 

19 

19 

19 

19 

181 

18t 

18 

19 

181 

18t 

18 

22 

18t 

18 

18 

181 

18 


11 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

18 

18t 

18 

22 

18t 

18t 

18 

18 

17 

22 

18 

22 

18 

181 

22 

18 

18 

22 

22 

22 

18 

22 


18 
181 


1.33 

2.96 
2.15 
3.30 
8.17 
1.25 
1.30 
3.50 
3.64 
1.78 
2.16 
4.68 
5.37 
2.37 
1.94 
0.70 
2.84 
2.72 
2.96 
3.86 
3.43 
2.72 
2.24 
3.20 
2.21 
2.81 
4.64 
3.66 
2.37 
5.66 
« 

4.78 
2.85 
6.01 
1.04 
3.22 
1.97 
1.91 
1.26 
1.40 
1.98 
1.22 
2.66 
2.92 
2.60 
1.04 
4.20 
3.84 
1,63 
4.83 
3.87 
1.67 
2.17 
2.76 
2.70 
3.71 
2.59 
2.62 
2.44 
3.07 
1.74 
6.27 
6.27 
1.67 
1.67 
3.42 
4.83 
1.75 
4.49 
4.25 
1.54 
3.21 
5.48 
1.38 
3.13 
1.14 
3.81 
2.25 
2.58 
5.19 
4.63 
2.88 
3.36 
2.09 
1.73 
2.46 
3.14 
2.05 


4.84 
2.95 


-2.01 

+0.01 
-1.42 
-0.36 


-1,99 


+0.78 
+0.67 
-1.53 
-1.24 
+  1.31 
+  1.89 
—1.00 
-1.91 
-2.76 
-0.75 
-1.31 
-0.81 
+0.82 
+0.38 
-0.49 
-0.62 
+0.11 
-0.42 
-0.66 
+  1.61 
+0.15 


+2.68 


+  1.02 
-1.69 
+2.45 
-2.39 


-1.32 
-1.2.1 

-1.88 
-1.87 
-2.07 
-2.67 
-0.66 
-0.25 
—0.71 
-2.12 


+0.94 
—1.85 
+  1.64 
+0.92 
-1.85 
-1.30 
-0.28 
-1.39 
+0.68 
-0.54 
-0.84 
-1.21 


-1.50 
+1.67 
+3.29 
-1.47 
-1.01 
-0.08 
+  1.44 
-1.17 
+  1.20 
+0.74 
-1.21 
-0.03 


-1.90 
-0.57 


+0.80 
-0.43 
0.00 
+2.20 
+1.83 
—0.72 
+0.45 
-1.21 
-1.19 
-0.67 
-0.55 


+1.46 
-0.44 


1.07 
0,63 
1.48 
1.30 
1.02 
0.67 
0.40 
1.15 
2.34 
0.63 
1.23 
1.71 
1.81 
1.25 
0.93 
0.34 
1.14 
1.15 
1.10 
2.07 
1.47 
1.17 
1.03 
1.08 
0.61 
1.22 
1.75 
1.32 
0.67 
2.96 
0.40 
1.60 
0,78 
3  40 
0,72 
1.25 
0,74 
1,24 
0.70 
0.59 
0.63 
0.80 
0.98 
0.70 
0.86 
0.55 
1.03 
2.15 
0,70 
1,60 
1,20 
0,67 
0.45 
0.72 
1.76 
1.75 
0.57 
0.64 
0.62 
1.65 
0.45 
1.70 
1.62 
0.45 
0.57 
1.02 
1.84 

0  58 

1  62 
1  40 
0  63 
0  61 
1,69 
0,44 
1,37 
0  49 
0  86 

0  96 

1  11 
1  60 
1  60 

0  85 

1  80 
0  83 
0.65 
0.96 
1,25 
0,39 


2,02 
3.40 
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20 
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John  A.  Frick. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penn  state  Expt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  B.  Spear. 

OttoJ.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Wm.  A.  Korer. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.Keatb 

Andrew  B.  Evanslia 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelphieSub.  Water  Co. 

J.  Earl   Sneaffer 

New  .lerst^y  Zinc  Co. 

r.  S.  Wi.-atlior  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

.lohii  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  -A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Harlan  Saylor . 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Siisquiiliauna  Collieries  Co 

York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

.),  L,  Melvin, 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co, 

Philip  R,  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 
Perrv  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.  L. Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete.  »  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  »•  •  etc    indicate,  respectively,  1.  2,  8,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  Indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Offlc9  addresses  are  as  follows:  of  Lycirnus.  Greenshnre:  of  Nashamlny  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell:  of  Shawmont.  Manayunk:  of  Dahogft.  Kane,  RFD: 
Of  Springs.  Qrantsville,  Md. ;  of  Altoona.RFD.  (Klttannlng  Point);  ol  Midland.  Georgetown. 


W.  B  O.  Philadelphla-U-2^9-1050. 


Sbptbmbkk,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


Daily  Preoipitatlou  for  September,  1939 


OroluaRe  Basin 

Dar  of  montl> 

^ 

Htetloua 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 
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10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

AUttiitie  Dntinaae 

AUentown* 

Altooua 

Lehigh      

.09 
.19 
.35 
.08 
1.17 
.38 

T. 

'.'28 
.10 
T. 

.02 

'.'06 

■V. 

.07 
.09 
.05 
.25 
.29 

'.'63 
.02 

T. 
'.'02 

".20 

'.'i(') 
.09 

'.'6» 

.01 
.34 
.26 
.10 
.46 
.48 

'."65 
.36 

'.'is 

T. 

T. 

'.'ii 

'.'os 

'.'44 
.73 
.04 
T. 

.14 

'.'86 

".'62 
.26 

'.'ii 
'  .'6.S 

.81 
1.69 

ii 

.60 

.25 

.40 

1.40 

1.07 
.44 

1.01 

1.48 

1.80 

.36 

.17 

.90 

2.16 

.10 

.67 

.20 

.95 

.75 

1.33 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.68 

.82 

".'io 

T. 

.48 
.81 

.71 
.90 

'.'■25 
.96 

t'.' 
.49 
.40 
.05 
.53 

.45 
.85 

2.96 
4.87 
2.16 
3.30 
3.15 

Ansonia'- 

Ardmore* 

. . . . 

ArtmdtsvilleS 

Baker's  Summit. . . 

Bald  Eagle  t 

Bedford-  

Lower  Susq 

.... 

.... 

.03 



. . . . 

.... 

.08 

.31 
T. 

.17 
.03 
.01 
.02 
.14 

'.'08 
.61 
.11 

't.' 

.11 



3.16 

Juuiala 

W.Br.  Susq 

.71 

1.02 
.60 
.02 
.12 
.10 

.92 
1.15 
.01 
.68 
.73 

.11 
.14 
.26 
.20 
.01 
.22 
.66 
1.27 

'  .'29 
.51 
.43 

■;65 

.03 
1.14 

';23 
T. 

.28 

.23 
.14 

.... 

■■'r',' 

'.'64 

T. 

.16 
.10 
.10 
.02 

.28 

".in 

3.17 

Bellefonte 

4.18 
1.96 
1.25 

Berwindalet 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

Susuuehaniia  — 
Lower  Susq 

;65 

.68 
.10 

'  .U 

'.'6i 

.07 

'.'64 
.01 
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T. 
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.16 
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'i'io 
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.18 

't.' 

.02 
.03 

.'64 

T. 

.26 

.43 

.45 

'.is 

.19 

.29 
.43 

'.'62 

•••• 

'•i'.' 

.01 

... 

't.' 

'!64 

Bloomsburg 

'.'i'i 

.13 

'.'is 

T. 

.08 

'.'■29 

.02 

••"•• 

1.30 
4.58 

BiUYalo  Mill.s- 

Carlisle     

2.45 

Lower  Susq 

W   Br  Susq  

T. 

'!4i 

'!ii 

'  .'65 

T. 

.45 
.01 

'!68 

.06 
1.21 
.03 
T. 
.02 

T. 

".6& 

.95 

1.02 

.18 

.82 

.08 

3.06 

2.34 

.48 

1.23 

1.71 
.49 

1  15 
.43 
.09 
.64 
.66 

1.02 
.34 

1.25 

1.34 
.93 

1.00 
.34 
.78 
.25 
.76 
.30 

.64 

2.0; 
.38 
.40 
.78 
.60 

1.03 
.55 

1.29 
.61 
.02 
.69 

1.38 
.90 
.90 
.97 
.67 

2.96 
.83 

* 

.91 

.50 

.44 

2.27 

'iflO 
.85 

1.3? 
.30 

1.60 

3.40 

'!72 

.75 

1.28 

1.14 

.83 

1.90 
.74 
.55 

1.20 
.70 
.77 
.59 
.45 

1.10 
.47 
.55 

1.60 
.80 
.59 
.47 
.12 
.56 
.85 

... 

... . 



. . . . 

3,50 

Carter  Campt 

Ceuter  Hall 

Chambersburg-.... 
Clearfield- 

4.68 

4.52 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

T. 
.29 

.... 

'.'ii 

't.' 

.05 
.15 

'.'62 

't.' 

S.64 
1.78 

2.16 

.08 

.11 

.12 

.02 

.16 

.23 

.01 

.26 

.33 

.01 

T. 

.08 

.40 

.05 

.09 

.07 

.04 
.08 
.62 
.09 
.44 
.47 
.01 

1.81 
.89 
.02 
T. 
.40 

1.94 
.08 

".{•2 
1.45 

".iff. 
'!64 

.03 
T.' 

1.15 

".m 

.05 

.33 

".5t 
.03 

'lie 

T. 

'^26 

1.45 

1.15 
1.10 

'.'63 
1.43 

't.' 

.46 
1.55 

4. .58 

Conshohocken 

Covington^ 

Oovlestown 

Driftwoodt 

Du  Bois 

4nhiiv11ri11 

. . .. 

1.23 

N.  Br.  Susq 

.07 
.03 

'.'is 
't'.' 

.02 

.09 
.12 

'.'ii 

.Oi 

.20 

".oh 

.27 

".is 

.23 
.17 

'!66 
.36 

'!ci8 

.22 
'.'i2 

.62 

.10 

".50 
.02 

.23 

.07 

'!pi 

[■22 
.12 

4.48 
0.77 

W    Br    Susq  .... 

1  V 

3.69 

W.  Br.  Susq 

.23 

3.24 

East  Waterford^... 

2.75 

W.  Br.  Susq 

W    Br   Susq 

1.-25 
.61 

T.' 

"!26 

".oh 
.02 

.08 
.07 
.08 
.26 

is 

'!64 
't.' 

.09 
.05 

't. 

'!22 
T. 
.01 
.07 

.05 
'129 

.17 

'  .'.si 

'.'07 

18 

'.'62 
.01 

'.'64 

.41 
.30 

'[59 

5.37 

English  Centert... 

:::: 

3.35 

Lower  Susq 

Schuylkill 

2.37 

Fredericksville^... 

2.10 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 

T. 

1.94 

'.'62 

'.'65 

4.89 

George  School 

Gettysburg 

Girardville^ 

Gordon 

Gouldsboro2 

Graterf  ord 

0.70 
2.84 

Lower  Susq 

.32 

.01 

.42 
.37 
T. 

.... 

.01 

2.65 
2.72 

Lehigh 

T. 

.13 

.02 

.07 

.10 

T. 

T. 

.16 

.06 
.01 
T. 

'.'06 

.55 
'!i4 

.04 

.05 

.18 
.48 
T. 
.05 

.62 

't. 

T. 

.08 

.16 
.06 
.04 
1.17 
.85 
.01 
.02 

.•25 

't.' 

".b5 
.08 
.03 

2.95 

Schuylkill       

.11 

.19 
.09 
.01 

'.'32 

.08 
.05 

.04 

".oi 

'■'■'■■ 

1.47 

'.'62 

.03 
.23 

'.'65 

'.'6i 

3.86 

Harrisburg^t* 

Lower  Susq 

Upper  Del 

r 

.01 
T. 
.43 

1.02 
.07 

.20 
.17 
.65 

1.03 
T. 
.05 
.63 
.20 
.30 

1.22 
.93 

i!65 

.40 

.51 

.69 

1.28 

.40 
.94 
.03 

3.43 
2. 7^2 

Holl.sterville.2.... 

Upper  Del 

.12 

3.10 

.17 

2.24 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hyndman2 

Kylertown^**! 

T.akpvillp2 

Tuniata 

.18 

1.08 
.7] 

.35 
.17 

T. 

T. 

3.20 
3.24 

Potomac 

T. 
T. 
T. 
.32 

.03 

't.' 

T. 

.02 

2,05 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.02 
T. 

T. 

.54 

.26 
.09 
T. 

.is 
.'20 

.05 
.16 

'.'36 

.08 
.32 
.01 
.17 
.12 

.07 

.09 

.18 

't.' 

T. 

T. 

.05 

.06 
1.12 

.04 

T. 
1.75 

T. 

T. 

T. 

.26 

'!.S5 
'.'62 

']ni 

T. 

'!% 

.04 

't'.' 

.05 
1.32 
T. 
.53 
.15 
T. 

2.21 

2.70 

.48 
.04 

'  .'24 
.10 
.15 
.16 
.52 

.18 
.22 

.05 
.10 
.06 
.02 
.10 

2.81 

T.oncfnriiS 

Lehig'h    

T. 

.45 

T. 

'.m 

2.67 

Lawrenceville 

N.Br.  Susq 

'ioi 

.08 

.80 

.20 
.01 

4.64 

3.56 

Lehighton2 

Lehigh 

T. 
.06 

.01 
.12 

'.'46 
.93 

.22 

T. 
.01 

1.99 

Middle  Susq 

2.37 

W.  Br.  Susq 

'.'62 

.09 

.10 
T. 

T 

.10 

.04 

5.66 

Mapleton  Depot^  . . 

2.83 

Lower  Del .... 

.0> 

.02 
.02 
.17 
.33 
.60 

!i7 
.33 
.13 

.05 

.03 

s 

Martinsburg2 

.04 
.20 

.05 
'!43 

2.18 

Upper  Del 

.33 

.03 

.40 

.26 

'.'64 

'.'is 

.11 

1.82 
T. 

3.94 

1.42 

McCxmneilsburg2.. 

Millersburgt 

MillvilleJ 

Potomac         .... 

.... 

1  (IS 

.20 
.10 

.'io 

4.12 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq    . . . 

.07 
.08 

1.74 
.32 

'!68 
T. 

.02 
.02 

.02 
.75 
.05 

.31 

.42 

'!37 

Vai 

.•22 

.06 
.21 
.91 
.25 

.04 
.13 

'iis 

.08 
13 
T. 
.04 
.05 

'.'is 

'!78 
.03 

'.'63 
.05 

.21 
.05 

.05 
.20 
.10 
30 

■.'63 
.03 
.28 

'.'22 
.10 

T. 

'.'is 

T. 

'!i4 
.35 
.27 
.10 

"!03 

1.60 

1.45 

.07 

'.'40 

• 

1.48 
.60 
.81 

.06 
.10 

« 

.38 
1.43 

\'.2h 
.05 
.27 
.54 

".m 

3.10 

Montrose 

4.78 

Morris  Run 

4.78 

.10 

2.85 

Mt  Union! 

3  55 

Muncy  Valley 

Myerstown2 

Neshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield. . . 

W.  Br.  Susq 

Schuylkill 



.... 

.24 
PS 

'!7i 

'.'is 
"r'.' 

't'.' 

.12 

'!69 

.22 
".06 
'.'65 

't.' 

.12 
.07 

'.'69 
T. 

* 

T. 
.10 

'.'io 

'Ms 
.'i2 

.04 

'123 

..   . 

T. 

't'.' 

.10 

1.20 
.02 

.08 

'as 

6.01 

.06 

2.70 

Lower  Del 

T. 
.63 

T. 
.16 
1.36 
.70 
.67 

.45 
.05 
.13 
.07 
.20 
.28 
.19 

';63 
.15 
.66 
.21 
.07 
.98 

'.'is 

.11 

1.04 

Juniata 

.08 

.30 

3.22 

4.10 

Newport^ 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

.02 

.05 

.07 

.     . 

'^04 

.05 
.01 
.22 
.11 
.06 
.02 
.02 
.12 
.12 
.02 

'.'63 
.02 
.07 
.09 
.06 
.60 

.04 
T. 

'.'65 
.02 

'!65 

.01 
.06 
.04 

'!i6 
'!3i 

';6'2 

.01 
.20 
.14 
.17 
T. 
.07 
.11 
.08 
.30 

'.'08 
.01 

'.'62 
.27 
T. 
.03 

'!63 

.31 

.01 

.02 
■[19 

2.63 

New  Tripoli 

.02 

".bi 

.04 

.01 
.02 
1.19 
.03 
T. 
T. 
.13 
.04 

'[oe 

2.16 

Orwigsburg^ 

Palmerton^ 

T. 
.03 

.... 

t'.' 

2  54 

Lehigh 

.23 

'.'13 
.06 

"!6i 
.11 

.24 
.23 
.29 
.04 

';68 

.09 
.11 
.02 
.07 
.12 
.10 

■;i4 

1.97 

Paupack2 

Upper  Del 

Lower  Del 

2.61 

Philadelphia  t' 

1.91 

Phila.  Navy  Yards 

LowiT  Del 

1.26 

Phila.-P'nt  Breeze. 

Lower  Del 

1.42 

Phoenixvllle 

Pine  Grove2 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Scluiylkill 

1.30 

'!95 
.36 

'!i6 
'!i4 

'[os 

.20 

■!2i 

.05 

"26 



'isi 

'!6? 
.01 

■;27 

i!47 
.71 
.62 

.55 
.10 
.04 
.52 

".ii) 

.63 
.35 

1.40 
3.25 
4.50 
1.98 

Potts  town  2 

Potts  ville2 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

!9i 

.■54 
.04 
.30 

't.' 

';2i 

T. 

.04 

1.69 
2.63 

Quakertown 

Readingji 

'I'. 

't.' 

.44 

.06 
.03 
.23 
.46 
.28 
.02 

1.22 
2.55 

Renovo2 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

'  .'SB 

.  .  .  . 

.12 

T.' 
.20 

2  79 

Retreat 

2  40 

Scrantonti 

SellngsgTove 

T. 

•••• 

.05 

T. 

2.92 
2.60 

1 

Continued  on  page  S2. 
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Daily  Precipitation  for  September,  1939— Continued  Irom  v&ge  61 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

•2 

■, 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17     18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AtianUc  Drainage 
(contintied) 

SellersviUet 

Shade  Qapl 

Shawmout 

dhippeusburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

Sunbury''^ 

Susquehanna^ 

fowanda 

Welkerl 

VV'eilsboro^ 

Wernersville^.  [nr] 

vVeslChestor 

Westgrove^ 

Wilkes-Barre'5**... 

Wilkes-Barre^U 

Williamsport 

Williamstown 

^ork 

i'orkHaven2 

Zionsville..(near). 

Vrentou.  N.  J^l 

OMo  Drainage 

Acmetonia^ 

Beaver  li'alls^ 

Blairsville2 

Bradford 

BruokviUe^ 

Buckstownt 

Butler^ 

Chambersville 

Clairton^ 

Clarion  ■■' 

Clays  ville 

Coiiliuence^     .  .     . 

Connellsville  ■^ 

Coraopolis''' 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebensburg 

Franklin^ 

Ureensboro^ 

Sreensburg 

areenville 

lirove  City 

Irwiu 

Johnstown ■•• 

Kane  Forest  Stall II.. 

tCregar^ — 

Lake  Lynn'' 

Linesville2 

Lock  No.  4  2 

Lock  No.  52 

Lyclppus.... 

Marienvillel 

McKeesport2 

IVIeadvUle2 

Mercert 

Mercer52 

Midland 

Mosgrove2 

Mount  Lebanon. .. 

Natrona2 

Sew  Castle 

NewelH 

Parkers  Landing2. 

PennlineS 

Pittsbargh^i 

Punxsutawney  2. . . 

Ridgway2 

Rochestert 

-ialtsburg2 

Seward2 

Sharon2 

8harpsville2 

Smethport2 

-lovnor.set 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityt 

IJniontown 

(Jnity  Reservoir... 

\'andergrift8 

Warren2 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton2 

Lake  Drainage. 

Eriet> 

Raymond! 


Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lo  wer  Del 

Lower  Del - 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq , 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela.. , 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  , 
Monongahela.. 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Couemaugh.  ... 
Monongahela. . 

Allegheny 

Conemaugh,  .   . 

Allegheny 

Monongahela.. 

Youghiogheny  , 

Beaver 

Beaver 

Monongahela.. 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny. 
Monongahela.. , 

Beaver 

Monongahela.. 

Allegheny , 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Oliio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.. 
Allegheny 


Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie 

Genesee 


.3(1 


T. 


T. 


.05 


.03 


J.  03 


1.65 
.02 


T. 


1.02 


1.12 
.11 


.64 


.51 
.39 
.26 
.31 
.03 
.79 
.66 
.82 
.15 
.35 
.72 
.52 
1.12 
1.09 
.22 
.03 


1.11 
88 
64 
1.23 
.62 
.06 

.'62 


.19 
1.62 
.26 
.22 
.61 
.50 


T. 
.11 
.12 
.71 
1.73 


.48 


2.04 
.35 
.19 
.96 

.'32 


2.50 


2.02 
.70 


.39 


1.84 
51 


.49 


.02 


T. 


.03 


T. 


.02 


.41 


.03 


.04 


.11 


.02 


.04 


,03 


.29 


.04 


.02 


.05 


,05 


.02 


.24 


.15 


,08 


T. 


.08 


.12 


.03 


.10 


.02 


.26 


.03 


.09 


20 


.09 

.32 

.17 

.18 

.3.5 

.12|  .08 
.28 
.27 


.06 


.16 


.01 


.22 


T. 


07 


46 


02 


T. 


T. 


.20 


.16 


.20 


.26 


.11 


03 


.03 


.14 


.06 


.09 


.03 


T. 


01 


.01 


.03 


1.40 


T. 


.01 


.01 


T. 


.28 


.09 


.44 


.44 


.02 


.08 
.01 
.01 
.14 
.25 
.03 
.63 
1.60 
.03 
.75 


.07 


1.42 
.31 
.75 
.12 


T 

1.34 
1.62 


.54 

.82 
1.17 


1.06 


T. 
2.56 

i;37 

1.18 

1.92 

.11 

.06 

.05 


.85 

'.ib 

.79 
.1 
.06 
1.60 
09 


1.60 
1.65 


1.16 

1.04 
.02 
T 


1.25 
.09 
.70 


.35 
1.40 


.02 
1.13 

.on 
i'.ib 

T. 

"ao 

T. 

.02 
.34 
.01 


T. 


.22 


.26 
1.06 
.01 
T. 
.09 
.09 
.15 


.15 


.82 


,49 


1.16 
.03 
.02 

T. 


.06 


.01 


.03 
.5' 
1.02 
.14 
.12 
.06 

.01 


2.43 

.72 

.55 

1.03 

2.16 

.45 

.72 

.69 

1.68 

1.22 

.86 

1.30 

.67 

.49 

.45 

.40 

.49 

.61 

1.76 

1.59 

.85 

1.18 


.77 
.68 
.'26 

.58 
.69 
.40 
.63 
T. 
1.22 
.13 
.57 
.80 
.55 
.40 
.21 
.51 
.70 
.32 
.32 
.56 
.24 
.35 
.10 
.8fj 
.75 
.96 
.85 

.41 
.03 
.92 
.75 
.19 
.66 
.66 
.52 
.19 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  endluK  at  the  time 
of  observation       1  First^order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       3    precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ••    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
*•  Precipitation  for  period,  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      •  Included  in  next  measurement.       T.  (trace) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing,      t  Dally  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newvllle: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardville,  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  5  Airway  StaUon.    1  River 

Station.  III!    Formerly  Dahoga  and  Kane( near). 


Skitkmbkk,   1980 
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Dally  Temperatures  for  September,    1989 


StaUons 

1 

3 

8 

4 

6 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

18 

10 

17 

18 

IS 

20 

21 

23 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

(  Maximum.... 
1  Minimum.. . . 

B3 
S-l 

84 
59 

87 
68 

84 
56 

73 
66 

72 
44 

77 
61 

93 

66 

88 
64 

76 
68 

69 

48 

68 
4? 

69 
62 

78 
63 

83 
52 

92 
64 

78 
54 

68 
89 

69 
44 

66 
49 

72 
49 

76 

39 

81 

48 

86 
51 

87 
52 

73 
62 

BO 
46 

66 
46 

68 
63 

78 

58 

76.7 

Altoonft 

61.6 

Bedford 

\  Mrtximum... . 

87 

87 

89 

88 

77 

76 

90 

94 

89 

83 

76 

70 

61 

76 

83 

89 

89 

76 

70 

68 

71 

75 

82 

80 

83 

82 

65 

67 

72 

82 

79.3 

1  Mininuim.. . . 

55 

61 

60 

88 

61 

47 

64 

77 

60 

63 

60 

44 

64 

59 

69 

65 

69 

88 

40 

52 

51 

42 

38 

43 

48 

67 

61 

56 

56 

6fi 

68.4 

Bethlehem 

^  iMaxiuuim... . 

KS 

85 

»b 

84 

78 

77 

77 

98 

98 

98 

79 

73 

79 

81 

87 

iK) 

90 

72 

74 

77 

76 

80 

82 

89 

87 

81 

69 

82 

82 

82 

82.6 

'  Mini  mum.. . . 

55 

64 

66 

66 

64 

82 

68 

62 

64 

66 

66 

50 

62 

53 

64 

68 

69 

46 

4(1 

54 

57 

44 

60 

67 

62 

62 

45 

60 

60 

64 

66.8 

Bloomsburg 

^  .Miixinuuu...  • 

83 

85 

83 

81 

77 

76 

69 

95 

91 

78 

76 

68 

74 

78 

86 

89 

84 

70 

70 

73 

73 

74 

82 

82 

80 

79 

57 

72 

69 

80 

77.7 

'  Minimum.. . . 

56i 

62 

70 

61 

62 

65 

53 

69 

59 

60 

68 

42 

62 

62 

60 

64 

52 

35 

36 

49 

61 

36 

40 

46 

60 

62 

47 

49 

61 

58 

61.8 

»^         —  ».  ..i  1  li»T 

^  Maximum.... 
1  Minimum. . . . 

fil 
49 

62 
52 

68 
50 

68 
53 

65 
62 

70 
41 

71 
46 

69 
66 

66 
56 

68 
51 

68 
47 

67 
41 

69 
47 

86 
60 

93     93 
63     51 

70 
56 

72 
31 

69 
32 

69 

40 

71 
42 

79 
31 

80 
36 

83 
38 

84 
45 

47 

66 
46 

75 
47 

81) 
47 

71.9" 

BrooKViiiei 

'  '53 

46.1 

UiiIIaT                     

'  Maximum.... 
(  Minimum.. . . 

91 
54 

88 
56 

87 
55 

80 
42 

68 
53 

70 
42 

81 
63 

93 
69 

90 
69 

84 
50 

73 
66 

66 
55 

74 
56 

87 
54 

95 

58 

96 
66 

92 
51 

77 
35 

76 
41 

76 

67 

71 
44 

74 
36 

83 
40 

87 
48 

86 
50 

86 
48 

75 
51 

80 
44 

85 
53 

80 
61 

81.7 

tSUtlt)! 

60.6 

r\\v>iiclA           

*  Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

90 
6i 

90 
65 

86 
64 

88 
68 

78 
63 

81 
51 

75 
54 

99 
64 

96 
68 

81 
66 

78 
66 

73 
50 

65 
65 

77 
52 

83 
51 

90 
56 

87 
52 

77 
42 

77 
40 

73 
53 

73 
52 

75 
42 

84 
42 

87 
47 

82 
64 

80 
67 

60 
62 

71 

65 

70 

56 

76 
62 

80.1 

ijariiMo 

55.(1 

Chamborsburg 

^  Maximum... . 

90 

91 

91 

90 

82 

79 

77 

101 

87 

79 

76 

67 

62 

80 

85 

90 

83 

73 

76 

76 

76 

80 

80 

89 

83 

78 

70 

74 

69 

82 

80.6 

'  Minimum.. .  • 

60 

69 

66 

63 

64 

50 

58 

64 

66 

65 

64 

49 

66 

61 

52 

55 

64 

44 

44 

56 

50 

45 

45 

60 

63 

61 

52 

54 

57 

f.0 

56.2 

ChurobersviUe 

*  Maximum.... 

90 

92 

92 

91 

80 

71 

89 

95 

87 

79 

73 

69 

73 

86 

93 

93 

89 

73 

76 

69 

72 

74 

83 

88 

87 

79 

83 

78 

83 

79 

82.2 

CiaysviUe 

'  tMinininui..  ■  • 

(  Maximum...  ■ 
1  Minimum..  •  • 

"87 

"88 

89 

"87 

"so 

"n 

"gi 

'95 

"92 

"s'i 

"74 

"ii 

"83 

'96 

"92 

■92 

"88 

"75 

"78 

"7i 

"72 

"74 

"80 

84 

"83 

"81 

"si 

"82 

"'84 

"82 

"82!6' 

58 

64 

61 

71 

61 

60 

69 

70 

68 

64 

45 

54 

67 

61 

64 

64 

66 

49 

56 

60 

48 

42 

58 

47 

67 

63 

59 

58 

71 

62 

.59.6 

r*liiai*fli>1<^                  

i  Maximum...- 
i  Minimum..  •  • 

K6 
5i 

84 
56 

88 
57 

88 
55 

72 
55 

72 
42 

74 
54 

86 
60 

86 
66 

74 
60 

73 
47 

68 
42 

62 
61 

77 
58 

86 
53 

9S 
62 

89 
62 

71 
68 

74 
33 

74 
50 

69 
50 

74 
37 

78 
37 

81 
42 

81 

47 

76 
60 

6fi 
46 

78 
46 

79 
52 

74 
63 

.... 

77.8 

LflGliru"**-* 

50.7 

Cofttesville 

•  )  Maximum...  • 

83 

82 

84 

83 

76 

72 

72 

96 

84 

82 

72 

67 

72 

77 

81 

86 

80 

66 

71 

78 

70 

71 

78 

84 

80 

77 

78 

73 

70 

79 

77.4 

'  Minimum.. .  • 

53 

60 

65 

64 

61 

48 

66 

60 

60 

61 

64 

45 

51 

50 

49 

54 

60 

41 

39 

50 

64 

45 

46 

52 

68 

60 

47 

54 

59 

60 

53.9 

Corry 

•  ^  Maximum...  ■ 

88 

92 

94 

82 

73 

69 

76 

85 

81 

76 

72 

61 

75 

89 

96 

94 

84 

74 

73 

76 

72 

77 

82 

81 

85 

72 

61 

77 

88 

68 

78.7 

'  Minimum.. .  • 

50 

52 

50 

61 

52 

42 

52 

62 

67 

53 

49 

45 

45 

62 

55 

59 

55 

33 

44 

64 

43 

32 

48 

46 

65 

43 

42 

44 

61 

44 

49.3 

,      ^--f 

•  >  Maximum.... 
'  Minimum.. . • 

84 
60 

80 
64 

86 
63 

88 
65 

70 

43 

74 
42 

66 
46 

87 
54 

74 
65 

76 
60 

80 
62 

68 
62 

64 
43 

76 
50 

80 
68 

94 
62 

90 
60 

75 

48 

70 
42 

65 
30 

67 
43 

75 
33 

71 
39 

77 
40 

82 
48 

74 
43 

57 
48 

77 
44 

73 
43 

67 

45 

76.6 

Coua6rspon 

49.8 

T\/^*i/\T\i*                ....•■••■ 

.  ;  Maximum...  ■ 
(  Minimum 

92 
63 

92 
64 

93 

65 

82 
63 

77 
52 

76 

48 

93 
57 

99 

68 

87 
62 

81 
60 

74 

48 

72 
61 

83 

58 

90 

58 

93 
63 

96 
61 

77 
67 

79 
48 

78 
55 

70 
59 

74 
61 

77 
43 

84 
50 

88 
57 

87 
61 

70 
55 

85 
67 

81 

68 

85 
65 

73 
52 

82.9 

yOIlOiifc    

57.0 

IT  Vio  T»  c  Vm  1  TflT               ...■••• 

.  !  Maximum 

'  Minimum 

84 
57 

88 
68 

86 
58 

86 

58 

78 
64 

68 
43 

84 
52 

86 

71 

84 
59 

77 
58 

71 
46 

64 
42 

60 
49 

74 
50 

86 
55 

89 
55 

87 
61 

68 
38 

69 
44 

60 
49 

75 
50 

71 
37 

81 
51 

77 
42 

85 
50 

78 
55 

64 
46 

71 

48 

70 
66 

67 

68 

75.9 

CiDoUBUUie 

51.6 

. 

•  )  Maximum...  • 
'  Minimum..  •. 

90 
46 

86 
48 

89 
53 

91 
46 

86 
46 

77 
38 

72 

47 

90 
64 

91 
62 

86 
59 

72 
41 

61 
44 

64 

47 

82 
63 

90 
56 

93 
67 

86 
61 

70 
35 

69 
32 

65 
36 

71 

48 

79 
49 

74 
61 

76 
3H 

84 
49 

78 
52 

61 

45 

72 
47 

76 
61 

73 
61 

78,5 

jiDflporiuni 

48.4 

, 

•  \  Maximum...  ■ 
'  Minimum 

87 
57 

87 
64 

88 
63 

88 
66 

78 
66 

74 
51 

71 

58 

98 
62 

90 
61 

83 
64 

78 
67 

68 

48 

75 
54 

83 
56 

88 
50 

92 

56 

81 
62 

73 
43 

72 
42 

81 
53 

76 
53 

78 
44 

84 
46 

88 
51 

82 
66 

76 
60 

63 
51 

74 
56 

70 
61 

81 
61 

80,2 

tparftta 

65.7 

Erie* 

•  )  Maximimi.... 

82 

82 

88 

81 

70 

66 

79 

82 

72 

71 

63 

62 

75 

90 

90 

93 

69 

65 

73 

70 

66 

71 

76 

73 

76 

63 

61 

72 

84 

60 

73.8 

(  Minimum..  ■ . 

64 

66 

65 

65 

69 

54 

68 

67 

63 

59 

66 

55 

64 

62 

71 

69 

59 

46 

52 

60 

54 

60 

6! 

56 

63 

48 

49 

48 

60 

49 

57,7 

1I*M  A  T\  Ir  1  i  n  T                      ..•••• 

•  )  Maximum...  ■ 
'  Minimum 

87 
56 

88 
56 

91 

55 

75 
66 

68 
55 

68 
46 

79 
46 

85 
56 

77 
60 

74 

69 

70 
54 

69 
49 

72 
50 

76 
53 

86 
56 

92 

58 

66 
59 

68 
38 

67 
39 

71 

42 

64 

48 

72 
39 

79 
39 

74 
44 

83 

48 

55 
49 

67 

47 

72 
46 

71 

45 

58 
66 

73.8 

r  TanKiiu*. 

50.1 

iri*oo1a.n() 

•  i  Maximum...  ■ 
(Minimum..  ■• 

79 
56 

79 
62 

78 
64 

71 
61 

73 

56 

68 
47 

89 
67 

80 
57 

73 
62 

72 
59 

67 
47 

62 

45 

70 
49 

74 
51 

85 
55 

89 
62 

75 
53 

65 
37 

66 

42 

68 
62 

68 
62 

73 
43 

78 
53 

80 
57 

75 
65 

70 
46 

64 
42 

74 
60 

62 
54 

72 
69 

73.0 

r  rcoittii'-* 

62.8 

George  School 

-  J  Maximum.... 
I  Minimum 

82 

82 

83 

83 

81 

75 

74 

96 

93 

81 

75 

72 

76 

80 

85 

88 

83 

70 

74 

78 

72 

77 

79 

84 

80 

77 

67 

79 

72 

84 

79.4 

55 

63 

67 

67 

66 

50 

66 

62 

61 

63 

66 

58 

55 

49 

60 

66 

62 

42 

37 

61 

58 

44 

45 

62 

65 

64 

62 

64 

56 

66 

55.7 

Gettysburg 

•  \  Maximum...  • 

87 

88 

87 

89 

82 

78 

77 

100 

92 

80 

73 

69 

63 

78 

83 

88 

84 

77 

66 

79 

77 

79 

84 

88 

82 

81 

68 

76 

70 

79 

80.3 

'  Minimum..  •• 

61 

66 

67 

64 

64 

52 

59 

63 

67 

66 

64 

.50 

55 

53 

61 

58 

64 

48 

44 

55 

55 

45 

49 

55 

59 

60 

51 

64 

60 

63 

57.1 

/^rtT*H  rtTl                ...••••••• 

•  \  Maximum..- • 
t  Minimum..  •• 

81 
53 

82 
62 

82 
63 

79 
62 

76 
61 

70 
59 

66 
50 

97 
67 

88 
66 

78 
57 

74 
67 

65 
39 

71 
53 

77 
51 

84 
45 

88 
48 

80 
58 

66 
35 

68 
33 

75 
50 

71 
62 

75 
33 

81 
39 

83 
55 

78 
64 

74 
53 

58 
46 

77 
50 

68 
54 

74 
62 

76.2 

ururuui* • 

51.5 

GreeDsburg .   

■  *  Maximum... - 

90 

90 

90 

84 

75 

72 

91 

96 

83 

77 

73 

69 

81 

91 

97 

94 

85 

78 

78 

68 

65 

74 

83 

87 

84 

81 

85 

84 

83 

77 

82  2 

'  Minimum..  • . 

61 

62 

61 

64 

59 

46 

56 

72 

61 

63 

47 

48 

55 

64 

59 

57 

66 

41 

49 

56 

53 

41 

47 

64 

68 

54 

63 

52 

65 

51 

55.6 

(^TOOTlVillfi         

•  \  Maximum..- • 
1  Minimum...  • 

92 

55 

94 
56 

95 
51 

81 
65 

78 
55 

73 
43 

96 

66 

92 

68 

85 
67 

84 
68 

76 
48 

76 
51 

82 
50 

91 

67 

95 
62 

95 
60 

81 
59 

79 
36 

71 
47 

76 
57 

73 

48 

79 
37 

83 
45 

85 
48 

88 
66 

81 
47 

67 

48 

80 
40 

84 
56 

80 
50 

83.0 

vircciJVilio 

52.2 

drtwa  Oitv            

•  S  Maximum..-. 
'  Minimum..  -- 

89 
59 

88 
62 

91 
57 

79 
64 

74 
54 

66 
41 

90 

55 

89 
72 

86 
58 

76 
57 

72 

48 

70 
50 

74 
51 

88 
64 

95 
61 

93 
60 

88 
69 

73 

42 

69 
45 

76 
55 

74 
45 

73 
35 

79 

50 

85 
54 

83 
61 

79 
46 

67 

48 

76 
40 

81 
60 

66 
47 

79.4 

UiUVo  V^llij 

53.0 

WaTTHcVlllTir*          

•  )  Maximum..- - 
'  Minimum..  •• 

87 
62 

89 
69 

84 
67 

88 
66 

79 
62 

77 
55 

70 
60 

99 
63 

82 
65 

81 
66 

73 
68 

67 
51 

67 
56 

80 
64 

86 
52 

92 

57 

79 

58 

70 
49 

69 

42 

77 
57 

74 
52 

81 
47 

85 
46 

89 
52 

86 
61 

73 
56 

57 
60 

77 
57 

71 
63 

80 
60 

78.9 

xiorrisuuiB    

57.0 

TTft.xplPV         •  *  • 

-  *  Maximum.... 
'  Minimum 

85 
50 

85 
57 

83 
62 

75 
59 

76 
61 

70 
47 

75 
46 

90 
54 

76 
66 

76 
67 

67 
52 

60 
39 

73 
44 

80 
46 

88 
46 

91 
53 

75 
59 

67 
33 

69 
30 

72 
45 

68 
50 

71 
31 

78 
39 

73 
46 

78 
47 

72 
48 

50 
40 

69 
47 

64 
44 

80 
58 

74.8 

tXaVt  i^y 

48  2 

Rnltwood*        

-  J  Maximum.. - - 
I  Minimum.... 

82 
63 

84 
67 

82 
68 

83 
68 

79 
63 

75 
57 

72 
61 

97 
66 

80 
68 

81 
68 

72 
57 

67 
57 

72 
59 

80 
59 

84 
67 

87 
63 

82 
59 

70 
60 

70 
50 

77 
60 

74 
57 

73 
62 

82 
55 

84 
67 

82 
61 

77 
59 

63 
56 

73 

59 

73 
66 

81 

66 

77.9 

noiii>v  vAJ'-«   ...•••-•-•■ 

60.2 

Huntingdon 

-  1  Maximum-.- - 
t  Minimum.  ... 

90 

92 

91 

91 

78 

77 

72 

97 

84 

80 

73 

62 

64 

79 

89 

92 

80 

72 

71 

68 

76 

78 

85 

90 

88 

69 

59 

72 

72 

84 

79.1 

53 

59 

61 

58 

61 

44 

52 

60 

60 

60 

48 

42 

42 

50 

51 

51 

59 

36 

35 

48 

51 

42 

38 

42 

47 

51 

60 

45 

48 

56 

60.0 

Johnstown 

-  )  Maximum.... 

90 

89 

92 

89 

79 

77 

90 

97 

86 

79 

76 

64 

66 

84 

91 

97 

78 

76 

77 

65 

76 

80 

84 

90 

88 

72 

79 

79 

78 

80 

81.6 

'  Minimum.... 

58 

61 

60 

59 

69 

47 

58 

78 

63 

63 

50 

56 

67 

60 

55 

54 

62 

41 

41 

53 

56 

43 

41 

45 

51 

56 

64 

55 

56 

54 

55.2 

Kane  Forest  Station 

.  )  Maximum... - 

84 

83 

86 

81 

69 

68 

68 

83 

T4 

71 

63 

69 

60 

80 

89 

89 

76 

67 

65 

69 

67 

70 

76 

77 

80 

72 

62 

70 

75 

70 

73.4 

'  Minimum 

52 

54 

52 

60 

62 

40 

51 

60 

55 

55 

48 

43 

48 

48 

70 

55 

60 

32 

40 

51 

46 

34 

44 

46 

65 

43 

42 

36 

52 

45 

48.6 

iTTrlftrtnwrTl*            . .  •  • 

-  J  Maximum..- - 
1  Minimum  — 

87 
61 

89 
62 

90 
57 

85 
62 

73 
55 

72 
44 

74 
54 

90 
61 

78 
58 

74 
63 

67 
47 

58 
44 

69 
51 

76 

55 

86 
56 

91 
66 

70 
47 

66 
36 

65 
46 

61 
56 

70 
49 

74 
36 

78 
48 

83 
52 

82 
69 

66 
45 

60 
44 

73 
45 

71 
58 

74 
47 

74.7 

&,jrit?i  wjw  u 

51.4 

T.ftTipftStftr     

.  'i  Maximum... - 
'  Minimum.... 

83 
56 

83 
61 

84 
62 

82 
63 

81 
65 

79 
49 

74 
57 

98 
62 

92 
69 

81 
62 

78 
64 

74 
47 

72 
64 

79 
53 

84 
49 

88 
64 

84 
60 

77 
40 

70 
40 

77 
62 

75 
62 

77 
42 

83 
43 

84 
48 

80 
62 

77 
63 

71 
51 

72 
61 

71 
58 

78 
60 

79.6 

JJtUJl^CBBVul  ..«..•-•■•• 

54.0 

Lawrenceville 

•  i  Maximum.... 

90 

88 

91 

90 

72 

76 

80 

92 

79 

80 

70 

65 

79 

85 

96 

98 

85 

73 

73 

69 

68 

78 

80 

72 

86 

75 

60 

73 

74 

67 

78.7 

'  Minimum 

55 

73 

59 

51 

65 

45 

51 

57 

61 

59 

52 

40 

43 

66 

57 

62 

59 

31 

31 

48 

48 

38 

43 

47 

49 

45 

47 

45 

44 

49 

60.0 

Lebanonl 

.  i  Maximum...- 

83 

86 

85 

84 

78 

73 

70 

99 

81 

80 

73 

67 

70 

80 

84 

90 

80 

70 

70 

78 

75 

77 

84 

87 

83 

75 

64 

77 

71 

78 

78.4 

( Minimum.... 

58 

64 

64 

62 

64 

60 

55 

60 

61 

64 

64 

47 

52 

53 

50 

65 

63 

42 

42 

51 

52 

42 

46 

48 

55 

58 

48 

48 

60 

60 

54.6 

T  .A  n7  {  a  t /WX7  Tl 

.  )  Maximum...  ■ 
'  Minimum 

88 
61 

90 
64 

89 
64 

86 
62 

77 
62 

77 
61 

76 
66 

97 
72 

95 
55 

87 
53 

88 
56 

86 
54 

86 
39 

71 

43 

73 

51 

75 
51 

75 
43 

82 
44 

87 
46 

86 
51 

85 
49 

76 
60 

72 

50 

70 
58 

82 
59 

82  2* 

JjcWlDlUVVll 

"67 

54.7"* 

T.fM»V  "FTftVfln         .... 

.  )  Maximum,.- - 
'  Minimum.. -- 

91 
61 

92 
62 

89 
63 

90 
63 

81 
60 

77 
46 

74 
54 

94 
58 

91 

60 

80 
62 

"77 
62 

46 

"76 
53 

"82 
54 

88 
55 

91 

57 

86 
64 

71 
39 

71 
39 

69 
52 

71 
53 

74 
43 

83 
44 

79 
49 

83 
50 

79 
52 

66 
46 

76 
50 

72 
52 

82 
61 

80.0 

J^UVrA    £lCkVC^X.  ....••• 

63.3 

Marcus  Hook* 

.  J  Maximum... - 

86 

86 

86 

86 

79 

77 

98 

98 

83 

83 

73 

75 

81 

85 

87 

86 

81 

76 

80 

78 

75 

81 

84 

83 

84 

74 

76 

78 

85 

85 

82.2 

'  Minimum.. .- 

62 

69 

67 

68 

55 

65 

66 

66 

74 

60 

65 

66 

61 

60 

64 

71 

49 

49 

57 

58 

52 

58 

60 

64 

67 

53 

68 

60 

69 

63 

60.8 

Meadville 

-  ]  Maximum-.- - 

85 

90 

92 

79 

76 

72 

86 

87 

80 

75 

70 

69 

75 

89 

93 

92 

68 

72 

68 

74 

70 

76 

79 

81 

86 

55 

66 

74 

83 

54 

76.8 

'  Minimum 

67 

51 

60 

55 

42 

43 

59 

58 

67 

53 

47 

50 

56 

62 

59 

58 

35 

44 

61 

46 

37 

47 

47 

52 

46 

47 

44 

48 

53 

43 

60.7 

Midland 

-  f  Maximum..- - 
( Minimum 

86 

88 

88 

81 

73 

70 

91 

93 

81 

78 

71 

71 

83 

90 

90 

92 

86 

69 

72 

74 

72 

74 

80 

85 

85 

78 

75 

77 

86 

70 



80.2 

59 

64 

60 

63 

59 

47 

55 

63 

68 

61 

47 

52 

56 

69 

62 

64 

64 

45 

49 

66 

49 

42 

46 

53 

56 

50 

62 

49 

59 

49 

54.9 

Montrose 

.  (Maximum-... 
I  Minimum  — 

87 

86 

84 

80 

72 

66 

75 

90 

76 

79 

66 

61 

76 

80 

90 

93 

80 

70 

69 

70 

65 

72 

80 

71 

80 

72 

67 

74 

64 

76 

75.3 

56 

61 

64 

62 

58 

46 

49 

57 

67 

56 

51 

43 

45 

63 

55 

61 

56 

33 

39 

50 

60 

38 

61 

49 

56 

44 

40 

46 

52 

60 

50.9 

Mount  Pocono 

.  \  Maximum.... 

75 

77 

72 

66 

67 

70 

75 

84 

65 

74 

67 

57 

70 

75 

84 

72 

65 

65 

65 

75 

68 

70 

75 

75 

60 

46 

65 

60 

58 

65 

68.7 

'  Minimum 

47 

57 

5? 

60 

66 

43 

46 

56 

54 

55 

47 

37 

42 

45 

66 

57 

50 

35 

35 

45 

48 

32 

50 

48 

44 

36 

46 

48 

45 

48 

47.4 

Muncy  Valley 

-  )  Maximum 

87 

86 

87 

85 

76 

72 

70 

9] 

80 

76 

70 

71 

79 

84 

83 

90 

73 

71 

70 

73 

71 

73 

76 

76 

79 

65 

71 

74 

76 

78 

77.1 

'  Minimum.... 

51 

5a 

51 

56 

68 

40 

49 

63 

49 

42 

40 

39 

42 

47 

51 

56 

63 

32 

32 

47 

46 

31 

42 

47 

44 

48 

49 

48 

49 

48 

46.8 

New  Bloomfield  — 

. .  j  Maximum.... 
1  Minimum... 

86 

8S 

8" 

86 

79 

75 

69 

98 

8S 

80 

74 

65 

66 

78 

85 

91 

71 

70 

73 

76 

73 

77 

84 

87 

86 

74 

72 

72 

68 

80 

78.6 

52 

62 

62 

62 

59 

46 

52 

58 

69 

66 

52 

43 

53 

50 

46 

50 

49 

37 

37 

48 

48 

37 

39 

43 

57 

55 

66 

63 

53 

59 

61.0 

New  Castle 

. .  )  Maximum... 
'  Minimum.. . 

8S 
5E 

9C 

52 

94 
5' 

9C 

6£ 

76 
54 

71 
4S 

96 
64 

94 
68 

86 
69 

77 
69 

7S 
46 

74 
66 

82 
54 

91 

57 

96 
6C 

97 

59 

95 
61 

76 
37 

76 
46 

78 
54 

77 
46 

78 
39 

76 
46 

87 
49 

88 
58 

86 
48 

70 
51 

81 

45 

86 
67 

84 
51 

.... 

83.6 

62.9 

Palmerton* 

..  f  Maximum,.. 
( Minimum... 

82 

84 

8E 

8J 

77 

72 

74 

96 

79 

86 

72 

63 

77 

79 

86 

89 

77 

69 

71 

77 

72 

75 

81 

85 

80 

68 

54 

77 

70 

76 

.... 

77.1 

54 

6' 

6' 

6£ 

1    5'- 

51 

57 

61 

61 

61 

64 

44 

54 

62 

49 

51 

53 

42 

37 

56 

46 

37 

42 

60 

62 

46 

46 

61 

62 

69 

63.1 

Philadelphia* 

. .  )  Maximum... 

8S 

82 

8C 

8i 

7? 

7S 

7.- 

96 

8C 

8C 

7S 

68 

74 

79 

81 

84 

83 

68 

73 

76 

70 

77 

79 

85 

81 

79 

64 

76 

72 

83 

77.9 

'  Minimum.. . 

6i 

>    6e 

6t 

6- 

64 

6S 

64 

66 

66 

66 

65 

'     6' 

58 

69 

62 

6S 

60 

52 

63 

6C 

61 

53 

56 

61 

62 

66 

54 

69 

60 

66 

... . 

60.6 

PhoenixviUe 

. .  (Maximum... 
1  Minimum... 

81 

8f 

K 

!     8 

81 

7" 

7S 

9- 

96 

8S 

79 

72 

74 

79 

86 

88 

86 

78 

71 

78 

76 

76 

81 

87 

82 

89 

76 

75 

74 

81 

80.8 

5^ 

I     6i 

I    ei 

S     6f 

6- 

a 

se 

65 

5£ 

68 

54 

44 

56 

5S 

51 

64 

63 

42 

3- 

52 

55 

4C 

43 

50 

58 

64 

51 

64 

59 

67 

65.1 

Pittsburgh* 

. .  )  Maximum... 

8' 

91 

9( 

)     7* 

!     7C 

74 

95 

9£ 

8f 

)      7? 

)     71 

66 

7- 

88 

91 

9E 

74 

74 

76 

7C 

71 

76 

86 

85 

84 

70 

81 

80 

81 

70 

.... 

80.0 

(  Minimum... 

6i 

!     6i 

6; 

i    6; 

6( 

)     5] 

6S 

)     64 

6( 

)     6- 

49 

)     62 

5E 

6£ 

6S 

62 

52 

44 

48 

56 

61 

45 

6C 

65 

62 

61 

62 

52 

63 

48 

.... 

55.6 

Continued  on  page  64. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


September,  1939 


Daily  Temperatures  for  September,  1939— (continued) 


Stations 


20 

91 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

75 

73 

76 

80 

84 

82 

80 

61 

77 

72 

75 

5-1 

53 

37 

4C 

47 

56 

58 

47 

53 

68 

69 

lA 

72 

72 

79 

83 

78 

75 

65 

74 

70 

79 

4£ 

54 

35 

40 

47 

55 

62 

47 

62 

68 

63 

76 

72 

74 

81 

85 

80 

73 

57 

77 

72 

78 

55 

56 

4fi 

57 

60 

60 

54 

50 

56 

61 

63 

72 

69 

74 

80 

79 

7!) 

75 

57 

71 

69 

79 

33 

54 

37 

43 

47 

5« 

50 

46 

63 

60 

64 

70 

70 

71 

74 

79 

81 

82 

53 

64 

75 

81 

39 

44 

35 

36 

37 

41 

49 

44 

44 

43 

60 

72 

67 

74 

80 

78 

80 

69 

59 

71 

70 

81 

54 

47 

38 

45 

52 

59 

47 

44 

54 

64 

63 

75 

75 

78 

84 

85 

83 

80 

56 

76 

76 

76 

54 

52 

40 

43 

47 

58 

53 

51' 

50 

55 

60 

62 

69 

74 

77 

83 

83 

76 

80 

74 

72 

75 

50 

46 

32 

32 

37 

42 

50 

50 

•iS 

51 

57 

62 

68 

70 

75 

80 

79 

72 

80 

73 

73 

76 

47 

46 

35 

36 

42 

45 

53 

50 

53 

63 

62 

65 

70 

73 

79 

83 

83 

68 

62 

72 

71 

78 

52 

53 

41 

45 

49 

57 

59 

45 

49 

62 

57 

76 

71 

77 

74 

77 

78 

72 

66 

78 

62 

80 

47 

51 

40 

34 

46 

39 

46 

63 

51 

49 

56 

71 

70 

78 

83 

72 

84 

73 

60 

73 

70 

81 

51 

53 

36 

40 

47 

53 

46 

44 

48 

46 

50 

67 

71 

75 

82 

87 

85 

80 

86 

84 

80 

79 

58 

55 

42 

43 

49 

55 

55 

57 

57 

66 

60 

76 

73 

76 

70 

87 

80 

77 

78 

80 

76 

65 

46 

48 

40 

42 

48 

54 

52 

54 

48 

69 

49 

Ih 

71 

76 

80 

79 

85 

61 

64 

78 

80 

66 

55 

45 

36 

45 

46 

53 

45 

45 

48 

52 

46 

67 

74 

75 

81 

86 

84 

78 

83 

84 

82 

79 

56 

48 

39 

41 

47 

55 

54 

51 

66 

63 

61 

6:i 

6) 

73 

78 

70 

81 

65 

57 

69 

68 

69 

51 

50 

36 

43 

44 

50 

45 

43 

47 

47 

50 

7» 

73 

75 

80 

86 

82 

78 

65 

74 

71 

81 

S3 

56 

45 

48 

54 

59 

62 

51 

55 

68 

65 

?;* 

71 

75 

81 

82 

81 

72 

60 

74 

69 

82 

.12 

56 

37 

40 

48 

57 

49 

45 

60 

50 

56 

66 

72 

76 

72 

66 

84 

79 

66 

69 

69 

68 

53 

54 

39 

41 

47 

58 

48 

46 

62 

61 

67 

74 

73 

74 

85 

82 

82 

78 

60 

67 

66 

70 

54 

49 

44 

55 

60 

S8 

57 

44 

50 

45 

44 

76 

7:i 

73 

81 

85 

80 

78 

70 

71 

71 

80 

56 

50 

43 

46 

49 

58 

59 

52 

55 

68 

62 

Mean 


Port  Clinton ( Maximum.. 

iMiuimum,. 
Quakertown (  Maximum,, 

(  Miuimum,. 
Reading* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridgwayt i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton*,, (Maximum,, 

)  Minimum,. 
SelinsKTOve t  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset \  Maximum,, 

(  Minimum., 
Springs f  Maximum.. 

( Minimum.. 
State  College (Maximum,, 

(  Minimum,. 
StroudsburgI ( Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towanda \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
UniontowD \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Warren j  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,, 

1  Minimum.. 
Wellsboro j  Maximum,. 

(  Minimum.. 
West  Chester J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Wllkes-Barre f  Maximum.. 

(.Minimum.. 
Wllliamsport \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
WtUiamstown )  Maximum.. 

(  Mininuim., 
York J  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


79 

80 

69 

4N 

7£ 

74 

60 

52 

79 

70 

65 

68 

75 

70 

69 

60 

77 

76 

67 

46 

78 

69 

60 

51 

80 

74 

63 

52 

77 

71 

60 

46 

72 

66 

61 

42 

76 

70 

60 

49 

79 

76 

64 

67 

81 

72 

59 

54 

78 

73 

67 

48 

75 

69 

55 

48 

73 

70 

57 

50 

82 

74 

64 

45 

75 

66 

60 

51 

79 

74 

64 

56 

78 

73 

60 

66 

77 

69 

63 

53 

82 

76 

61 

51 

78 

78 

65 

51 

87 

87 

79 

52 

60 

36 

86 

82 

66 

.53 

53 

39 

86 

78|     67 

65 

66 

48 

87 

76 

68 

57 

61 

37 

93 

91 

68 

52 

54 

32 

90 

72 

70 

60 

49 

41 

90 

87 

70 

^3 

64 

39 

90 

82 

67 

43 

65 

30 

86 

74 

64 

47 

64 

33 

89 

75 

69 

56 

60 

40 

89 

78 

76 

49 

54 

36 

96 

82 

70 

67 

66 

33 

92 

83 

79 

57 

65 

45 

89 

79 

70 

60 

50 

41 

93 

72 

76 

58 

50 

35 

94 

86 

81 

65 

66 

41 

93 

71J 

69 

56 

67 

36 

87 

81 

70 

66 

65 

44 

90 

75 

73 

57 

69 

40 

91 

88 

70 

56 

62 

38 

91 

8S 

85 

63 

61 

39 

86 

83 

74 

56 

62 

41 

78.9 
51.8 
76.7 
51.4 
76.4 
57.7 
75.7 
61.9 
76.5 
46.5 
75.7 
52.7 
79.4 
53.7 
76.4 
48.5 
74.1 
49.2 
75.9 
53.0 
78.2 
60.5 

79.4 
50.6 
82,8 
66.6 
78.7 
51.6 
76.9 
60.6 
83.6 
54.8 
74.5 
50.2 
78.6 
56.2 
77.3 
52.2 
74.8 
53.1 
78.8 
53.7 
78.7 
5S.S 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  •>  ',  ',  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


X    Thermometers  read  in 


PBBSSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospharic  pressure 

Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Station) 

s 
o 

• 

o 

a 
S 

1 

1 

3 

i 

a 

XI 

£^ 

go 

>% 
<> 

as 

o 

■s 

a 

a 

d 

i 

E 

a 

o 

II 

Erie 

30  02 
30.05 

30.48 
30.53 

18 
19 

29.65 
29.65 

4 

8 

7.1 
6.9 

19 
23 

sw. 

s. 

8 
25 

78 
85 

70 
52 

73 
66 

50 

Barrisburg 

56 

Philadelphia.... 

30.06 

30  55 

19 

29.51 

8 

11.2 

31 

n. 

17 

84 

58 

69 

59 

Pittsburgh 

30.04 

30.46 

18 

29.73 

4 

9.7 

34 

w. 

8 

81 

46 

59 

f.9 

Reading 

30.06 
30.06 

SO.  56 
SO.  57 

19 
19 

29.61 
■29.57 

8 

8 

'.1.1 
5.9 

32 
34 

n. 
nw. 

17 

in 

80 
81 

54 

6.') 
66 

48 

Scranton 

51 

*  For  any  flve-mlnute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities. 


BIVER  CONDITIONS 


Stations 


c 

St 

£ 

09 

u 

ts 

S 

C3 

x: 
bo 

£ 

& 

oe 

O 

el 

s 

S 

P. 

►J 

a 

Port  Jervis.  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes- Barre.  .. 
Williamsport... 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton. .. 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna . . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
YoughioRlifny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.7 

0.7 

2.8 

1.3 

0.4 

3.0 

10.6 

-0.4 

11.1 

16.8' 

16.0* 


1.1 

-0.2 

2.0 

0.7 

-0.2 

2.7 

10.2 

-0.7 

10.8 

16.3" 

8.9" 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
SO 
M 
80 
26 
SO 


*    Pool  stage. 
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O.   S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  FA. 


Vol.  XLIV. 


October,  1939. 


No.    10, 


GENERAL  SUMMARY. 

October  temperatures  averaged  near  the  normal,  in  fact, 
slightly  above  the  normal  in  most  regions,  but  they  were  not 
wholly  comfortable  or  favorable.  The  second  week  was  unsea- 
sonably warm  with  a  maximum  temperature  for  the  State  of  92 
degrees,  which  is  the  highest  October  temperature  for  the  last 
eight  years.  This  was  followed  by  unseasonably  low  tempera- 
tures during  the  third  week,  and  damaging  conditions  from  the 
16th  to  18th  inclusive,  during  which  the  temperatures  reached 
the  lower  20'3  in  the  greater  portion  of  the  State,  and  practically 
all  growing  crops  were  killed.  The  extremely  low  point  of  15^ 
was  reached  at  Mount  Pocono  on  the  18th.  General  killing 
frosts  are  not  usually  experienced,  especially  in  the  southeastern 
portion  of  the  State,  until  near  the  end  of  the  month.  Tb^ 
rainfall  was  about  16%  above  the  normal,  most  of  which  occurs' 
red  during  the  first  and  last  weeks.  From  the  4th  to  the  20th 
inclusive,  the  rains  were  generally  light  and  local.  This  condi- 
tion was  favorable  for  cornhusking,  seeding  of  the  winter  grains, 
the  digging  of  potatoes,  and  for  apple  gathering,  all  of  which 
made  rapid  progre.=is.  The  excess  rainfall  was  chiefly  due  to 
heavy  rains  in  the  southeastern  counties,  with  next  heaviest  in 
the  northwestern  counties.  The  greatest  monthly  amount  was 
recorded  at  Graterford  in  Montgomery  County,  and  the  least 
was  at  the  airport  in  Kylertown,  Clearfield  County.  Snow  flur- 
ries occurred  in  nearly  all  parts  of  the  State,  with  the  greatest 
fall  two  inches  at  Ebensburg  and  with  an  inch  or  more  in  por- 
tions of  Elk,  Warren,  and  McKean  Counties.  There  was  no 
measurable  amount  in  the  extreme  southeast.  Potatoes  were 
generally  all  dug  at  the  close  of  the  month,  and  cornhusking 
was  well  advanced  in  most  regions,  while  apple  gathering  was 
practically  at  its  peak.  This  practically  ended  a  crop  season 
that  was  generally  satisfactory.  The  standard  crops  generally 
equaled  the  ten-year  average  in  both  yield  and  quality.  The 
only  severe  local  storm  that  was  reported  during  the  month 
occurred  in  Hanover  and  vicinity  on  Saturday,  October  21st, 
when  a  severe  thunderstorm  was  accompanied  by  heavy  hail  in 
a  narrow  belt  passing  over  that  region.  At  some  points,  hail- 
stones were  lying  along  the  road  to  a  depth  of  three  inches.  At 
Dicks'  Dam  cottage  colony,  hail  remained  on  the  ground  for 
several  hours  after  the  storm,  and  near  the  "700"  schoolhouse 
hail  was  still  to  be  seen  on  Sunday  morning.  The  chief  damage, 
resulting  from  this  storm,  occurred  to  orchard  fruits  which  had 
not  been  gathered.  The  lightning  was  rather  severe,  and  some 
farm  buildings  in  the  vicinity  were  struck  and  burned.  No 
estimate  of  the  total  damage  from  the  storm  was  obtainable. 


TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  5£.6°,  which  is  1.0°  above  the  62- 


year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  59.4° 
at  Philadelphia-Pt.  Breeze,  and  the  lowest,  43.2°  at  Gouldsboro. 
Tile  highest  temperature  was  92°  at  Phoenix ville  on  the  10th, 
while  the  lowest  was  15°  at  Mt.  Pocono  on  the  18th.  The  great- 
est daily  range  in  temperature  was  69°  at  Brookville  on  the  1 9th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  177  stations, 
was  3.88  inches,  which  is  0.64  inch  above  the  62-year  normal 
for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  6.69  inches  at 
Graterford,  and  the  least  was  2.38  inches  at  Kylertc^wn.  The 
greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  2  68 
inches  at  Grove  City  on  the  27th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  a  trace,  which  is  0.2  inch  less 
than  the  monthly  normal.  The  greatest  monthly  amount  was 
2.0  inches  at  Ebensburg,  which  amount  also  was  the  greatest 
for  any  24  consecutive  hours,  having  occurred  on  the  28th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  OCTOBER 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,  1939 


OUzaatologrical  Data  for  October,    1989 
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J.  Earl   Siieaffer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

r.  S.  Wtalher  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

W.  S.  Guiles. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

Cieorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.S.  Airways  Station. 

Mr.-.  Ralph  F.  Keller. 

SnsLiueiianiia  Collieries  Co. 

York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J .  L.  Melvin. 

Ass'd  (4as  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Winemnn. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.H.Jones. 

Arthur  M .  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

W.  F.  G'Uagher. 

Robert  Tross . 

U.  S.  Forest  Service. 

Westraori'land  Water  Co. 

Paul  F.  '^ox 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

V.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harrv  H.  Gerber. 

D.  L. Grove. 
J.  D.  Beachy. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departurei 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters  ".  ''.  °.  etc..  indicate,  respectively,  1.  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
T5o..t-OinoB  address'ia' ai-B  as  follows:  of  T.vinnn'^.  Qrnpnab.iri:  of  Maaiiaminv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell ;  of  Shawmont,  Manavnnk;  of  Dahoga,  Kane,  RFD; 
Of  Springs.  GrantsvHle.  Md. ;  of  Altoona.RFD.  (Klttannlng  Point);  of  Midland.  Georgetown. 


W.  B  0.  PhilBdelphi«-12.7^9.1050. 
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8Utions 


DmiiiaseBasiu 


Da 

iiy 

Precipitation 

foi 

Octob 

Br, 

1980 

Day  of  month 

i 

•> 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

£ 

Attantic  Draimwe 
Allentowu" 

.64 
.05 
.20 
.55 
.69 
.18 

".62 
.05 

';46 

.10 
.0"/ 
.69 
.30 

.20 
.17 

i.'46 

.25 

1.32 

'.'50 
.01 

'!l7 

.hi 

.87 
.45 

.96 

.02 

1.72 

.01 

i!i6 

T. 
']69 

.01 

.02 

'.'68 
.06 
.119 
.02 

'.'26 
.05 
.13 
.06 
.62 
T. 
.26 
.10 
.13 
.65 
.01 
.64 

.07 
.04 

.02 

'ios 

't.' 

T. 

.19 
.06 

".62 
.21 
.47 
T. 

.28 
.55 
.04 
.12 
.08 
.07 

'.'45 

.48 
.02 
.08 

.07 
.42 
.43 
.01 
.05 
.18 
.02 
.52 
.22 
.05 
.02 
.17 

'!i7 
.11 
.11 

'!05 
.40 

'1'. 
1.02 

'.'08 

i!6o 

1.09 
.27 
.9f> 

1.22 
.13 
.67 
.20 

■;36 

.90 
.82 

'.'02 

.59 
.32 
.56 
.24 
.82 
.34 
.01 

1.00 
.12 
.10 
.46 
.39 

1.30 
.88 
.86 
.10 
.46 

1.22 

1.11 

.01 

.48 

.46 

.21 

1.41 

.72 

.69 

.82 

.20 

.88 

.30 

1.18 

1.05 

l.IO 

.20 

1.08 

.27 

.64 

.73 

.06 

1.47 

1.33 

.32 

.23 

1.36 

.20 

.20 

.70 

.21! 

.53 

1.30 

1.30 

.30 

.31 

1.52 

1.30 

.72 

'!84 

.82 

1.25 

1.33 

.28 

.32 

.68 

.79 

1.02 

.19 

.31 

.30 

1.52 

.24 

.50 

.84 

.30 

1.12 

.84 

.36 

1.77 
.19 
.21 
.84 
.42 

1.29 
.87 
.43 
.80 
.50 
.80 

1.02 
.73 

1.37 

1  29 
.82 
.82 
.95 

1.06 
.97 
.38 
1.22 
1.35 
1.34 

i.eq 

1.53 

.98 

1.07 

8.00 

.08 
.22 

.03 
.61 

.89 
'.'29 

'!io 
.39 

8.12 

Altooua 

W.  Br.  SusQ 

Lower  Del 

Lower  Susq 

.14 

.03 

't" 

.... 

.11 

.02 

'■'i.' 

'.'84 
'!66 

8.09 

ArdmoreS 

An-udisville- 

lUkor's  Summit. .. 
Bald  En^le  t 

4.46 

T. 

4.36 

.... 

.03 
.09 

.... 

'  .'62 

.... 

.... 

.'..'; 

.... 

.... 

.... 

8.98 

Middle  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.Susii 

Lehigh   

"m 

T. 

'  .'62 

't.' 

2.46 
4.67 

Bellefonte 

.02 

'!6i 

.20 
.32 

'!62 

■■•• 

.16 
'.'62 

't.' 



•••• 

.06 
.11 

'.'63 

.48 
.49 

'.'79 
T. 

■V. 

.16 

"bi 

.05 
.10 

'^42 

8.54 

Berwiudalet 

3.27 
2.69 

Sus>iuehanna 

Lower  Susq 

4.76 

BloomsburK 

iJi,-jc,»rvillrt 

3.67 

BulYiilo  Mills- 

Carlisle  

Carter  Campt 

Center  Hall 

Chaml)ersburg2.... 

.78 
.46 

05 

3.77 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

'.20 
.22 

.'n 

'.'si 

'!48 

';6.5 

'.'62 

''li 

'.'oi 

T. 

.38 
.17 

".i'5 

4.14 
3.68 

.... 

.10 

3.89 

Potomac 

W.  Br.  Susq..   .. 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Sus.i 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

i^chiivlkill 

.42 
.10 

.77 
.29 
Ai 

i!66 

.04 
.26 

.17 

1.70 
1.65 

.87 

^76 
'.02 

i'/ii 

.25 
.03 

".hi 

1.26 

1.00 

.19 

.10 

1.22 
1.28 
1.07 

T. 

T. 

.91 

.12 
99 

1.42 
.02 

4.04 

.19 

.... 

.04 

.02 

.02 

T. 

.10 

.35 
T. 

T. 

.20 
.70 
".\6 

.01 
.03 

T. 

.23 

.10 

1.95 

'!i7 

2.99 

5.29 

Colebrook 

Conshohocken 

Covington- 

uovlestown 

Driftwoodt 

.05 

't.' 

.13 

.01 

'!. 

.18 

T. 

.46 

.13 

.04 

.10 

.34 

T 

T. 

.04 

.16 

T 

.03 

.12 

.13 

.15 

.11 

.04 
.05 

".bi) 

.35 

't.' 

.03 
.02 

'!45 
.10 
.55 
.01 
.02 
.06 
.19 
.14 

'!64 
'.'06 

.17 
.03 
.05 
.2^ 
.34 
.02 
.11 

.61 
.20 
.66 
.05 
1.46 
1.24 

i!95 
.71 
.13 

'.'68 
.02 
.24 
.87 
.36 
.40 

'[26 
.76 

".Oft 

.82 

T 

.55 

.01 

.13 

.2» 
1.20 

'.'66 
.36 

.05 

'!34 

'.'85 
.41 
.42 
.75 
.05 
.90 

1.01 

'[oe 

.24 

.48 

!42 
.14 

.28 
.76 

4.46 

3.68 

".SO 

'!62 

1.51 
1.10 

'.08 
.54 
01 
.97 
.30 

.76 
.48 
T. 
.65 
.82 
1.08 

.20 

.50 

.16 

.... 

.05 

.20 

.23 
47 

2.67 
4.52 

■••• 

.16 
.05 
.05 
.10 
.31 

•••■ 

1.53 
.05 

'ISB 
.32 

'.ib 

'.'io 

.04 
07 

.13 

.04 
.13 

'.'22 

.47 
.50 

".50 

.41 

.13 
.11 

'.'2i 

.09 
.53 

4.76 
3.36 

East  Waterford-... 

Emporium 

English  Center!... 

.ig 

2.76 
5.43 

.... 

.09 

..53 

.76 

.01 

T. 

.25 

.68 

"!56 
.24 

.43 
.64 
14 
.72 
.89 
.45 
.14 
.08 
.76 
.20 
.90 
.79 
1.00 
.28 
.02 
.30 
.20 
.66 
.93 

.15 
.15 
.35 
.68 

1.45 
.15 
.07 
.47 
.26 
.37 
.12 
.47 

1.00 
.21 
.65 
.28 
.78 
.55 

1.11 
.17 
.75 
.37 
.28 
.38 
.52 
.20 

1.15 
.2 

'i'" 

.02 
.09 

'.'io 
';66 

T 

.19 
.05 

'[25 
.18 
.38 

V.22 
.06 

.14 
.31 
.22 

't. 

.09 
.43 

3.00 

5  60 

Fredericksville^. .. 

.01 
.03 

T.' 

.02 

".01 
.10 
T. 

T. 

.06 
1.44 
.12 
.25 
.18 
.02 
.42 
.08 

.78 
.24 
.01 
1.00 
1.39 
.69 
.16 

.01 

.05 
.03 

3.96 

Lehigh  

.44 

1.04 
.58 
.01 
.15 
T. 

2.14 
.89 
.■21 
.22 
.42 
.93 
.09 

".W) 

.04 
.20 

.13 

■;67 

't'.' 

T. 

T. 

'!6i 

.i4 

r'. 

''67 

't'.' 

.89 
'.'80 

'.'06 
.04 

't'.' 

T. 

3.72 

Galeton 

George  School 

Gettysburg  

Girardville2 

Gordon 

Goulds  bore- 

Graterford 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

2.66 

.... 

3.92 
6  03 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh  

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.(uniata 

tV 

T. 

.09 

.12 

4  02 

f.' 

't'.' 

T.' 

't'.' 

'.'6i 

'.'io 

't. 

"  .'63 
.02 

'  .6b 

4.10 
3.27 

6.69 

T 

T. 

.23 

.01 

.02 

.02 

5.44 

Harrisburg^I' 

Hawley-        

;67 

'!6i 

T. 

.05 
.01 

't'.' 

't.' 

'.'63 

T. 

.06 
.19 

r. 

.04 
T. 

't. 

3.88 
3.73 

Holl  sterville.2  — 

Holtwood2 

Huntingdon 

Huntsdalet 

HTOdman2 

Kylertown^**! 

4.41 
4.83 

.07 

2.87 

3.34 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.48 
.05 
.92 
1.22 
.47 

'.23 
.40 
.07 
.03 
.39 

• 

.25 

.76 
T 
T 

1.96 
.03 

1.'46 

".W 
.02 
.08 

1.50 
.25 
.37 
.24 
.40 

1.11 
.21 

.73 
T. 
.75 
''5 

.07 

.10 
1.10 

.11 
1.10 

T. 

".m 

.15 
.17 
.07 

.35 

.03 

1.37 

1.26 

T. 

.37 
T. 

.03 

".bi 

.03 

T. 

.14 

.18 

.05 

T. 

.15 

'.'08 
T. 
.10 
.23 
.13 
.07 
.10 
.26 
.18 
.06 

.27 
.01 
.40 
.02 
.16 
.35 

't'.' 

10 
.41 
.16 

'^28 
.16 
.05 
.08 
.01 
.07 
.52 
.15 
.05 
.03 
.60 

't. 

.05 
05 

3. 20 

T. 
.13 

T. 

.23 

.08 

.10 

'.'69 

.02 

T. 

.... 

.01 
T. 

T. 

.03 

.04 
.03 

.33 

T. 

.10 

.01 

.02 

't. 
't.' 

'!70 

'.'i2 

i'.bb 

.31 

.02 
.10 
.05 

'.'87 

'.'06 
.01 

* 

"ios 

'^27 
.11 
.05 

2.38 
4.93 

6.08 

1.20 

T.' 
1.13 

.18 
.08 
.27 

.01 

t" 

.18 

'1' 

.15 

't.' 

T. 

.04 
T. 

4.21 

Lawrenceville 

r.phanon'^        

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

i'V 

.45 

1.15 

.30 

.... 

.10 

.05 

.12 

.27 
.05 

4.23 
4.74 

Lehighton2 

Lewistown 

3  63 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

T. 

.55 

2.83 

Lock  Haven     

.07 

.20 
.03 

T. 

.33 

.02 

3  93 

Mapleton  Depot^ . . 

2  44 

Lower  Del 

Juniata 

3.82 

Martinsburg^ 

.38 
.60 
94 

'.21 

.02 

2  70 

Matamoras^ 

Upper  Del 

.22 

3  80 

Mauch  Chunk.    . . . 

Lehii?li  , 

.49 
.40 

4.95 

McConnellsburg2 .. 

Potomac 

2.15 

T. 

4  90 

3  78 

Millvillet 

N.Br.  Susq 

.10 
.13 
05 
.60 

'.\6 

.13 
.51 
.20 

.06 
.12 
.34 
T. 

.01 

.72 
.31 
.42 

.09 

.30 

T. 

1.05 

'.'20 
.11 
T 

.06 
.02 

3  14 

Montrose 

Morris  Run 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.09 

.08 
.07 

".06 

.05 

.... 

.19 
.11 

4.02 
3  39 

Mount  Pocono 

Upper  Del 

Middle  Susq 

.45 

.20 
,21 
T 
.25 
.43 
.38 
1.89 
.05 
.67 

'!97 

i.bb 
1.08 
1.12 
1.38 
1.31 

■;39 

't'.' 

'.'65 

.16 
.11 
T. 

.'60 
.16 
.40 

"".bb 

'".a 
'.'54 

.46 
.39 
.03 

3  6» 

Mt.  Uniont 

.10 
.60 
.10 
.22 

2  53 

Muncy  Valley 

Myerstown^ 

W.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Juniata 

.44 
.11 
.72 
.34 

.63 

.05 
.13 
.17 
.30 
.54 
.34 
.95 
.07 
.72 
.75 

.28 
1.34 

.02 

.62 

04 

1.08 

.52 

1.20 
.08 
.87 
T 

.... 

.68 

.12 

.22 

.06 

.18 

T. 

5.42 
4.18 

Neshaminy  Falls^. 

tV 

.02 

.06 

3.41 

New  Bloomfield. .. 

.07 

3.67 

New  Park 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lowc'r  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

T. 

51 

4  93 

T. 
.14 

.33 
.02 

1.22 
T. 
T. 
.02 
.31 
.14 

1.03 
.05 

.07 
.06 

.08 

.10 

.08 

.81 

.01 

T. 

T. 

"".m 

.88 

'.'■26 

".3S 

'.'61 
.07 
.13 
.07 
.82 

'.27 

3  22 

New  Tripoli 

T. 

T. 

3  83 

Orwigsburg^ 

PalmertonS 

3  84 

1.69 

'.■35 
.25 
.33 

T. 

.03 

't. 

T. 
T. 
T. 

.07 

'.'67 

4  66 

.02 

.05 

.01 
T. 
T. 

.01 

3.84 
4  3u 

Philadelphia Ji.  ... 

Phila.  Naw  Yard^ 

.02 

T. 

4.05 

Phila.-P'nt  Breeze. 

4.06 

Phoenixville 

Pine  Orove2 

.92 

.04 

.29 

1.04 

.... 

5.87 
4  25 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Potts  town  2 

.44 

.09 

.07 

.... 

.34 

.13 

'.'65 

6.12 
4.31 

Pottsville2 

Quakertown 

Readingti 

Schuylkill 

Lowe'r  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Su.sq 

N.  Br.  Susci 

Lower  Susq 

.38 
1.84 
.31 
.17 
.33 
T. 
.12 

.04 

.52 

1.73 

'  .'27 
.09 
.65 

1.35 

..57 
.02 

.28 
.75 

.01 

'!02 
T. 
.34 

.01 
.08 

.... 

.... 

.... 

.... 

!64 

i!06 
.77 
T. 

.37 
.21 
T. 

.55 
.26 
.08 
.12 

T. 

.02 
T. 

'!i5 

.16 
.18 

.09 
.03 
.03 
.46 
.13 
.04 
.12 

'!69 
.39 

'.'23 
.37 
.31 

1.04 
.40 
.10 

1.15 
.26 
.23 
.23 

.05 

'.'ii 

.10 

'!62 

.07 
.08 

.36 

1.35 

1.31 

.17 

.80 

.81 

1.20 

3.68 
5.16 
4  03 

Renovo2 

02 
T. 

.... 

■.'62 
T. 

.62 

".OS 

t" 

T.' 

•••■ 

.'.'.'. 

.05 
.01 
T. 

•••■ 

't.' 

't.' 

.07 

T. 

.09 

.04 
.07 

.04 

3.62 
4.81 
3.11 
3  84 

Retreat  

Scrantont>  

Selingsgrove 

Continued  on  page  68. 
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October,   1939 


Daily  Precipitation  for  October,  1939  — Continued  Jrom  page  57 

Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

Atlantic  Drainage 
(continued) 

Sellersvillei 

Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Upper  Del 

.49 
.11 
1.06 
.18 
.02 

.95 

.69 
.96 
.64 
T. 

•?6 

.04 

* 

.21 

IH 

.28 

1.30 

.03 

.34 

1.19 

.16 
.11 
.17 
1.10 
.18 

t  ' 

.28 
.19 
.10 
.08 
.07 

1. 01 
1.01 
1.40 
1.30 
.75 

3.47 

Shade  Uapt 

* 

* 

Ik 

.12 

.17 
T. 
.08 
.28 

.02 

V65 
.30 

3.72 

.20 

.... 

.02 

.... 

4  15 

diiippeusburg 

4.47 

State  College 

.03 

.28 

.06 

.... 

T. 

.... 

.03 

.23 

.02 

3.44 

Stroudsburg-^ 

SniiburV'^ 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.37 
.51 

.01 

.04 

.91 
.09 
.17 
.32 

i!98 
.OS 

1.33 
.87 

1.20 
.11 
.92 
.28 

1   6*1 

.02 

U 

T. 

T 

.27 
.67 

.05 
.17 

.18 
.08 
.48 

.80 
.62 
.06 
.60 
.36 
.05 
.28 
.67 
.28 
1.10 
.67 
.06 
.40 
26 

.02 

.13 

.06 

■  05 
.02 

T. 

.08 
T. 

t.' 

.04 

V23 
.25 
04 
.01 
T. 
.03 
.09 

r 

.07 
.04 
.10 
.06 

t.' 

.25 
.04 
.22 

.03 
.04 
.29 

.24 

.50 

.24 

.28 

.26 

.06 

T. 

T. 

.12 

.21 

.42 

.08 

.02 

.04 

.02 

T. 

.76 
.90 
.54 
.45 
.45 
.44 

f.' 

.55 
.TZ 
T. 

'.'io 
'i'ii 

"22 

.16 

'!6i 

.03 

.18 
.07 
.23 
.52 
.09 
1.50 

.62 
.65 
.33 
.15 
.61 
.75 
.1^0 
.24 
.27 
.40 
.92 
.70 
.87 
.81 
.70 
.16 

1.25 
1.03 
1.12 

.72 
1.95 

.33 

.06 
T. 
T. 

'.'64 
.23 

';2i 

T. 
T. 
T. 

.... 

'^32 

.02 
.04 
.13 

'.'i4 
1.24 

'!63 
.14 

.62 

'.'65 
.13 

'."67 

.65 
.13 

.78 

'!i2 

.62 

1.43 

.44 

.71 

.18 

.45 

1.18 

1.19 

.80 

..3f 

1.20 

3.72 

Susquehanna'' 

Towauda 

.07 
'."06 

'.'ii 

.09 
.09 

.02 
.03 

T 
T. 

'tv 

.... 

.14 
.09 

'!24 

3.48 
3.98 
3.70 

Wellsboro^. ........ 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheny 

.46 
.94 
.67 
.64 
.04 
.72 

1.20 
.45 
.79 

1.16 
.63 
.16 

.17 
.09 
.38 
.02 
.19 
.17 

\'.m 

1.29 
.68 
.10 
T 
.01 
.30 

1.42 
.20 
.40 
.34 

.05 

;66 

.02 
.90 

T. 

.05 

.33 

.05 

.04 

.11 

'[69 
T. 

2.95 
6.13 

West  Chester 

4.26 

vVestgroVB^ 

Wilkes-BarrelJ**... 

WUkos-Barre^H 

Williamsport 

Will)  ajustown 

T.' 
T. 
T. 

.'62 

T. 
T. 
T. 

T. 

4.24 

.09 
.02 
.20 

'."os 

T. 

.01 
.03 
.26 

t. 

.02 

.01 
T. 

.01 

t.' 

't.' 

.03 
.02 
.07 

t. 

.82 

■;66 

T. 

.16 

.©■2 

t. 

3.68 

4.07 
4.42 

'.'.'.. 

3.99 

5.44 

Yorkiiaven2 

ZionsvlUe..(near). 

i'renton.  N.  J't 

Ohio  Drainage 
A  pmetonia^ 

4.98 

1.30 
.01 

.02 

;i5 

.02 

.09 
.25 

'!46 
.05 

'.H 

'tv 

.06 
.10 
.29 
.60 
.04 
.02 

t.' 

■v.' 

T. 
T 
.06 
.20 

tv 

.01 

'.'62 

t.' 

'...'. 

.06 
.12 

■!24 
.19 

'.'25 

■;38 

'.'24 

.04 
.03 

.22 
.31 
.18 
.04 
.66 

.02 

3.81 
2.85 

'!67 
.02 

t. 
T. 

3  14 

T. 

.18 

.05 

T. 

.11 

i.oo 

'ios 

T. 

.49 

2.95 

Blairsvllle^ • 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

3.54 

4.88 

BruokviUe^ 

Buckstownt 

.28 

3.90 
4.63 

Cliambersyille 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

YougMogheny  . . 
Monongahela.... 

.05 

.'09 
.18 
.28 
.16 
.10 

.04 
T. 

'.'ni 
.20 

.06 
.04 

.06 
■.'08 
T. 

— 

.55 

.02 

[is 

.02 
.30 
.21 

.02 

'.'■78 

'!6i 

.03 

.'21 

.05 
.07 
.05 
.06 
.03 

.09 
■.'62 

'tv 

T. 

.34 

T. 

.02 

T. 

.02 
'.'63 

T. 
T. 
T. 

■••• 

.18 

'.'i9 

'.bfi 
.30 

.13 
T. 

'!oi 

t'.' 

';io 

.'69 
.01 
l"* 

.09 

'.'36 

'^28 
T. 
,02 

'.ei 

T. 

T. 

t. 

t'.' 

'.'86 
.10 

T. 

.07 

'!62 

.23 
.90 
.05 
.16 
.10 
.03 
.05 

Vi2 
.08 
.28 
.51 
.12 
.08 
.11 

.10 
.22 
.20 
.07 
.29 
.08 
1.43 

/22 
.45 
.71 
.73 
.85 

1.14 
28 
.43 
.84 
.68 
19 
.69 
.30 

1.18 

.89 
.52 
.60 
.96 
.83 
.70 
.39 

.30 

1  15 

.11 

1.45 

.05 

.51 

.54 

.49 

.53 

1.24 

1.29 

1.94 

1.00 

.18 

.27 

1.34 
.84 
2.68 
1.20 
1.75 
.82 
1.88 

.37 

.05 
2.09 

.32 
1.85 
1.53 

.70 

.16 
.10 

'.'65 

2.45 

.03 

2.54 

.23 

.02 

3.82 

3  01 

Contlueuoe^     .  .     . 

Connellsville^ 

Coraopolis^ 

.22 
.02 

.13 
T. 
.02 

3.89 
3.22 
2.72 

Allegheny 

Allegheny 

Couemaugh 

Monongahela  — 

Allegheny 

Couemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Youghiogheny  . . 

4  31 

Coudersport 

'."65 
.05 
.11 
.06 
.05 
.45 
.17 

.06 
.07 

.04 

.02 

.18 

'.21 

03 

.45 
.21 
T 

.31 
.02 

'.'6i 

.11 

.20 
.05 

.01 

.35 

.13 

T. 

.09 

.15 

:;:: 

tv 

.03 

.42 
.48 
.21 
.20 
.76 
1.19 
1.21 

.57 
.55 
.36 
.32 
.36 
.36 
.05 

.21 
.23 
.10 
.46 
.35 

4.05 
3.47 

T. 

2.65 

.98 
.37 

'!65 

.32 

.02 

4.52 

tCbeiiaburg 

1^'rains.Uu*^ 

Greens  boro2 

areeusburg 

';i3 



.07 
.09 

".bi 

T. 

"!75 

i;65 

'ios 

1.06 

.01 
.11 
T 

'!69 

.10 

!i4 

.14 

t' 

.01 
.05 
.05 
.02 
.12 
.36 
.24 

.08 
.12 
.20 

3.75 

".OS 

.06 
T. 

';67 

V02 

'.'oi 

'."6i 
'.'oi 
t. 

— 

T. 

'.'06 
.01 

.23 
.04 

3.97 
3.48 

.10 

.03 

T. 

.05 

.36 

.12 

.40 

3.. 50 
2.90 

Beaver 

Monongahela 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. . 

'i2 
.93 

.'38 

.06 
.07 
.09 
.48 

.01 

.14 

T 

.01 
T. 

'[os 

tv 

V32 

4.10 

2.90 

Johustown .-• 

Kane  Forest Stallll.. 

V03 

4.80 

■.'ie 

5  31 
5.69 

£i.regar2..... 

Lake  Lynn-^ 

Beaver.  

.19 

.12 

.63 

!04 

T. 

.07 
.01 

'.'61 

.15 
T. 

t. 

.13 
.01 

t.' 

't.' 

.06 
.10 

.44 

.89 

.55 
.22 

.36 
1.19 

.19 
.06 

T. 

2.89 

Monongahela.... 

.11 

.05 

.02 

2.71 

bock  No.  42 

Lock  No.  52 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  ... 

Allegheny 

Ohio 

Ohio  

Ouio 

Allegheny 

.13 
.04 
.09 
.44 

.39 

.03 

.20 

.13 

.32 

T. 

.11 

.12 

.61 
.09 
.16 
.17 

■.'67 
.03 

.24 

.'62 

.03 

.05 
.03 

T.' 

.05 
.39 

'.'6i 

■.'62 
T. 
T 

'.oi, 

i!ii 

';62 
.02 

.28 

■!62 
.'51 

^08 
.10 
.01 

"."06 
.14 

.16 
T. 

2!4i 
..51 
.01 

t' 

.11 

'.'09 

T.' 
.22 

T. 

'.'65 

'.'67 

'!67 

.06 
.07 
.03 
.50 

".ik 

.07 
.02 

'.'65 
.22 
.01 
.04 

.70 
T. 
.01 

.04 

'.'65 
.03 
.20 
.26 

T. 

.13 

'.'62 
T. 
.12 

"!i7 
.13 
.02 
T 
.08 

.04 
.28 
T. 

".\o 

T. 
.04 

.'is 

03 
T. 

.04 
.03 

Vii 

.05 
T. 

'.'ii 

.10 
.01 
.10 
.20 
.02 
.04 

'.'i."i 
.01 

.07 

"67 
.01 
.44 
T. 
.03 
.02 
.01 
.19 

.02 

T. 

.50 

.41 

.02 

.02 

.25 

T 

.05 

.28 

.18 

.03 

.14 

.20 

.12 

T. 

■.'22 

T. 
.04 

.03 
.61 

t.' 
.22 

.20 
.28 
.03 

'.'56 
.02 
.38 
.09 
.48 
.12 
.19 

'.'67 

.29 
.30 
.11 
.05 
.61 
.20 
.05 

Vii 

Vi6 

.23 
.29 
.29 
.29 
.12 
.69 
.04 
.39 
.04 
.04 

.14 
.50 

.85 
.99 

1.13 
.56 
.02 
.60 

1.14 
.61 
.70 

1  09 
.87 
.90 
.54 

.52 

.88 
.70 
.48 
.39 
.70 
.98 
.78 
.48 
.51 
.48 
.38 
.29 

■.■53 
.90 
.43 
.42 
.24 
.32 

1.20 

.03 
.02 

1.05 
.23 
.65 
.42 

1.90 
.23 

1.15 
.03 

1  61 
.15 

1.37 
.80 
.16 

.40 
1.61 

V07 

1.12 

.39 

.01 

.37 

.20 

.09 

1.11 

1.35 

.92 

.78 

^.^f> 

1.52 

1.62 

.07 

1.08 

.45 

.40 

1.73 
.50 

.68 

i!i.5 

.48 

.31 
1.95 

.12 
1.32 

.12 
1.41 

.15 
1.10 
1.62 

.14 

.08 
1.62 
2.15 

.09 
1.21 
1  56 
1.78 
1  75 

.44 
83 

.75 

.2? 

.02 
1.00 

..55 

.17 
1.00 
1.14 

.62 
1.30 

.02 
.39 

.23 
.16 

V63 

3.66 

Marienvillel 

iy[cKeesport2 

'!66 
.15 
.04 
.19 

Vii 

4.60 

t'.' 
t.' 

t.' 
t" 

T. 

.08 

.05 

.04 

.03 

.01 

tv 

T. 

t.' 

.08 
.01 

t'.' 
.01 
.03 
.01 

3.17 

'.'62 

T. 

'!6i 

T. 

■!25 

3.35 

3.62 

3.99 



V67 

3.26 

T. 
T 

t'.' 

2.92 

Mount  Lebanon... 

3.26 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
Allegheny 

Beaver         

09 
T. 
.01 
.12 

3.42 

New  Castle 

'!6i 

t. 

.05 

3.13 

V6i 

.06 

.01 
.01 

f.' 

t. 

'.n 

'."io 

.09 
.01 
.12 
.11 
.02 
.04 
.01 
.16 
.17 
.12 

'.'62 
.02 
T. 

'.'08 
.15 

T. 
T. 

Vi6 

.02 
T. 

t. 

3.03 

Parkers  Landing*. 

Pennliue* 

Pittsburgh^tl..  .... 

Punxsutawney2... 

3.01 

.12 

.02 
.03 

8.48 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio  

Conemaugh 

Conemaugh 

.02 
.02 

.04 
.23 

'.'48 

T. 

T. 
.04 
.12 

".bk 

.15 

3.14 

.12 
.08 
.02 
.03 
.03 
.24 
..35 
.11 

3.46 

6.26 

Riiiffwft  v2     

'...: 

8.08 

rfaltsburg2 

Seward2 

2.93 

3.83 

.'08 

".{\ 
.09 
T. 
T 

.33 

T.' 
T. 
T. 

.02 

t"' 
T 
.02 
T. 

.05 
.05 

T. 

3.53 

8harpsville2 

Smethport* 

Beaver  

.36 

T. 

.02 

3.86 

s 

Youghiogheny  .. 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela  — 
Y'oughiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

.22 

.28 

".oh 

.16 
.06 
.08 
.52 
.22 

.74 
.45 
.03 

.n 

.24 
.01 

!06 

.04 
.01 

.02 

']oi 

.08 
.04 
.01 

1.29 
T.' 

■^oa 

'.'86 

'.'3(1 
.69 

.'oi 

T. 

.05 
.15 
.06 
.05 
.14 
.03 

':7c 

.13 
.24 
T. 

.01 

... 

".01 
T.' 

'.'63 
'.'6i 

'.'6i 

.08 
.06 
.01 
T. 

Vio 

■.'63 

'.o\ 
Voi 

t.' 

'.'67 

.38 

.42 
.53 

V26 
.15 
.05 

V65 

.24 
.18 

4.34 

.01 

''62 
.01 

3.37 
4.14 
3.96 
3.68 
8.24 

Titus villei ...    

Union  Cityt 

Unioutowu 

Unity  Reservoir... 

VandergriftS 

Warren* 

.14 
".25 

4.60 
3.36 

Waynesburg 

Westford* 

We.st  Newton* 

Lake  Drainage. 

* 

.32 

.91 
1.07 

.04 

T. 
.04 

... 

.9t 
.34 

t'.' 
T. 

.11 

.08 

.04 

.08 

t'.' 

T. 

V63 

.07 
.10 

.15 
'.'67 

t" 

.06 
.29 

.14 
T 

.20 
.10 

.01 
.07 

3.28 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Gene-see 

.10 

■;62 

.02 

T. 

.01 

.02 
"45 

3.08 
4.56 

Erietl     

.07 

4.32 

Rflvmondt            ... 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending-  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      *  Pivcipitation  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
*•  Precipitation  for  period  7-30p  m  to7:30p.m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      »  Included  in  next  measurement.       T.  (trace) 

when  precipitation  i9  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennline.  Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Qirardville.  Shenandoah;  of  Lock  No.  8.  Schenley.  5  Airway  Station,    f  River 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYLVANIA  SECTION 
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Dully  Tompeiaturee  for  October,    lUdB 


StftUons 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

IS 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

AUoouft 

.  f  Maximum... . 

59 

68 

63 

67 

76 

77 

80 

72 

86 

87 

73 

67 

67 

72 

67 

69 

64 

64 

79 

78 

76 

66 

58 

62 

60 

72 

71 

67 

48 

60 

46 

66.6 

)  Mininuun.. .  • 

47 

39 

42 

46 

47 

44 

52 

49 

57 

68 

60 

43 

31 

39 

26 

27 

42 

2) 

31 

44 

56 

46 

4U 

84 

89 

49 

64 

33 

27 

31 

40 

41.4 

Bedford  

.  ^  Maximum...  ■ 

70 

52 

51 

68 

76 

77 

78 

77 

86 

87 

81 

64 

65 

60 

53 

66 

(Jb 

62 

77 

78 

76 

70 

63 

64 

63 

78 

74 

71 

46 

60 

46 

66.6 

^  Minimum.. . . 

-I'J 

40 

45 

47 

48 

62 

65 

66 

57 

54 

54 

42 

42 

41 

20 

36 

35 

23 

SO 

49 

50 

48 

40 

38 

46 

61 

64 

89 

30 

82 

40 

43.6 

Bethlohem 

.  *  Maximum... . 

79 

53 

53 

59 

76 

78 

82 

81 

82 

90 

87 

64 

66 

64 

57 

6'1 

63 

54 

69 

77 

78 

75 

63 

62 

47 

78 

71 

66 

64 

49 

47 

66.9 

'  Minimum.. 

52 

47 

45 

50 

49 

66 

67 

61 

61 

60 

64 

45 

46 

47 

35 

31 

43 

83 

34 

80 

60 

60 

44 

85 

86 

42 

64 

65 

34 

86 

45 

46.8 

Bloomsburg 

.  ^  Maximinn... . 

64 

53 

55 

56 

71 

79 

75 

62 

75 

84 

81 

64 

62 

62 

52 

64 

57 

54 

70 

76 

75 

65 

62 

46 

46 

70 

69 

66 

52 

47 

47 

62.9 

'  Minimum..  ■  • 

50 

U 

4» 

49 

50 

49 

48 

44 

61 

68 

58 

42 

32 

39 

28 

26 

33 

22 

28 

46 

47 

60 

40 

29 

29 

44 

49 

42 

40 

27 

42 

41.4 

nrnrkkvtllAl    

.  \  Maximum... . 
'  Minimum 

(  Vlnviiiilirtl 

57 
45 

63 
88 

66 
30 

72 
33 

78 
36 

76 
43 

79 
36 

76 
40 

85 
43 

87 
48 

60 
49 

65 
31 

61 
26 

50 
27 

66 
21 

08 
20 

52 
22 

57 
16 

77 
18 

73 
29 

68 
37 

61 
38 

44 
31 

60 
29 

69 
81 

65 
42 

68 
63 

63 

42 

48 
3U 

58 
26 

43 
26 

63.6 

i}riiu&  1 1  no* 

33.5 

Butler 

*  J  i'Ill>  A  1  111  llllJ  .  •  ■  ■ 

1  Ml Tiiniiim  . . 

.... 

.... 

Carlisle 

V  iVl  1  111  LIl  il  111  . .  .  ■ 

■  ^  Maximum...  • 

"70 

'53 

"52 

"57 

"76 

"82 

"84 

'so 

"96 

"86 

"so 

62 

'  '69 

"58 

"68 

"64 

""60 

"56 

"'76 

"82 

"77 

"65 

■57 

"59 

"66 

'so 

"73 

"67 

"54 

"&i 

"48 

"eeig' 

'  Minimum.. .  ■ 

6S 

45 

45 

50 

44 

51 

51 

47 

56 

60 

61 

45 

35 

40 

33 

26 

37 

27 

35 

47 

50 

44 

46 

42 

40 

49 

63 

43 

31 

30 

44 

43.8 

Charobersburg 

.  ^  Maximum...  • 

67 

53 

63 

58 

75 

82 

85 

75 

89 

89 

74 

74 

60 

63 

60 

67 

64 

56 

76 

78 

78 

71 

60 

58 

50 

77 

71 

68 

52 

46 

47 

67  2 

'  Minimum. .  ■  ■ 

f>2 

46 

42 

44 

42 

53 

60 

50 

53 

59 

60 

47 

37 

43 

33 

29 

38 

30 

34 

46 

44 

48 

44 

42 

42 

42 

56 

43 

31 

30 

43 

43.6 

ChambersviUe 

.  )  Maximum.... 

t   \f  inimnni   . . 

5» 

66 

58 

74 

80 

80 

82 

85 

90 

89 

81 

67 

64 

62 

55 

67 

69 

59 

78 

76 

74 

63 

54 

63 

69 

65 

71 

65 

60 

68 

51 

67.2 

CiaysviUe 

i>l  1  I  1  1  111  11X11  •  •  *  . 

-  (  Maximum..-. 
I  Minimum..  ■  • 

"59 

"56 

"62 

"'75 

"77 

"79 

"75 

"85 

"86 

"85 

"si 

"65 

'  65 

63 

"66 

""68 

""65 

"63 

"76 

'"78 

"75 

"68 

"69 

"57 

"67 

"72 

"7.3 

"65 

"  6i 

"60 

"66 

"m.i 

45 

39 

30 

35 

45 

55 

53 

61 

56 

60 

47 

44 

27 

35 

26 

30 

40 

23 

40 

52 

50 

49 

39 

39 

49 

56 

50 

40 

22 

31 

39 

42.2 

Clearfield 

.  1  Maximum..-. 
1  Minimum..  •  • 

59 

60 

60 

73 

85 

84 

78 

70 

85 

86 

82 

64 

62 

62 

55 

69 

59 

58 

72 

74 

68 

66 

53 

45 

51 

66 

66 

66 

52 

53 

47 

65.5 

42 

42 

37 

48 

43 

52 

38 

40 

55 

49 

53 

33 

27 

37 

21 

21 

33 

17 

26 

45 

37 

42 

37 

29 

36 

49 

54 

33 

28 

25 

40 

37.7 

pfMitAsville  

•  )  Maximum...  ■ 

64 

50 

50 
43 

51 

43 

58 
47 

72 
49 

77 
53 

78 
50 

74 
47 

84 
58 

88 
58 

70 
50 

6-' 
42 

62 
40 

57 
40 

52 
31 

62 
27 

59 
38 

51 
27 

64 
31 

75 
46 

75 
43 

66 
46 

54 
40 

50 
H5 

56 
30 

73 
47 

69 

50 

68 
36 

49 
26 

61 
26 

50 
44 

63.6 

v^m»vvo  >  41  'W  ■  -•■•••*••■ 

*  Minimum.. .. 

41.8 

Corry 

■  ^  Maximum.. - 

60 

66 

73 

75 

79 

77 

80 

76 

83 

84 

63 

60 

59 

57 

57 

69 

54 

58 

77 

74 

65 

57 

43 

49 

60 

66 

69 

67 

62 

57 

47 

65.3 

^  Minimum.. .  ■ 

40 

34 

29 

40 

43 

58 

39 

44 

55 

51 

47 

40 

32 

31 

28 

32 

21 

25 

42 

43 

51 

37 

34 

25 

35 

55 

59 

29 

29 

30 

31 

38.4 

/^i>k1 1 11 A  t*c  T\r\  I't' 

1  MnTimiim 

62 
41 

62 
34 

64 
31 

67 
46 

78 
37 

75 
49 

78 
35 

65 
40 

81 
51 

82 
51 

77 
48 

71 
35 

60 

28 

54 
35 

55 
20 

67 

22 

60 
32 

68 
17 

74 
30 

70 
38 

66 
3) 

68 
40 

47 
34 

52 
25 

60 
22 

61 
47 

66 
51 

64 
31 

49 

30 

54 
30 

42 
34 

64.2 

VfOuaer»yuri» 

.  '  LYl cl.  A 1  lU il LIl  .  .  . 

'  Minimum.. .  • 

35  4 

Or»TinTa* •  •  • 

.  )  Maximum..-  ■ 
'  Minimum..  •• 

59 
51 

52 
46 

56 
39 

79 
43 

81 
50 

83 
57 

88 
51 

88 
56 

90 
67 

89 
63 

63 
51 

68 
43 

66 
38 

57 
34 

56 
29 

70 
33 

57 
37 

65 
29 

80 
50 

80 
58 

78 
54 

66 
47 

51 
43 

57 
42 

63 
52 

76 
60 

75 
64 

66 
31 

53 
32 

62 
35 

48 
37 

68.5 

iJ\jU\JMH»      ..•••••■••'•• 

46.0 

Ebensburg 

•  )  Maximum..-  • 

58 

51 

53 

75 

73 

74 

78 

75 

82 

85 

75 

64 

68 

55 

55 

64 

63 

50 

71 

71 

7(1 

66 

51 

48 

56 

68 

68 

68 

46 

46 

44 

63.6 

'  Minimum..  ■• 

42 

34 

40 

4^ 

42 

55 

50 

49 

62 

58 

48 

40 

32 

26 

36 

33 

38 

22 

36 

50 

48 

45 

36 

29 

41 

40 

56 

31 

22 

29 

37 

40.3 

Emporium 

.  )  Maximum. .- 

61 

62 

65 

70 

80 

75 

80 

76 

80 

86 

81 

64 

62 

58 

56 

69 

67 

55 

76 

77 

72 

76 

63 

47 

53 

65 

66 

66 

50 

54 

52 

66.6 

'  Minimum..  -  ■ 

46 

37 

34 

50 

45 

51 

41 

52 

54 

53 

53 

38 

30 

37 

27 

25 

35 

22 

27 

42 

39 

37 

39 

27 

34 

60 

53 

39 

37 

30 

38 

39.4 

1j^vvV)T>atA          

•  \  Maximum...  • 
'  Minimum..  • 

66 
51 

53 
46 

53 
46 

58 
51 

76 
51 

82 
56 

83 

48 

73 
49 

86 
-^9 

90 
56 

79 
60 

68 
43 

68 
39 

58 
44 

69 
34 

67 
29 

59 
36 

56 
29 

70 
33 

78 
44 

72 
47 

69 
46 

54 
43 

55 
39 

57 

39 

75 
51 

70 
52 

68 
41 

52 
30 

49 
32 

49 
45 

66.2 

£.purntA 

44.2 

Erie* 

•  S  Maximum 

53 

60 

62 

74 

79 

72 

65 

82 

79 

81 

58 

58 

60 

46 

51 

65 

47 

57 

76 

66 

66 

59 

45 

46 

64 

67 

72 

52 

49 

56 

47 

61.7 

<  Minimum.. .  - 

46 

45 

42 

48 

61 

61 

54 

61 

63 

57 

52 

49 

43 

40 

41 

44 

4] 

34 

55 

49 

57 

43 

41 

39 

44 

57 

52 

39 

37 

38 

36 

47.4 

FrankUnl    

■  )  Maximum...  • 
'  Minimum 

58 
44 

61 
41 

67 
37 

71 

38 

77 
43 

78 
43 

75 
44 

78 
44 

83 
50 

83 
58 

59 
51 

61 
52 

62 
55 

55 
36 

57 
29 

67 
27 

67 

28 

56 
26 

76 
27 

75 

37 

70 
46 

60 
48 

48 
40 

53 
34 

60 
34 

70 
45 

69 

58 

58 
43 

48 
33 

56 
29 

45 
29 

64. 6 

J  1  c*li-lk  HJJ+. ••••••••• 

40.3 

Frpeland 

I  Maximum..-. 
I  Minimum..  ■- 

63 

44 

47 
39 

49 
39 

52 

46 

72 
46 

73 
55 

73 
55 

66 
52 

73 
56 

83 
64 

73 
51 

58 
43 

60 
38 

52 
40 

5" 
29 

62 
34 

52 
35 

51 
23 

66 
34 

69 
52 

70 
54 

60 
47 

48 
34 

45 

27 

44 
33 

66 
41 

62 

66 

61 
26 

63 
35 

46 

29 

45 
37 

59.8 

c  i  ccjni^vAi  ..•••■• 

41.7 

George  School 

J  Maximum.... 
I  Minimum.. .. 

77 

54 

52 

58 

71 

77 

82 

75 

87 

90 

85 

63 

64 

64 

60 

66 

64 

54 

69 

78 

77 

69 

59 

52 

54 

76 

71 

70 

53 

54 

54 

67.1 

53 

47 

44 

51 

51 

52 

58 

53 

59 

58 

62 

42 

39 

44 

34 

27 

39 

29 

33 

49 

43 

49 

41 

30 

35 

49 

52 

45 

29 

30 

45 

44.3 

Gettysburg 

•  \  Maximum.... 

62 

5i 

52 

57 

74 

82 

85 

79 

87 

91 

82 

67 

67 

61 

58 

65 

61 

56 

69 

78 

79 

71 

63 

57 

54 

80 

71 

71 

53 

46 

48 

67.1 

'  Minimum..  •  ■ 

50 

48 

43 

49 

43 

57 

52 

50 

59 

61 

61 

48 

36 

44 

35 

27 

37 

28 

35 

49 

45 

48 

43 

43 

43 

45 

55 

45 

30 

32 

43 

44.6 

finrdon    

.  \  Maximum.... 
1  Minimum.. .. 

6ti 
49 

50 
44 

52 
43 

55 
49 

73 
49 

77 
50 

76 
40 

73 
43 

80 
53 

85 
51 

76 
57 

62 
39 

61 
29 

56 
40 

52 
32 

62 
23 

57 
31 

51 
23 

67 
29 

70 
49 

75 

44 

68 
43 

55 
41 

46 
31 

47 
28 

72 
45 

68 
49 

65 
39 

50 
31 

46 

26 

48 
44 

62.6 

VJlVU  UU*1»  ....■-•••••••■ 

40.1 

Greensburg ,  

.  *  Maximum..-- 

53 

52 

54 

76 

80 

77 

82 

84 

87 

84 

81 

65 

65 

60 

57 

72 

60 

63 

77 

77 

73 

68 

53 

56 

62 

73 

72 

66 

54 

63 

03 

07.7 

'  Minimum.... 

47 

41 

38 

39 

44 

60 

51 

51 

65 

63 

52 

45 

33 

40 

25 

29 

43 

24 

45 

56 

51 

52 

41 

39 

48 

58 

60 

36 

27 

36 

42 

44.5 

flrppTivillp     

-  S  Maximum...  • 
'  Minimum  — 

62 
43 

72 
39 

74 

34 

75 
37 

79 
43 

81 
58 

84 
41 

86 
49 

87 
63 

87 
60 

75 
50 

62 
43 

64 
35 

61 
37 

58 
26 

69 
27 

63 
43 

58 
24 

78 
38 

75 
43 

68 
49 

63 
43 

52 
37 

56 
36 

59 
42 

73 
59 

72 
62 

67 
32 

50 
29 

56 
30 

55 
37 

68.4 

\J  1  C" llVlllC-  •  •  •  ••  ••  • 

41.5 

firnvfl  Pifv      

.  *  Maximum...  ■ 
'  Minimum.. .. 

59 
43 

64 
41 

66 
38 

79 
35 

74 
42 

75 
60 

79 
47 

85 
58 

84 
64 

83 
64 

73 

48 

59 
43 

63 
34 

59 

35 

57 
28 

67 
39 

61 
41 

57 

25 

66 
38 

75 
44 

73 
56 

63 
44 

48 
35 

57 
34 

59 
40 

71 
55 

7) 
51 

65 
30 

46 
24 

57 
35 

53 
3f 

66.1 

uruvo  \jiLjr 

42.2 

Harrisburg* 

■  \  Maximum.... 

60 

53 

52 

57 

76 

81 

85 

71 

89 

89 

72 

66 

69 

56 

56 

67 

59 

56 

74 

79 

78 

68 

54 

53 

52 

79 

73 

65 

52 

48 

49 

65.7 

'  Minimum  — 

52 

46 

47 

50 

45 

5S 

56 

54 

59 

60 

52 

46 

43 

41 

35 

30 

39 

32 

37 

52 

50 

48 

46 

42 

43 

48 

55 

39 

35 

34 

42 

45.7 

TTawlPV     

.  )  Maximum.... 
'  Minimum  — 

72 
47 

51 
42 

50 
42 

59 
47 

74 
47 

73 
46 

75 
41 

64 
42 

78 
52 

85 
52 

79 
55 

61 
38 

61 
30 

55 
35 

50 
27 

65 
21 

56 
30 

51 
2-2 

71 
31 

70 
47 

75 
41 

63 
43 

51 
39 

47 
30 

45 
22 

70 
40 

63 

48 

65 
40 

47 
25 

46 
23 

45 
42 

61.8 

fxa w '"j  .•••••••■•••'• 

38.3 

TToltwood*   

■  .  Maximum.... 
Minimum.... 

66 
54 

54 
47 

51 

48 

57 
51 

72 
53 

81 
6C 

80 
53 

69 

55 

86 
62 

87 
63 

68 
50 

64 

48 

66 
46 

56 
46 

55 
39 

64 
37 

60 
39 

54 
34 

66 
39 

77 
50 

72 
62 

68 
51 

55 
46 

53 
46 

57 
44 

79 
55 

70 
55 

66 
42 

52 
37 

48 
36 

50 
46 

64.7 

JZLUl  V  ♦»  WJvl   ...•••••■•• 

47.9 

Huntingdon 

.  .  Maximum.... 
Minimum 

66 

51 

54 

66 

77 

8C 

84 

73 

88 

89 

75 

68 

67 

57 

59 

70 

57 

57 

80 

80 

77 

(,- 

53 

56 

51 

74 

66 

66 

51 

49 

46 

66  3 

49 

43 

45 

46 

46 

48 

40 

41 

52 

51 

49 

37 

28 

26 

22 

20 

32 

19 

28 

46 

37 

41 

42 

35 

40 

47 

53 

36 

23 

■25 

42 

38.4 

Johnstown 

.  >  Maximum 

60 

52 

54 

80 

83 

81 

83 

85 

90 

87 

72 

68 

70 

56 

60 

73 

62 

61 

78 

80 

76 

67 

51 

61 

55 

75 

76 

65 

54 

61 

51 

68.6 

i  Minimum.. .. 

49 

41 

44 

48 

44 

54 

45 

47 

60 

56 

52 

44 

33 

37 

28 

28 

38 

26 

35 

54 

42 

48 

43 

39 

45 

54 

56 

36 

28 

28 

41 

42.7 

Kane  Forest  Station 

.  ^  Maximum  — 

58 

62 

65 

71 

75 

72 

75 

69 

80 

81 

75 

60 

57 

53 

52 

64 

53 

52 

73 

70 

62 

57 

42 

45 

52 

62 

65 

63 

45 

52 

45 

61.5 

'  Minimum  — 

41 

38 

38 

43 

43 

55 

42 

42 

56 

57 

44 

37 

29 

34 

25 

30 

35 

19 

37 

47 

60 

41 

33 

23 

31 

49 

58 

32 

26 

31 

33 

38.7 

Kylertown* 

.  )  Maximum.... 
1  Minimum 

58 
41 

54 
40 

52 
43 

71 
46 

78 
40 

74 
51 

78 
48 

70 
43 

82 
60 

84 

60 

60 
43 

62 

38 

61 

32 

53 
30 

55 
23 

66 

28 

49 
27 

51 
21 

75 
37 

73 

50 

68 
50 

59 

40 

44 
35 

48 
30 

50 
38 

64 

50 

68 

58 

62 
31 

45 
27 

49 
34 

44 

33 

61.5 

39.6 

Lancaster 

.  *  Maximum.... 
'  Minimum 

71 
51 

53 

46 

53 
45 

59 
50 

72 
51 

79 
51 

81 
45 

73 
46 

85 
56 

89 
56 

80 
60 

64 
41 

64 

35 

58 
39 

55 

32 

65 
26 

62 
32 

53 
26 

68 
30 

77 
40 

76 
41 

70 
42 

62 
37 

51 
38 

58 
37 

77 
50 

72 

49 

71 
45 

50 
30 

46 
22 

57 
44 

66.2 

41.7 

Lawrenceville 

■  )  Maximum.... 

55 

57 

62 

74 

80 

7fc 

72 

65 

77 

88 

77 

65 

64 

55 

52 

70 

60 

55 

77 

70 

72 

62 

49 

47 

48 

70 

67 

65 

50 

52 

48 

63.9 

'  Minimum  — 

43 

34 

35 

49 

44 

54 

40 

46 

52 

54 

52 

32 

34 

38 

26 

26 

35 

20 

37 

45 

37 

42 

34 

26 

24 

35 

50 

35 

30 

35 

37 

38.1 

Lebanon! 

.  i  .Maximum... . 

55 

53 

53 

58 

76 

8C 

81 

70 

85 

90 

68 

66 

65 

57 

57 

65 

60 

5i 

72 

78 

79 

69 

54 

54 

53 

76 

67 

61 

57 

50 

48 

64. 9 

( Minimum  — 

53 

46 

44 

45 

47 

48 

48 

51 

57 

57 

62 

44 

37 

44 

35 

28 

37 

27 

33 

45 

49 

45 

43 

38 

39 

41 

49 

57 

30 

32 

35 

43.4 

Lewistown 

.  )  Maximum.... 
'  Minimum.... 

71 
49 

58 
44 

55 
43 

58 
48 

71 

45 

7c 
52 

80 
45 

72 
43 

84 
48 

88 
53 

83 
57 

67 
44 

65 
37 

62 
32 

56 
27 

66 
23 

60 
34 

56 
23 

68 
28 

77 
42 

74 
41 

78 
42 

59 
41 

58 
46 

49 
37 

73 
43 

70 
60 

65 
39 

53 
32 

49 
32 

47 
42 

66.0 

40.7 

Lock  Haven 

.  \  Maximum,... 
(  Minimum 

69 

48 

57 
43 

56 
46 

61 
51 

70 
48 

If 
52 

78 
45 

75 
44 

81 
55 

86 
56 

83 
57 

68 
41 

65 
34 

62 
44 

58 
27 

63 

27 

63 
41 

53 
24 

64 
31 

75 
47 

73 
43 

65 
45 

60 
40 

50 
30 

48 
33 

60 
43 

61 
49 

64 
41 

53 
34 

50 
30 

48 
42 

64.4 

41.6 

Marcus  Hook* 

.  )  Maximum.... 

56 

55 

61 

71 

78 

St 

80 

39 

91 

86 

67 

67 

66 

63 

63 

65 

61 

69 

75 

78 

77 

67 

55 

58 

75 

73 

72 

55 

57 

57 

58 

68.7 

'  Minimum.. .. 

47 

45 

51 

52 

60 

5i 

56 

64 

64 

59 

50 

47 

63 

38 

37 

48 

33 

41 

55 

51 

66 

45 

42 

43 

54 

56 

52 

35 

36 

46 

40 

49.2 

Meadville 

.  y  Maximum 

57 

65 

70 

73 

78 

If 

79 

84 

84 

83 

59 

60 

61 

48 

56 

67 

49 

59 

77 

74 

65 

69 

43 

53 

60 

70 

71 

41 

48 

56 

43 

63. 5 

'  Minimum 

36 

34 

38 

43 

48 

4C 

45 

56 

57 

61 

40 

33 

37 

27 

28 

40 

26 

37 

42 

46 

44 

39 

33 

37 

49 

58 

40 

33 

31 

32 

35 

39.8 

Midland 

.  S  Maximum 

I  Minimum  — 

59 

56 

64 

73 

78 

7!' 

81 

87 

85 

86 

78 

64 

65 

58 

54 

67 

60 

58 

76 

75 

73 

72 

60 

54 

61 

72 

72 

66 

54 

58 

62 

67.6 

46 

46 

38 

44 

46 

5S 

56 

52 

63 

53 

52 

45 

34 

38 

27 

29 

42 

29 

40 

49 

51 

47 

40 

41 

43 

57 

58 

38 

28 

30 

40 

43.9 

Montrose 

.  f  Maximum...  • 
I  Minimum 

51 

53 

54 

57 

72 

7/ 

69 

64 

73 

82 

75 

59 

58 

50 

47 

63 

52 

51 

69 

67 

70 

60 

47 

44 

44 

67 

63 

61 

44 

45 

43 

68.9 

42 

37 

44 

47 

46 

5.1 

46 

48 

57 

60 

50 

41 

35 

38 

29 

32 

32 

21 

34 

50 

50 

43 

33 

26 

27 

41 

61 

34 

25 

29 

39 

40.0 

Mount  Poeono 

.  \  Maximum.... 

4b 

47 

65 

63 

75 

7f 

75 

68 

80 

82 

72 

52 

60 

50 

60 

63 

55 

48 

66 

66 

72 

60 

46 

40 

45 

70 

48 

63 

45 

44 

4b 

69.3 

'  Minimum 

36 

38 

33 

35 

37 

5C 

)  4h 

45 

57 

57 

45 

38 

28 

38 

25 

27 

33 

15 

35 

46 

49 

43 

36 

25 

25 

37 

40 

36 

21 

27 

35 

36.7 

Muncy  Valley 

.  >  Maximum.... 

64 

55 

66 

64 

70 

7t 

.  78 

68 

77 

84 

76 

74 

68 

62 

54 

62 

51 

51 

64 

71 

72 

64 

53 

60 

47 

59 

67 

62 

61 

60 

48 

63.6 

'  Minimum 

45 

40 

44 

49 

45 

5i 

I  49 

42 

50 

62 

44 

34 

28 

29 

26 

24 

35 

19 

31 

34 

37 

40 

36 

26 

26 

40 

49 

38 

28 

29 

38 

37.3 

New  Bloomfield.... 

.  (  Maximum.... 
1  Minimum 

68 

53 

52 

5b 

75 

8 

82 

69 

85 

88 

83 

65 

65 

56 

56 

65 

59 

55 

70 

79 

75 

70 

57 

54 

49 

79 

66 

65 

52 

48 

4b 

65.3 

48 

42 

43 

48 

42 

4t 

)  42 

42 

53 

54 

52 

41 

30 

39 

27 

23 

34 

22 

33 

48 

42 

39 

42 

35 

3- 

46 

50 

38 

28 

28 

42 

40.0 

New  Castle 

.  \  Maximum.... 
'  Minimum.. .. 

7S 
46 

67 
41 

70 
35 

77 
39 

80 
44 

7t 
5i 

i   77 
i  44 

89 
50 

89 
63 

87 
61 

82 
62 

63 
44 

66 
33 

67 
38 

.57 
25 

71 

28 

70 
37 

60 
22 

78 
39 

78 
45 

78 
51 

64 
44 

56 
39 

57 
38 

61 

44 

74 
58 

74 
62 

67 
37 

51 
29 

56 
30 

56 
35 

70.3 

42.6 

Pal  nierton* 

.  f  Maximum,.. . 
I  Minimum.... 

57 
51 

51 
46 

53 
45 

60 
51 

74 
51 

T 
5. 

1      79 
)  48 

69 

48 

82 
58 

88 
60 

75 
50 

61 

43 

62 
33 

56 
41 

52 
29 

63 
26 

54 
34 

52 

25 

67 
34 

76 

46 

77 
48 

65 
45 

52 
33 

50 
32 

4' 
32 

71 

47 

67 
54 

66 

38 

49 
31 

48 
30 

49 
41 

62  9 

42.1 

Philadelphia* 

.  1  Maximum 

68 

54 

54 

59 

69 

r 

?   81 

76 

86 

90 

73 

62 

65 

60 

58 

63 

61 

51 

68 

74 

78 

68 

56 

52 

66 

75 

72 

68 

52 

56 

51 

65.6 

J  Minimum 

54 

48 

46 

53 

53 

5< 

3  59 

57 

63 

65 

58 

56 

50 

44 

40 

43 

40 

36 

42 

55 

54 

52 

47 

42 

46 

54 

59 

41 

38 

41 

46 

49.6 

Phoenixville 

.  1  Maximum 

1  Minimum.... 

81 

59 

58 

59 

74 

7< 

)  80 

76 

86 

92 

83 

8C 

63 

62 

55 

63 

6-2 

53 

68 

78 

78 

74 

64 

51 

66 

76 

71 

7C 

51 

48 

54 

67.9 

53 

48 

46 

51 

52 

5, 

i   46 

46 

6S 

56 

62 

4C 

35 

39 

30 

26 

35 

26 

3C 

4'2 

41 

47 

40 

33 

3S 

48 

51 

4£ 

29 

27 

47 

42.6 

Pittsburgh* 

.  )  Ma.ximum 

55 

54 

54 

76 

79 

7< 

)  83 

85 

8' 

86 

61 

64 

66 

56 

5- 

67 

53 

61 

76 

77 

74 

63 

49 

54 

62 

71 

72 

64 

49 

60 

45 

65.6 

1  Minimum.... 

4S 

42 

38 

43 

52 

6( 

)  55 

58 

66 

61 

5C 

43 

39 

37 

31 

35 

37 

3C 

5C 

56 

66 

46 

4C 

.39 

a 

67 

61 

3S 

27 

87 

36 

45.4 

Continued  on  page  60 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


October,  1939 


Daily  Temperatures  for  October,   1939— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

( Maximum.... 

72 

53 

54 

58 

73 

77 

77 

78 

82 

87 

82 

66 

60 

66 

53 

61 

68 

50 

66 

76 

76 

73 

60 

50 

48 

73 

72 

67 

,50 

46 

,50 

64.6 

( Minimum,. . . 

50 

46 

44 

50 
59 

49 

55 

43 

46 

00 

56 

60 

41 

36 

42 

36 

25 

32 

24 

30 

43 

Jh 

48 

43 

35 

31 

45 

■52 

42 

27 

28 

43 

42.0 

Quakertown . . 

J  Maximum,,.. 

I  Minimum.. .. 

77 

5^i 

61 

72 

75 

76 

72 

82 

86 

77 

61 

62 

56 

62 

60 

67 

49 

66 

73 

75 

69 

66 

47 

.50 

72 

67 

67 

48 

,52 

52 

63.5 

50 

45 

48 

49 

49 

52 

45 

46 

55 

64 

60 

40 

37 

39 

33 

24 

32 

26 

28 

41 

42 

48 

12 

30 

30 

46 

48 

44 

27 

28 

35 

41.0 

Reading* 

)  Maximum,,.. 

63 

54 

55 

58 

75 

78 

79 

73 

82 

88 

74 

63 

66 

56 

56 

64 

57 

64 

70 

77 

77 

66 

52 

49 

53 

76 

73 

66 

51 

53 

51 

64.8 

(  Minimum,. .. 

52 

46 

46 

.50 

50 

69 

59 

62 

61 

66 

55 

49 

46 

44 

37 

33 

39 

34 

38 

55 

57 

50 

45 

39 

41 

48 

58 

41 

34 

33 

42 

47.1 

Retreat 

1  Maximum... 

I  Minimum — 

HI 

61 

54 

57 

68 

75 

74 

66 

76 

84 

74 

74 

69 

66 

60 

51 

60 

57 

62 

71 

74 

63 

51 

48 

46 

64 

68 

64 

50 

50 

48 

61.5 

49 

45 

44 

49 

51 

52 

45 

47 

54 

53 

53 

43 

35 

38 

30 

33 

23 

26 

26 

32 

46 

46 

40 

29 

29 

45 

49 

43 

26 

38 

44 

40.7 

Ridgwayt 

1  Maximum,,.. 

6h 

59 

64 

68 

74 

79 

75 

79 

72 

82 

84 

59 

63 

61 

49 

57 

67 

51 

57 

76 

73 

67 

64 

44 

49 

60 

65 

68 

43 

49 

67 

63.6 

/  Minimum,. . . 

45 

36 

33 

33 

40 

40 

38 

38 

43 

53 

51 

33 

28 

28 

24 

21 

22 

17 

18 

34 

38 

39 

36 

25 

25 

42 

56 

42 

29 

30 

31 

34.5 

54 
46 

53 
44 

54 

46 

57 
51 

69 
60 

76 
52 

73 
47 

65 

48 

76 
57 

86 
58 

66 
48 

62 
44 

62 
40 

53 
38 

50 
.33 

63 
30 

48 
33 

51 
28 

69 
40 

71 
63 

76 
49 

63 
46 

49 
36 

46 
31 

48 
30 

65 
48 

70 
52 

66 
33 

48 
32 

52 
.36 

47 

38 

60,9 

)  Minimum,... 

42.5 

Selinsgrove... 

i  Maximum,,.. 

78 

61 

59 

57 

72 

75 

80 

77 

77 

86 

79 

64 

63 

67 

65 

64 

59 

53 

67 

78 

73 

72 

69 

50 

49 

70 

64 

65 

57 

50 

47 

65.7 

(  Minimum,. . . 

50 

44 

44 

50 

48 

55 

56 

45 

50 

54 

57 

44 

35 

41 

29 

28 

37 

24 

36 

47 

66 

41 

43 

32 

34 

44 

60 

40 

34 

34 

44 

42.7 

57 
44 

49 
37 

48 
39 

75 
42 

76 
34 

71 

64 

79 
39 

80 
39 

82 
55 

80 
60 

75 
50 

62 

40 

62 
24 

57 
32 

57 
17 

67 
19 

52 
29 

56 
16 

71 

30 

72 
39 

68 
32 

61 

46 

61 

36 

56 
35 

58 
42 

68 
53 

70 
49 

66 
35 

48 
20 

54 
27 

45 
36 

63.6 

)  Minimum.,. . 

36.8 

Springs 

( Maximum — 

(  Minimum  — 

54 

4C 

47 

70 

74 

72 

76 

78 

80 

79 

70 

60 

61 

51 

53 

63 

51 

52 

70 

72 

70 

58 

48 

68 

57 

67 

70 

61 

45 

51 

42 

61.5 

44 

37 

36 

39 

40 

49 

41 

44 

65 

61 

46 

36 

2.5 

36 

20 

2-2 

35 

17 

30 

40 

39 

46 

36 

35 

39 

60 

48 

31 

21 

23 

33 

36.9 

State  College 

\  Maximum,,. . 

5» 
47 

50 
41 

53 
44 

62 

48 

74 
45 

75 

56 

7x 
51 

68 

46 

84 
57 

86 
62 

76 
54 

66 
44 

61 
37 

52 
39 

55 
29 

64 

29 

62 
40 

63 
24 

75 
36 

76 
42 

68 
49 

62 
50 

60 
38 

49 

30 

52 
37 

70 

42 

67 
49 

65 
40 

62 
29 

60 
28 

45 
37 

62.7 

i  Minimum,. . . 

41.9 

Stroudsburgt . 

J  Maximum,,.. 

I  Minimum,. .. 

66 

58 

61 

66 

72 

76 

83 

86 

88 

90 

68 

66 

74 

60 

71 

66 

54 

62 

60 

66 

71 

62 

69 

54 

62 

66 

54 

60 

65 

71 

64 

67  1 

54 

49 

5P 

53 

56 

58 

60 

58 

53 

66 

54 

57 

49 

36 

36 

33 

30 

28 

33 

41 

50 

.S8 

37 

34 

32 

35 

32 

3b 

36 

42 

40 

43.7 

Towanda 

'i  Maximum,,.. 

56 

,59 

55 

64 

74 

77 

75 

63 

78 

87 

78 

65 

65 

55 

52 

69 

5U 

56 

74 

72 

75 

62 

61 

50 

47 

72 

70 

67 

49 

52 

47 

63.4 

1  Minimum,. . . 

45 

37 

45 

,50 

46 

52 

42 

45 

66 

55 

46 

40 

33 

3V 

29 

27 

35 

22 

37 

49 

40 

42 

38 

28 

24 

45 

49 

3b 

26 

33 

3b 

39  5 

LJniontown,. . 

\  Maximum,,. . 

65 

4K 

52 

45 

55 
41 

74 

40 

78 
43 

81 
61 

85 
49 

86 
61 

88 
66 

89 
63 

79 
55 

69 
46 

66 
.33 

60 
42 

57 
25 

70 
2V 

61 
43 

66 
25 

79 
43 

78 
54 

76 
48 

68 
63 

55 
39 

63 

41 

64 
51 

72 

58 

76 
58 

66 
43 

56 

27 

66 
32 

53 
43 

69.4 

(  Minimum,. . . 

44.9 

Vandergrift*. 

\  Maximum,,.. 

56 

56 

61 

76 

78 

80 

85 

86 

85 

86 

66 

67 

67 

61 

55 

66 

50 

63 

78 

79 

69 

64 

bi 

62 

74 

73 

67 

44 

66 

45 

66.9* 

(  Minimum,. . . 

46 

40 

35 

41 

43 

60 

43 

48 

64 

60 

45 

39 

31 

32 

23 

25 

31 

22 

36 

50 

48 

40 

42 

39 

43 

69 

59 

35 

29 

30 

38 

40  8 

Warren 

,  Maximum,,. . 

.5S 

6-1 

70 

76 

80 

76 

79 

74 

81 

84 

60 

60 

62 

60 

59 

70 

4S 

59 

78 

74 

65 

57 

42 

49 

68 

66 

68 

64 

61 

57 

43 

63.9 

1  Minimum,. .. 

43 

37 

36 

45 

42 

50 

40 

44 

56 

57 

44 

39 

32 

35 

30 

26 

37 

22 

39 

46 

46 

40 

37 

27 

34 

56 

5b 

32 

31 

36 

35 

39.6 

Waynesburg.. 

\  Maximum,,. . 

57 

52 

59 

76 

78 

80 

85 

86 

o8 

87 

80 

72 

67 

61 

57 

70 

60 

66 

78 

78 

74 

70 

58 

66 

61 

73 

76 

65 

64 

61 

54 

69.3 

)  Minimum,. . . 

47 

43 

36 

88 

42 

69 

44 

50 

62 

63 

46 

45 

29 

39 

21 

24 

29 

22 

46 

55 

47 

54 

39 

40 

46 

57 

59 

37 

25 

29 

40 

42.3 

WelLsboro,,... 

i  Maximum,,. . 

52 
44 

56 
37 

67 

38 

68 
49 

77 
45 

74 
54 

72 
40 

69 
44 

53 

84 
53 

73 
50 

62 
36 

68 
32 

bl 
38 

42 

25 

65 
25 

46 
36 

62 
20 

74 
36 

70 
38 

66 
38 

57 
37 

46 
37 

46 
26 

48 
26 

66 
47 

66 
53 

63 
36 

46 
32 

49 
32 

4'< 
35 

60.3 

(  Minimum,. . . 

38.5 

West  Chester. 

(  Maximum... . 

75 
51 

52 
45 

51 
44 

68 
65 

72 
64 

80 
54 

81 
64 

81 
52 

86 
60 

90 
61 

72 
57 

64 

43 

65 
41 

59 
45 

67 
34 

55 
30 

61 
41 

54 
28 

69 
33 

n 
48 

78 
50 

69 
,50 

56 
41 

53 
38 

57 
38 

77 
52 

72 
65 

70 

52 
29 

53 
31 

53 
45 

66.1 

( Minimum 

45.6' 

Wilkes-Barre  . 

(  Maximum.... 

\  Minimum.. . . 

56 

53 

54 

58 

71 

77 

76 

64 

77 

87 

75 

64 

61 

07 

51 

64 

51 

62 

70 

i4 

77 

64 

51 

51 

4V 

66 

69 

66 

50 

52 

48 

62.4 

4H 

45 

46 

50 

61 

60 

44 

47 

53 

57 

57 

43 

36 

42 

32 

27 

34 

23 

39 

4/ 

45 

49 

41 

34 

29 

45 

49 

39 

30 

31 

43 

42  1 

Williamsport, 

. . ., )  Maximum,,. . 

5H 

55 

54 

58 

62 

78 

78 

68 

75 

87 

83 

65 

64 

68 

60 

64 

60 

47 

60 

65 

69 

63 

65 

47 

46 

60 

60 

69 

50 

48 

46 

61.3 

/  Minimum,. . . 

49 

43 

47 

61 

46 

61 

43 

46 

53 

69 

57 

41 

33 

45 

29 

27 

38 

24 

35 

4/ 

44 

47 

41 

29 

30 

43 

49 

43 

3b 

32 

43 

41.9 

Williamstowii 

)  Maximum. .,, 

72 

68 

51 

65 

76 

77 

82 

79 

81 

85 

84 

61 

63 

68 

70 

64 

62 

54 

72 

;5 

73 

80 

69 

47 

50 

74 

71 

66 

56 

48 

47 

67.4 

4? 

40 

40 

45 

48 

67 

66 

52 

68 

66 

.56 

44 

38 

29 

34 

3b 

43 

2h 

36 

4b 

4' 

49 

38 

31 

36 

43 

57 

43 

30 

31 

41 

43.0 

York 

(  Maximum..  . 

67 
52 

54 
45 

61 
45 

66 
50 

73 

47 

78 
52 

8(1 
48 

l^ 

82 
67 

86 
57 

80 
62 

64 
42 

63 
35 

61 
47 

53 
34 

61 
28 

59 
34 

65 
27 

69 
39 

74 
47 

77 
45 

68 
46 

61 
37 

52 
41 

57 
40 

77 
53 

72 
52 

71 
44 

50 
30 

45 
32 

48 
45 

66.1 

1  Mininiuin  ..  . 

43.9 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  '.  >>,  °.  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


J    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND,  HUailDXTY  AND  SUNSHINE. 


Erie 

Harrisburg 

Philadelphia  . . . 

Pittsburgh 

Reading 

.Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  lo  sea  level  ) 


30  02 

30.47 

15 

29.54 

30.06 

30,61 

18 

29.51 

30.(16 

30  52 

18 

29,46 

30,07 

30  49 

15 

29.57 

30.06 

30  52 

18 

29.51 

30.05 

30,48 

15 

29,42 

i  Wind 


• 

s 

s 

a 

a 

^T 

o 

■V 

OS 

6, 

K  o 

£ 

o 

o 

■^TS 

03 

gs; 

a 

Q 

r- 

'^ 

8,8 

26 

W. 

7.1 

31 

nw. 

12.0 

34 

nw. 

11.0 

34 

w. 

10.0 

42 

nw. 

6.5 

34 

nw. 

Relative 
humidity 


RIVER  CONDITIONS 


Kivers 


a> 

tt 

£, 

X 

09 

M 

&e 

2 

s 

« 

^i 

a> 

S 

OS 

d 

3 

tc 

1-9 

Q 

Port  Jorvis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton   

Wilki?s.Barre 

Williamsport 

Harrisbure . 
( 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna, 

Susquehanna 

Susquehanna. 

r(>enshoro i  Monongahela 


•  For  any  five-minute  oe^od. 


+  Correotod  to  true  velocities 


\Vpn  Newton 
Lock  No  4 
Pittsburgh 
Midland . . 


Voughiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.6 
1.2 
2.5 
1.7 
0.5 
3.1 

10.6 
0.0 

11.1 


4.1 
3.3 
3.3 
2.5 
3.8 
3.9 
12.9 
2.6 
13.7 
16  9* 
16.0* 


1.5 

20 

0.2 

22 

2.1 

21 

1  2 

20 

0.0 

21 

2.9 

20 

10.2 

9 

-0.8 

I 

10  4 

IS 

16.. 5* 

26 

9.0* 

1 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
«0 
20 
80 
28 
80 


•  Pool  stage. 


I 


/WP 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  month  was  abiidinmlly  cciol  and  dry.  The  greatest  tem- 
perature departures  W(>re  on  the  plus  side  and  occurred  on  the 
lOtl)  in  the  western  part  of  the  State  and  from  tlie  Kith  to  18th 
in  all  districts.  The  deficii'ncy  was  due  to  a  larger  number  of 
da\s  with  departures  on  the  negative  side.  Tlie  temperature 
range  and  extremes  were  moderate.  The  maximum  of  76  de- 
grees has  been  exceeded  in  two  years  out  of  three  during  the 
past  51  years,  and  temperatures  have  fallen  as  low  or  lower  than 
the  minimum  of  11  degrees  in  all  Novembers  during  that  period 
excepting  five.  The  average  precipitation  for  the  State  was 
practically  one-third  of  a  November  normal,  and  its  distribution 
was  rather  more  uniform  than  usual.  The  heaviest  precipita- 
tion was  confined  generally  to  the  Upper  Delaware  Valley,  with 
the  next  heaviest  in  a  belt  extending  down  through  the  central 
portion  of  the  State  from  north  to  south.  In  the  heavier  pre- 
cipitation region  the  amounts  ranged  from  about  an  inch  and 
a  half  up  to  3.20  inches  at  Stroudsburg,  which  was  the  gieatest 
for  the  State.  In  the  belt  across  the  central  portion  of  the  State 
the  precipitation  ranged  from  one  inch  to  a  little  more  than  two 
inches.  It  was  less  than  an  inch  from  that  belt  westward,  ex- 
cepting the  extreme  northwest;  and  in  the  eastern  portion  of 
the  State  between  the  Delaware  Valley  and  the  Susquehanna, 
the  precipitation  was  considerably  less  than  an  inch.  The 
precipitation  was  extremely  ligiit  in  the  eastern  half  of  the  State 
after  the  14th  and  in  the  western  half  after  the  28d,  there  being 
scarcely  any  measurable  amounts  in  any  part  of  the  State  dur- 
ing the  last  week.  The  snowfall  was  heaviest  in  the  mid- State 
belt  and  accounted  chiefly  for  the  heavier  precipitation  in  that 
region.  There  was  very  little  snow  east  of  the  Susquehanna, 
excepting  the  counties  of  Wayne  and  Susquehanna.  This  large 
deficiency  of  moisture  greatly  aggravated  a  drought  condition 
that  had  been  accumulating  since  the  1st  of  July,  the  single 
exception  being  a  slight  excess  in  tne  month  of  October.  The 
accumulated  deficiency  from  the  1st  of  July  to  the  end  of 
November  was  a  little  more  than  4  inches.  This  left  the  surface 
water  supply  very  low  with  many  springs  and  snjall  streams 
going  dry.  The  condition,  as  regards  the  winter  grains,  was 
alleviated  somewliat  by  the  October  rains,  which  stimulated 
their  growth  and  helped  them  to  become  well  established  before 
that  growth  was  stopped  by  low  temperatures. 


TEMPERATUIUi. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  £9.7°,  which  is  1.6°  below  the  62- 
year  State  normal.  The  highest  monthly  mean  was  45.4°  at 
Marcus  Hook  and  Philadelphia-Pt.  Breeze,  and  the  lowest  was 
28.2°  at  Gouldsboro.  The  highest  temperature  for  the  month 
was  76°  at  Derry,  Donora  and  Uniontown  on  the  10th,  and  the 


lowest  was  11"  at  Wellsboro  on  the  4th,  at  Huntingdon  on  the 
25th,  and  at  Coudersport  on  the  2()th.  The  greatest  daily  range 
in  temperature  was  47Sj^t  Lancaster  on  the  16th. 

/-.  T, _. 

''/SvPRECIPITATlOM . 

The  average  precijnil^on  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deducei^'tpni  the  obser\''a|ions  at  177  stations, 
was  0.97  inch,  which  is  1.87  inches  below  the  52-year  State 
normal.  The  greatest  monthly  amount  was  3.20  inches  at 
Stroudsburg,  while  tiie  least,  0.23  inch,  was  recorded  at  Bloser- 
ville.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive 
hours  was  1.80  inches  at  Stroudsburg  on  the  o-6th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  1 .6  inches,  which  is 
1.1  inches  below  the  52-year  State  normal.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  13.0  inches  at  Coudersport,  where  also 
occurred  the  greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours,  10.0 
inches  on  the  4-5th. 

COMPARATIVE  DATA  JOR  NOVEMBER 


Temperature 


Precipitation 


11)^ 

be  tA 


No  of  days. 


o  ^ 


18BS... 
1889... 
1890... 
1891... 
1892... 
1S9S... 
1894. . . 
1895  .. 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
19U0... 

1901 . . . 
19U2... 
1903... 
1W4... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1918... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 
1928... 
1"29... 
1930... 
1931... 
1932... 
1933... 
1934 . . . 
1935... 
1936... 
1937... 
19.38... 
1939... 

Period 


42.2 

79 

4 

3  37 

2  1 

\\ 

9 
5 

41.8 

73 

10 

6.72 

0.7 

15 

8 

41.8 

78 

10 

1.49 

0.6 

8 

9 

10 

39.7 

7t 

6 

2.65 

1.2 

9 

9 

8 

39.0 

80 

10 

4.34 

8.6 

12 

6 

8 

39.2 

68 

-4 

2.93 

2.4 

8 

8 

11 

38.2 

74 

6 

2.50 

5.3 

9 

10 

9 

42.9 

78 

6 

2.48 

0.5 

10 

10 

8 

46.0 

83 

12 

3.55 

1.1 

10 

8 

9 

41.6 

76 

2 

5.28 

2.6 

14 

6 

8 

40.0 

V8 

8 

4.03 

6.9 

11 

8 

9 

41.5 

72 

7 

2.66 

1.2 

7 

10 

8 

43  5 

79 

/ 

4.10 

3.1 

12 

6 

9 

36.0 

76 

9 

2.56 

3.1 

8 

7 

S 

47.3 

78 

0 

1.53 

1.5 

8 

10 

8 

36.9 

78 

2 

2.18 

1.4 

7 

11 

8 

38.8 

79 

-4 

1.14 

3.5 

6 

10 

9 

39.1 

68 

5 

2.47 

0.9 

9 

11 

8 

41.5 

SO 

9 

1.48 

4.0 

8 

12 

6 

39.8 

70 

4 

3.60 

2.9 

10 

13 

8 

41.2 

75 

-2 

0.90 

5.0 

5 

12 

8 

46.4 

80 

15 

1.40 

1.9 

7 

12 

8 

36.8 

68 

9 

2.45 

8.5 

11 

4 

7 

37.8 

77 

7 

2.84 

3.7 

10 

7 

43.0 

81 

7 

2.17 

1.9 

10 

8 

43.9 

79 

10 

3.05 

4.5 

11 

10 

5 

40.6 

81 

—2 

1.76 

1.5 

6 

12 

9 

42.1 

79 

13 

2.18 

1.3 

10 

10 

9 

41.3 

79 

4 

2.27 

1.6 

9 

13 

6 

37.6 

69 

-5 

0.63 

1.4 

5 

14 

7 

42.1 

76 

11 

2.03 

T. 

7 

12 

6 

41.2 

76 

11 

5.35 

2.3 

12 

IJ 

7 

40.3 

75 

5 

3.54 

4.5 

11 

7 

7 

42.3 

80 

3 

5.75 

1.4 

16 

5 

7 

42.9 

73 

12 

1.21 

1.8 

9 

10 

40.7 

70 

10 

2.83 

0.3 

10 

12 

5 

40.7 

78 

-9 

1..54 

2  9 

7 

12 

8 

39.5 

71 

4 

3.56 

2.2 

10 

11 

7 

40.4 

79 

-1 

4.49 

0.9 

10 

9 

7 

46.2 

85 

10 

4.95 

1.8 

14 

7 

7 

43.4 

81 

4 

2.32 

2.3 

12 

7 

8 

41.1 

81 

-10 

3.. 39 

1.9 

12 

8 

8 

42.0 

75 

-15 

1.48 

2.3 

9 

10 

49.2 

80 

12 

1.52 

2.9 

9 

10 

S 

39.4 

76 

-2 

4.75 

0.3 

10 

12 

7 

38.1 

83 

-11 

1.55 

7.0 

11 

8 

7 

44.9 

80 

6 

3.61 

1.8 

12 

9 

7 

44.4 

85 

5 

3.84 

2.5 

12 

7 

6 

38.6 

78 

2 

2.40 

8.4 

R 

9 

8 

40.7 

79 

-3 

2.56 

2.0 

11 

11 

7 

42.7 

87 

-13 

3.10 

10.9 

10 

13 

7 

39.7 

76 

11 

0.97 

1.6 

5 

15 

6 

41.3 

87 

-15 

2.84 

2.7 

10 

9 

8 

14 
17 
11 
13 
16 
U 
11 
11 
13 
16 
13 
12 
15 

15 
12 
11 
11 
11 
12 
9 
10 
10 
19 
16 
12 
15 

9 
11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 
10 
12 
14 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
15 
14 
17 
13 
12 
10 
9 
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Counties 


■6 
o 

Temperature,  in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

s 

o_ 
i:  * 

D  S 

P-. 

"3 

S 
to 

o 

-  >* 

3  0 

^ 

■u  Sf 

s=,fe 

^9 

a- 

s  = 

■c 

.2  ° 

> 

a 

1) 

lg 

"5 

5S 

Be 

C3 

o 

t-. 
"2 
o 

=  c 

4 

CO 

o 

b. 

N 

o  -^ 

£ 

V 

►-^ 

s 

J 

- 

H 

O 

C5 

H~  a. 

- 

o 

Observers 


Allentown 

^  Altoona 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

*   Bethlehem     

^  Bloomsburg 

c  Carlisle 

i  Chambersburg 

a  Clearfield 

^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata  

Freelaiid 

George  School 

Gettysburg 

ijordoii 

Gouldsboro 

Hanover 

rtarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

lluntiugdou 

Kyiertown 

Lancaster.. 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Manus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

vlunry  Valley 

^^eshami^y  l''all9 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia , 

Phila.  Navy  Yard 

PhiBuixville 

Port  Clinton 

Juakt^rtown 

Heading 

Scranton 

Seliusgrove 

Shaw  uiont 

Shlppensburg 

rftate  CloUoge 

Btroudsburg 

I'owauda 

W'^Usboro 

\VestOhe»tt'r......._^-- 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamsiicirt 

Willlamstown 

York    

Brookville 

Butler 

«  Chambersville 

a  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

i5  Coudersport 

o   Derry  

S  Donora  

O   Ebcnshurg 

Franklin 

ireensburg 

Greenville 

drove  City 

Irvrin 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . , 

Lyc'iDDus ■ 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittsburgh 

Rid?  way 

fijharoti 

Bonier-et 

Springs 

nniontown 

Unity  Reservoir 

V'.indyrgrift 

Warren 

Waynesbnrg 


r,nkr  Drainage. 


Erie. 


For  the  Statf-H. 


Letiigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northamptou 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna — 

Monroe 

.Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelpliia 

Philadelphia 

Chester 

ScliuylkiU 

Bucks 

Berks 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lyconniig 

Daupliin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmorelauii. . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk..  

Westmoreland.   . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Favette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland.   . 

WarreTi 

Greene 


Erie. 


254 
615 

H50 
700 
060 
364 
500 
467 
580 
120 
380 
560 
050 
380 
970 
190 
653 
840 
875 
600 
33; 
900 
20(1 
660 
694 
2.65 
000 
469 
500 
.580 

50 
620 
720 
045 

fiO 
679 
398 

26 

20 
10" 
407 
496 
273 
746 
455 

51 
660 
217 
600 
754 
419 
455 
544 
521 
275 
411(1 
173 
077 
047 
020 
150 
430 
,666 
172 
762 
(X)0 
957 
150 
950 
256 
100 
184 
020 
420 
080 
691 
808 
800 
248 
350 
940 
190 
680 
100 
240 
825 
ISO 
OS.I 


670 


27 

39.9 

-2.5 

70 

18 

22 

25t 

34 

1.38 

-1.38 

0.80 

T. 

3 

21 

8 

1 

nw. 

52 

37.2' 

-3.3 

67' 

10 

18' 

25 

38' 

0.95 

-1.47 

0.73 

6.1 

4 

17 

10 

3 

e. 

19 

42.8 

-1.5 

68 

18 

25 

15 

36 

1.08 

-2.29 

0.71 

0.8 

5 

13 

10 

7 

IV 

42.6 

0.0 

67 

16t 

26 

4+ 

36 

1.64 

-0.84 

0.64 

T. 

4 

17 

4 

9 

n. 

7 

42.2 

65 

10 

25 

28 

37 

1  51 

0.76 

5.0 

5 

16 

2 

12 

uw. 

03 
IS* 

43.5 

-1.0 

68 

18 

26 

26 

35 

0.69 

-2.18 

0.,50 

T. 

3 

18 

2 

10 

w. 

39.1 

67 

18 

18 

4t 

46 

0.59 

0.52 

0.6 

4 

23 

3 

4 

vo 

43.1 

+  1.6 

72 

18 

22 

25 

45 

0.75 

-i.57 

0.62 

T. 

4 

17 

5 

8 

nw. 

42 

43.8 

+  1.5 

71 

18 

25 

26 

34 

1.85 

-0.40 

1.10 

T. 

6 

15 

9 

6 

ne. 

38 

37.3 

-3.7 

65 

10 

15 

24 

41 

1.33 

-1.64 

0.64 

7.6 

5 

8 

8 

14 

w. 

62 

39.9 

-2.9 

67 

18 

22 

15 

37 

0.65 

-2.29 

0.60 

T. 

2 

20 

4 

6 

nw. 

27 

40.2 

-1.4 

66 

18 

22 

15 

37 

0.43 

-2.00 

0.38 

T. 

4 

21 

0 

9 

w  . 

54 

36.8 

-2.5 

71 

10 

15 

4t 

41 

1.03 

-1.81 

0.55 

2.0 

i 

17 

0 

13 

w. 

42 

42.4 

-0.9 

68 

18 

25 

15t 

40 

0.61 

-1.65 

0.56 

T. 

4 

17 

6 

7 

n. 

46 

36.7 

-0.6 

61 

18 

20 

14 

29 

1.39 

-1.74 

0.76 

2.3 

4 

9 

3 

18 

w 

33 

42.4" 

-1.4 

71* 

18 

24" 

15 

44* 

1.54 

-1.33 

1.42 

1.5 

4 

14 

12 

4 

ne. 

66 

43.6 

+  1.2 

70 

18 

26 

15 

34 

0.80 

-1  60 

0.65 

0 

ft 

19 

3 

8 

ue. 

35 

38.6 

-1.3 

66 

18 

16 

15 

44 

0.96 

-2.22 

0.69 

'1'. 

6 

21 

4 

5 

w. 

24 

28.2 

-7.2 

60 

161 

14 

15 

35 

0.49 

-2.73 

0.45 

0.8 

3 

21 

1 

8 

nw. 

35 

43.9 

-1.1 

70 

18 

27 

4t 

33 

0.78 

-1.48 

0.56 

T. 

6 

19 

2 

9 

s. 

70 

42.8 

0.0 

69 

18 

25 

24 

42 

0.53 

-1  73 

0.46 

T. 

6 

13 

9 

8 

sw. 

21 

36.3 

-2  9 

62 

10 

13 

24t 

42 

1.66 

-0.97 

0,84 

2  8 

4 

17 

8 

6 

w. 

24 

42.6 

-2.5 

65 

16 

29 

15 

35 

0.85 

-1.34 

0  55 

T. 

6 

19 

4 

7 

nw. 

52 

39.2 

-2.6 

69 

10 

U 

25 

46 

1  21 

-1  (tt 

1.08 

6.0 

4 

16 

7 

8 

nw. 

10 

36.1 

-2.1 

65 

10 

17 

24 

32 

1.01 

-1  12 

0.83 

10.0 

7 

8 

7 

15 

52 

41.0 

-2.1 

70 

18 

18 

26 

47 

0.58 

-1.80 

0.42 

T. 

5 

22 

4 

4 

nw. 

42 

36.0 

-3.1 

67 

10 

14 

28 

44 

0.55 

-1.72 

0.30 

1.2 

4 

16 

8 

6 

65 

40.8 

-1.8 

69 

18 

22 

24 

42 

0.54 

-1.97 

0.41 

T. 

5 

22 

2 

6 

w. 

1 

42.8 

67 

18 

20 

4 

37 

0.48 

0.48 

T. 

1 

17 

1 

12 

■3. 

49 

39.4 

-2.6 

62 

16t 

19 

24 

.35 

0.84 

-1.27 

0.53 

2.0 

5 

8 

15 

/ 

sw. 

13 

45  4 

-2.3 

72 

17 

30 

3t 

33 

0,69 

-2.11 

0  59 

T. 

1 

22 

0 

8 

e. 

31 

34.7 

-0.6 

61 

16 

12 

14 

36 

0.50 

-2.15 

0  48 

3.0 

3 

3 

16 

11 

nw. 

33 

35.9 

-0.3 

70 

18 

16 

141 

40 

2.00 

-1.21 

1.40 

T. 

3 

20 

3 

7 

nw. 

27 

37. 3« 

-2.0 

,58' 

16 

16 

15 

31- 

0.72 

-2  05 

0.,57 

T. 

3 

17 

10 

3 

nw. 

50 

39.2 

-3.4 

69 

18 

20 

16 

46 

1.42 

-1.61 

1.36 

0.2 

1 

21 

4 

5 

sw. 

1 

39.4 

68 

18 

17 

24 

43 

0.83 

0.75 

T 

3 

16 

6 

8 

w. 

21 

39.6 

-2.5 

67 

16 

19 

24 

43 

0.28 

-2.31 

0.28 

T. 

1 

4 

16 

11 

nw. 

68 

44.9 

-0.8 

70 

18 

33 

20 

31 

1.26 

-1.44 

1.03 

0.4 

3 

13 

10 

7 

nw 

23 

44.4 

-1.6 

69 

18 

32 

4 

32 

0  97 

-1,86 

0.72 

T. 

2 

17 

8 

8 

sw. 

29 

41.9 

-1.6 

72 

18 

20 

15 

46 

1.14 

-1.85 

0.67 

1.0 

6 

18 

8 

4 

nw. 

1 

40.6 

-1.2 

67 

18 

18 

24 

43 

0.71 

-2.10 

0.61 

T 

3 

25 

0 

5 

n. 

54 

39.6 

-1.9 

66 

18 

22 

16 

41 

0  87 

-2  27 

0.60 

T 

3 

18 

5 

7 

nw. 

69 

43.8 

+  1.3 

68 

18 

28 

26 

32 

0.59 

-2.14 

0.59 

0 

1 

15 

9 

0 

n',v. 

45 

38.4 

-2.1 

62 

161 

22 

24 

34 

0.46 

-2.31 

0.43 

n  6 

3 

12 

11 

7 

nw. 

49 

40.7 

-1.1 

68 

18 

19 

24 

41 

0.76 

-1  71 

0,41 

2.0 

7 

14 

10 

6 

w. 

43 

42.0 

-3.1 

65 

16 

25 

15 

37 

0.80 

-2.03 

0.63 

0.1 

6 

9 

14 

7 

nw. 

6 

42.1 

68 

18 

24 

26 

36 

0.91 

0.88 

T. 

2 

13 

7 

10 

w. 

56 

38.8 

-i.2 

66 

10 

19 

24 

38 

1.02 

-1.29 

0.86 

7.6 

4 

18 

13 

4 

w. 

?5 

3.20 
0.46 

+0.01 
-1.68 

1.80 
0.26 

•••,■,,•• 

4 
4 

22 
12 

4 
9 

4 
9 

w. 

ne. 

45 

37.0 

-2.8 

67 

16t 

16 

15 

45 

69 

34.6 

-3.0 

61 

16t 

11 

4 

37 

1  09 

-1.13 

0.33 

2.0 

9 

24 

1 

5 

n. 

90 

42.6 

-0.5 

71 

18 

25 

15 

37 

0  79 

-2.29 

0..53 

1.0 

6 

■23 

0 

7 

nw. 

1 

38.5 

64 

16 

19 

15 

39 

0.59 

-1.63 

0.43 

T. 

4 

53 

38.2 

-3.0 

64 

16 

20 

15 

42 

0.97 

-1.40 

0.58 

T. 

5 

19 

6 

5 

w. 

24 

41.4 

-0.8 

68 

19 

23 

41 

38 

0.92 

-1.91 

0.49 

1.5 

6 

17 

9 

4 

nw 

51 

40.8 

-2.3 

68 

18 

21 

24t 

38 

0  55 

-1.68 

0  40 

0 

6 

18 

7 

6 

w. 

49 

34.6 

-3.0 

70 

10 

13 

261 

45 

1  17 

-1.72 

0.31 

2.5 

10 

8 

3 

19 

26 

38.7 

+0  4 

72 

in 

17 

29 

45 

0  96 

-1.84 

0.32 

2.5 

5 

14 

11 

5 

w. 

38 

39.1 

-2.0 

73 

10 

16 

26 

43 

0.74 

-2.03 

0.42 

3.5 

7 

12 

4 

14 

T, 

7 

41  6 

73 

lot 

24 

26 

40 

0.43 

0.10 

T 

6 

12 

4 

14 

s. 

34 

41.9 

-0.5 

72 

10 

18 

26 

30 

0  49 

-2.01 

0  10 

■1' 

9 

13 

1 

16 

8. 

26 

36.1 

-2.5 

68 

10 

14 

26 

40 

0  74 

-3.07 

0.54 

T 

2 

15 

8 

7 

w. 

12 

34.7 

-1.8 

67 

10 

U 

26 

43 

1.82 

-1.17 

0  97 

13.0 

8 

19 

4 

T 

nw. 

42 

40.8 

-1.3 

76 

10 

16 

26 

43 

1.11 

-1.62 

0.49 

1.5 

8 

10 

6 

14 

nw. 

13 

43  2 

-1.9 

76 

10 

27 

27 

36 

0  57 

-1.77 

0.18 

T 

6 

9 

7 

14 

w. 

22 

.36.6 

-2.1 

68 

10 

18 

9 

37 

1.18 

-1.70 

0.78 

8.0 

6 

15 

7 

8 

w. 

6ft 

36.8 

-2.7 

69 

10 

15 

261 

,36 

0  71 

-2.22 

0  33 

T. 

6 

4 

3 

23 

■a. 

30 

40.4 

-2  5 

71 

10 

21 

26 

38 

0  78 

-1.62 

0  25 

1.7 

7 

11 

7 

12 

sw. 

43 

38.9 

-1.0 

68 

10 

15 

26 

34 

0  82 

-2.11 

0.22 

0.2 

8 

17 

3 

10 

32 

38.0 

-2.5 

69 

10 

18 

21 

40 

0  36 

-2.67 

0  13 

T. 

5 

13 

5 

12 

se. 

42 

40.7 

-1.4 

75 

10 

17 

25 

42 

0  70 

-1..59 

0.22 

1  0 

8 

14 

8 

8 

w 

57 

42.4 

+0.3 

74 

10 

22 

25 

44 

1.16 

-1.72 

0.66 

2.3 

8 

13 

6 

II 

w. 

7 

35,8 

66 

10 

17 

4 

36 

1  56 

0.51 

12  5 

9 

14 

5 

11 

w 

47 

40.8 

-1.7 

73 

10 

19 

26 

36 

1.03 

-1.64 

0.22 

3.0 

10 

6 

10 

14 

w. 

45 

36  3 

-2.7 

68 

10 

15 

251 

36 

0  67 

-2.87 

0.18 

0.5 

10 

9 

6 

16 

sw 

■}. 

40.0 

70 

10 

22 

12 

39 

0  60 

. 

0.15 

1  5 

7 

8 

7 

15 

nw. 

59 

40.4 

+0.1 

72 

10 

16 

26 

39 

0.82 

-1.53 

0.20 

1.0 

10 

9 

8 

13 

nw 

19 

41.0 

-3.1 

75 

10 

23 

261 

41 

0.80 

-1.37 

0.22 

T. 

7 

7 

8 

15 

sw. 

97 

40.4 

-2.8 

73 

10 

24 

26 

36 

0.53 

-1.76 

0  14 

T 

8 

10 

8 

12 

w. 

32 

35  0 

-3.2 

69 

11 

12 

27 

44 

1.32 

-1.38 

0.56 

2.3 

7 

8 

8 

14 

s. 

?fi 

40.2 

-1.1 

69 

10 

22 

27 

40 

0.83 

-1.40 

0.29 

7 

9 

12 

9 

9. 

72 

.36.2 

-2.5 

71 

10 

13 

26 

45 

0.82 

-2.36 

0.53 

5,8 

7 

5 

8 

17 

SW. 

•?? 

36  3 

-2.4 

70 

10 

13 

26 

43 

0.85 

-1.97 

0..50 

7.2 

10 

6 

9 

15 

s». 

51 

42.6 

-1.2 

76 

10 

20 

27 

43 

0.96 

-1.97 

0.38 

2  0 

9 

14 

8 

8 

sw. 

30 
26 
50 

37.7 

73 

10 

16 

2fi 

45 

0.99 

-1.66 

0.32 

T. 

9 

0 

5 

26 

nw. 

'37^6 

-i.7 

69 

10 

14 

26 

39 

1.85 

-2  01 

0.27 

2.6 

12 

11 

6 

18 

w. 

« 

41.4 

74 

10 

19 

27 

39 

0.48 

0.15 

T. 

4 

10 

9 

11 

sw. 

67 

40.0 

-1.4 

68 

10 

26 

20 

27 

2.16 

-1.14 

1.02 

T. 

9 

4 

8 

18 

g. 

62 

39.7 

-1.6 

76 

10 

11 

41 

47 

0.97 

-1.87 

1.80 

1.6 

6 

15 

6 

9 

w. 

John  A.  Fnck. 
Hobert  O.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Penn  State  Expt.  Station. 
Cliarles  C.  Lee. 
Leiiigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
\\  illiam  H.  Spear 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\Vm.  A.  Korer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  .J.  Ktath 
Andrew  B  Evauslia 
Prui.  N.  W.  Swayue. 
Dr  Henry  Slev. art 
Miss  .Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell 
H.  W.Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling, 
lyebauon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F   Chamberlain. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 

PniladelphiaSub.  Water  Co. 
J.  Earl   Snealfer 
New  Jersey  Zinc  CO. 
\'.6.  Wcathci  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Watei Co 
E.  E.  Rarick. 
.)ohn  E.  Beuner. 
U.S.  Weathei  Bureau, 
r.  S.  Weather  Bureau 
Dr.  George  E.  Fisher. 
W.  S.  (Tuiles. 
State  Teachers  (;ollege 
(•    A.  Kern. 
State  Teachers  College 
Mrs  .M.  Ordelia  Park.'-. 
ieorgc  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Ralph  K.  Keller. 
susgiiflianua  Collieries  i;u. 
York  Water  Co. 
Franks.  Fa wcett. 
William  k: .  Faust. 
John  E.  Lewis. 
(Carnegie-Illinois  .Steel  Corp 
J.  L.  Melvin. 
.Ass'd  Cas  i  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
Tell  K.  Winenian. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 
D.H.  Jon^s 
Arthur  M .  Fuller. 
Westnior'lrtiid  Water  t;o 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Iliirm  >u 
W.  F.  G<Hagher. 
Robert  Trois . 
U.  S.  Forest  Service. 
Westmc-nland  Water  Co. 
Paul  F.  '^•ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerher 

D.  L.  Grove. 
.Vllen  E.  Y'oder. 
Wni.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
' years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Reference  letters.  «,  ''.  »,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch.  r»in  or  melti^d  snow 
T'^.■f-Oflco  addrossoR  arp  «s  follows:  of  T.^-innns   Oroonahnror    o'  VToahaminT'  Falls.  Gakford :  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont.  Manavnnb:  of  Dahoga.  Kane.  RFD: 
of  Springs.  Grantsvllle,  Md. ;  of  Altoona.RFD,  (Kittannlng  Point);  of  Midland.  Georgetown.  W.  B  0.  Philadelphia-l-n-40.1050. 
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Daily  Precipitation  for  November,   1989 


ItmiiiHRe  Itusiii 

iMy  at  month 

i 

Htstlons 

1 

■i 

S 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

& 

AUantie  Drainaof 

Lehigh 

.80 

.02 
.73 
.47 
.71 
.48 
.95 
.97 
.50 
.82 
.70 
.36 
.52 
.10 
.63 
.62 
.05 
.64 
.63 
.64 

.60 
.38 
.62 
.20 
.79 
.68 
.60 
.46 
.55 

.56 
.08 
.09 

'.'46 

T. 

'1. 

T. 

1.88 

Allontowu* 

.09 

.... 

.05 

'."62 
.02 
.07 
l'. 
.02 

T. 

'  !23 

0.96 

Altoona 

Ansoula- 

W.Br.  Susq 

.27 

.... 

r. 

".6i 

.06 

't.' 

'.'63 
'.'65 

'.'64 

't.' 

.02 
T. 
.02 
T. 

.09 
.02 

't.' 

T. 

.'ii 

0.97 
1.08 

Arendts\ille- 

Btikor's  Summit... 

B.iUlKaKleJ 

Bedford- 

Lower  Susq 

.64 

.02 
.06 

.... 

■r. 

.06 

1.64 
1.09 

Middle  Susq 

Juniata 

".SS 
T. 

".19 

.... 

.05 
.26 

'!i4 
T. 

'.'35 

".2h 
.'47 

.22 

'.'ii 

.18 

.13 

.09 

T. 

.32 

.09 

1.20 

T. 

'1'. 

.30 

1.61 

Bellefoute 

Berwindalet 

W.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lehigh   

•••• 

".".'.". 

i'. 

i'. 

.10 
'".bb 

.65 

'i" 

.08 

••■• 

.... 

'f.' 

'.'6? 

.02 

0.87 
0.98 

0.69 

Bethlehem 

.02 

0.69 

Blooinsl)urir 

Lower  Sut,q 

,08 
.38 
.04 

'.'6i 

.67 

.u 

'.03 
.04 
.55 
.05 

!74 

.... 

.... 

0.28 

Bloserville 

BulIiUo  Mills- 

1.48 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna  ... 

Potomac 

W.  Br.  Susq..  .. 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

X.  Br   Susu 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

.... 

T. 

T. 

.09 

'.'63 

.06 

.'65 
T. 

!6i 

i'.' 
'!62 

T. 

.13 

"■£." 

,03 

0.76 

Carlisle  

Carter  Ciimpt 

.01 
.01 

.05 

.10 

.... 

0  66 

0.66 

CVuter  Hall 

Chamber^bu^g2.... 

T. 

'i'.' 
'1' 

".bk 

■V. 

.01 
.01 

.04 

.03 

.  .  .  . 

.06 

T. 

1.85 
1.33 

0.66 

Coatesville 

Colebrook..  

Conshohocken 

T. 

0.43 

.02 

.05 

.11 

0  96 

1,02 

uoylestown 

Driftwoodt   

Du  Bois 

East  waterford-... 

T. 

'"'• 

T. 

0.97 

■•   ■ 

".19 

.03 

.02 

'."6h 

.06 

.11 

.01 
.07 

.10 
T. 

.06 
.02 

03 

1.18 

■J 

.... 

0.96 
1  55 

.20 
.10 
.02 

T. 

.10 

.16 

1.03 

EuKlish  Center!... 

.04 

§ 

Lower  Susti 

.02 

.... 

.56 
T. 
.01 
.60 
1.30 
.65 
.45 
.69 
.45 

.64 

.55 
.39 

'I. 

.61 

.60 

.02 

.12 

.03 

T. 

.32 

.03 

.'84 
.69 
.13 

.... 

.02 
T. 

03 

0.61 

Frederic ksville 2. .. 

Freeland- 

Galeton     

T. 

0.61 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.75 

■.'ue 

.03 
.15 

T.' 

T. 



T. 

1.39 

.... 

.15 

.... 

.03 

.06 

.05 

■ 

!66 

0.9) 

George  School 

Gettysburg  

Girardville- 

Gordon  

Gouldsboro- 

Graterford .   . 

Hanover  

1.54 

'".62 

"r." 

.03 
.01 
.02 
.02 

T. 

0.80 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T.' 

.03 

T. 

.03 

'!6i 

'  !06 

0.54 
0.96 

T. 

T. 

.02 
T. 

!6i 

.... 

■r. 

.07 

T. 

T 

T 

T. 

0.49 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.78 
.05 

1.81 

'.'06 

".oh 

.03 
T. 

't.' 

.01 
.09 

!68 
.10 

T. 

T. 
T 

'!6i 

T. 

.11 

.01 

T. 

0.78 

HarrisburgW 

0  53 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

luiiiata 

Lo\ver  Susy 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.73 
.70 
.55 
.03 
.04 
.30 
.1)1 
.7) 
.05 
.78 
.10 

T. 

.01 

1.66 

HoU  sterville.2.... 

Holtwood^ 

Huntingdon 

Huntsdalet 

Hvndman^ 

Kyle^towm^**l 

1.49 

.12 

1.08 
.75 
.34 
.73 

.03 

.01 
T. 

0.85 

.01 

T. 

1.21 

.13 

'.'26 
T. 

.43 
.08 
..57 
.10 
.41 

.05 

'."64 

0.97 

.03 

.02 

T. 

.02 

T. 

T. 

.01 

'!i6 

'.'64 

T. 
T. 

T. 
T. 

.06 

T. 

.12 

.... 

1  05 

T. 

.10 

.07 

T. 

1.01 

. . . . 

1.24 

.42 

'[36 
* 

T. 
T. 
T. 

.01 

0  58 

".bb 

1.35 

Lawrenceville 

N.Br.  Susq 

Lowor  Su-^Q 

T. 
T. 

0.55 

.11 

T. 

.01 

0.54 

Lehighton2 

Middle  Susq 

.48 
.80 
59 

0.48 

W.  Br.Suc-u 

Juniata      .       ... 

.06 
sq 

.ni 

.22 

09 

T. 

.15 
T. 

T. 

0.84 

Mapleton  Depot^  . . 

.03 

T. 
T. 

1.64 

Lower  Del 

T. 

T. 

0.59 

Martinsburg2 

32 

.... 

.... 

1.23 

.17 

1.72 

Lehisrh   

17 

.68 

33 

.15 

.30 
.04 

'!ii 

.05 
■iO 

T. 

T. 

0.65 

McConnei^sburg- . 

Potom  ac 

.65 
.31 
.53 
.37 
.25 

.3n 
.76 
.57 
.10 
1  36 

1  63 

Millersburgt 

Millvillet  

Lower  Susq 

.04 

.01 

■■ 

0  43 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

.... 

.... 

... 

.03 

' 

0  56 

!04 

T. 
.04 

T. 

.04 

.02 

T. 

T. 

0.50 

Morris  Run     

N.  Br.  Susq 

Upper  Del    

.10 
1.40 

.08 

.04 

0  64 

Mount  Pocono 

2  00 

.17 
.■59 

03 

0  96 

Muncy  Valley 

Myerstown2 

Neshaminy  Falls^. 

W.Br.  Susq 

Scliuylkiil 

IjOwer  Del 

.06 
.80 

T. 

.09 

T. 

.... 

.... 

T. 
.13 

T. 

0.72 

1  49 

■ 

T. 
T. 

■r. 

.... 

.06 

T. 

I  42 

.05 
.06 

.75 
.42 
.20 
.41 

.74 
.28 
* 

t  03 

.05 

'.m 

.03 

T. 

0.63 

New  Park   

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

0  44 

.06 
T. 

.06 

1  54 

T. 

T. 

0.62 

OrwigsburgSi . 

PalmertonS 

T. 

.01 

0  75 

Lehigh 

■ 

■   ■ 

T. 

T. 

■■ 

0  28 

Paupack^ 

Upper  Del 

Lower  Del 

.75 

.82 

.05 

I  62 

Philadelphiati 

T. 
T. 

'."6i 

T. 

T. 

T. 
T. 
T. 

't.' 

't.' 
r. 

.08 
T. 

.04 

.15 
.25 
.17 
.10 

1  26 

Phila.  Navy  Yard3 

Lower  Del 

.72 
.90 
.50 
.80 

'!52 
.60 
.15 
.60 
.59 
.38 
.41 
.43 
.41 

0  «7 

Phila.-P'nt  Breeze. 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.'io 

T. 

.:" 

'-37 
.09 

.63 
.15 

'.'is 

T. 
T. 

.01 

'.'62 

.03 

.... 

.... 

T. 

.02 
.01 

T. 
T. 

T. 

1.11 

Phoenixville 

.26 

1.14 

PineOrove^ 

0  84 

Pleasant  Mt2 

Upper  Del. ...   . . 

Schuylkill 

Schuvlkill 

".lb 

.... 

T. 

.05 

0.46 

Port  Clinton 

0.71 

Potts  town  2 

T. 

T. 

.... 

.... 

.01 
T. 

.... 

T. 
T. 
T. 

.''.'. 

T. 

T. 

0  61 

PottsvilleS 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

.80 
.12 

1.58 

Quakertown 

T. 
T. 
.22 

•r. 

T. 

0.87 

Readingt' 

T. 

T 

T. 
.11 

.... 

T. 

0  59 

Renovo* 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq . 

.23 

T.' 

.06 

.08 

.... 

1  26 

Retreat  

0  41 

Scrantont' 

T. 

.07 

.01 

T. 

■;62 

T. 

.02 

'.'io 

'.'64 

.... 

T. 

']'. 

T. 

0.46 

Selinsgrove 

.... 





0.76 

Continued  on  page  64. 


64 


CLiMATOLOGlCAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,   1939 


Daily  Precioitation  for  November,  1939 -Continued  from  rage  63 


L)rainage  Basin 


Day  of  month 


20 


21 


25 


27 


29 


30 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

SellersvilleJ 

Shade  Uapt 

Shaumont 

dmppeushurg 

State  College 

dtroudsburg^ 

duubury"'' 

ausquehauua^ 

i'owauaa 

Weiliert 

VVelUUoro^ .. ... 

Werners ville^.  [nrj 

VVe.'il  Chester 

VVestgrove^ 

Wilkes-Barre5'*... 

WUkei-barre-H 

Wiiliamsport 

WiUiamstowu 

I'orli 

i'ork  H.aveu2 

iiiousville..(near). 

I'reutou.  N.  J't 

(Jliiu  Drainage 

Acmetouia^.. 

tieaver  i"  alls'' 

Blairsville''' 

Bradiord... 

Brookville^ 

Buckstowut 

Buliei^ 

CaambersviUe 

Claiitou** 

Clarion^ 

Cla.voville..^ 

Conlluence^     ..     • 

Counellsville''' 

Coraopolis'' 

Corry   

Coudersport 

Uerry 

Uouora^ 

Dunlot 

dUeusburg    

KranicUn^ 

Ureeuaboro^ 


jreensburg 

ireeuville 

•irove  City 

Irwin 

lohn^town....  ■   • 
Kane  Forest  btallll. 

iregiir^....- 

Lake  Lynn-' 

Linesville^ 

Loc-k   N'o.  t2 

Lock  No.  52 

bVi  ippnn..    

Marienvillet 

.VieKeesport^ 

.Meadville^ 

vlercert  

Mercer>52 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 

Natrona^ 

N'ew  Castle 

.^ewelH . 

Parkers  Landing* 


Pennline2 

Pitt-;biirgli*tl  . 
Punxsutawuey  2. 

RMtgNvay2 

Roehestert 

S:iltsbUIg2.    ... 

Seward^ 

Sliaroii2     ... 

Sharp?  ville* 

Sraethport^ 

■Joini'vipt 

Springs   

Titusvillet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir 
VandersrriftS,.   . 

Warren^ ,  . 

Wavneshurg 

Weitford2 

West  Ve\rtoTi2. .  . 


Lake  Draimxpe 

Brlet' 

Raymondl 


Lower  Del 

.53 
.82 
.55 
.88 
.86 
* 
.05 

0.53 

Middle  Susa 

.05 
.08 
T 

i!80 

.32 
.33 
.04 

.05 

0.92 

Schuylkill 

.05 

iV 
'1'. 

T. 

.01 

.07 

.04 

0.80 

Lower  Susq 

.03 

.03 
.05 

T 
T. 

T. 
T. 

T. 

0.91 

W.  Br.  susq 

Upper  IJel 

T. 
1.10 
.94 
.76 
.10 

T. 
30 

T. 

.08 

T. 

T. 

1.02 
3. 20 

Lower  Susq 

.04 

i'.' 

.08 

T. 

T. 

.24 

.10 

.02 

1.45 

N.  Br.  Susq 

.06 
T. 

.05 

T 
T. 

1.19 

N.  Br.Su.sq  

.06 

T. 

.26 

35 

0.46 

Lower  rfusQ 

0.59 

N.  Br.  .Susq 

.33 

.94 
.03 
.91 
.10 
.63 
.58 
.21 
.05 
.76 
.90 

.04 

.27 
.01 
.53 
.08 
.43 
.03 
.10 
.49 
.40 
.12 
.12 
1.48 

.06 

'!i7 
.45 
.18 
.90 

14 

.90 
.04 
.41 
.05 
.98 
.26 
.02 
.03 
,25 
.50 

08 

';34 

'1'. 

.21 

;64 

T. 

".'20 

.01 
.01 

.03 

.09 

.08 

l.i'9 

Schuylkill 

1.S6 

Lower  Uel 

.01 

T. 

.18 

o.Ty 

Lower  Del 

T  ' 

.03 

.... 

1.43 

N.  Br.  Susq 

T. 
T. 

T. 
t. 

.01 
.02 

.01 

T 

.02 

T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.10 

.02 

0.09 

N.  Br.  Susq 

1.64 

W.  Br.  Susq 

0.97 

.02 
.03 
.03 

0.92 

Lower  Susq 

.02 

0  65 

1.15 

Schuylkill 

1.52 

T 
T 

■r 

'(■ 

■!62 

.03 

'.'02 

.05 
T.' 

T. 

.06 
.10 
.11 
.20 
.13 

iio 

.08 

.'i2 

.10 
07 
T. 
.06 

T. 

'.'ii 

T. 

iio 

.03 

T 

T. 
T. 
.0 

T. 

.05 

T 

.02 

T. 

.06 

.06 
.16 
.02 

T. 

1.59 

Allegheny 

.02 
.02 

tV 

"m 

.24 

T. 

.14 

.04 

'!67 

•  ■  j- 

.07 
12 
.04 
.44 
.22 
.04 
.25 
.08 
T. 
.25 
.08 
.06 
.05 
.16 

i\ 

.07 

m 

.15 
.28 
.09 

.07 
.18 
.13 
.07 
.09 
.42 

tV 

T. 

.02 

.02 

f.' 

.'67 

.20 
.17 
.26 

n.55 
0.73 

1.04 

Allegheny 

1.50 

!6i 

T. 
.03 

T. 

.20 

.32 

.04 

.10 

.01 

.10 

T. 

T 

.06 

.05 

1.17 

';25 

'!65 

.'63 
.14 
T. 
T. 

1.28 

(JtllO       

0.96 

Allegheny 

.Monongahela... 

Allegheny 

Ohio  

.02 

m 
.02 

.50 
,14 
.02 

T. 

.05 

"m 

.42 
.16 

.08 

!62 

.02 

E 

't.' 

'!66 

't.' 

.07 
T. 
.17 
T. 

'.'62 

.05 
.04 
.04 
.02 
.20 
.11 
.09 

0.74 

0.43 

0.83 

T. 

0.49 

Vougliiogheny  .. 
Monongahela.... 
Ohio       

f.' 

.13 
.04 
.01 

.24 

.27 

T. 
T. 

1.34 

T. 

0  78 

0  40 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

T 
.05 

.20 
.12 

0.74 

.05 

r. 

.05 

.97 
.49 
.17 
.48 
.78 

.02 

' .  i3 

'.'62 
.07 
.08 

.04 

.10 
.10 

.'62 
.17 
.20 
.04 

.08 
2-2 
.08 
.06 
.11 
.16 

1.82 

.13 

.19 
.18 
13 

.09 

T. 

04 

1.11 

.Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Vlleghenv    

.03 
.06 

!6i 

.05 

.06 
.09 

.07 

.02 

0.57 

1.03 

. . . . 

.01 
.07 
.02 

.25 

.09 

T. 

.22 

.15 

T. 

.21 

1.18 

.06 
.05 

.06 

.05 
.21 

M 
.05 
.04 
.06 

0.71 

Monongahela — 
Voughiogheny    . 

.16 

ioi 

T. 
.03 

';62 

.16 

.27 

'!i7 

.66 
.51 
.31 

.16 

T 

.02 
T. 
T. 

.01 
T. 
T. 

.03 

T.' 

.07 
.01 
11 

T. 

T. 

.17 

T. 
14 

1.06 

T. 

.07 
.03 

!6i 

.02 
T. 

"b\ 

■V. 

.'23 

T 

0.78 
0.82 

Beaver 

Monongahela — 

Conemaugh 

Allegheny 

Voughiogheny... 
Monongahela — 

T. 

T.' 

!09 
T. 

•••• 

.07 
.02 

T. 

0.36 

o.-.o 

!o2 

T. 

■;69 

'.'is 

23 

1.16 
1..56 

T. 

.08 

.02 

T. 

T. 

1.05 

'07 
.01 

.03 
.01 
.02 
.02 

.12 

.09 

.10 

.oi 

.09 
.20 

.02 

.20 

.02 

.04 

T. 

.09 

T. 

.07 

.27 
.11 
.15 
.11 
.06 
.09 
.18 

'  !.3i 

.12 
.13 
T 
.12 
.20 
15 
.06 

■28 
T. 
.12 
.14 

.09 

[io 

T. 
T. 

!6i 

i66 
T." 

!04 

iV 

!26 

ii'O 
'!69 

".iyi 

.17 
.08 
.08 
.06 

"m 

.15 

'/ii 

T.' 

.03 

';i6 
!6i 
't'  ' 

.02 

.09 

'.'is 
'.'oe 

■;65 

T. 
T. 
.06 

'.'69 
'I'. 

"(ii 
T. 

't.' 

T. 

.14 
.02 
T. 
.04 

T. 

• 

06 

M 

T. 

T. 

T. 

.15 

.03 

T 

T. 

■:6^ 

.01 
.22 

!io 

.13 
.07 
.08 
15 
T. 
.13 
.01 
.08 
.18 
T. 

.15 
.13 

't" 

.22 
.02 

T 
.20 
.19 
.11 
04 
07 
T. 

'.'62 

1.04 

.Monongahela... . 

Allegheny 

C.memaagh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 
.\neghenv 

.17 
.03 
.21 
.39 

.18 

T. 

'.'ofi 

.07 

.05 

T. 

T. 

T. 

'l3 
.35 
.22 

Vu 

.08 
.12 
.03 

T.' 
T. 

.03 

.'22 
T. 
.09 
T. 

0.86 

.'03 

.09 
02 
T 
T. 

.02 

li 

T.' 

0.62 

1.03 

1.04 
0.68 

0.67 

0.58 

Ohio  

'.m 

.14 

.(ii 

.04 

'.'64 

.02 
T. 

.Ifi 

.19 

.09 
.04 
.15 
10 
.21 
.08 
.10 
.03 

T. 

.04 
.08 

0.87 

0.60 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
.Allegheny 

Beaver 

Ohio 

AUeglieny 

Allegheny 

Ohio 

08 
T. 
.06 
.12 
.03 
.06 

.13 

'.'08 
.12 

0.82 

.02 

.04 

T.' 

Ifi 
01 

.08 

01 
.02 

.0.5 

.15 
■I'V 

T. 

[22 

t'.' 

T. 
't". 

.'65 

T. 

0.64 

T.' 

0.56 

T. 

.02 

0.82 
0.80 

.06 

T.' 
.20 
.34 

.'ii 

T. 

.07 
.08 
T. 

^20 
T. 

.14 

T.' 
.13 

.'08 
'.'io 

^ 

T. 

T. 

.04 

T.' 
.18 

0.30 
1  14 

T. 

0  53 

0.99 
1.32 

.09 
.17 

'."02 
.05 

.02 

0.69 

Coiieniinigh 

.09 

.06 

.02 

.19 

0.72 

K.'iiv-r 

T. 
.02 
.13 
05 
.01 

T. 

19 
T. 
.03 

.70 

.07 
06 
.02 

A2 
.53 

.50 

.02 

.36 
T 

.23 

.04 

tV 

.02 

.28 
.19 
.05 
.08 

.02 
.17 
.49 
.03 
.03 
.11 
.23 
.04 
.04 

.23 

■."20 
.20 

'!i8 
.25 
.05 
.07 

.i)i 
.20 

'/29 

•■■ 

•••■ 

".'Vi. 

"m 

.04 

.04 

.29 
.24 

'.'is 

.10 
.08 
.  04 
.26 
.20 

03 

6.88 

.03 

"ia 

.03 

0.76 

Allegheny 

Voughiogheny  .  . 
Yonehir>gheny 

'.'oi 

2.19 
0.82 
0.85 
0.91 

Allegheny 

Monongahela 

Voughiogheny  . 

Conemaugh 

All'^gheny 

Monongahela.. . . 
Beaver 

.16 
.04 
.'03 

ios 

.11 

.91 
.03 

^38 
.32 

.08 
T.' 

'.'04 
.10 

••• 

't.' 

■;67 

.09 

'.'67 

1.28 

.03 
.10 

.02 

0.96 
0.99 

.02 
T. 

'.'06 

T. 

18 
T 

.10 

.14 

.04 
.30 

.02 
.14 

.09 
.05 

.20 

'.V 
.10 

.07 
.13 

.25 

'!i.5 
T. 

[so 

.26 
.15 

.22 
.11 

.02 

.27 

.... 

■."08 
.01 

.... 

T. 
.16 

.01 

.... 

1.S5 
0.48 

03 

.01 

T. 
.08 

1.01 

T. 

.09 

T. 

1.00 

T. 
.03 

.03 

.03 

.04 

.20 

0.81 

Voughiogheny  . . 

Lake  Krie 

Genesee 

2.16 

.12 

1.88 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation        1  First-order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitat'on  measured 

in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       4    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  Precipitation  for  period  7-30  p  m.  to  7:30  p.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  In  next  measurement.       T.  (trace) 

when  prer-initation  is  less  than  .01  inch.      §  Incoraplet**  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe.  NewTille: 
of  .\cmetonia.  Barking;  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Qreensburg:  of  QirardviUe.  Shenandoah:  of  Lock  No.  8.  Schenley.  5  Airway  Station.    !  River 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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Dally  TeiupBitttureii  for  November,    luau 


Stations 


AlKxiim <  Maximum... 

I  Miiilmimi..  . 
HeiUord )  .Miixlimuu... 

I  Miiitiiuim.. . 
Hetliloliem '  MrtxliMum... 

I  Mlnlmuiii.    . 
Hlwmsbiirg '  Mnxiimini... 

'  Mlniiiuiin..  . 
BrookvUleJ  *  Maxlimim... 

'  Minimum. 
Butler \  Mivxiinum... 

I  Minimum.. 
Carlisle  '  Maximum... 

'  Minimum. 
Chambersburg '  Maximum.. 

'  Mininuim.. 
CharobersvlUo >  Maximum.. 

'  Minim\nn.. 
CiaysvlUe J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Clearlield J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
CoatesviUe '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Corry )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Ck)udersi)ort  *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Donora* '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kbensburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Emporium *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Ephrata *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Erie* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Frankllnt i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
B^eeland i  Maximum.. 

( Minimum.. 
Georye  School ■    J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Gordon \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greensburg ^Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville )  Maximum.. 

<  Minimum.. 
Grove  City )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon i  Maximum.. 

I  Minimum. . 
Johnstown )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane  Forest  Station . .  *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertown* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven ;  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* )  Maximum.. 

■  Minimum.. 
Meadville ■■)  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Montrose J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley *  Maximum.. 

'  Minimum .. 
New  Bloomfleld I  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castle )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* f  Maximum,. 

1  Minimum. . 
Philadelphia* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville f  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Pittsburgh* )  Maximum., 

)  Minimum.. 


2       8       4       8 


M 


93 


23 


21  ,  '^  ,  M,  I  27 


28 


29  I  *i     :;l  ,  Mvaii 


47 

45 

2" 

32 

50 

41) 

.in 

40 

51 

55 

:H7 

46 

ftfi 

50 

.S,") 

43 

5,! 

46 

24 

25 

6,') 

54 

■2« 

39 

S7 

S6 

iM 

38 

bi 

66 

84 

42 

5.S 

48 

2H 

39 

5(1 

48 

.iA 

39 

51 

45 

2H 

36 

63 

66 

32 

39 

52 

48 

26 

31 

4H 

43 

.S2 

31 

51 

50 

35 

37 

45 

44 

29 

36 

51 

48 

30 

35 

56 

55 

34 

41 

51 

47 

37 

38 

,52 

45 

29 

29 

49 

47 

31 

35 

56 

60 

33 

45 

57 

57 

,30 

42 

53 

52 

31 

38 

53 

47 

30 

39 

52 

50 

28 

3b 

52 

44 

29 

32 

56 

54 

36 

40 

51 

61 

33 

36 

57 

56 

40 

41 

52 

50 

28 

38 

53 

50 

36 

40 

47 

43 

28 

35 

44 

43 

28 

32 

57 

58 

33 

39 

53 

48 

35 

38 

55 

55 

32 

35 

54 

52 

34 

41 

52 

62 

3-1 

42 

61 

53 

4i: 

37 

,5C 

41 

21 

30 

50 

49 

29 

39 

4S 

42 

34 

34 

.52 

45 

32 

29 

51 

53 

32 

33 

55 

62 

26 

40 

5i 

49 

2i 

39 

.55 

55 

38 

39 

56 

57 

35 

43 

5i 

58 

,S2 

41 

51 

46 

33 

35 

45 

63 

44 

32 

24 

29 

61 

68 

48 

84 

40 

31 

68 

49 

47 

4t 

30 

34 

58 

50 

42 

41 

23 

30 

49 

60 

38 

'26 

18 

18 

69 

42 

45 

24 

20 

20 

57 

56 

50 

38 

81 

34 

66 

,55 

48 

39 

31 

35 

69 

52 

47 

32 

20 

2S 

58 

52 

47 

32 

29 

29 

64 

47 

46 

32 

21 

31 

66 

48 

46 

89 

27 

29 

46 

49 

45 

25 

2:< 

26 

61 

46 

39 

30 

23 

2(S 

49 

56 

48 

34 

31 

32 

65 

45 

46 

28 

24 

28 

69 

49 

40 

35 

24 

32 

56 

.53 

46 

41 

30 

32 

43 

47 

40 

33 

33 

36 

43 

45 

40 

34 

24 

24 

49 

45 

40 

34 

23 

22 

60 

52 

50 

35 

26 

29 

60 

55 

50 

30 

31 

33 

55 

49 

45 

38 

24 

27 

66 

50 

47 

34 

27 

29 

64 

48 

47 

30 

22 

31 

65 

48 

45 

28 

25 

29 

55 

65 

47 

37 

.30 

35 

54 

46 

39 

38 

24 

24 

53 

54 

46 

39 

32 

35 

62 

55 

48 

37 

18 

35 

66 

54 

46 

33 

27 

33 

63 

46 

35 

30 

2a 

27 

41 

47 

37 

26 

24 

31 

57 

54 

48 

38 

2a 

28 

56 

45 

40 

33 

22 

29 

51 

6t 

45 

32 

3C 

30 

62 

55 

52 

39 

3C 

38 

5S 

52 

50 

39 

24 

36 

54 

52 

45 

32 

36 

33 

43 

4f 

39 

24 

26 

26 

67 

50 

46 

28 

22 

33 

51 

4( 

36 

29 

26 

25 

.50 

48 

45 

30 

21 

24 

.50 

4t 

48 

20 

2( 

30 

5f 

54 

46 

37 

25 

31 

7C 

5( 

50 

31 

2- 

27 

54 

6( 

42 

31 

25 

31 

57 

.5( 

47 

42 

36 

37 

60 

5:- 

49 

40 

2: 

28 

4<l 

5! 

46 

32 

29 

30 

»4 

42 
63 
50 
67 
47 
59 
29 
66 
35 
68 
45 
70 
61 
61 
39 
68 
40 
69 
39 
61 
42 
64 
30 
68 
30 
67 
43 
63 
39 
59 
28 
66 
42 
56 
43 
62 
33 
63 
39 
64 
41 
68 
51 
58 
46 
56 
38 
60 
31 
60 
28 
67 
42 
57 
39 
62 
■39 
65 
39 
65 
43 
56 
35 
67 
39 
65 
33 
66 
32 
64 
31 
65 
60 
61 
36 
72 
40 
60 
30 
60 
3' 
55 
37 
56 
39 
57 
31 
65 
47 
65 
32 
59 
34 
64 
49 
63 
40 
63 
42 


46 

29 
45 
88 

60 
83 
48 
25 
42 
29 
42 
26 
50 
36 
52 
34 
37 
82 
41 
38 
41 
32 
42 
29 
39 
21 
44 
28 
44 
39 
34 
26 
46 
24 
47 
30 
40 
35 
38 
31 
42 
27 
49 
30 
48 
34 
45 
23 
40 
36 
42 
31 
42 
28 
47 
31 
43 
20 
45 
34 
48 
23 
45 
34 
41 
29 
44 
24 
42   48 


42 

84 

60 

88 

47 

60 

47 

19 

18 

24 

24 

81 

29 

83 

43 

4(1 

47 

43 

61 

67 

47 

28 

28 

28 

27 

26 

■m; 

82 

48 

42 

63 

48 

68 

56 

66 

28 

31 

26 

35 

37 

36 

»9 

47 

50 

45 

62 

64 

62 

61 

18 

20 

18 

2ft 

29 

23 

27 

42 

3ft 

47 

37 

46 

46 

39 

18 

16 

13 

18 

18 

14 

16 

42 

40 

40 

»H 

46 

62 

49 

27 

20 

23 

20 

31 

17 

25 

46 

40 

51 

67 

60 

02 

63 

24 

22 

28 

27 

26 

30 

31 

46 

35 

52 

61 

66 

61 

48 

26 

25 

28 

27 

34 

82 

36 

42 

41 

47 

48 

44 

50 

46 

19 

19 

16 

19 

80 

19 

'28 

48 

39 

46 

47 

.50 

64 

44 

35 

2n 

18 

21 

28 

24 

35 

41 

39 

46 

43 

45 

49 

46 

. . . . 

15 

18 

16 

21 

32 

24 

21 

40 

36 

46 

51 

51 

52 

61 

26 

29 

25 

30 

30 

29 

32 

42 

39 

47 

89 

45 

17 

50 

2: 

21 

14 

18 

81 

19 

22 

45 

36 

44 

38 

50 

49 

47 

13 

21 

11 

16 

30 

19 

21 

45 

42 

49 

48 

52 

53 

46 

34 

31 

28 

27 

29 

28 

34 

35 

31 

44 

37 

42 

45 

45 

28 

21 

26 

23 

29 

27 

29 

44 

37 

47 

45 

62 

50 

43 

15 

20 

15 

15 

32 

22 

21 

45 

38 

49 

63 

65 

57 

51 

27 

29 

25 

32 

36 

32 

44 

42 

39 

40 

41 

44 

48 

48 

30 

28 

27 

37 

36 

36 

39 

41 

37 

43 

38 

47 

45 

44 

29 

21 

15 

15 

21 

21 

21 

43 

33 

44 

34 

47 

68 

62 

23 

24 

21 

27 

28 

38 

38 

45 

.^9 

51 

57 

67 

65 

53 

27 

32 

26 

28 

33 

28 

34 

45 

39 

50 

66 

68 

63 

53 

27 

27 

30 

31 

33 

36 

35 

43 

38 

46 

49 

52 

53 

52 

17 

26 

17 

28 

35 

30 

25 

44 

38 

45 

38 

48 

52 

47 

27 

25 

21 

24 

28 

28 

31 

46 

44 

44 

43 

48 

48 

45 

33 

24 

15 

20 

29 

20 

•25 

40 

36 

48 

41 

45 

47 

46 

27 

22 

20 

26 

29 

24 

28 

46 

38 

49 

49 

56 

63 

63 

25 

31 

31 

36 

36 

.34 

34 

43 

38 

48 

41 

46 

.52 

51 

13 

21 

13 

23 

32 

30 

'25 

46 

37 

46 

50 

55 

54 

50 

31 

33 

.32 

35 

33 

37 

37 

43 

.55 

51 

44 

61 

58 

50 

16 

11 

19 

19 

26 

21 

24 

49 

40 

51 

39 

51 

58 

58 

27 

22 

24 

25 

34 

28 

•29 

39 

32 

45 

.39 

47 

42 

44 

22 

23 

39 

24 

32 

21 

27 

40 

32 

46 

36 

41 

.50 

46 

17 

24 

24 

24 

30 

25 

•27 

48 

48 

49 

53 

66 

56 

62 

19 

23 

18 

21 

26 

24 

28 

45 

35 

50 

61 

52 

57 

51 

16 

21 

20 

16 

14 

20 

22 

43 

38 

49 

52 

55 

58 

52 

22 

29 

28 

31 

35 

30 

32 

47 

41 

.52 

46 

50 

60 

60 

21 

24 

24 

28 

36 

31 

30 

44 

43 

47 

49 

ffi 

51 

48 

19 

24 

21 

22 

27 

25 

27 

43 

47 

.55 

66 

55 

53 

54 

34 

33 

37 

35 

37 

40 

37 

44 

38 

45 

33 

50 

46 

45 

25 

15 

15 

29 

19 

20 

33 

44 

40 

44 

41 

48 

47 

4ft 

35 

27 

25 

23 

26 

23 

28 

43 

33 

42 

33 

45 

.50 

51 

20 

19 

19 

25 

28 

29 

33 

40 

32 

46 

45 

47 

52 

50 

18 

21 

19 

26 

22 

27 

26 

'i7 

"19 

"i7 

"28 

23 

28 

"•2'7 

44 

36 

48 

48 

53 

61 

54 

i: 

20 

21 

21 

26 

24 

26 

47 

42 

46 

46 

48 

51 

46 

32 

■a 

16 

20 

28 

20 

25 

45 

3S 

61 

49 

54 

64 

55 

is 

31 

20 

38 

31 

29 

30 

4a 

38 

49 

54 

65 

55 

51 

34 

34 

34 

36 

.39 

S9 

43 

44 

4a 

a 

54 

5) 

bS 

ftS 

22 

32 

23 

24 

24 

27 

30 

41 

37 

45 

42 

5C 

62 

4ft 

30 

27 

24 

26 

25 

28 

85 

.... 

48.1' 

28.2' 

60.4 

84.1 

62.2 

84.8 

49.9 

•28.3 

46.2 

•28.1 

49.6 

27.8 

64.1 

3'2.1 

68.6 

34.2 

49.6 

28.6 

60.8 

33.0 

47.3 

27.3 

49.0 

30.8 

46.9 

20.3 

46.1 

•23.3 

61.4 

34.9 

43.8 

29.4 

47.8 

■25.9 

51.8 

32.9 

46.3 

34.8 

46.2 

•27,6 

44.8 

•28.6 

63.6" 

31. 3' 

63.6 

33.8 

49.0 

■28.1 

49.0 

31.9 

48.8 

■29.0 

48.0 

■28.0 

61.7 

33,8 

47.3 

25,3 

49.9 

35.2 

51.6 

■26.8 

61.8 

•32.9 

44.0 

27.5 

44.3 

•27.9 

53.7 

•28.3 

47.9 

24.1 

61.0 

30.6 

63.0 

32,6 

49.6 

29.2 

64.0 

36.8 

46.2 

•26.4 

48.9 

31.2 

43.7 

25.7 

46.7 

25.1 

49.3' 

•25.3 

60.5 

28.4 

51.3 

29.4 

49.7 

29.6 

52.0 

37.8 

63.2 

30.6 

48.2 

32.5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


November,  1939 


Daily  Temperatures  for  November,  1939— (continued) 


Stations 


Port  Clinton }  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown J  Maximum,, 

I  Minimum,. 
ReadiuK* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ridxwayt i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Scranton*,, j  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Selins^roTe t  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset S  Maximum,, 

(  MinimuD]., 
Springs /  Maximum.. 

t  Minimum.. 
State  College )  Maximum  „ 

(  Minimum,. 
StroudsburgJ f  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Towanda S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Uniontown \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* t  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren i  Maximum., 

'  Minimum,. 
Way nesburg S  Maximum  „ 

(  Minimum,. 
Wellsboro S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

I  Minimum... 
Wilkes-Barre |  Maximum... 

I  Minimum.. , 
WilUamsport )  Maximum,,. 

I  Minimum,.. 
Willi amstown )  Maximum. . 

'  Minimum.,. 
York 1  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


19     20  I  ?1 


23 


2o 


27     28 


29 


30 


Mean 


SO. 8 
30.4 
4y.2 
29.8 
61.7 
35.8 
48.2 
27.4 
46.3 
23.7 
46.3 
W).H 
51  0 
3U  4 
45.9 
26  4 
44  8 
27.8 
47  6 
29  9 


48.0 
25  9 
52.2 


47.6 
27.6 

30.9 
44.5 
24.8 
52.0 
33.2 
48.2 
28.8 
47  4 
29.0 
52.1 
:10  6 
61.6 
30.1 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  ",  *•,  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

3 

o 

• 

h 
si 

s 
$ 

S 

s 

S 
1 

a 

n 

<    > 

a 

go 

a 
o 

5 

a 

a 

s 

a 

Erie 

30.23 
30.22 
3(1.19 
30.25 
30.21 
30.21 

30.64 
:J0,56 
30  54 
30  58 
30  56 
30.56 

3 
4 
4 
3 
4 
4 

29.75 
29.77 
29.70 
29.81 
29.84 
•29.83 

7 

1 
1 

1 

5 
U 

8.4 
8.1 
13.7 
10.7 
11  5 
6.8 

26 
28 
35 
43 
38 
30 

s. 

sw. 

lie. 

sw. 

nw. 

nw. 

10 
10 
5 
10 
6 
9 

77 
70 
66 
78 
57 
72 

69 
45 
48 
52 
40 

75 
57 
52 
62 
45 
64 

3? 

llarrisburg 

Philadelphia.... 
Pittsburgh 

64 
65 
49 

57 

Scran  ton 

55 

RIVER  CONDITIONS 


•For any  flre-minute  period. 


t  Corrvw,t(?d  to  true  velocltiee . 


KiVfTS 


£ 

w 

m 

s 

^ 

a 

a; 

S 

« 

? 

a> 

d 

a 

S 

tE 

C 

3 

Q 

Port  Jer vis.  N.Y. 

Easton 

Lehighton  

WilkfS-l?arre.  ... 

Williamsport 

Harrisburc 

Oreenshoro 

\Vo>it  Newton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Monongahelft.. 
Youghinelicny . 
Mononpahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 
2.6 

2.7 
3.0 
1.2 
3.6 

10.7 
0.4 

11.2 


4.8 

5.0 

3.7 

4.6 

2.5 

4.1 

11.1 

1.1 

12.0 

16.8' 

16.0* 


2.4 

27 

1.2 

28 

2.1 

28 

2.0 

SO 

0.4 

29 

3.2 

30 

10.4 

30 

0.0 

19 

10.8 

19 

16. 5» 

3 

9.2* 

20 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
W 
20 
80 
26 
SO 


Pool  stage. 


'dli 


V  P 
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a.   S.  BLISS. 
PHILADELPHIA.  PA. 


Vol.  XLIV. 


D&CEMBBR,     1939. 


No.    12. 


GENERAL  SUMMARY. 

Like  Noveiubor,  tlu'  iiioiUli  was  ivgain  dpiicicnt  in  precipita- 
tion, the  December  average  being  about  73  percent  of  normal, 
and  the  combiiuHl  November-December  precipitation  totaling 
but  3.21  inches,  which  is  slightly  more  than  half  the  mninal 
for  those  two  months.  The  greatest  deficiency  occurred  in  the 
extreme  soutlieastern  counties  and  also  in  the  greater  portion  of 
Central  Pennsj'lvania,  while  amounts  slightly  above  the  average 
for  December  were  recorded  iii  the  northwestern  portion  of  the 
State.  Snowfall  was  also  subnormal  with  the  heaviest  falls 
occurring  in  Somerset  County.  Several  stations  in  the  north- 
eastern section  reported  less  than  two  inches  for  the  entire 
month.  Precipitation  was  quite  evenly  distributed  during  the 
month,  but  the  snowfall  occurred  mostly  during  the  last  week, 
and  the  ground  was  well  covered  in  western  sections  at  the  close 
of  the  month,  although  there  was  little  snow-cover  elsewhere. 
The  continuation  of  subnormal  precipitation  during  December 
served  to  prolong  a  drought  condition  that  was  becoming  serious 
in  November,  particularly  in  central  and  eastern  Pennsylvania, 
and  winter  grains  in  those  sections  were  beginning  to  suffer. 
Temperatures  during  the  montn  averaged  well  above  the  Decem- 
ber normal,  with  no  unusual  extremes  reported.  The  first  third 
of  the  month  averaged  about  normal,  with  abnormally  mild 
conditions  prevailing  from  the  lOth  to  the  20th,  and  maxima 
in  the  sixties  were  recorded  at  many  places  on  the  lOth  and 
again  on  the  19th.  A  reaction  to  colder  set  in  during  the  last 
week,  however,  and  the  month  closed  moderately  cold,  with 
greatest  deficiencies  in  western  sections.  Sub-zero  temperatures 
were  recorded  at  a  few  places  on  the  28th  and  31st,  mostly  in 
northeastern  counties,  but  there  were  none  prior  to  the  28th. 
The  month  as  a  wliole  was  favorable  for  outdoor  work  until  the 
last  week,  and  highways  were  in  good  condition  generally  until 
Christmas  Day,  after  which  they  were  icy  and  dangerous  in 
many  sections  of  the  State.  No  unusually  destructive  storms 
occurred  during  the  month. 

F.  H.  A. 


TEMPERATURE . 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  94  stations,  was  £3.9°,  which  is  2.6°  above  the  52- 
year  normal  for  December.  The  highest  monthly  mean  was 
39.6°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  27.3°  at  Montrose. 


The  highest  during  the  month  was  08°  at  Unity  Kencrvoir 
on  the  18th  and  at  Derry  on  the  19th,  and  the  lowest  waf-  — 8" 
at  (jouldsboroon  the  28th.  The  greatest  daily  range  in  temper- 
ature was  47°  at  Unity  Reservoir  on  the  9th. 


PREOIPITATIOI-! 


The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  175  stations, 
was  2.24  inches,  which  is  0.84  inch  less  than  the  52-year  nor- 
mal for  Decen)ber.  The  greatest  monthly  amount  was  4  47 
inches  at  Kane  Forest  Station,  and  least  was  0.93  inch  at 
Philadelphia-Pt.  Breeze.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
24  consecutive  hours  was  1.64  inches  atGraterford  onthe2(»th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  6.0  inches,  which  is 
1 .9  inches  less  than  the  52-year  average.  The  greatest  total 
snowfall  for  the  month  was  18.2  inches  at  Someiset.  The 
greatest  24-hour  snowfall  was  11.5  inches  at  Lycippus  on  the 
27th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  DECEMBER 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Sd 

c 

« 

»H 

tt 

is 

Ol 

a;  o 

S 

K 

3 

> 

s.a 

u 

£l 

1»8»..., 
18S9... 
1890..., 
1S91.... 
1892... 
189:J..., 
1894.... 
1895  ... 
1896.... 
1897 . . . , 
1898.... 
1899.... 
1900.... 

1901 . . . . 
1902.... 
1903 . . . . 
1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907.... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 

1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920 . . . . 
1921.... 
1922.... 
1923.... 
1924..  . 
1925.... 
1926.... 

1927.... 

1928.... 

l'>29.... 

1930.... 

1931.... 

1932.... 

1983... 

1934 . . . . 

1935.... 

1936.... 

1937.... 

1938.... 

1939.... 

Period  . 


32.5 
39.6 

62 
73 

-10 
0 

3.14 
2.77 

5.2 
0.9 

9 

12 

8 
11 

8 
9 

27.2 

59 

-11 

3.97 

29.4 

12 

7 

8 

38.4 

68 

-3 

4.09 

0.3 

10 

12 

8 

27.8 

70 

-13 

1.69 

5.7 

9 

9 

32.2 
32.4 

70 
66 

-7 
-28 

3.06 
3.95 

9.4 
11.9 

12 

10 

6 
10 

11 
9 

34.2 

70 

-10 

3.22 

2.3 

7 

10 

9 

30.6 

67 

-13 

1.20 

6.4 

6 

10 

9 

33.0 

73 

-6 

3.95 

9.6 

12 

6 

8 

29.8 

68 

-11 

2.98 

8.7 

10 

10 

8 

31.5 

73 

-11 

3.04 

4  4 

10 

10 

11 

31.2 

65 

-2 

2.08 

3.9 

7 

8 

9 

29.1 

77 

-18 

5.91 

7.6 

11 

7 

9 

2H.4 

68 

-12 

5.54 

17.3 

14 

7 

25.4 

60 

-14 

2.66 

13.2 

9 

8 

9 

25,8 

71 

-19 

2.48 

14.4 

11 

7 

7 

3:3.6 

65 

-5 

3.57 

2.2 

8 

10 

7 

30.8 

67 

-14 

3.97 

7.6 

14 

5 

5 

33.2 

68 

-8 

4.30 

9.8 

12 

7 

8 

32.0 

74 

-2 

2.86 

9.4 

10 

9 

8 

27.0 

71 

-10 

3.39 

12.7 

8 

9 

8 

24.4 

68 

-14 

2.65 

16.0 

12 

8 

6 

36.3 

70 

5 

3.27 

5.4 

13 

7 

5 

34.4 

74 

-8 

3.27 

8.1 

9 

9 

7 

34.2 

66 

-7 

2.63 

7.2 

8 

9 

7 

27.3 

69 

-28 

4.63 

13  0 

14 

8 

5 

29.4 

70 

—  7 

4.06 

13.7 

12 

6 

8 

29.7 

73 

-12 

3.07 

10.5 

12 

11 

9 

21.5 

52 

-28 

1.78 

15.0 

8 

10 

8 

36.6 

72 

-1 

3.38 

3.0 

11 

9 

7 

25.3 

66 

-23 

2.61 

9.4 

11 

9 

8 

33.4 

68 

—7 

3.28 

3.8 

10 

7 

9 

31.6 

66 

-11 

2.59 

7.2 

10 

8 

8 

31  5 

69 

-9 

2.75 

7.1 

10 

10 

8 

39.6 

71 

1 

4.99 

2.4 

14 

9 

7 

39.8 

69 

-23 

2.13 

3.6 

11 

7 

7 

30.7 

62 

-15 

1.72 

3.8 

10 

8 

7 

27.3 

62 

-20 

2.58 

10.0 

12 

8 

7 

32.7 

73 

-6 

4.41 

4.5 

13 

9 

6 

24.4 

68 

-2 

1.16 

0.9 

6 

13 

7 

32.2 

70 

-9 

2.77 

10.0 

12 

7 

6 

30.0 

59 

-15 

2.29 

6.8 

10 

6 

7 

38.1 

70 

-1 

2.85 

1.1 

11 

10 

6 

33.3 

72 

-14 

2.19 

7.4 

12 

10 

6 

31.7 

74 

-22 

2.88 

8.7 

12 

9 

7 

.30.7 

73 

-10 

2.55 

3.0 

10 

9 

8 

26.3 

60 

-19 

2.62 

13.5 

16 

5 

7 

34.5 

74 

-11 

4.19 

6.3 

!1 

11 

6 

29.7 

66 

-14 

2.45 

6.7 

10 

10 

5 

32.2 

64 

-5 

2.56 

4.7 

11 

8 

7 

33.9 

68 

-8 

2.24 

6.0 

11 

7 

6 

31.3 

77 

-28 

3.08 

7.9 

10 

8 

8 

15 
11 
16 
11 
15 
14 
12 
12 
12 
17 
13 
11 
14 

15 
17 
14 
17 
14 
21 
16 
14 
14 
17 
19 
15 
15 

18 
17 
11 
13 
15 
14 
15 
15 
13 
15 
17 
16 
16 

16 
11 
18 
18 
15 
15 
15 
14 
19 
14 
16 
16 
18 

15 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1939 


Climatolog'ical  X>aLa  for  December.    1989 


stations 


Temperature 

in  degrees  Fahr . 

o 

a 

s 

0  — 

Qi 

'^   , 

c 

o^ 

^B 

=  0 

4_ 

.„ 

eg 

u 

a 

ca  a; 

ID 

a 

5' 

c.^ 

W 

t-t 

s 

^ 

c 

- 

Precipitation,  in  inches 


S 


teT3 


No.  of  days 


?  S 


Observers 


A-Uentown 

^;  Altoona 

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

S  Bedford 

j^   Bethlehem     

^  Bloomsburg 

■«  Carlisle 

§  Ghambersburg 

53  Olearfield 

'^  Coatesville 

Golebrook 

Emporium 

Ephrata  

Freeland 

Jeorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

aarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huutiugdou 

ICyiertowu 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown — 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley  ■•   

Ni'shaniiuy  h"»,\\?> 

New  Bloomfield 

Palmerton. 

Philad.'lpliia.----, 

Phila.  Navy  Yard 

PhcBuixville 

Port  Clinton 

ijuakertown 

Heading 

Scranton 

Selinsgrove 

■jhavvino'At 

Shippensburg 

State   College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

West  Chester...  _.  ..-■•■ 
Wilkes-Barre(  Airport ) 

Willi  ■-ni^P'''"'' 

Williamstown 

Vork ■ 

Brookville 

Butler 

«  ChambersviUe  — 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Oorry 

Ci  Couder';port 

o  Derry 

S  Donora 

O  Sbensburg 

Franklin 

Sreeosburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •• 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. . 

Lycipovi^ 

Meadvilie 

Midland 

New  ra=;tle 

Newe  il 

Pittsburgh 

Ri'lf;ivay 

Qh.^roii 

Somerset 

Springs 

['Riontowu 

Unity  Reservoir 

Vitndergrift 

Ws  rren • . 

Waynesbnrg 

f,nl-f  Brainngf . 
Erie 


For  the  StateH. 


LetiigJi 

Blair 

Montgomery.... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. . 

Columbia 

Cumberland. . . . 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne.  , 

Lancaster 

Huntingdon. . . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna. . . 

Monroe. 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . 
Philadelphia... 

Oiester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Suydor 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Center 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  . . . 

Erie 

Potter 

Westmoreland 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

Elk..   

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette  — .   .. 

Allegheny 

Elk . 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland. 

Warren 1.  T^n 

Greene 1.  OS.-i 


Erie. 


254 

1.615 
350 
700 

1,060 
364 
300 
467 
580 

1,  1'20 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,  875 
600 
33/ 
900 
200 
650 

1,  694 
255 

1,000 

46B 

600 

.58' 1 

50 

1.620 

1,  720 

1.  045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1,217 
500 
754 

1,419 
455 
544 
5'21 

1.  275 

too 

1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1, 150 
1.430 
1,665 
1,172 

762 
2,000 

957 
1,150 

950 
1,256 
1,100 
1,184 
2, 020 
1 .  420 
1.080 

691 

80R 

800 
1,248 
1,350 

940 
2, 190 
2,680 
1,100 
1,240 

825 


670 


27 

33.1 

+  1.0 

60 

10 

52 

32.8'' 

+2.8 

61'' 

7 

19 

35.8 

+  1.5 

66 

10 

1/ 

35.3 

+2.3 

61 

10 

7 

35.4 

62 

t 

o3 

35.8 

+2.2 

60 

10 

13 

33.6 

56 

7 

70 

35  8 

+4.0 

60 

101 

42 

36.7 

+  3.5 

62 

18 

38 

32.0 

+  2.2 

54 

7t 

52 

33.9 

+  1.0 

63 

10 

27 

34.2 

+2.7 

69 

10 

54 

34  0 

+  4.7 

57 

7 

42 

35.8 

+  3.1 

60 

10 

46 

28.7 

+  1.4 

48 

10 

33 

36.1 

+2.6 

62 

10 

66 

36.8 

+  4.2 

65 

10 

35 

32.1 

H2.6 

53 

9 

24 

35 

37.2 

+2.5 

64 

10 

70 

35.8 

+  3.1 

62 

10 

21 

30.0 

+  1.4 

50 

7t 

24 

36.6 

+  2.0 

65 

10 

52 

34.4 

+  1.7 

65 

7 

10 

30.7 

+  1.7 

5? 

7 

52 

34.8 

+  1.7 

64 

10 

42 

31.0 

+  2.3 

68 

7 

5b 

34.0 

+  1.8 

60 

10 

1 

36.7 

63 

7 

49 

35.2 

+3.9 

58 

7+ 

13 

39.6 

+0.8 

64 

9 

31 

27.3 

+0.8 

45 

2T 

33 

28.4 

+2.6 

50 

It 

2V 

29.3" 

+1.1 

52'' 

19 

.50 

33.4 

+  1.2 

63 

10 

1 

33.8 

58 

8t 

21 

33.4 

+  1.8 

55 

10 

68 

38.1 

+  1.8 

63 

10 

23 

38.4 

+2.6 

63 

10 

29 

36.1 

f2.5 

65 

10 

1 

35.1 

+3.1 

56 

10 

64 

34.2 

+2.8 

61 

10 

69 

36.6 

+  4.4 

62 

10 

45 

31.6 

+0.9 

53 

7 

49 

34.8 

+  3  1 

59 

11 

43 

37.2 

+  1.9 

64 

10 

6 

36.2 

60 

8+ 

55 

33.8 

+3.9 

59 

7 

25 

.34,2 

+3.6 

51 

3+ 

45 

31.6 

+  2.6 

54 

7 

69 

.30.4 

+2.5 

55 

7 

90 

,35.6 

+  2.3 

66 

10 

1 

32.0 

54 

7 

53 

33.4 

+2.6 

.56 

71 

24 

32.8 

+1.4 

,57 

17 

51 

35.3 

+  2.0 

62 

10 

49 

,30.7 

+2.6 

60" 

19 

26 

35.2 

+3.8 

65 

19 

38 

34.0 

+2.9 

65 

19 

7 

36  2 

64 

19t 

34 

36.6 

+  3.8 

65 

19 

26 

30.8 

+2.3 

57 

19 

1-2 

29.6 

+  2.7 

56 

7 

42 

36.4 

+4.2 

68 

19 

13 

.37.'^ 

+  1.0 

67 

19 

22 

30.3 

+1.4 

54 

71 

65 

32.4 

+2.9 

61 

19 

30 

35.0 

+2.1 

66 

19 

43 

M'i 

+3.8 

59 

19 

32 

32.2 

+  1.1 

60 

19 

42 

35.6 

+3.1 

65 

19 

57 

36.4 

+3.8 

66 

19 

7 

•29.1 

55 

19 

47 

35  V 

+3.0 

66' 

19 

45 

31  ■-! 

+2.1 

59 

19 

2 

35  9 

63 

19 

59 

,35.8 

+4.9 

61 

19 

19 

36.4 

+  1.3 

66 

19 

97 

34.5 

+0.3 

63 

19 

32 

31.2 

+  3.2 

61 

20 

26 

.34  5 

+3.5 

60 

19 

72 

31.4 

+2.5 

62 

19 

22 

30.6 

+  1.0 

60 

19 

51 

37  'i 

+2.3 

66 

19 

30 

33.7 

68 

18 

?5 

35  0 

+  1.6 

60 

18 

50 

32.2 

+  3.6 

58 

19 

8 

36.0 

66 

19 

67 

35.3 

+  3.4 

60 

19 

52 

33.9 

+2.6 

68 

181 

14 
15 
14 
17 
-4 

-2 

5 

11 

14 

17 

18 

9 

13 

12 

15 

5 

13 

16 

11 

11 

15 

0 

1 

13 

4 

11 

9 

6 

8 

10 

11 

12 

15 

7 

1 

13 

12 

7 

12 

13 

8 

7 

12 
13 
2 
10 
9 
14 
10 
10 


12 

-8 


31 

24 

11 

31 

24 

27 

15t 

28 

271 

24 

31 

31 

24 

31 

27 

31 

28 

12t 

28 

28 

31 

28 

31 

12 

24 

31 

28 

28 

27 

121 

261 

28 

28 

31 

31 

28 

271 

27 

27 

31 

27 

271 

27 

28 

30 

27 

27 

24 

24t 

28 

28 

27 

15 

12 

271 

28 

:^4i 

251 

12t 

31 

31 

26+ 

28 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

151 

31 

24 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

241 

31 

15 

15 

31 

23 

31 

24 

23 


2.51 

2.18 

1.65 

2.03 

2.58 

2.58 

2.15 

2,01 

2.09 

2.15 

2.28 

2.66 

1.73 

2.70 

2.98 

1.61 

2.00 

3.17 

2.81 

2.24 

1.90 

2.07 

2.28 

1.50 

1.39 

2.36 

2.07 

2.79 

1.05 

1.31 

1.60 

2.65 

3.61 

1.91 

1.63 

1.96 

2.87 

1.18 

1.27 

2.35 

3.44 

2.16 

2.70 

2.58 

2.02 

1.45 

2.35 

1.52 

2.65 

1.96 

1.73 

2.09 

2.33 

1.62 

2.22 

2.46 

3.22 

2.00 

2.38 

1.44 

1.89 

2.95 

3.02 

2.17 

1.62 

3.06 

2.43 

2.82 

2.30 

1.03 

2  55 

3.17 

4.47 

3.27 

2.11 

2.04 

1.83 

2.39 

1.66 

2,99 

1.71 

2,63 

3.11 

2.64 

2.36 

1.93 

4.10 

1.70 


2.96 
2.24 


-1.00 

-0.56 
-2.09 
-1.19 


-0.70 


-1.09 
-0.87 
-0.93 
-1.71 
-0.81 
-1.49 
-0.42 
-0.94 
-1.96 
-1.16 
-0.55 
-0.51 
-0.81 
-1.12 
-1.00 
-0.40 
-1.42 
-0.90 
-0.83 
+  0.09 
-0.65 

-i!54 
-1.12 
+0.08 
+0.35 
-1.12 
-1.89 


-0.04 
-2.25 
-2.17 
-1.34 
-0.17 
-1.80 
-0.86 
-0.44 
-0.99 
-2.08 


-1.15 
-0.71 
-0.23 
-0.41 
-1.71 


-1.27 
-0.65 

-0.47 
+0.20 
-1.01 
-0.95 
-2.08 
-1.07 
-0.67 
+  0.45 
-1.13 
-0.70 
+0  08 
-0.75 
-0.23 
-0.60 
-2.07 
-0.34 
-0.60 


-0.28 
-1.07 


-0.87 
-0.18 
-1.20 
-0.78 
-0.67 
-1.45 
-0.12 
-0.79 
-1.26 
-1.05 
+1.02 


+0.13 
-0.84 


0.75 

0.67 

0.60 

0.53 

0.95 

1.00 

0.90 

0.74 

0.65 

0.40 

0.66 

1.00 

0.58 

1.03 

0.73 

0.47 

0.73 

1.10 

1.00 

0.99 

0.78 

0.75 

0.53 

0.61 

0.44 

0.83 

0.90 

0.63 

0.62 

0.71 

0.60 

0.84 

1.50 

0.98 

0.43 

0.97 

1.45 

0  32 

0.33 

0.78 

1.53 

0.78 

0,88 

1.00 

1.00 

0.48 

1.12 

0,55 

1.40 

0.94 

0.80 

0.71 

0.98 

0.48 

0.91 

0.80 

1.12 

0.70 

0.87 

0.31 

0.52 

0.74 

0.85 

0.56 

0.48 

0.59 

0,82 

0.64 

0.35 

0.18 

1.00 

0.46 

0.91 

0.90 

0.48 

0.44 

0.45 

1.00 

0.54 

1.03 

0.48 

0.65 

0.66 

0.56 

0.70 

0.37 

1.02 

0.75 


0.69 
1.64 


1.6 
6.6 

3.0 
6.6 
9.5 
2.0 
4.5 
5.5 
8.4 
2.4 
3.9 
3.8 


5.8 
11.2 
4.5 
7.0 
11.0 
12.5 
5.0 
5.3 
7.2 
6.0 
5.5 
3.5 
8.0 
2.5 
4.2 
4.5 
0  5 
1.8 
8.5 
13.0 
3.0 
3.6 
5.0 
4.0 
2.9 
3.1 
3.9 
4.0 
2.0 
6.5 
8.7 
1.7 
3.5 
6  5 
4.7 
1.0 
1.7 
1.4 
3.8 
5.7 
1.0 
5.6 
7.0 
5.5 
5.5 
6.7 
5.2 
8.5 
8.6 
10.0 
7.3 
7.2 
13,0 
4.0 
9,5 
8.3 
3.3 
5.0 
12.1 
12.7 
13.8 
4.3 
3,7 
3.4 
10.5 
5.2 
6,4 
0.5 
18.2 
16.2 
10,5 
8.1 
1.8 
7.6 
9.5 


7.6 
6.0 


8 

14 

13 

4 

nw. 

14 

12 

8 

11 

e. 

8 

6 

9 

16 

11 

14 

5 

12 

nw. 

8 

11 

3 

17 

nw. 

10 

8 

2 

21 

nw. 

11 

14 

3 

14 

7 

13 

1 

17 

nw. 

7 

11 

6 

14 

nw  , 

18 

4 

3 

24 

w. 

9 

5 

9 

17 

nw. 

8 

9 

5 

17 

w. 

6 

8 

0 

23 

w. 

/ 

9 

6 

16 

n. 

11 

3 

2 

26 

w. 

9 

10 

11 

10 

nw. 

10 

13 

3 

15 

e. 

11 

8 

6 

17 

w. 

14 

4 

10 

17 

nw. 

9 

9 

5 

17 

w. 

9 

4 

8 

19 

s. 

12 

9 

6 

16 

w. 

9 

8 

9 

14 

nw. 

7 

/ 

4 

20 

nw. 

15 

1 

7 

23 

11 

14 

5 

12 

nw. 

7 

7 

1 

23 

9 

14 

4 

13 

w. 

7 

6 

2 

23 

e. 

8 

1 

11 

19 

ne. 

7 

16 

3 

12 

sw . 

15 

3 

9 

19 

n  w  - 

12 

12 

1 

18 

nw. 

8 

12 

10 

9 

n. 

10 

14 

5 

12 

w. 

8 

4 

13 

14 

w. 

7 

1 

3 

27 

sw. 

8 

6 

9 

16 

nw. 

9 

12 

4 

15 

w. 

9 

11 

15 

5 

w. 

8 

13 

4 

14 

n. 

8 

/ 

9 

15 

nw. 

y 

3 

11 

17 

nw. 

12 

3 

10 

18 

nw. 

9 

7 

9 

15 

w. 

10 

6 

6 

19 

nw 

8 

9 

4 

18 

w. 

10 

5 

8 

18 

6 

5 

11 

12 

w. 

13 

7 

12 

12 

uw 

9 

13 

9 

9 

n. 

9 

12 

9 

10 

w. 

13 

9 

11 

4 

16 

w. 

7 

8 

4 

19 

nw 

10 

13 

6 

13 

w. 

19 

3 

2 

26 

11 

/ 

10 

14 

w. 

18 

5 

2 

24 

14 

7 

5 

19 

s. 

16 

7 

2 

22 

s 

9 

11 

4 

16 

17 

8 

4 

19 

nw. 

13 

b 

5 

21 

sw. 

lb 

4 

3 

24 

w. 

17 

8 

7 

16 

12 

2 

3 

26 

18 

2 

8 

21 

S^'- 

19 

8 

6 

17 

14 

5 

6 

20 

nw. 

16 

6 

6 

19 

sw. 

19 

10 

3 

18 

sw. 

20 

5 

0 

26 

15 

1 

9 

21 

w. 

13 

0 

7 

24 

17 

7 

1 

23 

nw. 

16 

1 

8 

22 

nw. 

10 

3 

8 

20 

17 

4 

6 

22 

sw. 

16 

2 

4 

25 

14 

1 

9 

21 

17 

3 

4 

24 

sw. 

18 

b 

7 

19 

16 

9 

5 

17 

sw. 

16 

0 

0 

31 

nw. 

11 

3 

16 

12 

21 

0 

8 

23 

8 

4 

9 

18 

w. 

15 

0 

8 

23 

8. 

11 

7 

6 

18 

w. 

.lohu  A.  Fru-k. 
Robert  U.  Goodfellow. 
H.  L.  Baldt'jstou. 
Penn  State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
W  illiaui  B.  Spear. 
Otto  J.  W.Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
W  111.  A.  Korer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evausna 
Pioi.  N.  W.  Swayne. 
Ur  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thonias  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
H.  W.  Lowv,  C.  v.. 
Prof.  Paul  K.  Voder, 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinsou. 

H.O.  Hacker. 

PliiladelphiaSub.  Water  to. 

J.  Earl   Siieall'er 

New  .lersey  Zinc  Co. 

I  .  S.  Weatlic:  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Beiiner. 

U.  S.  Weather  Bureai  . 

U.S.  Weath.er  Bureau. 

Dr.  George  K.  Fisher. 

W.  .S.  Gtdles. 

State  Teachers  College 

i:   \.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Park^ 

(.eorgf   W.  Hill. 

Harlan  Savior. 

U.S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

>'i'.s(!U''liaiina  Coliii'rit-.>.  Vi, 

York  Warer  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  c.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

I .  L.  Melvin. 

A^s'd  ( ;as  ct  Electric  Co. 

Phihp  R.  Shaw 

T.'d  K.  Winem?.n. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  WaUir  Co. 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  II.  W.  ;'»rinon. 

W.  F.  Gllagher. 
Robert  Tross . 
U.S.  Forest  Service. 
WestiiionOand  Water  Co. 
Paul  F.  "^ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  rhemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  <^o. 
Harry  IT.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Y'oder. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Hlinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  eoonerative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures 

.  ■   -i  ^-      I       4.  t.1 „  „,-*v,  !■;  nr  mnra  rranri  of  rpcord  are  cofflputed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 

of  precipitation  for  stations  with  IS  or  more  years  ui  ib<.uhj  mo -.v.-         ,       .  ,       ,  .  t  i  *  •  w_         i.        .■  t,  j 

rears  the  means  for  period  of  record  are  used.  1  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  t  From  all  available  records. 

Reference  letters  «  "   «   etc    indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  les- than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 

araenshnrsr:  of  v<:,sho.-,Tiinv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  Shftwmont.  ManaviiTilt:  of  Dahoga.  Kane.  RFD: 


Post-Office  addresses  are  as  follow^:  of  T,vninp'i« 


Of  Springs.  Grantsvllle.  Md . :  of  Altoona.RFD.  (Kittanning  Point) :  of  Midland.  Georgetown. 


W.  B.  0.  Phil»delphi«-2-16-40-1050. 


\ 
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CLlMATOHKilCAL   D.M'A:    PKNNSVIA' AN  1 A   SECTION, 


CU 


Dkhv    t'ri'eipltution  for  Deoeiubnr.    1981) 


liraniiiKt'  Itnsin 

lay  of  mouth 

I 

■>tntlon- 

I 

2 

:i 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

2K 

29 

80 

31 

.Uiiiiilic  Prttiiutgf 
Allentown* 

I.Mhiir)i 

.a6 

.21 

.17 

.06 

.16 

T. 

.CS 

.17 

.34 

.17 

.15 

.60 
.27 
.98 
.04 
.06 
.22 
.07 
.61 
.11 
.10 
.40 
.32 

'."i9 
.06 
.63 

'!67 
.12 

.07 
.10 

.'23 
.09 
.09 
.27 
.02 
♦ 

'.'67 
.35 
.70 
.80 
.17 
.07 
.21 
.45 
.16 

.33 
.03 
.01 
.32 
.53 
.36 

'."is 

.09 
.46 
.05 
.75 
.90 
.22 
.65 
.10 
.15 
.08 

.07 
.17 
.33 
.58 
.09 

M 
.04 

".04 

.01 
.14 
T. 

■r. 

'.'34 

'[oe 

".is 
".m 

.28 

".14 
.16 

■  .'32 
.16 
.12 

■[■ii 

.09 
.37 

".■ii 

.06 

.32 
.14 
.14 

T.' 

"."l6 
.46 

.02 
.19 
.26 
.26 
.15 

.86 

'ios 

.'08 
.02 

...." 

.... 

"".24 

.28 
.67 
.22 
.60 
.68 
.43 
.52 
.56 
.60 
.68 

1.00 
.90 

1.05 
37 

.72 

.08 

'.'27 
.29 

.25 

r 

T.' 

"  "n 

T. 
■."64 

".'oe 
■t." 

T. 

."64 

.04 

T. 
"[62 

T. 

".'oi 

.08 
.04 

"!i'j 
.12 

.08 

T 

'."6i 

2.61 

Juniata  

\V.  Itr.  SusQ 

Lower  Del 

Lower  Su.Mi 

Juniata 

Miildle  Su.sti 

Juniata 

W.  Hr.  Susq 

W.  15r.Su.su 

.11 

T." 

.04 
.10 

.'is 

.10 

".'.'.". 

.04 

.06 

'!i2 
.<I 
.83 
.06 
.50 
.03 
.09 

't." 

.34 

.38 
.40 

.03 

'."ii 
'.'os 

.46 
T. 

'.'88 

"'i'"." 
.04 

2.18 

Ansoitia^ 

•1'. 

1.80 
1.65 

't.' 
'!i6 

'.■•23 

."62 

"t"' 

.07 

i'.' 
'.is 

'.'64 

T. 

T. 

■;6i 

.02 

'!69 

T. 

'.'to 

".Ob 

.05 
T. 

■.'io 

.02 

■  '.06 
.02 
.04 

.'63 

"."ii 

".06 

■;ii 

.01 

.16 

'."09 
r. 

"t." 

T. 

't." 

.08 
.02 

'."69 

'i'".' 
'  .'62 

."6» 

•••• 

.24 

.10 

'.is 

.13 

.27 

""."lb 

"!64 

.06 
.20 
.36 

"i'"." 

'".05 
.08 

'  ."22 
.12 
.33 

.15 

.11 

.06 

'1'. 

T. 

'."ie 

'1" 

2.03 

.\ri>iuitsville- 

15ftker'>  .'Summit. . . 

.... 

.... 

''i-'.' 

'f.' 
.02 

"t." 
'!6i 

1.81 
1.31 

Biilil  KrtKle  I 

HeiUonr- 

"!68 
'."06 
"t." 

■."62 

"."ii 
"t" 

.06 

t".' 

T. 

T." 

03 

2.68 

•••• 

:";: 

T. 

"t." 

••■■ 

1.12 

Bellefoute 

Borwiuiialel 

BethU'hem 

liloomsburK 

BUwcrville 

BiuraloMilL- 

Carlisle 

Carter  CampI   .   . . . 
Center  Hall      .      . 
Cham ber.- burg-  .. . 
CleartieM- 

CoBtesville 

Colebrook 

Consholioi'kon 

Covinston- 

Doylestowii 

DriftwoodI       

Du  liois ... 

Kast  Wfttflrforrl- 

1.62 
2.68 

Susiiuehauua 

Lower  Susq 

.10 
.15 

2.16 
1.99 
1.76 

Lower  Susq 

W.  ISr.  Susq 

Su>quehanua  ... 

I'oioiuac 

W.  Br.  Susq. .   .. 

Lower  Del  

Lower  Susq 

Schuylkill..  .    .. 
\    Hr    Sus»i 

.15 
.06 

.03 
.0-2 

.14 
.19 
.02 
.17 
.IS 

.64 
.52 

'.'69 
.37 
.35 
.10 
.10 
.16 

'!88 
.34 
.07 
.15 
.18 
.27 
.22 
.14 
.48 

.42 
.29 

.17 
.02 

.16 

.14 
.10 
.07 
.08 

'!59 

.18 
.20 

.55 
.04 
.09 
.02 

.60 
.04 
.17 
.22 
.20 
.11 
.20 
.06 
.08 

.20 
.07 
.11 

'!07 

.40 
.29 

'."■29 
.12 
.24 

'."62 

'.'os 
.11 

.15 

'."06 
.08 
.17 

'."46 
.47 
.02 
.12 

".'ii 

.08 

T. 

T. 

.32 

.35 

.63 

T. 

.74 
.49 

.68 
.65 

.40 

.66 
1.00 

".kh 

.66 
.44 

.70 

.50 

.58 

.68 

1.03 

.311 

.^11 

.40 

.17 

.73 

.65 

1  10 

1.00 

1.64 
.99 
.78 
.22 
.26 
.40 
.61 
.83 
30 

r 
.02 

.'so 

.17 

T. 
T. 

"'.so 

T. 

'".oi) 

.36 

T. 

.62 
67 
.05 
T. 
T. 
T. 
.10 
T. 

T. 
T. 

r. 
.75 
.73 
.35 

T. 

.12 
.15 

.78 
.02 
.76 

'.'48 
.95 
T 
T. 
.29 

T. 

.21 
.62 

'!28 

"".04 
.10 

;i2 

T. 

.02 
.01 

".03 
T. 

'!62 

.07 

'!66 
.33 

T. 

'.'io 

20 
.09 

T 

.... 

2.01 
2.01 

.... 

.... 

"t." 

";68 
■f." 

T. 
T. 

't.' 

"t".' 

't.' 

't. 

T 

.08 
T 

".05 

.34 
't. 

"!68 

";65 

T. 
T 

'.■2» 
T. 

.20 
.26 

"."i8 
'ios 

'!26 

".22 
.53 
T. 
.10 
T. 

.09 
.29 
.15 
T. 

".■56 
.24 
.48 
.03 
T. 
27 

'."26 
.14 

t". 

'ios 

.02 
.41 

■.'64 

"t." 
'i'".' 

"."6i 

T. 

"."62 
"t".' 

".01 

"."io 

T. 

'."is 
"."67 

'.'67 

"!66 

T. 

.14 
.10 

'.6i 

.09 

"."63 

.06 

"iio 

.06 
.10 
.03 
.12 
.10 
.04 
.30 
.06 

.12 

.02 

.15 

.07 

.1) 

.05 

.03 

't. 

.01 

.17 

.11 

.08 

T. 

.06 

.05 

.03 

.05 

.06 

.05 
.01 
.16 

"  .04 
.03 
.06 
.04 
.15 

"t".' 

.10 

.09 

"t".' 

.03 

't.' 

'!02 

".w 
"t." 

T. 
T. 

'!6i 
.10 

.04 

■f.' 

T. 
T. 
T. 

't. 

.02 
.01 

't. 

T. 

't'.' 

T. 
T. 

"63 

1.40 
2.09 

T. 

T. 

.01 

.02 

T. 

2.16 

2.28 
2.66 

1.75 

1.93 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Mi<idle  Susq 

".m 

T. 

"t." 

T. 

"t." 

.... 

1.47 

T. 
.01 
.50 

.05 

■!ui 

1.98 

1.73 

Kmporium 

Kuglish  Centert. .. 

\V.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

iV 

1.73 

.15 

08 

S 

T. 
T 

"."06 

"  ."tJi 

. . . . 

T. 

'.'is 
'  .''ii 

.10 
.22 
.23 
.02 
.01 
.10 

".ii, 

T. 

.03 

.13 

T. 

.17 

.19 

.11 

"!i4 

T. 

.18 

.10 

.43 

T. 

.54 

.40 

'.'37 

.29 

"".06 
.30 
.13 
.34 
.22 
.01 

2.70 

Frederii'ksville^... 

.01 
.03 
T. 

■.'64 

.02 
T. 

.02 
.01 
T. 

2.36 
2.98 

Galeton 

George  School 

Gettysburg  

GirardviUe- 

N.Br.  Susq 

.02 

2.24 
1.61 

.05 
.11 

!36 

2.00 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuvlkill 

2.45 
3.17 

Gouldsboro- 

.12 

.'oi 

.25 
T. 

T. 

.05 

'.oh 

.06 

T. 

't.' 
.02 

.08 

.11 
T. 
T. 

-r. 

T. 
T. 

.06 

'."is 

T. 

T. 

T. 

.12 

T. 

T. 

T. 

.14 

T. 

2.81 
2.70 

Lower  Susq  .... 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.03 
.15 

T.' 

.01 

'.'63 

T. 

'.Oi 
T. 
.01 
T. 

T.' 
T. 

.08 

'!6i 
.10 

T. 
T. 

'f.' 

'.'io 

'>29 

"".m 

.14 

'!i6 

't'.' 

.35 
.26 

'."i9 

'.'ii 

T. 
.33 

".16 

.02 

.06 

T. 

2.24 

T. 

.03 

04 

T. 

1.90 

Haw  ley  "^ 

T. 

T. 
T. 

T. 
T. 

T 

'1'. 

.03 
.05 

2.07 

Hon  sterville.^.... 

Iloltwood^ 

Huntiugdon 

Huntsdalel 

Upper  Dei 

Lower  Susq 

.'uniata 

Lo«  or  Sus'j 

Potomac.   

\V.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

tV 

.07 
.10 
T. 
.10 

.03 

'."25 
r. 

"iis 

.07 

't.' 

T. 

'i'".' 

'!67 
't.' 

2.47 
2.28 
1.50 

't.' 

.05 
.05 

1.70 

T. 

.01 

.25 

.01 

.27 

;3.5 

.48 
T. 

't. 

'1'. 
T. 

1  .59 

Kyle^town^^**l.!;.■! 
Lakeville- 

T. 

T. 

T. 
T. 

T. 
T. 

.44 
.20 
.83 
.68 
.57 
.63 
.50 
.62 
.71 
?6 

't. 

'.'62 

T. 
T 

T. 

1.39 
2. '25 

Lancaster 

.02 
T. 

T.' 
T. 

T.' 
T." 

2  36 

.06 
T 
T. 
.19 

T.' 
T. 

'f. 
.02 
.12 

'."69 
.12 
.04 

.05 
T. 
T. 

".'io 

T. 

.07 

■."17 

3.39 

Lawrenceville 

Lebanon- 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq   

'.'28 

2.07 
2.79 

3.77 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

't.' 

■-'64 

'.'oi 

T. 

';q9 

.05 
.15 

"t." 

";o9 

.14 
T. 

.07 
.20 

"'i'".' 
.63 
.11 

"[32 

"]ii 

.32 
.18 

't. 

.08 

'!26 
'.'•24 

"!i2 

"."26 

't. 

'!ii 

'!69 
.02 

'."06 
"t".' 

.07 
.03 

1.05 

Look  Haven 

T.' 

.03 
T. 

T. 
.07 

T.' 

.02 

.20 
.03 

'ioe 

.37 

!ii 

.07 

'.'os 

.02 
.10 

1.31 

Mapleton  Depot-  . . 

Juniata 

Lower  Del 

1.00 

Marcus  Hook 

'!04 

T.' 
.07 

T. 

.06 

.'35 
'!i5 

.14 
.14 
.15 
.10 
.07 
.07 
.49 
.11 

.33 

"!24 

'!'22 
.23 

.30 

'.'46 
.06 
.04 
35 

.42 
.53 
.07 

1.43 
.55 
.80 
.87 
.84 
.90 

1.50 
.70 
98 

1.60 

Martinsburg2 

Juniata 

[32 

.08 
T. 

'.'63 
.06 
.10 

.01 

:;:: 



1.54 

Mata  moras  ^. ..... 

Mauch  Chunk.     . . 

Upper  Del 

Lehi£:h 

2.13 
3.20 

Mct'onneilsburg- .. 

Potomac 

1.86 

Millersburgt.  

Lower  Susij 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.18 
.15 

"  ".02 

'.'io 

1.77 

Millvillel 

.32 
.59 
.70 
.65 
.02 
.49 
.29 
.06 
.05 

'.'69 
.52 

.10 
T. 
.40 
.04 
.05 
.06 
.20 
.20 
.51 
.56 
T. 
.36 
18 

'.'65 
T.' 

i'.' 

'.'62 
.06 

".15 
".20 

2  05 

Montrose 

2.63 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

N.  Br.  Su.sq 

Upper  Del 

.02 

2.14 
3.61 

Mt.  Uniont 

Middle  Susci 

\V.  Br.  Susq 

Scliuylkiil 

Lower  Del 

Juniata 

.05 

'.'08 
.10 
.03 

.10 
.19 
.28 
.29 
.15 
.61 
.13 
.26 

.75 
.42 

1.38 

Muncy  Valley 

■.'07 

:;;: 

T. 
.01 
.03 

';62 

■.'63 

.09 

.03 

T. 

T 

T. 

T. 

T. 

.32 

T. 

'.'78 

T 

T 

T. 

T. 

1.37 

99 

.02 

, . . . 

1.91 

Myerstown^ 

.64 

.67 
.43 
.97 

.77 

.47 

1.46 

1.34 
1  45 
.20 
.31 
.33 
.39 
.78 

« 

.20 

1  53 

.89 

.60 

.78 

.88 

.30 

.91 

1.00 

1.00 

3  05 

Neshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield. .. 

'!i5 

... 

.41 
.15 
.49 

';25 

.32 
.33 

'.'32 
.32 
T. 
.32 

!io 

.30 

■.'50 
.33 

.66 
.37 
.25 

.... 

T. 

1.63 
1.96 

New  Park 

Lower  Sus<) 

Juniata ... 

Schuvlkill 

.20 

'.'is 

.50 
.47 

'.'64 
.03 

.05 

.24 

'.'05 
.02 

'!64 

.15 
.07 
.08 
.02 
.11 
.08 
.12 
.18 
.16 

'!68 
.14 

'.'64 
.10 

T. 

.01 
T. 

.02 
T. 

't 

T 
T. 

'."62 

"t." 

T. 

"t".' 

".6i 
02 

2  31 

New  Tripoli 

T. 
T. 

'.■6i 
.02 

r. 

:: 

.20 
.32 

.14 

"t." 

.40 

I 

T.' 

.01 

.08 

.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T 

'i'.' 

T. 

"t. 
't.' 

't.' 

'.07 

't'.' 

'."61 
.12 

:: 

1.67 
2  99 

Orwigsburg^ 

Palmerton* 

Sehvivlkill 

3  14 

Lehigh 

Upper  Del 

.08 

!02 

T. 

2  87 

Paupaek2 

't.' 

T. 
.02 
.02 
T. 

;62 

T. 

'ns 

T.' 
T." 

■■"r"." 

T. 

't.' 

.04 
.20 

.63 

.18 

.'i2 
..50 
.18 
.56 

.'35 

T. 

T. 

't. 

't.' 

.84 

't'.' 
't. 

';i2 

.15 
.02 
.26 

';io 

.25 

'.'69 
.22 

't." 

T. 

.05 

"!26 
"."62 

";63 

.05 

'."62 
.03 

".'08 

".6» 
'.'06 

2  IS 

Philadelphiat' 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

T. 

.01 
.01 

■    i' 

.26 
.27 
.36 
.35 
.15 
.08 
.39 
.75 
.14 
-.43 

1.18 

Phila.  NavT  Yard^ 

1  27 

Phila.-P'nt  Breeze. 

^36 

.27 

0.93 

Phoenixville 

Pine  ilTOve-  

Pleasant  Mt^ 

.19 
.40 
.41 

"."65 
.26 
.05 
.04 
.13 

T. 

T. 
T." 

"r." 

2.35 
3.34 
3.10 

Port  Clinton 

't.' 

.71 

T. 
.18 
T. 
T. 

t" 

T. 

T. 

".0\ 
.06 

3.44 

Pottstown2 

2  63 

PottsvilleS 

.12 

2  64 

Quakertown 

Lower  Del 

Schuvlkill.. 

lis 

.'08 

2.16 

Readingji 

.651  T 
.10:  .33 
.l)7i  .50 
.46    .13 
.26    .08 

'.'ie 
'.io 

T. 

.0'-' 

.01 
't.' 

T. 
T.' 

T. 

.12 

't.' 

.62 

.24 

'."is 

.'2'- 

't." 

.22 

'."64 

T. 

T. 

't." 

' 

".04 

"t." 

T.' 

2  70 

Renovo2 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

".'.'.". 

.  .  .  . 

1.66 
2  23 
2.58 
2  02 

Retreat  

Scrantonti 

Selinsgrove 

•^  1 

Continued  on  page  70. 
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CLIMATOLUGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Daily  Precipitation  for  December,  1939- Continued  irom  page 


Drainage  Basin 


Da7  of  month 


6       7 


16 


21 


22 


23      24 


25 


if,     27      28      29      30      31 


Atlantic  Drmnage 

icotitinaed) 

Sellersvillet 

Shade  Uapt..   — 

Shawmout 

dmppeusburg 

Slate  College 

Stroudsburg^ 

dunbury''^ • 

Susquehanna^ 

Towauda ■ 

Weiken ■ 

WellaiJoro^. ........ 

Weruersville^.  LnrJ 

vVe.si  Chester 

We=tgrove>'..,,... 
Wilkes-Barre'ii**.. 

Wilkea-Barre-H 

vVilUauispon^ 

WiUiamstowu 

j^ork • 

VorkHayeu^ 

Zionsville..(near) 

freriion.  N.  Jit-.-- 

Oliiu  Drainage 

Acmetouia^ .  .^ 

lieaver  iaib-.  ••• 

Blairsville''^ 

Bradiord 

BrookviUe^ 

Buckstownt 

BuLler^ 

Cuambersvdle 

Clautou^ 

Clarion^ 

Olaysville... 

Couilueuee^     .  ■ 

Conuellsville  •* 

Coraopolis^ 

Uorry 

Coudersport 

Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebeusburg 

frauivUu^.  ■ 

Cireeusboro^ 

Greensburg 

Qreenville 

(irove  City 

trwiu 

Johustowu ■  ■ 

Kane  Forest  Stallll. 

iiregar^..... 

Lake  Lyun'i , 

Linesville^ 

Lock   N'o.-^^ 

Lock  No.  52 

ijVriPPUS.-- 

Marienvillel 

McKeesporf 

MeadviUe2 

Mercert. 

Mercer§2 

Midland.. 

Mosgrove'-* 

Mount  Lebanon. . 

Natrona^ 

New  Castle 

NewelH ■ 

Parkers  Landing-' 

Pennline2 

PittsburgtTjtl..^.. 
Punxsntawuey^.. 

Ridgway2  

Eochestert 

^altsburg2 

Seward2 

Sharon^ .    ■  ■ 

Sharpsville^ , 

Smethport^ 

Somerset 

Springs  

Titusvillet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir... 

VandergriJt^ 

Warren* 

Wayueshurg 

Wostford2 

West  \'pwton2 

Lake  Drainrwe 

Erietl 

Raymondl 


Lower  Del 

.06 

* 

".O'i 
.08 

.54 

* 

.25 

.12 
.04 

.10 

.06 
".06 

.06 
.15 
T. 

.30 
.19 
.22 
.05 

T.' 

.42 
.08 
.07 
.06 
.12 
.23 
.43 
.18 
.18 
.31 
T. 

.17 
.08 
.32 
.16 
.30 
.16 

■;63 

''22 

.02 
.20 
.01 

.18 

".06 
T. 

'.'63 
.13 
.40 
.10 

.04 

T. 

.12 

.02 
.2-2 
.29 
.18 
.13 
.37 
.06 
.25 
.11 

'.'67 
.48 
.05 
.27 
.14 
.12 

't'.' 

T  ■ 

.34 

.04 
.27 
.08 

.    ■ 
.14 
.10 

.10 
T. 

.12 

.40 
.27 
.28 
.01 

'.'is 

.37 

.47 
T. 

,32 
.08 
T 

'.■33 

.46 

.14 

.11 

.22 

.17 

.15 

.06 

.12 

.08 

.03 

.22 

.05 

.34 

.17 

.10 

.35 

.05 

.09 

T. 

.14 

.36 

.12 

.28 

05 
.18 
.17 
.03 

16 
.05 

'.'24 
.15 
.22 
.15 
.13 

'!ii 

.13 
.05 
.13 
.11 
20 
.02 
.16 
.06 

'.'08 

.19 
.02 
.14 
.21 
.02 
.09 
.29 
.07 
.10 
.16 
.28 
.20 
.10 

'!i2 
.10 

'.'is 

.04 
T. 
.16 

.01 

't. 

t'.' 
— 

■j' 
't.' 

'tV 

T. 

'.'06 


.80 

.73 

.48 

1.12 

.55 

* 

.47 
.09 
.94 
1.28 
.19 
.17 
.71 
.16 
.98 
.05 
.48 
.91 
.80 
.48 

* 

.33 

.67 
.36 
.63 
.95 
1.12 
.62 
.70 
.87 
.12 
.94 
.49 
.25 
.53 
.62 

'."■48 
.56 

.52 
.82 
.52 

.64 

.20 

T. 

.50 

.46 

.88 

.20 

.38 

.22 

.40 

.67 

.73 

.49 

.54 

.34 

.04 

.43 

.44 

.77 

.32 

.62 

-45 

.50 

.75 

.19 
.23 
.94 

1.03 
.09 
.60 
.51 
.28 
.29 
.67 
.40 
.44 
.13 
.08 
.56 
.70 
.30 

1.00 
T. 
.20 
.53 

T. 

1. 

.25 

T. 

1.40 

.54 

.78 
T. 

'iso 

.78 

T. 

.56 

.02 

.75 

.43 

T. 

.02 

.39 

.90 

T. 

.07 

.05 

.19 

T 

,15 

.06 

.05 

.07 

.01 

.10 

.02 

.19 

.07 

.08 

.05 

T 

.09 

.01 

.06 

.21 

".ii 

.07 
.05 
.05 
.06 
.07 
.24 

^20 
.03 
.11 
.03 
.11 
.08 
.06 
T. 

't.' 

't.' 

'i'.' 

.04 
.31 
.11 
.50 
.31 

't.' 

T. 

.01 

.08 

.ii 

.04 

'.'63 
.10 
T. 

T. 
T. 
10 
.03 
T. 
T. 
.05 
.04 

'.'6i 

T. 
T. 

.02 
.03 

.IC 

'!67 
'.'63 

.03 

".Ob 
.02 
.06 
.01 
.01 
.14 
.03 
.05 
T. 
.03 
.05 

.0=; 
.02 

.02 

.04 

.05 

.02 

.04 

T. 

T. 

.02 

.07 

.0-2 

.04 

.04 

Middle  SusQ 

Schuylkill 

Lower  SusQ 

VV.  Br.  tSusQ 

Upper  Del 

* 

.12 
T. 
.01 
.40 
.10 
.57 
.42 

.37 

.23 
.18 
.15 
.41 
.19 
.29 
.05 
.24 
.61 
.05 

.30 
.32 
-06 
1.30 
.68 
.02 
.40 
.37 
.05 
.34 
.04 
.22 
.14 
.30 
.74 
.85 
.12 
.01 
.11 
.40 
25 
.24 

T. 

.10 
.08 
.04 
.19 
.68 
.16 
.20 
.35 
.38 
.42 
.38 
.24 
.22 
.18 
.15 
.27 
.29 
.38 
.03 
32 
.13 

."64 

.45 
.05 
.28 
.31 
.09 
.31 

31 
.48 
.25 
.45 
.08 
.08 

* 

.37 
.03 
.06 
.12 
1.02 
T 
.30 
.23 

.31 
.94 

.10 
T.' 

T.' 

.61 
T. 

'.'23 

.02 
T. 

.01 

Lower  SuSQ 

N.  Br.  Susa 

N.  Br.  SusQ 

Lower  Susq 

N.  Br.  SusQ 

Schuylkill 

'!64 

".OS 

.20 
.03 
.09 
.28 
.05 
.27 
.23 
.22 
.46 
.11 
.07 
.20 
.49 
.28 
.15 
.21 

.08 
.14 
.15 
17 
.13 
.22 
.12 
.10 
.20 
.23 
.21 
.0^ 
.17 
.14 
.62 
.11 
.15 
.18 
.27 
.17 
.15 
.16 

.32 
.42 

>25 
.01 

'.'ie 

.05 
T. 

.04 

.06 

.04 
.14 

.04 
.09 
.26 
.10 
.13 

.'i6 
.02 
.16 
.04 
.05 
.03 
.05 

".05 
.11 
.06 
.04 
.24 
.16 
.02 

.18 
.13 
.16 
.06 
.17 
.91 

"Oi 
.36 
.08 
.08 
.03 
.05 
.04 
.23 
.19 
.23 
.07 
10 
.02 
.05 
.11 
.10 
.15 

.36 
.02 
.08 
.19 
.01 
.04 
.21 
.11 
.12 
.02 
.03 
.05 
* 

.07 
.17 
.15 
.03 
.41 
.06 
.24 
.12 

.02 
.07 

iV 
■r. 

T. 

.07 

'.'02 
.08 
T. 
T. 
,12 
.05 
.01 

tV 

T. 

T. 

.10 

.04 

T.' 

.04 

.01 
.06 
.01 
.01 
.03 
.01 
.03 
.02 

'.m 

T. 

.11 
i'. 

T. 

T. 

.02 

T. 

.08 

T 

.05 

".m 

T. 

.05 

T. 

T. 

.07 

T. 

T.' 

tV 

.04 
* 

'61 
.02 
,08 
.0? 

T. 
T 

T. 

'i'.' 

T 

tV 

^05 
.05 

T. 
.02 

T. 

T. 

'.'62 

.09 
.08 
.21 

'.OS 
.02 
.10 
.07 

.04 
.13 
.28 
.22 
.08 

.'6i 
.12 

[67 
'.'is 

.16 
.07 
.03 
.10 
.17 
.01 
.24 
.18 
.03 
.10 
.12 
.22 

.'io 
.02 
.10 

.08 

.09 

.11 

T 

.09 

.09 

.20 

.08 

.01 
.0! 
.07 
.02 

'.'is 

.18 

.'08 
.03 
.15 
.23 

* 

.04 

.18 
.15 

't'.' 

.12 

T 

.13 

T. 
.03 

'!62 

T.' 

'.'is 

.04 

'6i 
.'62 

.15 
T. 

'.'64 

.09 

".02 
.14 

.'08 
.01 

.02 

:o8 

.'(is 

'*' 
.23 

T. 
T. 

.05 
.26 

T. 

.03 
.03 

't.' 

T.' 
.03 
.02 
T 

'.'62 

'V.' 

.02 
.03 
.06 
.23 
.05 
.04 

'!6i 

.03 
.05 
.04 
.13 

".04 
.16 
.45 
.04 
.02 

.'67 
.03 
.06 

.02 
.05 
.01 
.02 
.18 
.11 
.02 
.01 
.09 
.05 
.03 

'.'06 

;62 

''65 

.09 
.03 
.04 
.05 
.04 

'^67 

.06 

.01 

.04 

.28 

.01 

.03 

.08 

T. 

.01 

.25 

.14 

.23 

* 

'[64 
.02 

'.'is 

.06 
'.'64 

'.'69 

'i' ' 

'"62 
'^62 

T.' 

* 

!62 

.'17 
.10 

■.'65 

'.'oe 

.'33 
".ii 

.14 
.18 
.09 

.'6i 

.'60 
.27 
.16 
.02 
.20 
.46 

.14 
.30 

.06 
.23 

.30 



.'ii 

.42 

".n 

09 

'.'06 
f.' 

^06 
'.'69 

'!06 
.23 

• 

.70 
.06 
.15 
.22 

.69 
.28 

T. 

.03 
.02 

'.'63 

'.'63 
.05 
T. 
T. 

.04 
.01 
T. 

't.' 

'.'67 

'!6i 

T. 

't'. 

T. 

't.' 
.02 

't. 

'^62 

T. 

■r. 

.04 

'.'6i 

T. 
T. 
T. 

.14 

';68 

.13 

'i'.' 

'.'i5 

.42 

'  .'6.5 
'.'i2 

't.' 

■V. 

'.'28 
.10 

.11 
.20 

.54 

'.'67 
.02 
T 
.05 
T. 
.10 
T 
.35 
.% 
.02 

't,' 
'.'65 

T 
T. 

.06 

';6i 

.02 

T. 
T. 
.08 

.'65 

.09 

T. 

.05 

T. 

'!68 
.11 
.10 
.11 

.01 

.08 
.12 
.15 
.10 
.22 

.02 
T 

.08 
.02 
.01 

'.'65 
.02 
.03 

't'.' 

T. 

T. 

Lower  Del 

.'63 

'.'69 
".■26 

ig 

T.' 

.55 
'.'35 

'!i6 
.34 

■.'32 

.12 
.19 
.12 
.28 
.16 
.26 
.20 
.19 
.13 
.14 
.22 

'!62 
.16 

'!i2 
.26 
.19 
.17 
.10 
.29 
T. 

.48 
.35 
.18 
.18 
.20 
.20 
.34 

'.'25 
.10 
.12 

!i4 
.37 
.32 
.31 
.20 
.06 
.20 
.11 
.22 
.20 
.22 

.23 
.19 
.08 
.13 
.23 
.12 
.01 
.24 
.26 
.58 
.08 
.21 
1.69 

!28 
.27 
.24 
.23 
.33 
.30 
.07 

.27 

T. 

Lower  Del 

T.' 

't.' 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.07 
.02 

Lower  Susq 

Lower  busq 

Schuylkill 

Lower  Del 

.01 

.03 

T 

.03 

.'62 

.01 
'!' 

T. 

'!6i 

T. 

,06 

.07 

T 

.22 

.26 

.05 

';64 

'^64 

T. 

.02 
T. 

.16 

.02 
.04 

.47 
.10 
.07 
.29 

'.'52 
.47 
.61 
.03 

Allegheny 

Beaver 

AUeghfUV 

'!64 

'.'62 
T. 

'.'si 
'.'62 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

T. 

T. 
.02 

'.6i 
.02 

".05 

T.' 
T. 

.'62 

T. 

.04 

.06 

.03 

.'69 

.11 
.14 

Allegheny 

.01 

.01 

T. 

.06 

T. 

.06 

.01 

.01 

.14 

.42 

.02 

Monongahela... 

't.' 

T. 

'!6i 

Allegheny 

Ohio 

Vougliiogheny  . . 

.04 

'.'09 

't'.' 

.04 
T. 

;;;: 

.06 

Monongahela — 

Ohio 

Allegheny 

'.'63 

.16 

Allegheny 

Conemaugh 

'.'62 

.04 

•r. 

T 

,02 

T. 

"48 

.02 
.40 
.02 
.24 
.11 

'.'48 

.47 
.05 
.02 
.31 

.42 

* 
.52 

'.'i7 

T.' 

.01 

T. 

.01 

'.'62 
T 
T. 

.02 
.03 

.07 

'  .'6i 

,03 

.02 
T. 
T. 
.02 

Monongahela  — 

T. 

.14 

Allegheny 

.04 
.01 
.12 
.15 

T. 

.05 

.04 

T. 

.09 

.01 

.20 

.15 

.08 

.SO 

.08 

.02 

't. 

T 
T. 
T. 
T. 

'f. 

.03 
.01 

't'.' 

Conemaugh 

.11 

.02 

Allegheny 

Monongahela — 

't.' 

.01 
T. 

.02 

Youghiogheuy  . . 

Beaver 

Beaver 

.06 
.01 

T. 

.02 
T. 

.02 

.05 
.04 
T. 
.02 
.20 
.08 
.02 
,10 
03 

't. 

T. 

T. 

Monongahela... . 
Conemaugh 

.02 
.06 
.04 
.17 
.03 

.12 
.41 
32 
.29 
.17 
.22 
.05 
.02 
.10 
.58 
.04 
.19 
.21 
.22 
.18 
.13 
.17 
.06 
.36 
.23 
.02 

.25 
.22 
.18 
.08 
.31 
.06 
.12 
.01 
.20 
.19 
.32 
.44 

.34 
.42 
.22 
.32 
.23 
.26 
.42 
.03 

.26 
.19 

1.00 

T. 

.01 
T. 
T. 

't 

T. 

.42 

AUegneny 

Youghiogheuy.. . 
Monongahela — 

'  .'62 

'.'04 
.01 
.02 

't'.' 

T. 
.04 
.01 
T. 
.04 

T. 
T. 

T. 

T 
T. 

■r. 

.04 

.01 

■••■ 

T. 

't'.' 

T. 

.40 

;62 

Monongahela  — 

Allegheny 

06 

T. 

.90 

Conemaugh 

Allegheny 

T. 

.23 

".\9 

'.'62 

.... 

'  .'62 

'.'63 

Monongahela  ... 

T. 

.01 

T. 
T. 

T. 

't.' 

.17 
T. 

.04 
.05 

't. 

T. 
T. 

.03 
T 

Allegheny 

Ohio 

.04 

.01 

T. 

T. 

T. 

.01 

".o^ 

T. 

T.' 
.02 
.02 

T 

't.' 

.05 
'.'63 
''01 

".03 

.06 

'.'02 
T. 

^45 
'.'25 

't.' 

.'31 

't.' 

.38 

Ohio 

.02 

• 

.14 
.08 

.05 
.05 
.05 
.08 

.1)5 
.20 
.19 
.02 
.06 
.22 
.02 
03 
.08 
.2:3 
.10 
.06 
.04 
.11 
,04 
.09 
.02 
.08 
T 
.06 

.65 

,04 
.02 
.06 

.04 
T, 

'.'io 

.06 
T 
.02 
.04 

.'02 
.05 
04 
.02 
.45 
.01 
.02 
.04 

^02 
T 

.'ii 

T. 

T. 

'^15 
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K.Koept  as  otherwise  indieated.  observations  are  generally  made  late  in  the  aftornoon.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  honrs  ending  at  the  time 
of  obsei-vation.      1  First-order  Weather  Bureau  station;  preoipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Prepipitstion  measured 

in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
•*  Precipitation  for  period.  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  In  next  measurement.       T.  (trace) 

wlion  nreeipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  raissin?       t  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville: 
of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Girardvllle,  Shenandoah;  of  Lock  No.  6,  Schenley.  $  Airway  Station,    f  River 

Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane(near), 


ItKC'MiiKi;,    WKV.) 


rLiM.\'r()LO(iir.\i.  data:  imcnnsylvania  hkction 
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8UU0IM 


A\toini!»  I  Mnximum... 

(  Minimum.. . 
HtHiford !  Mnxlmuni.. 

I  Minimum.. 
HetJili'hem *  Mnximum.. 

*  Minimum.. 
lllwmsburB '  Mnximmn.. 

'  Minimum.. 
BrookvUlel  *  Miiximum.. 

'  Minimum.. 
Butler ,'  Maximum.. 

{ Minimum.. 
Ciirlisle  )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Cljombersburg <  Mivxinuun.. 

(  Minimum.. 
Chumborsvillo ;  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Citiysville '  Mnxinnmi.. 

(  Minimum.. 
Clearfield J  Maximum.. 

I  Mininnnn.. 
Coatesville *  Maximum.. 

'  .Minimum.. 
Corry *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Coudersport  ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Donora* 1  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Ebonsburg \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Emporium >  Ma  xi  mum . . 

I  Minimum.. 
Ephrata *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Erie* )  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Franklint )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Freeland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimnni.. 
Gordon \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greensburg ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
HoHwood* J  Maximum .. 

\  Minimum . . 
Huntingdon /  Maximum.. 

I  Minimum. . 
Johnsto«-n )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane  Forest  Station . .  s  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertown* J  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Lancaster ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanon! /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven \  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Marcus  Hook* *  Maximum.. 

:  Minimum.. 
Meadville )  Maximum.. 

'  .Minimum. . 
Midland |  Maximum.. 

( Minimum.. 
Montrose i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Mount  Pocono ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* i  Maximum,. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixvjlle /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Pittsburgh* \  Maximum .. 

'  Minimum . , 
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15 
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41 
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25 
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34 
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31 

30 

37 

31 

28 

25 

17 

23 

26 

14 

14 

28 

25 

14 

44 

65 

67 

62 

58 

40 

39 

41 

33 

39 

89 

25 

36 

36 

36 

32 

34 

38 

42 

38 

40 

32 

32 

27 

22 

26 

25 

17 

21 

28 

26 

19 

44 

58 

68 

51 

55 

51 
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41 
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36 
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26 
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31 
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18 

26 

9 

53 
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60 

63 
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31 

33 

27 

31 
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26 
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28 

26 
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37 
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29 
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20 

26 

19 

20 

21 

21 
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•26. 7i' 

42.8 
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Daily  Temperatures  for  December,  1939— (continued) 
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33 
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11 
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22 
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57 
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62 
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5! 
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21 
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29 
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54 

37 
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47 
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35 

32 

24 

42 

20 

13 

33 

25 

14 

53 

54 

43 

35 

35 

39 

59 

56 

58 

57 

50 

54 

55 

48 

34 

30 

42 

32 

32 

30 

29 

37 

32 

22 

50 

29 

17 

32 

29 

18 

42 

45 

45 

40 

35 

38 

55 

45 

48 

49 

44 

35 

39 

37 

35 

23 

3» 

33 

32 

29 

30 

34 

30 

21 

35 

17 

9 

30 

25 

15 

46 

51 

47 

43 

40 

40 

54 

49 

52 

66 

55 

39 

41 

41 

39 

an 

40 

37 

32 

33 

31 

30 

37 

27 

38 

30 

18 

27 

32 

23 

44 

50 

48 

41 

40 

38 

54 

53 

48 

50 

45 

31 

34 

36 

36 

23 

40 

40 

37 

34 

32 

30 

33 

22 

36 

20 

12 

25 

19 

4 

42 

45 

45 

40 

38 

38 

56 

56 

51 

52 

49 

33 

35 

37 

36 

2fi 

40 

38 

36 

33 

32 

29 

34 

23 

41 

26 

11 

27 

30 

20 

52 

42 

46 

43 

35 

36 

53 

54 

43 

56 

54 

35 

35 

36 

37 

32 

33 

34 

32 

28 

28 

30 

31 

26 

40 

26 

12 

26 

29 

18 

45 

48 

48 

43 

40 

42 

52 

57 

52 

62 

59 

38 

36 

37 

38 

25 

40 

38 

33 

34 

34 

29 

38 

25 

33 

35 

19 

28 

31 

23 

Port  Clinton /  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown I  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Reaciing* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat f  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ri(3gwayt i  Maximum,, 

t  Minimum,, 
pcranton* S  Maximum,, 

(  Minimum,, 
Selinsgrove S  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Somerset \  Maximum, , 

)  Minimum., 
Springs ( Maximum.. 

1  Minimimj.. 
State  College i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Stroudsburgt J  Maximum,, 

1  Minimum.. 

Towanda j  Maximum,, 

(  Minimum,, 
rjniontown \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* )  Maximum,, 

/  Minimum,. 
Warren i  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Wellsboro,, >  Maximum,, 

(  Minimum.. 
We.st  Chester J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Wilkes-Barre |  Maximiun.. 

1  Minimum.. 
Williamsport (Maximum,, 

'  Minimum.. 
Williamstown, *  Maximum. . 

I  Minimum., 
York J  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Miilnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  dale.  ',  *■,  '.  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmosphtrif  pres,«ure 

\  wi"'' 

Relative 

(  reduced  to  s«a  level ) 

humidity 

Stations 

3 
% 

* 

o 

bo 

c 

c3 

1 

^ 

r. 

C 

& 

go 

•R8 

^ 

d 

o 

o 

h 
a 

OS  a; 
II 

si 

a 

Q 

3 

d 
Q 

<  > 

sl 

5 

d 
P 

iV 

t- 

Erie.          

29.89 
29  92 

30.43 
30.50 

15 

15 

29.46 
29.45 

10 
10 

10.5 
9.6 

26 
.34 

sw. 

nw. 

7 

78 
72 

72 
61 

79 

66 

21 

iiarrisburg 

26 

Philadelphia  ... 

29.92 

30  .51 

15 

29.44 

20 

13.3 

40 

r,w. 

U 

73 

62 

68 

42 

Pittsburgh 

29.93 

30,47 

15 

29.53 

31 

13.1 

41 

nw. 

7 

79 

84 

68 

28 

Reading 

29.91 
29.88 

30.52 
30.50 

15 
15 

29.44 
■29.38 

3 
3 

13.2 

7.8 

44 
32 

nw. 

nw. 

8 
7 

64 
73 

57 

57 
69 

32 

^cranton 

24 

Port  Jorvis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Harre.  . . . 

Williamsport 

Harrisburer . 


RIVER  CONDITIONS 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

SiiSQUphanna. 
Susquehanna. 
.■Susijuelianua. 


Greensboro I  Monongahfia 


D 

60 

0; 

«Q 

U 

s 

s 

% 

1 

a. 

<± 

s 

S 

s 

^ 

C 

•For any  flve-ralnute  period. 


+  Corrected  to  true  velocities. 


Wi'.^t  Newton. 

Look  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


YougbioKhen.v. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


2.8 
1.9 
2.8 
3.6 
1.2 
3.6 

11.4 
0.8 

12  2 


4. ,5 

22 

2.4 

1 

5.2 

22 

1.0 

4.4 

21 

2.1 

8.0 

22 

18 

2.3 

23 

0.4 

4.8 

24 

3.2 

13  4 

22 

10.4 

2.1 

31 

0.1 

14.8 

22 

10.7 

16  8* 

2 

16.3* 

24 

15.9* 

1 

13.2* 

23 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
SO 
20 
SO 
2S 
30 


Pool  stage. 
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Annual  Summary,  1939. 


No.  13. 


GENERAL   SUMMARY. 

Tho  year  as  a  wholo  \va.><  inoderatt'ly  warm  and  dry.  .ranuary 
started  with  mild  temperatures  and  aecumulated  a  large  surplus 
up  to  the  11th,  inclusive.  On  the  12tii  a  reaction  to  colder 
began,  and  temperatures  were  almost  constantly  helow  the  nor- 
mal to  the  end  of  the  month.  The  deticiencies  were  not  quite 
enough  to  counterbalance  the  large  surplus,  and  the  month 
ended  with  a  small  excess.  The  precipitation  averaged  near 
normal  but  with  much  more  than  the  usual  portion  occurring  as 
snow,  which  averaged  about  45%  above  normal.  The  records 
for  February  show  fairly  large  excesses  in  both  temperature  and 
precipitation  in  all  parts  of  the  State.  The  average  daily  excess 
was  the  greatest  for  any  month  of  the  year.  Temperatures  were 
above  the  normal  on  16  to  18  dates,  with  excess  departures  of 
as  much  as  20  degrees  on  the  ll»th  and  20th.  The  coldest  period 
followed  immediately  and  centered  on  the  23d  with  temperature 
deticiencies  averaging  15  degrees  or  more.  Precipitation  oc- 
curred at  frequent  intervals  during  the  month  with  greatest 
amounts  generally  during  the  first  and  last  weeks.  March  came 
near  to  being  a  normal  month,  having  small  positive  departures 
in  both  temperature  and  precipitation.  Short  warm  and  cold 
periods  alternated  through  the  month  with  no  unusually  wide 
departures  from  the  normal.  Precipitation  departures  were 
generally  moderate,  excepting  a  few  southeastern  counties  where 
the  excess  was  large.  The  snowfall  averaged  one-half  of  the 
March  normal,  and,  with  the  exception  of  four  or  five  northea.?t- 
ern  counties,  the  ground  was  snow-covered  no  more  than  four 
to  six  daj's  in  any  region.  April  temperatures  averaged  nearly 
two  degrees  below  the  normal  due  to  unseasonably  low  temper- 
atures during  the  first  half  of  the  month.  The  last  heavy  frost 
or  freezing  occurred  in  most  regions  from  tlie  14th  to  the  16th. 
Vegetation  was  backward  and  had  not  advanced  far  enough 
during  the  first  half  of  the  month  to  suffer  much  from  frosts. 
The  rainfall  averaged  a  little  above  the  April  normal,  due  chiefly 
to  heavy  rains  in  the  lower  Delaware  Basin.  At  Philadelphia 
it  was  a  little  more  than  twice  the  April  normal,  and  the  accu- 
mulated excess  since  .January  1st  was  8.24  inches.  The  month 
of  May  opened  with  temperatures  well  below  the  normal;  and 
on  the  1st  and  2d,  frosts  occurred  in  nearly  all  parts  of  the 
State.  They  were  generally  light  in  the  snuthea.=Jtern  quarter 
with  no  damage  of  consequence  reported.  In  the  western  and 
northern  counties  temperatures  as  low  as  26  or  28  degrees  oc- 
curred at  many  places.  The  rainfall  averaged  about  40%  of 
the  normal,  which  made  it  the  driest  May  of  record  in  Pennsyl- 
vania. The  month  of  .June  was  moderately  warm  and  rainy. 
The  excess  temperature  was  fairly  general  and  uniform  and 
accumulated  mostly  during  the  second  week.  The  rains  were 
generally  above  normal  in  the  southern  portion  of  the  State, 


OKceptin/z^^Kupliin  and  lidrdi'iin^;  (-(.unties,  and  were  mostly 
below  normal  in  the  northern  i)art  of  the  State.  'I'he  cxccHS  of 
^bout  one-third  of -an  inch  was  chieflj  due  to  (juite  iieavy  rains 
ih-  tjie  southwestern  couiities.  Temperatures  in  July  were  most- 
ly near  the  normal  with  th(>' fireatcst  departures  occurring  in 
the  southwes(^ern  (counties.  There  was  no  inten.se  iieat  in  any 
part  of  the  Stat^jJuring  the  month.  The  rainfall  was  consid- 
erably below  the  Tiormal.  Ther(>  was  very  little  rain  in  the 
State  from  the  15th  to  2Gtli,  inclusive,  and  a  drought  condition 
developed  during  that  12-day  period  that  was  very  harmful, 
(xood  crops  of  wheat,  rye  and  barley  were  harvested  late  in  .June 
and  early  in  July,  and  the  dry  period  favored  threshing  from 
the  fields  with  practically  no  losses.  Pastures  became  very 
short  before  the  drought  w^as  relieved,  and  yields  of  timothy 
and  clover  were  light.  August  was  a  moderately  warm  month 
with  excess  temperatures  for  the  State  quite  uniform  at  about 
three  degrees  in  practically  all  regions.  Temperatures  were 
above  the  normal  on  25  dates  at  Philadelphia  and  on  17  dates 
at  Pittsburgh,  although  the  extremes  for  the  State  were  not 
unusual.  The  rainfall  jiveraged  a  little  more  than  two-thirds 
of  the  August  normal,  and  its  distribution  w-as  very  uneven. 
A  coast  storm  on  the  U)th  and  20th  brought  drenching  rains  to 
the  southeastern  counties,  effectively  breaking  the  drought. 
However,  they  were  attended  l)y  strong  winds  that  beat  down 
a  large  amount  of  corn  and  did  serious  damage  to  some  other 
crops.  Septend)er  accumulated  a  moderate  excess  in  tempera- 
ture which  was  common  to  nearly  all  parts  of  the  State.  The 
coldest  period  was  generally  from  the  18th  to  22d,  inclusive, 
when  frost  or  light  freezing  occurred  locally  in  the  northern  tier 
of  counties  and  in  the  mountains.  The  damage  was  mostl}' 
confined  to  tender  garden  plants  and  was  unimportant.  The 
distribution  of  rainfall  for  the  month  was  unusual,  the  greatest 
amounts  being  in  the  northern  and  south-central  counties,  while 
the  driest  region  was  the  lower  Delaware  valley.  October  tem- 
peratures averaged  near  the  normal,  in  fact,  slightly  above  in 
most  regions,  but  they  were  not  wholly  comfortable  or  favorable. 
The  second  week  was  unseasonably  warm,  and  this  was  followed 
by  unseasonably  low  temperatures  during  the  third  week,  and 
daniaging  conditions  from  the  16th  to  18th,  inclusive,  during 
which  the  temperatures  reached  the  lower  20's  in  the  greater 
portion  of  the  State,  and  practically  all  growing  crops  were 
killed.  November  was  abnormally  cool  and  dry.  The  average 
precipitation  for  the  State  was  practically  one-third  of  a  Novem- 
ber normal,  and  its  distribution  was  rather  more  uniform  than 
usual.  This  left  the  surface  water  supply  very  low  with  many 
springs  and  small  streams  going  dry.  Like  the  preceding  month, 
December  was  deficient  in  precipitation,  the  average  being  about 
73%  of  normal,  and  the  combined  November-December  precipi- 
tation totaling  only  8.21  inches,  which  is  slightly  more  than 
half  of  the  normal  for  those  two  months.  December  as  a  whole 
was  favorable  for  outdoor  work  until  the  last  week,  and  high- 
ways were  in  good  condition  generally  until  Christmas  Day, 
after  which  they  were  icy  and  dangerous  in  many  sections  of 
the  State. 
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Atlantic  Drainoge, 

Lehigh 

254 
350 
700 

1, 060 
364 
500 
467 
580 

1,120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 
600 
337 
900 
200 
650 

1,694 
255 

1,000 
469 
500 
580 
50 
600 

1.680 

1,720 

1,045 

60 

679 

398 

26 

100 

407 

496 

266 

900 

746 

455 

51 

660 

1,217 
754 

1,419 
455 
544 
521 

1,  275 
400 

L077 
1,020 
1,150 
1,430 
1,6.53 
1, 172 

762 
2,000 

957 
1,150 

950 
1.256 
1,100 
L184 
2, 020 
1,420 
1,080 

697 
1,180 

808 

800 
1,248 
1,360 
2,190 
2,200 
LlOO 
1,240 
1.180 
1.035 

670 

17 
20 
18 

8 
3/ 

1 
73 
40 
29 
52 
24 
52 
39 
46 
33 
64 
36 
35 
51 
21 
20 
52 
10 
36 
42 
51 

2 
49 
14 
49 
35 
34 
27 
25 

2 
14 
68 
29 

1 
52 
42 

6 
45 
50 
22 

7 
51 
45 
59 
85 

1 
50 
24 
40 

17 

9 

35 
27 
11 
43 
13 
22 
46 
31 
43 
32 
40 
60 

7 
47 
46 

3 
14 
59 
19 
65 
24 
72 
20 
50 
30 
45 

9 

67 

51.6 
53.1 
53.5 
52.8 
54.6 
51.2 
54.2 
54.5 
49.9 
52.1 
51.6 
50.1 
54.6 
48.3 
54.6 
55.2 
50.0 
55.4 
54.2 
48.5 
55.0 
51.7 
48.7 
53.4 
49.1 
52.8 
53.9 
51.9 
58.1 
51.3 
47.0 
44.6 
48.0 
51.9 
52.4 
51.3 
55.8 
54.3 
52.2 
51.3 
54.2 
50.0 
50.5 
52  4 
.55.0 
53.3 
50.7 
49.6 
47.8 
54.0 
61.0 
50.9 
52.0 
53.7 

51.9 
62.8 
53.2 
48.0 
47.8 
53.7 
56.3 
48.5 
48.3 
52.9 
51.9 
.50.8 
53.1 
53-6 
46.7 
53.4 
48.5 
52.9 
52.6 
52.6 
52.2 
52.7 
47.0 
48.1 
47,5 
54.9 
51.2 
49.0 
53.7 

60.6 
51.7 

97 
94 
96 
94 
99 
95 
99 

101 
93 
97 
95 
93 

100 
93 
97 

100 
97 
97 
99 
97 
97 
97 
91 
99 
98 
99 
97 
95 

101 
97 
93 
86 
93 
94 
98 
96 
96 
98 
96 
97 
96 
93 
94 
96 
fi.5 
97 
92 
98 
93 
96 
95 
93 
95 
97 

96 
94 
95 
95 
94 
95 
99 
89 
92 
97 
96 
96 
98 
97 
89 
93 
94 
93 
98 
97 
94 
95 
94 
90 
87 
97 
96 
95 
97 

93 
101 

Sept.    8 

June  17 

Aug.  13+ 

June  17+ 

July   25 

Sept.    8 

do.     8 

do      8 

do.    16 

June  17+ 

Sept.    8 

July     71 

June  17-r 

July  25 

do.   25 

Sept.    8 

do.     8 

do.     8 

do.     8 

July  25 

Sept.    8 

do.     8 

do.    16 

June  17 

Sept.  16 

do.     8 

do.     8 

May  31+ 

June  16 

July   25 

do.    26+ 

May   31 

July   24 

June  17+ 

do.    17+ 

Sept.    8 

do.     8 

June  17 

Sept.    8 

Aug.  17 

June  17+ 

July  25 

do.   26 

Sept.    8 

.lune  17+ 

Sept.    8 

Aug.    3 

Sept.  16 

do.    16 

June  17+ 

July     8+ 

Mav  31 

Sept.    8 

do.     8 

July     7 

Sept.    8 

do.     8 

July     7+ 

Sept.  16 

do.     8 

do.     8 

do.    16 

do.   16 

do.    16 

May  27+ 

Sept.  16 

do.    15 

do.     8 

July     7+ 

Sept.  15 

July     7 

Sept.    8 

do.     8 

do.    16 

do.     8 

do.     8 

Julv     8 

Sept.  16 

do.     8 

do.     8 

do.     8 

July    7+ 

Sept.    8 

Sept.  16 
June  16+ 

—1 

7 

1 

-4 

8 

-6 

2 

5 

-6 

6 

2 

-4 

2 

-3 

-2 

4 

-5 

8 

8 

-11 

9 

-1 

-2 

-7 

-14 

1 

7 

3 

13 

-1 

-7 

-6 

-10 

-8 

-1 

-4 

12 

-3 

3 

-12 

8 

-6 

2 

8 
1 
1 

-9 

-11 

7 

-5 

-1 
2 

-3 

-4 

5 

0 

-10 

-6 
1 
8 

-3 

-1 
6 

-3 

-2 
2 
3 

-7 
1 

-2 
3 
3 

— 2 
4 
4 

-6 
-IB 

-4 
4 
0 

-3 
2 

6 
-18 

Jan.  20 
do.   26 
do.    27 
do.    28 
do.   26 
do.   20 
do.    26+ 
do.    151 
do.   27 
do.   20+ 
do.   20 
do.   26 
do.   20 
do.   26 
do.   20 
do.   27 
do.  20 
do.  27 
do     26 
do.    27 
do.    26 
do.   28 
do.    26 
do.   20 
do.   20 
do.   20 
do.   27 
do.   26 
do.    25+ 
do.    20+ 
do.    26 
do.    24 
do.    26 
do.   20 
do.   20+ 
do.   20 
do.   26 
do.    20 
do.   20+ 
do.   20 
do.   26 
do.   27 
do.   27 
do.   20 
do.   20 
do.   27 
do.   26 
do.    20 
do.   20 
do.   26 
do     27 
do.   20 
do.   26 
do.   27 

Jan.  26 

Feb.  23 

Jan.  23 

Mar.  19 

Jan.  27 

Feb.    5 

do.   23 

do.   23 

do.   25 

Jan.  26+ 

Feb.  161 

do.    16 

do.     S 

Jan.  26 

Mar.  19 

Jan.  26 

Feb.  15+ 

do.   23 

do.   23 

Jan.  26 

Feb.  23 

do.   23 

do.   25+ 

Jan.  28 

Mar.  19 

Feb.  23 

.Ian.  26 

Mar.  19 

Jan.  26+ 

Mar.  19 
Jan.  28 

27 
20 
18 

8 
54 
13 
50 
43 
32 
51 
30 
52 
47 
46 
33 
66 
36 
35 
70 
21 
26 
52 
10 
62 
42 
56 

2 

49 
14 
49 
35 
34 
27 
25 

2 
23 
68 
30 

1 
54 
62 

6 
45 
50 
43 

7 

55 
45 
69 
90 

1 
53 
24 
51 

17 

9 

35 

28 

n 

43 
13 
22 
67 
31 
43 
32 
43 
58 

48 
47 

3 
14 
55 
19 
68 
34 
57 
20 
61 
30 
50 

9 

67 

34.86 
47.47 
36.76 
43.20 
33.34 
31.82 
33.51 
36.66 
34.12 
47.72 
41.80 
35.38 
40.02 
36.51 
40.29 
37.05 
39.87 
43.06 
30.84 
35.24 
37.58 
33.83 
27.47 
41.91 
29.37 
35.34 
28.52 
36.71 
41.10 
38.99 
34.11 
45.93 
38.50 
42.62 
35.22 
33.02 
45.40 
46.44 
37.82 
42.29 
36.30 
35.39 
29.23 
33.31 
40.47 
,36.67 
38.68 
29.78 
29.73 
43.37 
30.31 
34.14 
31.89 
38.89 

37.91 
34.75 
39.97 
37.57 
42.38 
37.05 
36.30 
40.59 
34.16 
39  63 
.38.77 
35  00 
34.84 
43.44 
42  29 
46.82 
31.78 
34.56 
32.27 
38.54 
40.19 
31.59 
38.39 
44.09 
47.69 
42.60 
38.89 
41.23 
39.04 

39.45 
37.06 

4.82 
8.26 
4.68 
6.13 
6.54 
4.75 
4.46 
4.95 
5.90 
8.37 
9.65 
5.43 
6.37 
4.45 
6.29 
5.03 
6.22 
6.25 
4.09 
5.59 
6.16 
4.62 
4.86 
6.26 
4.64 
5.58 
4.78 
5.66 
8.15 
5.11 
5.00 
6.93 
6.01 
7.57 
4.58 
4.65 
6.90 
6.21 
4.79 
6.02 
4.65 
4.91 
3  87 
4.36 
6.71 
5.13 
5  16 
4.83 
3.93 
7.16 
4.06 
4.81 
3.99 
5.44 

7.17 
6.75 
9.38 
5.31 
6.27 
6.46 
7.68 
7.40 
4.83 
6.59 
5.79 
5.36 
6,25 
5.87 
6.69 
9.53 
4.90 
6.90 
6.86 
5.24 
8.95 
4.99 
6.25 
7.17 
8.39 
10.96 
6.19 
6.71- 
8.43 

4.84 
10.96 

Mar. 

Aug. 

Apr. 

June 

Feb. 

Oct. 

Apr. 

July 

June 

Aug. 

do. 
Oct. 
June 
Apr. 
Aug. 
Oct. 
Aug. 
June 
Aug. 

do. 
June 

do. 

do. 
Aug. 
Sept. 
Aug. 
July 
Sept. 
Aug. 

do. 
June 
Jan. 
Sept. 
Aiig 
Feb. 

Oct. 
Aug. 

do, 

Feb. 
Aug. 
Feb. 
Aug. 

do. 
Feb. 
Aug. 
Apr. 
June 
Sept. 

July 
Aug. 
July 

do. 

Oct. 

do. 

June 

do. 

do. 
July 
Sept. 
June 

do. 

do. 
Sept. 
June 

do. 

do. 

do. 
Feb. 
June 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Oct. 
.lune 

do. 

do. 

do. 
July 
June 

Sept. 
June 

1.33 

1.08 
1.54 
1.51 
0.69 
0.59 
0.75 
1.02 
0.41 
0.65 
0.40 
1.03 
0.61 
1.39 
0,70 
0.80 
0.96 
0.78 
0.53 
0.62 
0  57 
1.21 
0.85 
0.50 
0.55 
0.21 
0.48 
0.84 
0.21 
0.65 
0.50 
1.68 
0.72 
1.04 
0.66 
0.28 
1.18 
1.14 
0.71 
0.87 
0.59 
0.41 
0  46 
0,76 
0  80 
0  91 
1.02 
0.46 
1.09 
0.79 
0  59 
0.97 
0.92 
0.65 

0.96 
0.43 
0.49 
0.74 
1.82 
1.11 
0.57 
0.84 
0.71 
0.78 
0.82 
0.36 
0.70 
0.92 
1.46 
1.03 
0.67 
0.60 
0.54 
0.82 
0.73 
0.53 
1.32 
0  82 
0.85 
0.74 
0.49 
1.14 
0.48 

1.73 
0.21 

Sept. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Aug. 
do. 
Nov. 
May 
Nov. 
do. 
do. 
Sept. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
July 
May 
Nov. 
May 
do. 
Nov. 
May 
Nov. 
do. 
Mav 
Nov. 
do. 
May 
Nov. 
Sept. 
May 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Nov. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Aug. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
do. 
May 
Aug. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Aug. 
Nov. 
do. 
do. 
do. 
May 
Aug. 
do. 
Nov. 

June 
May 

20.6 

22  7 

22,5 
41.0 
22.0 
35.4 
25.6 
26.7 
45.9 
21.9 
^7.0 

23.5 
51.9 
24.1 
20  6 
57.0 
19.7 
23.7 
51.1 
25.0 
34.5 
38.5 
23.6 
49.0 
23.8 
19.9 
29.7 
12.5 
17.0 
49.4 
49.5 
33.0 
20.4 

'■29.0 
18.8 
19.1 
29.8 
21.3 
26.9 
36.8 
31.3 

23  7 
19.3 
25.5 
39.4 
43.4 
39  3 
23.1 
25  6 
27.3 
28.0 
21.0 

45.2 
25.5 
35.2 
39.5 
85.5 
3H.5 
22.2 
66.7 
43.0 
48  3 
48.5 
28.9 
32.7 
60.4 

109 

120 
114 

no 

123 
123 
112 
107 
130 
114 
118 
101 
107 
135 
.26 
113 
110 
129 
125 
133 
109 
109 
151 
121 

96 
108 

99 
137 

98 
111 
128 
118 
1(* 
124 
109 
106 
123 
118 
108 
121 
112 
125 
134 
122 
131 
114 
131 
136 
127 
116 
141 
127 
112 
126 

116 
126 
155 
92 
121 
145 
135 
143 
131 
148 
135 
142 
141 
162 

196 

147 

22 

ne. 

Montgomery 

Adams  

Ardmore..  - 

177 
158 
180 
183 
209 
124 
106 
121 
182 
205 
154 

59 
164 
186 
179 
182 

97 
183 
157 
147 

56 
199 
156 
206 

97 

83 
225 
253 

69 
1.59 
193 
192 
170 
119 
106 
163 
237 
162 
108 
165 

81 
132 

87 
150 
127 
128 
225 
186 

93 

52 

48 

109 

52 

135 

101 

76 

57 

6 

86 

42 

94 

65 

82 

72 

109 

90 

85 

89 

104 

79 

102 

73 

90 

187 

37 

37 

153 

81 

111 

63 

99 

135 

122 

144 

1? 

99 

120 

101 

143 

154 

134 

78 

138 

121 

63 

91 

96  !  nw. 

Bedford 

1.55  1  nw. 

Northampton 

137      w. 

73    

(Jumberiand 

Franklin 

Clearfield      

104  !  nw. 

106  !  iw. 

Clearfield 

158    !    BW. 

Chester 

168  1  nw. 

Lebanon 

126  1   w 

154      w. 

Lancaster 

125  1   s. 

Luzerne 

264      w 

Bucks 

Adams 

107  ,  nw. 

114  i  e. 

Schuylkill 

York 

104  •  w. 

Ill  i  s. 

Hanover 

Dauphin  

159      w. 

Wayne 

92 
V23 
129 
205 

87 
107 

87 
178 

w. 

Hawley. 

Lancaster 

nw. 

Huntingdon 

w. 

Kylertown 

Lancaster 

nw. 

Lancaster.. 

Tioga  

Lebanon 

w. 

Mifflin 

e. 

Lewistown 

Clinton 

95  1  sw. 

Marcus  Hook 

Delaware  

103  1  s«. 

75      w. 

Susquehanna 

Monroe 

143     nw. 

125     nw. 

61      w. 

Muncy  ^  a-Uey.. 

Neshaminy  Falls 

New  Bl  oomfiela 

120     sw. 

Perry 

Carbon 

96     w. 
Ill      )ie. 

Philadelphia 

Chp^ter 

137  !  sw. 

Phoeuixville 

58     nw. 

Schuylkill 

116  ,  n. 

114 
137 
99 
141 

nw. 

Qviakertown 

Berks 

nw. 

Reading 

Luzerne 

nw. 

Lackawanna 

Snyder 

sw. 

79      w. 

Pliiladelphia 

Cumberland 

Center 

144     ni\. 

ShippensbuT-g 

137 
100 
116 

77 
88 

8U. 
W. 

Bradford 

ne. 

Tioga 

n. 

West  Chester 

Chester 

w 
SW. 

Wilkes-Barre 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

169 
138 
190 

158 

98 

176 

220 

207 

1.50 

66 

177 

47 

103 

184 

127 

135 

152 

99 

71 

93 

89 

144 

127 

108 

81 

112 

64 

64 

138 

11 

86 

58 

86 
142 

82 
105 
98 

131 
88 
64 
65 
57 
110 
114 
93 
37 
148 
71 
104 
134 
90 
85 
115 
93 
1-22 
102 
126 
131 
130 
80 
114 
162 
145 
128 
83 
216 

116 

97 

114 
122 
77 

76 
179 
125 

80 
101 
105 
185 

95 
281 
114 
110 
134 

96 
123 
181 
179 
179 
154 
U9 
112 
126 
154 
173 
187 
139 

82 
■226 
196 

91 

163 
126 

w. 

BW. 

York 

w. 

Ohio  Drainage. 

Butler 

nw. 

Allegheny 

Washington 

Erie 

s. 

s. 

w. 

Potter 

Westmoreland  — 

Washington 

Cambria 

nw. 

w. 

w. 

w. 

Venango 

n. 

Westmoreland  — 

sw. 

Greenville 

w. 

Westmoreland.... 
Cambria 

sw. 

w. 

Elk 

Westmoreland  — 
Crawford 

w. 

Kane  Forest  Station. . . . 

61.8 
20.7 
25.2 
21.0 
26.3 
23  3 
29.7 
32.4 
67.9 
70.4 
29.5 

'eo'.e 

21.5 

37.8 
33.8 

164 
137 
141 
128 
1.52 
123 
155 
140 
167 
161 
150 
154 
181 
102 

166 
126 

w. 

sw 

Beaver 

nw. 

Mount  Lebanon 

Allegheny 

Lawrence 

sw. 
nw. 

■Moi^'oll                                        .  .  .  . 

Fayette 

sw. 

PHtt^Vtiircrh     .         

Allegheny 

Elk 

sw. 

s. 

8W. 

Somerset 

w. 

Payette 

sw. 

Unity  Reservoir 

Westmoreland.... 
Warren 

nw. 
w. 

Greene 

w. 

Lake  Drainage. 

Erie 

1. 

w. 

t  On  other  days  also. 


§  From  all  available  records. 


W.  B.  O.  Phlladelphia-4-25-«>.iao 


Vkau.  1o:^<) 


CLIMATOLOGICAl,   DATA:   I'KNNSYLVANIA  SECTION 


If, 


Januftry 


Mouthly  imd  Annual  Procii>itation  for  tho  Ymir   l»;jt»,   with  DoparturoB  from  thii  Normal 

Hcptiiiibi  r  '  October 


Stations 


Delaware  Basin. 

AUentown 

Ardmore 

Bothli'lu'm 

L'ontcsvillo 

Ooushohuokt'u , 

Doyli'stowu 

Fri'ilorioksviUe 

Fn'oliiiul 

(.JeorBo  School 

GoiiWlsboro 

(.iiatt'ri'ord 

llawley 

Uollisterville 

LaKoviUe 

Lausford 

Lt'hightou 

Marcus  Hook 

Mataiuuras 

Mauch  Chunk 

Mount  I'ocouo 

Myorstown 

Nesliaminy  Falls 

N-w  Tripoli 

Orwigsburg 

I'almerton 

Paupack 

Philadelphia 

Pliila.  Navy  Yard 

Phoenixville 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

Pottstowii 

Pottsville 

Quakertown 

Reading 

Sellersville 

Shawraout 

Stroud'burg 

\Vernersvillc(near) 

West  Chester 

VVestgrove 

Zionsville 

SOSQUKHANNA   BASIN. 

Altoona 

Ansonia 

Arendt.-.ville 

Baker's  Summit 

Bald  Eagle 

Bedford 

Bellefonte 

Berwindale 

Bloomsburg 

Bloserville 

Carlisle 

Carter  Camp 

Center  Hall 

Clearfield 

Colebrook 

Covington 

Driftwood 

Du  Bois 

Emporium 

English  Center 

Ephrata 

Galeton 

Girardville 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg 

Holtwood 

Huntingdon 

Huntsdale 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Mapleton  Depot 

Martinsburg 

Millersburg 

Millville 

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Union  

Muncy  Valley 

New  Bloomfield 

New  Park 

Newport 

Pine  Grove 

Renovo 

Retreat 

Scranton 


February 


March 


April 


3.02 
4.16 
3.31 
3.29 

3.6b 
3.53 
3. 51 
3.78 
3.52 
3.01 
2. 63 
3.07 
3.20 
3.26 
3.16 
3  h7 
2.56 
3.70 
5.93 
3.81 
4.02 
3.71 
3.67 
2.63 
■2.91 
4.46 
4.87 
4.02 
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2.92 

-0.26 

3.11 

+0.08 

1.38 
1.08 
0.69 

0  l,b 
0.96 
0,97 
0.61 
1.39 

1  54 
0.49 
1.81 
1  66 
1.49 
1.24 
1.35 
1.13 
0.59 
2.51 
0.66 
2.00 
1.49 
1  42 
0.52 
e.75 
0.28 
1.62 
1.26 
0.97 
1.14 

0  45 
0.71 
0.61 
1.58 
0.87 
0.59 
0.53 
0.80 
3  20 

1  86 
0.79 
1.43 
1.52 


0.95 
0.97 
1.64 
1.09 
1.20 
1.51 
0.87 
0  98 
0.59 
0.23 
0.75 
0.66 
0.66 
1.33 
0.43 
1.02 
1.15 
0.96 
1.03 
'0.93 
0  61 
0.91 
0.,54 
0.96 
0.78 
0.53 
0.85 
1.21 
0.97 
1. 01 
0.58 
0..55 
0.54 
0.48 
0.84 
1.64 
1.72 
0.43 
0.56 
0..'iO 
0.64 

0  96 
0.72 
0 
0.44 
1.54 
0.84 

1  26 
0.41 
0.46 


-1.88 
2.29 
-2.18 
-2.29 
-1.92 
-1.99 

-i.74 
-l..i3 
-2.73 
-1.15 
-0.97 
-1.48 
-1.46 
-1.2) 

-•2'ii 

-0.30 

-2.51 

1.21 

■i.61 


-2.31 

-1.20 
-1,44 
-1,86 
-1.85 


-1.35 
-2.27 
-2.14 


-2,03 
+0.01 


-1.47 
-1.32 
-0.84 
-1.2s 


-2.34 

-1.5 

-i]48 
-1.64 
-2.00 


-1.81 

-i!65 

-2!  54 
-2.22 
-1.48 
-1.73 
-1..34 
-1.02 


-1.12 
-1  80 
-1.72 
-1.97 


-1.2' 


-2.15 
-2.53 


-2.05 


-2.51 
-1.19 


-2.31 


2.51 

-1.00 

84.86 

-9.21 

1.65 

-2.09 

47.47 

-0.18 

2,68 

-0.70 

33.34 

-8.69 

2.28 

-1.71 

47. 7Z 

+  1.44 

1.93 

-1.91 

37.64 

-9.07 

2.36 

38.93 

2.98 

-6.94 

36.61 

-12.49 

1.61 

-1.96 

40.29 

-3,92 

2.81 

-0.61 

2.7(1 

-0,76 

44.93 

+0.16 

2.07 

-l.dO 

35.24 

-2.88 

2,47 

-0.20 

39,47 

-2.62 

2.25 

-0,31 

40  11 

-3.10 

3.39 

-0.04 

41.41 

-1.40 

3.80 

39.76 

1.60 

-1.12 

41.10 

-0.57 

2.13 

-0.78 

38,94 

+0.17 

3.20 

-0.«4 

38.99 

-8.77 

3.61 

+0.35 

45,93 

-0.38 

3.06 

38.60 

1.63 

-1.89 

42.62 

-3.37 

2.99 

35.69 

3.14 

39.03 

2.87 

-0.04 

33.02 

-6.77 

2.15 

-0.73 

34.91 

-5.70 

1.18 

-2.25 

45.40 

+  4.99 

1.27 

-2.17 

48  55 

+5,69 

2.35 

-1.34 

46.44 

+  1.24 

3.10 

+0.05 

44.16 

-•6.03 

3.44 

-0.17 

37.82 

-10.14 

2.63 

-0.96 

35.65 

-5.29 

2.64 

-1.21 

41.36 

-6.83 

2.16 

-1  80 

42.29 

-4.64 

2.70 

-0.86 

36  30 

-5.79 

2.00 

39.37 

1,45 

-2.08 

40.47 

-1.68 

2  65 

-0.71 

36.41 

-8  33 

2.46 

36,97 

2,09 

-1.71 

43.37 

-3  61 

1.99 

43.83 

2.76 

47.41 

2.18 

-0..=i6 

44.44 

-6.66 

1,80 

-0.43 

28.87 

-6  03 

2.03 

-1.19 

36.76 

-6.43 

1.81 

-0.66 

40.41 

+  ].,38 

1.31 

33.19 

2.58 

43.20 

1.12 

-1,50 

32.88 

-5.52 

1.62 



34.88 

2.15 

31.82 

1.99 

-0.73 

37.38 

-7.79 

2.01 

-1,09 

33.51 

-6.91 

2.01 

31.18 

1.40 

-0.97 

35.58 

-2.57 

2.15 

-0.93 

34,12 

-9.86 

2.66 

-0.81 

41.80 

-2.29 

1.70 

27.56 

1.47 

31.81 

1.98 

29.92 

1.73 

-1.49 

35.38 

-8.21 

*1.68 

28.56 

2.70 

-0  42 

40.02 

-0.32 

2.24 

30.80 

2.45 

-1.55 

37.24 

-12.67 

3.17 

-0.55 

39.87 

-7.88 

?  24 

-0.81 

43.06 

+3.08 

1.90 

-1.12 

30.84 

2.28 

-0.40 

37  58 

+  1.73 

1,50 

-1.42 

33.83 

-6.13 

1.70 

31. 50 

1.39 

-0.90 

27.47 

-7.48 

?  36 

-0.83 

41,91 

+2.07 

2.07 

+0.09 

29,37 

-5.09 

2.79 

-0..55 

35.34 

-7.16 

1.05 

28.52 

1.31 

-1.54 

36.71 

-3.41 

1.00 

28.82 

1.54 

•34.74 

1.77 

.32.18 

2.05 

.36  11 

2.6ft 

+  0.08 

34.11 

-4.97 

2.14 

-0.10 

34.02 

-4,76 

1  38 

32  39 

1.91 

-1.12 

38,50 

-4.62 

1.96 

36  22 

2.31 

-0.29 

41.02 

-0.,=i4 

1.67 

,33.01 

3.34 

+0  31 

39.11 

-5.48 

1.66 

-0.89 

30.57 

-7.51 

2.23 

35.39 

2.68 

-0.44 

29  23 

-9.46 

Monthly  amount  Interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1939 


Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  ITear  1939, 

with  Departures  from  the  Normal. -Continued 
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SUSQUEHAHNA    BASIN 

(Continued) 

^plinscrrovG   

2.89 
2.45 

-0.13 

4.36 
4.08 

+  1.59 

3.89 
3.20 

+0.37 

3.16 

4,48 

-0.52 

1.55 
1.51 

-2.15 

2.77 
5.72 

-1.36 

3.78 
3.58 

-0.26 

1.70 
2.20 

-2.14 

2.60 
4.18 

-0.71 

3.84 
3.72 

+0.27 

0.76 

0.92 

-1.71 

2.02 
1.38 

-0.99  38.31 
37.42 

-7.74 

Shade  Gap 

Shippensburg 

2.57 

8.88 

2.62 



5.13 

0.93 

4.23 

3.96 

1.42 

4.20 

4.47 

0.91 

2.35 

36.67 

^tutp  Collecrti       

3.64 
3.26 
2.15 

+6!  56 
+0.03 

4.40 
3.92 
2.91 

+i!93 
+1.09 

3.56 
5.11 
2.50 

+0.21 
+  1.84 

3.70 
3.07 
2  49 

+6]io 

-0.49 

2.47 

-i'42 

5.16 
1.60 
3.36 

+i.'64| 

-2.70 

2.06 
3.01 
6.08 

-i'.si 

-1.31 

3.89 
3.90 
2.36 

+6!4i 

+0.10 

3.84 
2.65 

3.88 

+  6'.94 
-0.66 

3.44 
3.72 
3.48 

+  6^42 
+0.40 

1.02 
1.46 
1.19 

-i!29 
-0.82 

1.52 
2.07 
2.43 

-1.15  38.68 
-0.85  34.98 

—  6.06 

Suubury 

1.171-2.75 
0.43 

-6.12 

SusQuehanua 

32.76 

Towauda 

2.40 
2.63 
2.83 
2.76 
2.70 
2.79 
2.46 

+6!26 
-0.62 
+0.56 
+0.37 
+0.31 
-0.17 
-0.60 

4.19 
3.86 
2.80 
3.82 
3.55 
3.28 
3.71 

+  2'.20l 
+  1.11 
+0.78 
+  1.24 
+0.97 
+  0.78 
+  1.04 

2.46 
4.90 
2  56 
2.74 

-6.  is 

+  1.16 
—0.10 
-0.17 

1.88 
2.80 
1.56 
2.98 
2.88 
2.70 
3.83 

-i'21 
-1.41 
-I.50I 
+0.051 
-0.05 
-0.94 
+0.36 

1.30 
1.84 
2.03 
1.42 
1.82 
2.23 
1.69 

-2.06 
-2.05 
-1.37 
-1.73 
-1.33 
-1.60 
-2.12 

2.99 
2.11 
2.32 
1.09 
0,83 
2  10 
2.87 

-6!83 
-2.02 
-1.41 
-2.89 
-3.15 
-1.76 
-1.64 

1.55 
3.92 
3  93 
4.06 
5.14 
4.81 
1.99 

-2!25 
-0.26 
+0.73 
-0.01 
+  1.07 
+0.97 
-3.43 

1.78 
2.70 
2.06 
2.67 

-i!65 
-0.91 
-1.12 
—  1   11 

4.83 
3.03 
3.87 
2.17 
8.06 
2.76 
2.70 

+  i'.64 
-0.29 
+0  92 
-1.30 
-0.41 
-0.28 
-1.39 

3.98 
3.70 
2.95 
3.68 
4.07 
4.42 
3.99 

+  i'.67 
-0.10 
-0.08 
+0.68 
+0.97 
+  1.20 
+0.28 

0.46 
0  59 
1,09 
0.59 
1.64 
0,97 
0,92 

-i'68 
-2.09 
-1.13 
-1.63 
-0.58 
-1.40 
-1.91 

1.96 
2.00 
1.73 
2.33 
2.00 
1.62 
2.22 

-6!23 
-1.10 
-0.41 

29.78 
34.07 
29.73 

'-4!87 

Weikert 

-8  58' 

Wf^ll^horo        

-4.13 

Wilkes-Barre  ^ 

-0  40180.31 
-0.73  34.10 

-7  00 

Wilkes-Barre^ 

2.96  +0.05 

3.45-0.33 
2.48  -1  25 

-3.21 

WilliflmsDort 

3.98 
2.08 

+0.76 
-1.19 

-1.27 
-0.66 

34.14 

81.89 

-4.96 

Williamstown 

3.43 

-0.48 

-11.74 

YQrlt 

3.05 
7.M 

-0.02 
+0.07 

4.83 
3.91 

+2.08 
+1.16 

3.24 
3.81 

+0.13 
+0.98 

4.12 
4.00 

+0.93 
+0.78 

0.88 
0.39 

-2.14 
-2.66 

4.26 
2.58 

+0.51 
-1.21 

2.97 
2.87 

-1.25 
-2.27 

3.38 
3.08 

-0.68 
-0.94 

3.71 
3.12 

+  0.68 
-0.15 

5.44 
4.98 

+2.40 
+  1.97 

0.55 
1.16 

-1.68 
-0.95 

2.46 
2.37 

-0.47 
-0.62 

38.89 
34.69 

+  0  49 

York  iiaven 

-3.84 

Ohio  Basin. 

Acmetouia 

I.Ti 

-0.68 

5.35 

+2,73 

3.41 

-0.33 

3.78 

+0.45 

2.52 

-1.09 

5.08 

+0.66 

6.24 

+2.12 

1.26  -2.75 

2.34 

-0.60 

3.14 

+0.18 

0.55 

-2.04 

1.97 

-2.17 

38.34 

-3.62 

Beaver  Falls 

3.20 

+0.81 

3.49 

+  1.21 

3.95 

+0.66 

2.19 

-0.82 

2.60 

-0.71 

7.02 

+2.66 

2.33 

-1.20 

1.20 

-2.40 

2.24 

-0.62 

2.95 

+0.46 

0.73 

-1.64 

1.68 

-0.96 

33.48 

-3.16 

Blairsville 

4.11 

4.86 

3.88 

3.47 

1.30 

5.25 

1.76 

*1.29 

1.98 

3.54 

1.04 

3.42 

85.90 

Rmdforci            

2.21 
3.47 

-\A\ 
+0.24 
-0.12 
-0.95 

3.46 

4.77 
4.73 
5.37 
5.53 

+6!  84 
+  2.64 
+2.33 
+2.51 

3.28 
5.45 
4  24 
3.99 
2.86 

-6!27 
+2.20 
+0.80 
+0.24 

2.68 
3.07 
3.10 
3.40 
3.21 

-i!i2 

+0.17 
-0.27 
-0.48 

1.90 
1.47 
0.82 
2.04 
1.04 

-2'66 
-1.95 
-2.71 
-2.07 

3.60 
3.27 
7.17 
6  72 
6,75 

-6!47 
-1.07 
+2.51 
+1.97 

4.36 
4.46 

4.27 
5.60 
3  63 

-6!68 
+0.30 
-0.14 
+0  91 

1.36 
2.60 
1.47 
1.32 
1.47 

-2:32 
-1.24 
-2.43 
-2.60 

5.88 
2.59 
2.62 
2.44 
3.07 

+  i!89 
-0.54 
-0.84 
-1.21 

4.88 
3.90 
3.42 
2.45 
2.54 

+  1.57 
+0.63 
+0.55 
-1.06 

1.50 
1.17 
0.96 
0.74 
0.43 

-1.69 
-1.72 
-1.84 
-2.03 

4.06 
3.2'2 
2.00 
2.38 
1.44 

+6>9 

39  r, 

-4!i7 

Rrnnlcville 

+0.2(i  39  44 

-0.14 

"Riitlpr                 

3.11 

-1.01 
-0.96 

37.91 
39.26 
34.75 

-3,17 

I>Ul'ld • 

nhflmhersville 

2.81 

2.78 

-5.22 

Clairton 

fl  a  »»i  fiTI                 .         

3.67 

-6!  18 
-0.70 
+0  22 

5.41 
6.36 
5.09 
4.69 

+2]  82 
+2.89 
+2.16 

..... 

5.75 
3.10 
4. 70 
2.71 

+  2!67 
-0.23 
+  0.85 

2.69 
4  11 

4.48 
3  54 

-0'85 
+0.72 
+  0.79 

1.54 
1.03 
1.99 
0.91 

-2:26 
-2.56 
-2.00 

2.79 
9.38 
9.11 

6,50 

-1.37 
+6.08 
+4.43 

3.80 
6.46 
3.47 
4.32 

-6'.59 
1-1.21 
-1.11 

2.98 
1.85 
2.18 
1.65 

-i:26 
-1.92 
-2,19 

4.07 
1.74 
2.31 

1.87 

+61 56 
-1.50 
-0.79 

3.82 
3  01 
3.89 
3.22 

-6'..58 
-0.24 
+0.84 

0.83 
0.49 
1.34 

0.78 

-2.56 
-2.01 
-1.37 

3  00 
1.89 
2.77 
2.07 

-6!  52 
-1.07 
-0.78 

40.35 
89.97 

45.  .'.8 
34.62 

-4.66 

VylUiil-'U • 

PlnvQvillP      .. 

2.55 
4.20 
2.36 

-0,33 

\jiayay  iii^ • 

r'niifliiPTlPS    .  . . .  •  ...... 

-^1.05 

Connellsville 

f^rtrnriTtnllS                .    ..... 

2.00 
3.16 
2.88 

-6'99 
-0.96 
-O.lf, 

4.20 
3.3,'i 
4.38 

+  1.75 
+0.54 
+  1,99 

2.53 
2.73 
4.06 

-0.81 
-1.08 
-t-0.69 

2.63 
3.23 
3.05 

-0!44 
-0.39 
-0.56 

1.56 
1.48 
2.66 

-3.03 
-1.03 

4.69 
3.22 
3  37 

+6.'ii 

-1.69 
-0.84 

3.33 
5.31 

4.66 

-6!49 
+  1.91 
+0.60 

1.28 
1.82 
2  16 

-2.17 
-1.06 

2.13 
5.27 
6.27 

-6.'75 
+  1.67 
+  3.29 

2.72 
4.31 

4.05 

+6!  10 
+  0.26 
+0.73 

0,40 
0.74 
1.82 

-i!99 
-3.07 
-1.17 

1.82 
2.96 
3.02 

-6;98 
-0.67 
+0.45 

29.29 
37.57 
42. 3H 

-8^(6 

v^oiduyuiio 

Corry 

-8. .69 

Coudersport 

+  2.96 

Derry 

Donora 

3.06 

-0.82 

6.57 

+2,55 

3.26 

-0.60 

4.73 

+  1.00 

1.66 

-1.98 

6.46 

+  1.52 

2.70 

-1.77 

1.19 

-2.88 

1.67 

-1.47 

3.47 

+0.23 

1,11 

-1  52 

2.17 

-1.13 

37.05 

-fi  h7 

2.82 

+0.02 

5.10 

+  2.68 

3.77 

+  0  24 

4.41 

+0.68 

1.40 

-1.58 

7.68 

+3.95 

2.80 

-0.64 

1.75 

-1.88 

1.67 

-1.01 

2  65 

-0.20 

0.67 

-1.77 

1.62 

-0.70 

86  30 

-0.06 

Ebensburg" 

4.60 

+  1.01 

5.23 

+2.52 

3.46 

-0.18 

4.16 

+0.96 

1.25 

-3.09 

7.40 

+2,66 

2.24 

-1.92 

0.84 

-3.18 

3.42 

-0.08 

3.75 

+0.43 

1.18 

-1.70 

3  06 

^0.08 

40.59 

-2. 69 

Frfl-nklin    

3.08 

-0  34 

3.. 68 

+  1.09 

3.48 

+  0  13 

2.42 

-1.08 

1.56 

-2.32 

2  54 

-1.59 

3.93 

-0.,34 

1.63 

-2.06 

4.83 

+  1.44 

3.97 

+0.68 

0.71 

-2.22 

2.43 

-0.75 

34.16 

-7.36 

Greensboro 

2.73 

-0.62 

5.46 

+2.87 

4  18 

+0.52 

4.36 

+  1.09 

0.58 

-3.11 

8.87 

+4.23 

5.65 

+  1.12 

1.37 

-2  27 

1.69 

-1.54 

3.48 

+0.48 

1.06 

-1.54 

2.48 

-0  72 

41.66 

+  0.51 

Greensburg 

3.38 

-0.06 

5.39 

+2.64 

4.06 

+  0.64 

4.67 

+  1.27 

2.07 

-1.71 

6.59 

+2.20 

3.79 

+0.02 

0.83 

-3.28 

1.75 

-1.17 

3.50 

+0.58 

0.78 

-1.62 

2.82 

-0  23 

39  03 

-0.71 

Greenville 

3.19 

-0.44 

4.07 

fl.50 

3.30 

-0.07 

3.82 

+0.36 

0.97 

-2.74 

5.79 

+  1.88 

3.16 

-1.16 

3.96 

+0.49 

4.49 

+  1  20 

2  90 

-0.62 

0  82 

-2.11 

2  30 

-0.60 

38.77 

-2.31 

Grove  City 

Irwin 

2.42 

-0.79 

4.42 

+  2.19 

3.27 

-0.05 

2,81 

-0.60 

1.26 

-2.87 

5.36 

+  1.29 

4.11 

-0.45 

1.61 

-1.86 

4.25 

+0.74 

4.10 

+0.93 

0.36 

-2.67 

1.03 

-2.07 

36  00 

-6.21 

3.09 
3.69 

+0.15 
-0.63 

5.26 
5.87 

+2.91 
+2.39 

3.03 
3.88 

-0.19 
-0  62 

4.09 
6.14 

+0.96 
+  1.19 

1.66 
0.92 

-1.57 
-3.17 

6.25 
5.84 

+  1.86 
+0.64 

2.67 
4.24 

-1.07 
-0.05 

1.10 
1.16 

-2,68 
-3.06 

1.54 
3.21 

-1.21 
-0.03 

2.90 
4.86 

+0.03 
+  1.60 

0  70 
1.16 

-)  69 
-1.72 

2.66 
3.17 

-0.84 
-0.60 

34.84 
43.44 

-2.74 

Johnstown 

-4.06 

Kane  Forest  Station. . . 

2.59 

*3.40 

3.00 

*2.73 

1.77 

5.69 

4.83 

1.46 

5.48 

5.31 

1.56 

4.47 

42.29 

TTrpo^nr              

3.29 
3.38 

-6'2i 

6.51 

4.82 

+3!2i 

3.42 
3.93 

-6.78 

4.80 
4.41 

+  6!  70 

0.68 
1.04 

-3!22 

7.19 

8.27 

+2:39 

2.23 
4.10 

-2:86 

1.00 
1.72 

-4!66 

2.27 
1.82 

-i!ii 

6.69 
•4.09 

+  i.'63 

1.06 
*1.09 

-i!80 

2.83 
2.32 

-6!  37 

40  96 
40.99 

"-6.m 

j\.ic)$ai 

Lake  Lynn 

T.iTiPsville    . . .  •  • 

2  44 

-6;80 

2.84 

+6 '47 

3.32 

+6'.  18 

3.46 

+(K28 

1.82 

-2.2i 

3.91 

-o!i5 

4.84 

+  1.03 

0.87 

-2.'73 

3.71 

-6^17 

2.89 

-6!69 

1.04 

-'i!83 

2.38 

-6!96 

33.62 

"-Ym 

XJl  IICO  V  IJiu  .     .•••••■••'•* 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marienville 

McKeesport 

Meadville 

Mercer 

3.02 

-0.01 

5.0'.? 

+2.53 

3  97 

+0.48 

4.06 

+0  75 

1.70 

-1.76 

6.89 

+2.96 

3.51 

-0.17 

1  19 

-2.45 

1.84 

-0.95 

2.71 

-0.20 

0.86 

-1  33 

2.61 

-0.28 

37,88 

-0.42 

3.17 

-0.46 

5.28 

+2.53 

3.58 

-O.lfi 

2.46 

-1.01 

2.40 

-1.48 

7,00 

+2.39 

4.87 

+0.75 

0.88 

-2.94 

2  36 

-0.70 

3.43 

+0.28 

0.62 

-2  06 

2  09 

-1.22 

38.09 

-4.07 

4.67 

+  0.44 

7.21 

+4.08 

4.99 

+  1.06 

5.64 

+  1.72 

1.68 

-2.30 

9.53 

+4.65 

2.35 

-2.31 

1.71 

-2.71 

1..38 

-1.90 

3  56 

+0.16 

1.03 

-1  64 

3  27 

-0.28 

46.82 

+0.97 

3.34 

3  84 

3.17 

2.76 

1.47 

3.38 

3.13 

1.2^2 

6.01 

4.60 

1.04 

•3  69 

37,64 

2.41 

4.69 

3.42 

3.25 

2.43 

6.77 

3.78 

1.27 

3.61 

3.17 

0.58 

1.66 

36.94 

1.38 

-i!96 

2.90 

+6!38 

2  89 

-6'49 

2.57 

-6^96 

1.67 

-2!44 

4.90 

+6!84 

4.03 

+6'.  06 

2.18 

-i!35 

3.13 

-6!57 

3.. 35 

-6^42 

0.67 

-2!  87 

2.11 

-i!67|31.78 

-i6'.85 

2.86 

3.68 

3  72 

3.05 

1.53 

3.80 

4.97 

2.10 

4.91 

3.62 

0.58 

2.28 

36.38 

Midland 

Mosgrove 

TVTt    TiPhnTion        

2  09 

3.83 

4.07 

3.27 

1.74 

6  90 

3.91 

1.71 

1.14 

3.26 

0  60 

2.04 

34.661 

3.17 

-6!  42 

4.98 

+  2!56 

5  03 

+  l!53 

2.18 

-0^82 

2.64 

-i!47 

6.23 

+  1:95 

3.17 

-6:57 

1.20 

-2!97 

2.17 

-6!  38 

2.92 

-OM 

0  82 

-\'.-ic 

2.35 

-6'.6i 

36.86 

-3.12 

2.16 
3.03 
3.10 
3.09 
3.42 

-0.69 

-o!io 

+0.12 
-0.25 

4.82 
5.01 
4.18 
4.48 
4.19 

+2.22 

+  i!99 
+2.26 
+  1.38 

2.77 
4.03 
4,96 
3.63 
5  74 

-0.50 

+  i!92 
+0.52 
+  1.99 

3.45 
2.80 
3.83 
3.97 
2.  .69 

-0.02 

+6!4i 

+  1.12 
-0.99 

1.95 
2.09 
1.79 
1.42 
1.12 

-1.74 

-i!78 
-1.69 
-2.55 

6.86 
6.65 
5.24 
8,95 
3.43 

+2.62 

+6!95 
+5.10 
-0.69 

2.05 
6.5o 
4.27 
5.45 
3. 59 

-1.23 

+6.61 
+  1.95 
-0.44 

1.23 
1.18 
1.58 
0.73 
0.66 

-2.. 60 

-i!90 
-2.91 
-3  27 

1.68 
2.33 
3.81 
2.25 
2.39 

-1.45 

+6!86 

-0.43 
-0  80 

3.26 
3.42 
3.13 
3.03 
3.01 

+0.26 

+6!33 
+  0.47 
+0.04 

0  54 

0.66 

-1.95 

1.611 
1.83 
1.83 
2.39 
2.20 

-0.90 

-6!87 
-0.18 
-1  29 

,82.27 
37.43 
38  54 
40.19 
82.64 

-5.90 

i¥iL.  ijcuainjii 

Nfltrnna       

Ai  aiVl  XJLiOi  •   ...••••■•• 

T^pw  Hastle           ....... 

0.821-1. ,53 
0.80,-1  37 
0.301-2.67 

'+6!83 

l.'l  C  W     VjoiOviC  ........■■•* 

Newell • 

+4.86 

Parkers  Landing 

-9. .54 

Pennline 

Pittsburgh 

Punxsutawney 

T^iiifiTwav 

2.39 

-0.46 

3.56 

+  1.50 

3.31 

+0.39 

3.70 

+0.49 

2,64 

-1.64 

6.. 59 

+1.49 

3.37 

-0.31 

1.34 

-2.77 

2.72 

-1.32 

3.48 

-0.16 

l,14|-l.fi8 

2.68 

-0.07 

36.92 

-6.26 

2.89 

-0.16 

4.32 

+  1  70 

2.86 

-0.17 

3.16 

+  0.24 

1.48 

-1.73 

4.99 

+  1.18 

2.7;S 

-1.32 

1.25 

-1.98 

2.58 

0.00 

3.14 

+0.62 

0.531-1.76 

1  66 

-1.20 

81.59 

-4.68 

2.74 

-0.26 

4.51 

+2,19 

4.88 

+  1.58 

2.57 

-0.73 

2.66 

-0.92 

4  44 

+0,02 

5  43 

+  1.54 

2.11 

-1.38 

2.53 

-0.79 

3.46 

+0.41 

0.991-1.42 

2.61 

-0.35 

38.93'   -0.11 

2.37 
*2.88 

-0.78 

3.21 
3.83 

+0.84 

3.31 
4.38 

+0.06 

2.23 
3.21 

-0.80 

2.71 
1.41 

-0.85 

2,95 
6.75 

-1.43 

3.71 
2.94 

-0.05 

2.15 
1.16 

-1.27 

5.19 
1.51 

+2.20 

6.25 
3.08 

+3.12 

1.32-1.38 

2.99 
1.77 

-0.78i38.39|   -1.11 

JMUK  >v  Oi  J 

Rochester 

SaltshurEf   

0.69 

33.61  

3.40 
2.78 
2.92 
2.80 

-6.12 

+6 120 

5.52 
6.46 
3  69 
3.66 

+2]7i 
+  i'.69 

3.29 

2.78 
3.78 
3.5? 

+o!io 
+i;62 

2.99 
2.93 
3.12 

3.00 

-6:26 

+6'.68 

1.73 

1.60 

•1.41 

-iiei 

-i!78 

6.13 

5.62 

*4.84 

3.46 

+i:72 

+i!i6 

3.48 
3.83 
6.01 
5.73 

-6;55 
+2!  04 

1.89 

0.76 

*2.17 

1  60 

-2.61 
-1.46 

2.08 
2.31 
4.53 
3.49 

-i!4.3 

2.93 
3.83 
3.53 
3.86 

-6123 
+6.71 

0.72 
1  27 
0.83 
0.76 

-il63 
-i'46 

1.88 
2.52 
1.71 
1.65 

-1.22 

-6!p7 

36.04    -4.63 

tjcIilLOi-^"*  6  .-•••••■••-'•• 

Rpwa.rd 

36  69 

Sharon       

38.54    +3.48 

Sharpsville 

Sroethport 

1.36| 

34.79  

2  86 
3.74 

5.74 
2,79 
2  62 

+6!62 

-1.09 
+  1.60 

3.14 

5.53 
6.28 
4.26 
3.26 

+6.96 
+  1.63 
+2.09 

2.94 
3.27 
3.91 
3.21 
3.34 

-n;26 

-1.46 
-0.40 

2.33 
6.07 
5.39 
2.86 
3.32 

-6.48 
+  1.28 
+  1.40 

2.061-1.89 

2.171-1.11 

8.23 
4.37 
4.03 
5.39 
3.42 

+3!57 
-0.62 
-0.69 

0  80 
1.43 
2,29 
*1.70 
1.21 

-2;,54 
-3.48 
-1.99 

•5.75 
2.88 
3.36 
3.80 
4.89 

+2!  26 
-0.72 
+0.46 

♦4.79 
4.34 
4.30 
3.37 
4.14 

+i'9i 

+1.13 
+  1.10 

2  19 
0.82 
0  85 
0.91 
1.28 

-6'5fi 
-2  36 
-1.97 

3  13 
2  68 
3.11 
2  79 
•2  70 

+6 '61 
-1  46 
-0.12 

40  39    +2.13 

finiTiprspt       

1.84 
1.04 
0.64 
1.53 

-2. 54 

-2.91 

7.17 
8.39 
3.90 
4.64 

+  1.53 
+3.20 

44.09    -8  04 

flr»7*i  tlfiTS            

47.69    +1.74 

C7 1*  i.  1  US  a......  -......•■• 

Titusville 

36.62  

Union  City 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

36  36 

2  98 

-0.72 

5.241  +  2.37 

3  77 

-n'22 

4.69 

+6:96 

0.741-2  89 

10.96 

+6^24 

3  64 

-6!68 

0.93 

-3 '.78 

2.09 

-1.21 

3.96 

+6 '59 

0.96 

-i:97 

2  64 

-6.'79 

42.60    -2.10 

2  80 

-1.16 

5.63 

+2.66 

4.03 

+0.49 

4.82 

+  1  23 

1.881  -1.70 

6.19 

+1.85 

4.29 

0.00 

0.49;-3  71 

1.73 

-1.19 

3.68 

+0.62 

0.99 

-1.56 

2  36 

-1  26 

88.89;   -3.82 

1:75 
3.06 

-1.48 
+0.09 

3.26 
4.09 
5.61 

+0.45 
+  1.76 

3.00 
3.29 
4.08 

-0.52 
-0.03 

2.25 
3.27 

4.8S 

-0.60 
-0.35 

0.33 
2,04 
0.79 

-2.93 

-1.98 

7  20 
4.44 
8.43 

+2.96 
-0.03 

2.86 
6.71 
3.36 

-1.61 
+2.31 

1,18 
1.14 
1.26 

-2.72 
-2.61 

2.46 
3.14 
2.05 

-0.67 
-0.55 

3.24 
4.60 
3.36 

+0.25 
+1.08 

*0  63 
1.36 
0.48 

-1.91 
-2  01 

1   93 
4.10 
1.70 

-1.05 
+1.02 

30.08 
41.23 
39.04 

-9.73 

Wfl  rrPTi                           . . . . 

-1  31 

iTililldl......  -  ..«  ...•.- 

Waynesburg 

Westford 

3.09 

2.9b 
2.92 

-o'.i3 

-0.44 

3.82 
5.11 

+  i!69 
+2  33 

3.73 
3.24 

+6'76 
-0.31 

3.. 34 
3.32 

+6:47 
+0.10 

2  03 
1.92 

-i!68 
-1.71 

5.47 
7.65 

+1.40 
+3.44 

4.85 
3  68 

+6:83 
-0.30 

1.80 
1.36 

-i'.70 
-2.56 

3.0( 
3.90 

-6'62 
+  1.07 

3.28 
3.08 

-6 '45 

+0.14 

1.01 
0.81 

-1.83 
-1.59 

2  33 
1.98 

-645 
-1.20 

37.621  -1.77 

West  Newton 

38.87 

-1.03 

Potomac  Basin 

Buffalo  Mills 

3.61 
2.93 

+0.95 
-0.21 

3.68 
3.96 

+  1.43 
+1..30 

4.22 
3.27 

+1.05 
0.00 

3.84 
3,72 

+0.25 
+0.48 

1.79 
1.17 

-1.24 
-2.22 

4.97 
4.02 

+  1.46 
-0.20 

3.44 
4.95 

+0.02 
+0.95 

1.45 
1.02 

-1.82 
-2.80 

2.45 
3.64 

-0  65 
+0.67 

3.77 

+0.65 

1.48 
1.85 

-0.95 
-0.40 

1.75 
2.09 

-0.29 
-0.87 

36.45 
.36.66 

+0.86 

Chambersburg 

Gettysburg 

4. 041+0. g'; 

-2.33 

3.92 
4.. 38 
2.67 

+0.59 
+1.32 

4.62 
3.65 
3.11 

+  1.86 
+  1.07 

3.11 
3.86 
8.17 

-0  41 
+0.60 

4.66 

!  3,60 

3.66 

+  1.03 
+0.1R 

1.39 
1.4.'i 
0.96 

-2.30 
-1.47 

4  07 
7.18 
9.00 

-0..32 
+2.90 

3  01 
6.25 
4.15 

-1.36 
+3.18 

1.60 

1  1.26 

1.9S 

-2.72 
-2.31 

2.84 
2.05 
4.12 

-0.76 
-0.82 

5.03+1.63 
1  3.20+0.42 

0.8O;-1.6O 

2.00 
1.59 
1.86 

-1  16137.05:   -5.50 

Hyndman 

1.05 
1.63 

-0.99 

-1.0839.52;   +8.00 

McConnellsburg 

4.90 

41.17  

Lake  Basin 

1 

gpjg 

2.71 

-0.06 

4.13 
3.38 

+1.55 


3.76 
3.20 

+i.ia 

3.22 
2.20 

+0.49 

2.72 
2.93 

-0.68 

1.73 
2.33 

-1.61 

4.57 
1.77 

+1.56 

2.10 
•1.90 

-1.17 


4.84 
5.09 

+1.45 

4.56 
4.32 

+0.87 

2.16 
1.88 

-1.14 

2.96 
•2.21 

+0.13 


39.48    +2.82 

"R  avtnond 

2.761     .... 

88.97  

XvOijr  I.UVi-1^.*  ....•••....••• 

1 

' 

*  Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


1    Airway  Station. 


2    River  Station. 


Vkau,   H)3i) 
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Stations. 


Aaantic  Drainage. 


AUentowu 

Altooim 

Arilnioro 

Areiultsvillo 

Bailfonl 

Bethlehem 

Blixnnsburg 

Carlisle 

Center  Hall 

Chamborsburg 

Cleartielil 

CoatesviUe 

Colebrook 

Emporium 

Kplirata 

Kreelaiul 

Ueorge  School 

Gettysburg 

Oorilon 

Hanover 

Harrisburg 

Uiiwley 

Holtwood 

HuntiuKtlon 

Kylertowu 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Montrose 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomtield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phila-Navy  Yard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakerto  wn 

Reading 

Retreat 

Scranton 

SeUusgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Wil  kes-Barre(  Airport ) 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Draiiutoe. 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Clairton 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Forest  Station . . , 

Lycippiis 

Meadville 

Midland 

Mt.  Lebanon..     . 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh**.., 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Monthly  ttud  Annual  Moun  TomperiituroB  lor  tho  Your  U)3S),  with  Departuroa  from  tho  Norinul 

JuiM 


January 


■J8.8 
29.4 
110.8 
81.4 

81.8 
81.8 
29.0 
SO.  6 
80.1 
iU.-.' 
•i!8.S 
80.4 
80.0 
80.6 
81.2 
25. « 
81.4 
-83.0 
U8.0 
33  9 
31.8 
25.1 
33  2 
31.6 
27.'^ 
30.0 
24.0 
29.9 
32.8 
30.6 
36.1 
29.8 
23.1 
23.4 
26.0 
29.3 
30.0 
28.  H 
34.4 
32.9 
31.2 
30.2 
28.6 
33. 0 
28.0 
27.9 
29.0 
32.5 
30.4 
29.7 

29  6 
26.6 
25. « 
32.2 
28.2 
28.6 
29.8 
31.4 

24.8 
31.7 
31.4 
32.2 
34.2 
27.0 
26.6 
34.2 
35.8 
28.8' 
28.4' 
32.9 
30.8 

30  6 
32  6 
33.4 

■26.6 
132.2 
27  4 
.34.2 
33.0 
32.1 
33.4 
33.2 
26.4 
29.0 
29.4 

2a. 8 

36.2 
31.8 
33.6 
29.0 
35.41 


February 


March 


April 


May 


July 


August 


Septtiinlxir 


October 


I 


November '  December 


-0.9  88.4 
+  1.6  31.9 
-1.3  84.4 
+0.8  36.6 
.  ..  35. 2 
+  1.0    36.4 

33.0 

+  1.9    36. 

+3.4 

+2.2 

+0.7 

-0.1 

+  1.5 

+4.2 

+0.6 


+  1.5  29 
-0.3  37 
+2.8  38 
+0.7  ^ 
40.8 
+2.8 
-0.6 
+  1.0 
+2.5 
-1.4 
-0.3 
-1.5 
+0  5 


+2.3 
0.0 
+  1.9 
0.0 
-0.3 
+0.4 
-O.S 


-1.0 

+  1.8 
-0.4 
0.0 
+  1.0 
+  1.7 
+3.6 

+  i!3 

0.0 

+0.2 


+2.6 
+2.2 
+0.7 
+  1.4 
+  1.5 

+0.1 

+0 

+0 


-0.3 
+  1.6 

+  1.8 

+2'7 
+  1.2 
+  0.9 
+  3 
+0.7 
+2.2 
+  1.7 
+  1.4 
+3.0 
+2.8 
+2.0 
+2.9 


+  1.6 
+  1.7 

+  1.6 

+3.9 

+0  2 

+2.5 

+0 

+0 

+2.6 

+2.4 

+3.3 


+  2.2 
+3.0 


34.6 
36.1 


32 


42.6 
33.0 
26.6 
26.6 
■29.V! 
86.1 
33.6 
33.0 
39.4 
38.7 
37.8 
34.4 
34.5 
37.6 
31.3 
32  4 
33.8 
38.1 
36.3 
32.3 
34.2 
29.8 
27.4 
36.9 
33.0 
32.0 
.  33.6 
9   37. 


26.2 

33.6 

33.0 

34.4 

35. 

27.6 

28.6 

36.6 

37.4 

29.6 

28.6 

35.4 

31  2 

30.9 

36  2 

36  4 

28.6 

36.7 

27.8 

34.8 

34.2 

33  0 

35.0 

34.0 

26.4 

29.6 

32.2 

32.5 

38.8 

34.4 

34.6 

29.5 

37.2 


30  6    +3.8   30.2    +3.3   34.4 


+4.0 
+4.1 
+  2.2 
+5.0 

+5!i 

+5!8 
+7.0 
+4.7 
+2.1 
+5.1 
+  4.6 
+5.1 
+6.8 
+4.5 
+6.7 
+6.8 
+4.7 
+5.8 
+6.1 
+3.2 
+  4.6 
+  5.3 
+  2.4 
+5.3 
+4.2 
+5.0 

+9.k 
+7.5 
+5.1 
+3.7 
+4.9 
+  3.2 
+6.2 

+  4!i 

+5.5 
+5.1 
+5.5 
+5.0 
+5.7 
+8.8 

+5!i 
+5.3 

+4.7 


+5.4 
+7.2 
+4.7 
+2.4 
+5.6 

+4.'i 
+3.2 
+6.1 

+1.1 
+5.3 
+3.4 


+3.5 
+1.8 
+4.0 

+6.6 
+2.6 
+  1.7 
+2.8 
+3.7 
+  4.1 
+3.0 
+5.9 
+5.9 

+6.'8 
+3.4 

+2^9 

+4.3 
+  1.1 
+  1.7 
+  1.0 
+  1.1 
+5.1 
+4.8 
+6.1 


35.6 

;«.o 

37.9 
42.0 
40.9 
40.0 
38.1 
41.8 
38.2 
42.2 
37.5 
39.2 
38.8 

41.6 
33.1 
40.4 
43.0 
36.6 
43.4 
40.7 
33.2 
41.0 
39.6 
35.2 
41.5 
.35.1 
38.8 
41.6 
39.2 
45.4 
37.9 
30.7 
31.0 
35.0 
39.2 
39.0 
37.0 
41.7 
41.1 
41.8 
38.8 
38.6 
40.2 
36.6 
35.4 
40.0 
42  0 
40.2 
37.1 
37.3 
35  0 
33.4 
41.2 
37.1 
38.0 
37.3 
42.6 

30.6 
38.8 
38.6 
39.4 
42.0 
32.2 
32.8 
42.1 
44.0 
36.0 
34.0 
41.6 
38.6 
38.7 
42.2 
41.6 
32.8 
41.6 
33.0 
40.6 
40.4 
39.6 
4). 2 
40.0 
32.2 
37.6 
37.6 
36.5 
44.8 
40.2 
41.2 
+4..^i  34.0 
43.4 


-2.7 
+0.4 
-3.3 
+2.3 


-0.6 

'+3.'i 
+  1.6 
+2.3 
+0.2 
-0.7 
-0.3 
+  1.2 
+  1.4 
+0.1 
-0.3 
+2.7 
-0.3 
+0  9 
+  1.8 
-1.7 
-0.4 
+  0.7 
+0.9 
+  1.8 
+0.3 
-0.5 


+0.6 
+0.7 
+P.4 
-1.6 
-1.0 
-0.3 
-0.2 


-0.6 
+0.9 
-1.0 
+0.6 
+0.3 
+  1.1 
+0.2 


-0.3 

+  1.4 
-0.7 


+  0.9 
+  0.9 
-0.2 
+0.4 
+2.1 

+  0.4 
-1.8 
+  1.9 

-2.9 

+0.7 
-0.2 


+0.8 
-0.8 
-0.3 
+2.2; 
+  1.6 
-0.1 
-1.5 
+  1.5 
+  1.9 
+12 
+2.3 
+2.3 

+  K9 
-2.0 


46.6 
44.8 
46.4 

48.8 

''48.4 
49.3 
47.4 
49.4 
46.5 
49.8 

'■45  4 
47.6 
47.2 
45.4 
49.6 
42.0 

'49.0 
50.6 
45.4 
50.2 
48.6 
43  8 
49.0 

M6  9 
43.4 
48.7 
45.4 
47.7 
50.0 
48.6 

"53.8 
46.6 
42.0 
39.5 
43  5 
47.8 
47.2 
45.8 
50.4 
49.6 
50.1 
48.0 
47.2 
49.0 
46.0 
45.8 
48  2 
50.4 
48.3 
45.9 
45.7 
45.4 
43.7 
49.0 
46.6 
47.4 
4H.4 
49.5 

39.8 

46.8 

47.4 

46.2 

47.0 

41.8 

42.6 

48.0 

611,2 

43  0 

42.4 

47.1 

46.0 

45.4 

47.6 

47.8 

41.5 

47.6 

42.7 

47.1 

47.3 

46.8 

46.9 

47.2 

41.6 

45.2 

4:^.0 

41 

49.2 


+  1.4 

+  2.6; 

-0.51 

+0  41 

-1.7| 

-0.3; 

+  I.7I 

+0.1 

+3.3 
i  45.8 

+  1.0    49.0 

-0.5    43  2 
47,9 

+0.91  43  6 


-3.0 

-3.0 

-3.8 

0.6 

-•i'i 

-2!  6 
-1.2 
-0.6 
-2.2 
-2.8 
-1.6 
-1.3 
-0.7 
-2.3 
-1.2 
-0.2 
-2.2 
-2.2 
-2  3 
-1.6 
-2.3 
-2.5 
-1.4 
-0.6 
-0.6 
-2.6 


-1.8 
-0.8 
-1.9 
-1.9 
-2.8 
-3.3 
-1.5 


-1  5 

-1.7 
-1.8 
-1.6 
-1.6 
-1.3 
-1.3 


-1.0 
-0.9 
-0.8 

-i!6 

-3.1 
-1.6 


63.8 

6S.i- 
64.6 
62.2 
66.1 
61.8 
66.0 
63.2 
65.3 
62.3 
62.2 
62.6 
'61.6 
66.8 
61.2 
64.1 
66.2 
61.0 
66 . 1 1 
66  4 
60.6 
66.4 
'62.6 
61.8 
64.1 

61  2 
65.4 
65.2 
64.6 
69.4 
63.0 
69.7 
56.2 
58. h 
63.1 
63  4 
62.8 
66.4 
66.2 
65  2 
63.2 
62.4 
65  9 

>61.2 

62  8 
63.8 
65  4 
63.6 
62.7 
63.5 
61.2 
60.4 
64.6 

63  0 
63.2 
63.9 
64.6 


-5.0  69  6 
-1.0  62.8 
62.2 
63.4 
62.0 
69.0 
.59.8 
63.6 
66. 0 
59.6 
58  4 
62 
62 
61 

62.6 
63.8 
58.3 
63.0 
59.8 
62.6 
62.8 
62.9 
61.6 
64.0 
58.4 


-3,6 
-2  8 
-1.6 
-1.4 
-1.4 
-2.1 
-3.6 
-3.1 
-0.6 
-2.2 
-1.7 
-2.0 

-2!o 
-2.9 

-L3 
-1.6 
-3.9 
-4.0 
-3.8 
-3.2 
-3.1 
-3.9 
-2.0 

-^i.4 
-1.5 


«.3 
57.1 
64.8 
61.6 
63  9 
60.3 
62.9 


+  8.3 

+2.6 
+  4.2 

+3!6 

+  4!4 

+  4.7 
+4.0 
+3.3 
+  0.9 
+  3.-2 
+  3.7 
+  4.6 
+  4.6 
+  3.0 
+  4.5 
+2.9 
+2.8 
+  4.6 
+  3.4 
+3.5 
+2.3 
+  4.0 
+3.1 
+  3.8 
+  4.3 

+2'8 
+3.6 
+  3.3 
+  4.S 
+2.3 
+  18 
+  3.0 


+3.2 
+3.5 
+3.6 
+3.2 
+2.1 
+2.9 
+  3.4 


+3.4 
+2.7 
+  2.3 

+3'9 
+4  7 
+3.7 
+4.0 
+  3.8 

+2  .'7 
+3  7 
+3.1 

+4.0 
+  3.3 
+2.6 

+i;i 

+3.8 
+3.2 
+2.8 
+3.2 
+3.0 
+0  8 
+2.4 
+4.8 
+3.5 
+2.4 
+2 


+2.4 
+2.9 


+2.3 
+3.4 
+0  5 
+  1,6 
+2.7 


+0,6 
+  1 
+2.8 

-F2!9 
+3.9 


70.9 
67.3 

71.8 
71.4 
71.0 
73.6 
69.4 
73.2 
69. 6 
72.8 
69  2 
71.2 
69.7 
67  8 
74.0 
67.0 
72.0 
74.0 
68.0 
73.6 
7-2.6 
66.8 
73.7 
*70.0 
67.1 
73.0 
68.6 
71.8 
71.8 
71.0 
76,4 
69,8 
66.8 
59.6 
65,0 
69.8 
70.3 
69.5 
73.2 
72.7 
73.0 
70.6 
69.8 
71.5 
68.6 
69.2 
70.2 
74.0 
71.4 
68,6 


67.8 
60.4 
72,4 
69.6 
69.6 
70.2 
72.1 

64.5 
71.1 

69,4 
70.8 
70.4 
67.0 
65.4 
72.0 
73.7 
66.2 
67.1 
70.6 
72.0 
69,6 
71,6 
71.6 
63.8 
70. 0 
0».5 
72.0 
70.7 
72,2 
68  8 
71.4 
66.4 


65-3 

64 

72.5 

69  4 

70.6 

67.2 

71.8 


+  1.2 
+0.8 
+  1.5 
+0.8 


+  3.0 

+  2.1 
+3.6 
+  2.8 
+  1.9 
+  1.0 
+  1.6 
+  1.9 
+  4.5 
+  2.0 
+2.6 
-h3.8 
-1-1.9 
■i-2.2 
+2.2 
+  0.7 
+  1.1 
+  1.5 
+  1.1 
+  2.9 
+  2,6 
+2.0 

+  L2 

+  1.2 
+  1.8 
+3.2 
-2.0 
-0  3 
+0,7 

+  \.6 

+  1.8 
+  0.7 
+  1.4 
^1.4 
+  1.4 
+  1.7 


+  1.4 
+  1.1 
+  1.6 

+i'8 


+2.0 
+  1.9 
+2.8 

+6"6 
+  1.9 
+1.9 

+0  8 
+3.1 
+  1.6 

+1.1 

+1.7 

+1.5 

+  3.3 

+2.3 

+  1.2 

+0.9 

+  2,0 

+4.9 

+3 

+2.9 

+2.2 

'+2'2 

+2.8 


+2.5 
+  3 
-0.9 
+0.7 
+2.3 


+0.1 
+0.8 
+2.4 

+  i!2 
+  1.9 


68.6 
75.0 

73.0 
71.7 
75.6 
71.9 
74.6 
69.0 
74.2 
69.4 
72.8 
71.8 
'69.9 
75.9 
70.4 
74.3 
75.1 
70.7 
74.0 
75.2 
69.7 
76.0 
70.8 
69.0 
74.0 
70.1 
74.4 
73.0 
72.6 
78  6 
71.8 
69.6 
62.6 
69.6 
72.2 
71.8 
73.0 
76  2 
75.8 
74.4 
72.6 
71.2 
74.2 
71.2 
72.8 
72-8 
75.8 
73.0 
70.4 
73.0 
71.2 
68.9 
74.2 
72.8 
72.1 
73.3 
73.4 

66.2 

71.9 

fi'J.8 

71.0 

70.1 

'68  8 

68.6 

71.8 

74.4 

66.7 

68.4 

70. 

72. 

70.6 

71.4 

71.8 

65.5 

71.4 

69.6 

71.9 

71.2 

71.8 

68.7 

71.3 

6 

75.0 

65 

64,4 

72.1 

69  0 

71.0 

69.2 

71.2 


0.0 
-2.4 
+  0.6 
-1.4 


+0.6 

-O.b 
-1.9 
-0.6 
-2.1 
-1.9 
-0.5 
+  0.1 
+  1.0 
+  1.4 
+0.1 
+  0.6 
+0.2 
-1.2 
+  0.4 
-0.7 
-1.0 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-0.4 
+0.3 


-1.1 
-0.3 
-0.6 

+  1.6 
-3.1 
-0.2 
-1.6 


-0.4 
0.0 
-0.6 
-1.2 
-0.9! 
-1.4 
-1.3 


+  1.1 
-0.6 
-0.7 

+6.9 
+  1.1 
+  0.6 
+  0.1 
-0.2 

-l'3 
+0.7 
-1.1 


-1.9 
-0  4 
-1.7 


-3.2 

-0.1 
+0.6 
-0.9 
-1.7 
-  1.7 
-2.3 
-1.8 
+  1.4 
+0.1 
-0.9 
-1.6 


76.4 
'70.9 
76.0 
76.0 
73.7 
77.0 
73.6 
76.6 
72.2 
76.8 
71.0 
74.4 
73  0 
70.6 
77.8 
71.4 
76.5 
77.0 
71.8 
76.8 
77.2 
71.3 
78.5 
73.6 
70.7 
76.4 
72.9 
76.0 
75.0 
74.3 
79.6 
'73.4 
71.6 
65.5 
69.6 
74.4 
■73.7 
74.8 
77.8 
77.8 
76.4 
74.0 
73.5 
75.7 
72.2 
74.0 
76.2 
77.4 
75.4 
72.4 
73.4 
73.6 
70.3 
76.4 
73.7 
73.2 
74.3 
75.3 


73.0 
71.4 
72.7 
73.2 
69.8 
72.2 
73.0 
75.0 
69  0 
69.2 
73.2 
7:-i.O 
72.0 
72.5 
74.2 
67.3 
-I.2I  74.0 
O.ll  70.1 
72.6 
73.2 
72.4 
71.2 
73.6 
68.4 


-1.9 
-0.7 
-4.8 
-3.3 
-0.4 
+  1.9 
-2,9 
-3,2 
-1.3 

'-2.5 
-0.6 


66  7 
65.9 
73.8 
70.8 
72.8 
70.4 
72.0 


+3,3 
+  1.7 
+  3.6 
+3.3 

+  3.7 

+3. '7 
+  3.6 
+  4.4 
+0.7 
+  1.7 
+  2.6 
+2.6 
+5.3 
+  4,6 
+  4.3 
+4.7 
+  3.4 
+  3.1 
+  4.6 
+3.1 
+  3.4 
+  2.8 
+2  9 
+4.0 
+  4.5 
+3.8 

+2!  8 
+3.0 
+  3.4 
+4.8 
+  1.3 
+  1.6 
+2  5 

+3  8 
+3,0 
+2.9 
+2.5 
+2,6 
+3.0 
+3.3 


+4.2 
+3.7 
+3.1 


+3.6 
+3.5 
+5.0 
+3.9 
+4.2 

+2!2 
+3.4 
+2.7 


+2.8 
+  1.4 


+1  6 
+2.7 
+5.8 
+2.2 
+0.8 
+2.1 
+  0.7 
+2.2 
+3.8 
+3  2 
+1  8 
+2.7 


66.2 

63.6 

66.9 

65.8 

06.4 

69.6 

64.8 

67 

65 

68 

64 

65 

64 

63.4 

68.0 

62. 9 

67.6 

68.7 

63.8 

69.0 

68.0 

61.5 

69.0 

64  6 

6:i.O 

66  h 

64.4 

66,5 

''68  4 
61.0 
71.5 

"64.0 
63.1 
68,0 
62.0 
65.2 
64.8 
65.1 
69.2 
69.2 
68.0 
65.4 
64.0 
67.0 
63.8 
64  2 
66.6 
68.6 
68.2 
64.4 
64.4 
65.0 
62.4 
67.4 
64  8 
64.0 
66.2 
67.0 

59.0 
66.1 


+3.0 
+2.4 

+2.0 
+  1.9 
-0.8 
+0.6 
+  1.1 

-6!4 
-0.3 
+1.9 


+1.3 

+2.6 


-1.6    59.8    +3.0    68.8    +2.6    72.0    +1.0    72.7    +3.1    65.8    +2.2    64.6    +1.2   40.0    -1.4    35.3    +3.4    50 


68.6 

71.1 

64.0 

62.7 

68.9 

70  0 

63.8 

62.0 

68 

67.6 

66.2 

68.2 

68.4 

61.0 

69 

63.8 

67.6 

68.1 

68.2 

67.6 

67.8 

61  5 

69.0 

62.4 

61.6 

69.7 

66.6 

65.2 

63.7 

69.0 


+  1.0 
+0.4 
+0.1 
-0  1 

'+2;6 

"+2.\ 
+3.1 
+2.0 
+0.3 
-0.6 
0.0 
+  1.9 
+  1.8 
+2.8 
+  1.3 
+  2.8 
+  1.3 
+  1.2 
+  2.2 
+0.3 

-o.:> 

-0.1 
+  1.3 
+  1.2 
+2  6 
+0.7 

-3^4 

+  0.7 
-0.2 
+  2.5 
-0.4 
+0,6 
-0.3 


+  12 
+  1.2 
+  0.7 
+  1.0 
0.0 
0.0 
+0.7 


+  1.3 
+  1.7 
+0.4 

+  K6 
+1.7 
+2.6 
+2.5 
+  1  8 


-0.5 
+  1.4 
+0.6 

-1.6 
+  1.7 


+  3.0 
+2.9 
+2.1 
+3.4 
+  1.4 
+2.2 
-0.8 
+3.2 
+4.2 
i-2.8 
+3.4 
+2.6 

+3.8 
+1.6 


+2.4 
+3-8 
+0.4 
+1.4 
+  1.4 
+4.0 
+  1.6 
+  1.3 
+4.5 

-6^3 

+  1.5 


63.0 
63.5 
66.6 
64.0 
66  0 
66.6 
62.2 
55.4 
63.8 
.55.4 
61.6 
52.7 

53  2 
53.0 
65.2 
50  8 
65.7 
55.8 
51.4 
56.6 
65.7 
50.0 
5b.  3 
52.4 
50.6 
54.0 
51.0 
54.2 
53.4 
63. 0 
59.0 
53.4 
49  4 
48. 0 
50.4 
53.0 
52.6 
52.5 
57.6 
57.0 
55.2 
53.3 
52  2 
56.0 
61.1 
51.7 
54.2 
66  4 

54  8 
52.3 
55.4 
61.4 
49.4 
55.8 
52.2 
51.6 
56  2 
54.5 

48.6 
63.6 


56.6 

56.3 

51.8 

49.8 

57.0 

57.2 

52.0 

52.4 

66,1 

."15. 0 

54.2 

56.1 

55.6 

50.1 

.57.4 

51.6 

65  8 

55.0 

56.4 

54.8 

.55.5 

49,0 

56,2 

60.2 

49.2 

57.2 

53.3 

53 

61.8 

55.8 


-0.1 
+  1.4 
+U.6 
-0.2 

+o.i 

+  2.'4 
+  1.9 
+2.1 
—0.9 
-1.4 
+0.7 
+  2.8 
+  0.5 
+  3  1 
+0.3 
+  2,4 
+0.6 
+  0.3 
+0.9 
+  0.6 
-0.3 
-0.3 
+  1.1 
+0.5 
+0.4 
+0.4 

-6!6 
-0.5 
+  1.0 
+0.2 
-0.3 
+0.3 
-1.0 

+  0.5 
-0.? 
-0.3 
+0.1 
-0.2 
-0.1 
+  1.3 


-0.1 
+  1.3 
+0.3 


+  1.1 
+3.3 
+  0.5 
+0.6 
+  12 

+1.7 

H0.3 

-0.6 
+  0.5 


+  1.2 
+2.4 
+2.5 
+2 
+  1 
+  1 
+  1 
+  1 
+3 
+2  0 
+2,2 
+  1.8 

+3^0 
+0.7 


+  1.3 
+  4.0 
-0.3 
-0.2 
+  0.1 
+  3  1 
+0.9 
-0,4 
+2.3 

-6.2 
+0  9 


39.9 
37.2 
42.8 
4.',  6 
42,2 

43  5 
39.1 
4i(.l 

•40.6 
43,8 
37.3 
39.9 
40.2 
36.8 
42.4 
36.7 
'42.4 
43.6 
38.6 
43.9 
42.8 
•36.3 
42,6 
39.2 
36.1 
41.0 
36.0 
40.8 
42.8 
39.4 
45  4 
39.8 
34.7 
35.9 
■37.3 
39.2 
39.4 
39.6 
44.9 

44  4 
41.9 
40.6 
39.5 
43.8 
37.8 
38.4 
40.7 
42,0 
42.1 
38.8 


37.0 
34.6 
42.6 
38.5 
38.2 
41.4 
40.8 

34.6 

38.7 

39.1 

41.6 

41.9 

36.1 

34.7 

40.8 

43.2 

36.6 

36.8 

40.4 

38.9 

38.0 

40.7 

42.4 

35.8 

40 

36 

40.0 

40,6 

40.4 

41.0 

40.4 

X5  0 

40.2 

36.2 

36  3 

42.6 

37.7 


37.6 
41.4 


-2.6 

-3.3 

-1.6 

0.0 

-i."6 

'+i:6 
+0.1 
+1.6 
-3.7 
-2.9 
-1.4 
-2.5 
-0.9 
-0.6 
-1.4 
+1.2 
-1.3 
-1.1 
0.0 
-2  9 
-2.5 
-2.6 
-2.1 
-2.1 
-3.1 
-1.8 

-2.'6 
-2.3 
-1.4 

-0.6: 
-0.3 
-2.0 
-3.4 

'--i'.b 
-0.8 
-1.6 
-1.6 
-1.2 
-1.9 
+  1.3 


-2.1 
-1.1 
-3.1 


-1.2 


-2.8 
-3.0 
-0.5 

-3!6 

-0.8 
-2.3 

-3.0 
+0  4 
-2.0 


-0.5 
-2  5 
-1.8 
-1.3 
-1.9 
-2  1 
-2.7 
-2.5 
-1.0 
-2.5 
-14 
+0.3 

-2.7 

+0.1 
-3.1 
-2.8 
-3.2 
-1.1 
-2.5 
-2.4 
-12 


-1.7 


Annual 


33.1 

+  1.0 

61.6 

+0.4 

'32  8 

+2.8 
+  1.6 

36.8 

63.1 

+0.2 

36.3 

+'2.8 

53.6 

+  1.4 

35.4 

52.8 

36.8 

+•2.2 

64.6 

+  i.6 

33.6 

51.2 

36  8 

+4.0 

54.2 

+•2.4 

32.9 

+2.9 

51.3 

+2.4 

36.7 

+3.6 

54.5 

+2.4 

32.0 

+  2.2 

49.9 

+0.2 

33.9 

+  1.0 

52.1 

-0.1 

34.2 

+2.7 

61.6 

+  1.1 

34  0 

+  4.7 

60.1 

+2.1 

35.8 

+3.1 

64.6 

+2.4 

28.7 

+  1,4 

48.3 

+  1.9 

36.1 

+2.6 

64.6 

+2.1 

36.8 

+  4.2 

55.2 

+3.1 

32.1 

-12.6 

50.0 

+  1.8 

37.2 

+2.5 

55.4 

+  1.3 

35.8 

+3.1 

54.2 

+2.1 

.30.0 

+  1.4 

48.6 

+  0.8 

36.6 

+  2.0 

65.0 

+0.8 

34.4 

+  1.7 

51,7 

+0.9 

30.7 

+  1.7 

48.7 

+0.9 

34.8 

+  1.7 

53.4 

+  1.5 

31.0 

+2.3 

49.1 

+  1.3 

34.0 

+1.8 

,52.8 

+  1.1 

36.7 

53.9 

36.2 

+3.9 

61.9 

+0.7 

39.6 

+  0.8 

58.1 

-1-1.1 

■33.2 

+2.4 

61.3 

+  1.3 

27.3 

+0  8 

47.0 

+  1.4 

28.4 

+2.6 

44.6 

+0.1 

'29.3 

+  1.1 

48.0 

+  0.3 

33.4 

+  1.2 

51.9 

+  0.4 

33.8 

.62.4 

33.4 

+  1.8 

51.3 

+0.9 

38.1 

+  1.8 

55.8 

+  1.4 

38.4 

+2.6 

55.3 

+  0.8 

36.1 

+  2.5 

64.3 

+  1.1 

.35,1 

+  3.1 

62.2 

+  1.0 

34.2 

+2.8 

51.3 

+  11 

36.6 

+4.4 

54.2 

+2.2 

31.9 

60.0 

31.6 

+0.9 

50.6 

+  1.1 

34.8 

+  3  1 

52.4 

+  1.4 

37.2 

+  1.9 

55  0 

+0.7 

36.2 

53.3 

, 

33.8 

+  3.9 

50.7 

+  1.9 

34  2 

+3.6 

+  2.6 

31.6 

49.6 

+  1.5 

.30.4 

+2.6 

47.8 

+  1.4 

35.6 

+2.3 

54,0 

+2.0 

32,0 

51.0 



33.4 

+2.6 

60.9 

+  0.4 

32.8 

+  1.4 

62.0 

+  1.0 

35.3 

+2.0 

53.7 

+  1.3 

30  7 

+  2.6 

35,2 

+  3  8 

51.9 

+  1.8 

34.0 

+2.9 

36  2 

52.8 

36.6 

+3.8 

53.2 

+0.9 

30,8 

+2.3 

48.0 

+  1,1 

29.6 

+2.7 

47. K 

+  1.7 

36.4 

+  4.2 

63.7 

+2  3 

37.2 

+  1.0 

55.3 

+0.8 

30  3 

+  1.4 

48.5 

+  0.8 

32.4 

+2.9 

48.3 

0.0 

36.0 

+2.1 

52.9 

+  1.1 

.34.2 

+3.8 

51.9 

+2.8 

32.2 

+  1.1 

.50.8 

+  1.6 

35.6 

+  3.1 

53.1 

+  1.8 

36.4 

+3.8 

53.6 

+2.0 

29.1 

46.7 

•35,5 

+3.0 

53.4 

+  1.9 

31.2 

+2.1 

48.5 

+0.8 

35,9 

.52.9 

34.6 

+  1.9 

52.6 

+i.i 

.36.8 

+  4.9 

52.6 

+2.5 

36.4 

+  1.3 

52.2 

-0.9 

34.5 

+0.3 

52.7 

-0.) 

31.2 

+  3  2 

47.0 

+0.3 

34  5 

+3.5 

31.4 

+2.5 

48.1 

+0  5 

30.*- 

+  1.0 

47.6 

+0.1 

37.2 

+2.3 

.54.9 

+2.0 

33.' 

51.2 

35  0 

+  1.6 
+  3.6 

32.2 

49.0 

+1.6 

36.0 

63.7 

35.3 

+3.4 

50.6 

+1.8 

Letters  of  alphabet  denote  number  of  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1939 


COMPARATIVE  ANNUAL,  DATA  FOB  THE  STATE 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

^ 

sa 

0) 

a) 

0)  o 

0  X 

g 

t5 

s 

Sa 

o 

P-i  o 

1888... 
1889. . . 
1890. . . 
1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899. . . 
1900... 
1901... 
1902... 
1903... 
1904... 

1905... 

1906. . . 

1907... 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919. . . 

1920  . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933-.. 

1934... 

1935... 

1936. . . 

1937  .. 

1938... 

1939. . . 

Period 


47.9 

100 

-31 

45.91 

39.7 

130 

no 

116 

49.8 

96 

-27 

52.67 

22.3 

136 

112 

113 

50.5 

101 

-18 

51.28 

55.5 

141 

106 

116 

50.6 

100 

-14 

45.66 

34.1 

124 

124 

108 

49.3 

103 

-28 

41.30 

54.0 

125 

123 

106 

48.7 

102 

-25 

44.26 

61.6 

126 

116 

120 

51.3 

103 

-28 

43.69 

63.1 

117 

132 

116 

49.4 

104 

-25 

33.51 

39.7 

104 

143 

115 

50.5 

101 

-26 

41.95 

42.4 

114 

124 

113 

50.0 

103 

-12 

42.73 

37.2 

124 

128 

106 

51.3 

107 

-16 

45.49 

38.8 

130 

123 

107 

50.0 

101 

-39 

40.93 

47.9 

112 

134 

111 

51.5 

104 

-23 

37.31 

33.3 

HI 

130 

114 

49.4 

107 

-22 

45.54 

35.4 

123 

118 

111 

49.6 

100 

-24 

47.29 

60.3 

125 

123 

115 

49.6 

99 

-17 

46.27 

37.3 

121 

130 

105 

47.5 

99 

-42 

40.44 

50.8 

127 

133 

104 

49.4 

99 

-25 

43.34 

40.9 

128 

133 

109 

50.8 

99 

-21 

42.78 

45.0 

129 

128 

104 

48.6 

98 

-23 

45.45 

54.5 

132 

136 

102 

50.9 

104 

-29 

39.58 

64.4 

10b 

157 

104 

50.2 

100 

-19 

37.38 

41.4 

117 

140 

102 

49.9 

99 

-22 

38.99 

67.6 

119 

135 

99 

51.1 

105 

-18 

45.52 

39.2 

133 

131 

93 

49.0 

100 

-35 

44.13 

38.6 

126 

133 

99 

51.7 

102 

-9 

43.25 

24.4 

125 

148 

84 

49.3 

101 

-28 

38.24 

64  2 

122 

144 

97 

50.1 

99 

-26 

44.26 

42.8 

131 

141 

99 

49.6 

103 

-31 

40.98 

51.4 

133 

153 

100 

47.3 

106 

-29 

41.71 

46.6 

130 

143 

110 

50.2 

108 

-34 

44.06 

43.4 

124 

156 

98 

51.1 

104 

-23 

46.86 

26.2 

136 

162 

96 

49.2 

99 

-23 

40.63 

46.0 

101 

146 

102 

53.1 

104 

-15 

41.80 

30.2 

130 

156 

96 

51.4 

100 

-19 

34,88 

39.1 

119 

155 

97 

50.4 

103 

-20 

39.17 

40.7 

125 

158 

91 

48.4 

102 

-26 

43.13 

44.1 

123 

151 

97 

50.3 

104 

-29 

37.86 

44.2 

124 

149 

101 

48.7 

105 

-20 

43.11 

49.8 

135 

136 

99 

50.9 

100 

-24 

42.30 

30.3 

140 

142 

91 

50.5 

99 

-23 

42.06 

37.8 

131 

145 

102 

50.5 

101 

-20 

44.21 

36.7 

129 

144 

99 

51.2 

108 

-24 

28.82 

27.6 

110 

153 

94 

52.8 

105 

-16 

37.36 

22.5 

123 

151 

94 

51.6 

106 

-14 

39.02 

27.8 

121 

152 

92 

51.7 

107 

-22 

45.43 

33.1 

135 

146 

96 

50.6 

107 

-34 

39.17 

30.4 

lis 

159 

95 

50.2 

104 

-26 

40.43 

49.7 

136 

138 

92 

50.4 

lU 

-30 

42.67 

50.1 

127 

147 

93 

50.7 
61.8 
51.7 

101 
100 
101 

-14 
-20 
-18 

46.62 
40.31 
37.06 

27.1 
30.1 

33.8 

139 
131 

126 

134 
142 
142 

96 
95 
97 

50.2 

HI 

-42 

42.14 

41.7 

125 

136 

105 

140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
136 
120 
121 
136 
127 
130 
129 

123 
133 
12^ 
105 
123 
131 
141 
134 
133 
124 
125 
113 
112 
111 
117 
118 
114 

113 
116 
118 
116 
130 
132 
119 
122 
118 
120 
122 
123 
111 
135 
126 
135 
128 
126 

124 


KILLING  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATtTRE 


Stations 


AUentown 

A-ltoona 

Bedford 

BrookvUlo 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambersburg 

Chambersville 

Clay.sville 

Clearfield 

Contesville 

Corrv 

Coudorsport 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

George  School 

Getty.sburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harnsburg 

Uawley 

Huntingdon 

Johnstown 

Kane  Forest  Station. 
Lancaster 


Last  in 
spring 


Apr.  15 

May.   2 

do.     4 

do.    16 

Apr.  21 

May     1 

do.     4 

do.   14 

do.    14 

do.    15 

Apr.  21 

May  14 

do.    15 

do.   16 

Apr.  14 

do.    16 

May  14 

Apr.  13 

May     1 

do.   16 


May  4 

do.  14 

do.  12 

Apr.  13 

May  16 

do.  12 

do.  3 

do.  14 

do.  4 


First 

in  1 

autumn  1 

Oct. 

15 

do. 

IB 

do. 

15 

Sept 

18 

Oct. 

16 

do. 

15 

do. 

16 

Nov. 

2 

Oct. 

3 

do. 

13 

do. 

15 

Sept 

22 

do. 

20 

do. 

19 

Oct. 

16 

do. 

18 

do. 

15 

do. 

16 

do. 

16 

do. 

13 

Sept. 

18 

Oct. 

15 

do. 

15 

do. 

13 

Nov. 

4 

Sept 

19 

Oct 

13 

do. 

15 

Sept 

18 

Oct. 

15 

Stations 


Lawrenceville. 

Lebanon 

Meadville 

Midland 

Muncy  Valley. 
New  Castle. . . . 

Newell 

Philadelphia. . 

Pittsburgh 

Port  Clinton  . . . 
Quakertown... 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Somerset 

State  College. . 
Stroudsburg... 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren .   

Waynesburg . . . 

Wellsboro 

West  Chester. . 
Williamsport . . 
Williamstown. 
York 


Last  in 
spring 


May 
Apr. 
May 

do. 

do. 

do. 
Apr. 

do. 
Mar. 
May 

do. 
Apr. 
May 

do. 
Apr. 
May 


First  in 
autumn 


Sept.  IH 
Oct.  16 
do.  14 
do.  15 
Sept.  18 
Oct.  15 
do.  14 
do.  16 
do.  15 
do.  16 
do.    16 


13     Nov.    4 


May 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Apr. 
May 

do. 

do. 


Oct.    15 

Sept.  18 

Oct.    16 

do.   15 

do.    15 

Sept.  18 

Oct.    15 

do.    17 

do.    15 

do.    15 

do.    13 

do.    13 

do.    13 

Pept.  19 

Oct.    16 

do.    15 

do.    14 

do.    16 


MONTHLY  STATE  DATA  FOR  1939 


Month 


Temperature 

s 

a 

a 

o 

-u  « 

03 

(D 

Vi  a; 

tfl  © 

a 

s:  0 

»  a 

j= 

s 

£ 

a 

P.S 

60    : 

s  • 

em 

& 

d; 

31 

o 

> 

s 

oa 

K1Z 

s 

►4 

< 

Precipitation 


S 


January . . . 
February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September . 

October 

November. 
December.. 


Year. 


30.3 

+  1.8 

36.2 

19.4 

69 

-18 

3.14 

33.7 

+6.3 

42.6 

26.2 

74 

-10 

4.45 

38.6 

+0.9 

45.4 

30.6 

86 

-10 

3.59 

46.7 

-1.9 

53.8 

39.6 

90 

9 

3.70 

62.8 

+  3.2 

69.4 

56.2 

99 

20 

1.68 

69.9 

+  1.8 

76.4 

59.4 

101 

36 

4.46 

71.7 

-0.5 

78.6 

62.6 

100 

36 

3.12 

73.3 

+3.0 

79.6 

65.5 

98 

41 

2.98 

65.9 

+  1.7 

71.5 

58.0 

101 

27 

2.95 

53.6 

+  1.0 

59.4 

43.2 

92 

16 

3.88 

39.7 

-1.6 

45.4 

28.2 

76 

11 

0.97 

33.9 

+2.6 

39.6 

27.3 

68 

-8 

2.24 

51.7 

+1.5 

79.6 

19.4 

101 

-18 

37.06 

-0.12 
+  1.6 
+0.09 
+0 

-2.25 
+  0.33 
-1.15 

-1.23 


1 

«A  K 

m.^ 

d 

CJO) 

<u 

-V  o 

"^ 

bt  -^ 


5.93 
8.60 
6.75 
6.83 
3.66 
10.96 
8.23 
9.65 


-0.44  fi.27 

+0.64  6.69 

-1.87  3  20 

-0.84  4.47 


1.38 

2.69 

2.33 

1.88 

1.98 

2  0(1 

1.16 

2.1b 

0.21 

2.20 

0.^3 

4.02 

0.49 

4.28 

0.41 

6.74 

0.70 

3  40 

2.3b 

2.!i8 

0.23 

1  80 

0.93 

1.64  , 

0.21 

6.74 

15.2 
6.2 
3.8 
1.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
1.6 
6.0 

33.8 
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COOPERATIVE     AND     RAINFALL     OBSERVERS 


SteUoni 

Obaerren 

Stations 

ObMrvoni 

A  iKiiitnwn 

John  A.  Frl.k. 

Robert  1).  (looild'Ilow. 

K    N.  Jciu'kes. 

H.  L.  Haldorston. 

Aitrlculdiral  Kxpt.  8ta. 

M.Snyder. 

\V.  Kdward  Kakin. 

Charles  C.  Leo. 

U.  8.  Alrwiiy.-i  Radio  8t». 

Lehigh  rulvorsity. 

John  L.  Besstou. 

1'.  8.  Airway  Station. 

Blooinsburg  Water  Co. 

Mrs.  Bessie  M  .  Winders. 

City  Water  Dopt. 

Frank  8.   Kawcett. 

Nelle  R.  Brown. 

The  Butler  Eagle. 

Clarenee  K.  Miller. 

Edward  E.  Bailey. 

Wm.  B.  Spear. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Clarion  River  Power  Co. 

J.  L.  Melvin. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  I'vle. 

William  A.  Rorer. 

Grant  Pyle. 

Vincent  L.  Atkins. 

Russell  C.  Erb. 

Penua.  Electric  Co. 

Philip  R.Shaw. 

U.S.  Engineer. 

U.S.  Engineer. 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

Geo.  Hart. 

City  Engineer. 

D.H.Jones. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

William  K.  Fuller. 

Henry  H.  Rohrbach. 

Andrew  B.  Evansha. 

W.GaleLu.sh. 

N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Girard  Water  Co. 

Sallie  M.Johnson. 

Steward  W.  Eilenberger. 

C.  K.KuIp. 

Westmoreland  Water  Co. 

Greensboro 

John  I).  .Sedgwick. 

C    p.  Clarke. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Thomas  V.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Itureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennoll. 

Penn.  P.  i\:  L.  Co. 

H.  W.  Lowy.t;.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

John  11.  MargrnlT. 

Westmoreland  Water  Co. 

Robert  Tross. 

U.S.  Forest  Service. 

1.  A.  Knupp. 

U.S.  Weather  Bureau. 

R.  Mctieachle. 

Penn.  P.  A  L.  Co. 

Supt.  Water  Works. 

Lehigh  Nav.  Coal  Co. 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Paul  Artz. 

Penna.- Edison  Co. 

Cecil  Craig. 

Joseph  A.Beaver. 

U.  S.  Engineer. 

U.  S.  Engineer. 

U.S.  Engineer. 

U.S.  Engineer. 

V.  S.  Engineer. 

We.stmoreland  Water  Co. 

Sun  Oil  Co. 

John  Bisland 

Daniel  McElwaine. 

F.  W.  Shultz 

PaulF.  Coy. 

Paul  P.  Chamberlain. 

Morris  Run  Mining  Co. 

Fred  Hoffman, 

Paul  C.  Hoskinson. 

Harry  F.  Yoder. 

H.O.  Hacker. 

Phila.  Sub- Water  C:o. 

J.EarlSheaffer. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

C.J.Allen. 

R   W.  Wright. 

F.  Oswald. 

H.  F.  Snyder. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Henry  Turk. 

Penn.  Power*  Light  Co. 

Retta  Crumb. 

GrtH'uville 

Grove  City 

llaiK>ver 

l^akors  Summit 

lU'iivor  KhHs 

HawU*y   

lloUisterville 

Huntingdon 

Irwin 

Hltiirsvilla 

Johnstown 

ilooiii'^biirg     

Kane  Forest  Station.. 
Kregiir        

Lake  Lynn 

Lakeville 

RntTftln  Mills 

Butlor 

Lancaster 

'»rli<le               

Lansford 

>ntiT  Hall 

Lawrencoville 

Lebanon 

"hnmbersburgr 

'lairtou 

Lewistown 

Linesville 

^livy^ville    

Lock  Haven 

>leArtieId  

Lock  No.  3° 

Lock  No.  4''  

^orttosville            

Jolobrook 

Lock  No  .4" 

Lock  No.  5' 

Jouncll^ville     

Lock  No.  »« 

^oU'^liohockeii 

Lycippus   

Matamoras 

Mauch  Chunk 

")ani  No.  7'   

Meadville 

)onora                

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Mount  Union 

)ovlesto\vn 

3u  Bois 

^^iTiporium 

jphrata 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Palls 

New  Bloomfleld 

jfie         

^ranklin 

''redericksville(near) .. 

'recland , 

Newell.        

laleton 

New  Park 

New  Tripoli 

Orwigsburg  .... 

■rirardville  

TOrdoii 

Palmerton 

Parkers  Landing 

Paupack 

Penn  Line 

iraterford 

jreensburg 

HtutlonM 


Phihi'lelphla 

Philadelphia 

Navy  Varil 
Phila-  Point  llreeze. 

PhoenixvlUe 

Pine  Grove 

Plttslnirgh 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

I'ottstown 

PottsviUe 

PunxHutawney 

Quakertown 

Heading  

Renovo 

Retri^at 

Rldgway 

.Saltsburg 

Scranton 

.Selinsgrove 

Sharon , 

Shawmont 

Shippensburg 

Smethport 

Somerset 

Springs 

State  College 

Stroudsburg 

Sunbury 

Susquehanna 

Towanda 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

Wernersville 

Westchester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes-Barre 

Wilke.=;-Barret 

Williamsport 

Williamstown 

York 

York  Haven 

Zionsville 


Obterren 


U.  B.  Wr-alhiT  Bureau. 

I  Coiiunandant.  Navy 

I      Van!. 

Atlantli'  Ki'fliiliig  Co. 

Phlla.  Hub    Wat<-r»<,'o. 

East  Penn   Electric  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

J.  L.  Zettle. 

E.  E.  Rarlck. 

Dally  Mercury. 

Pottsvllle  Water  (Xi. 

J.  E.  Thomas. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

C.  W.  Baird. 

Theo.  J.  Sampson. 

West  Penn.  Power  Co. 

Walter  B.  Sullivan. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

H.  H.  Gerber. 

Winfield  S.  (iuiles. 

Keith  B.  Allen. 

A.  Z.  Hileman. 

D.L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

C.A.Kern. 

State  Teachers  College. 

Chas.  W.  Baylor. 

Raymond  J.  Holleran. 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co, 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Harold  L.  Johnson. 

Thomas  S.  Knox. 

David  Libby. 

George  W.  Hill, 

Milton  J.  Sterner. 

Harlan  Saylor. 

Mrs  Nellie  C.  Collins. 

Conard-Pyle  Co. 

A.  B.  Adams. 

U.  8.  Airway  Station 

J.  B.  Mirmak. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susq.  Collieries  Co. 

C.  L.  Bott. 

Metropolitan-Edi.son  Co. 

J.  H.  Weinberger. 


Note:  Stations  appearing  in  the  precipitation  table  and  which  are  not  here  listed  are  automatic  gage  stations  under  the  supervision  of  the  U,  S.  Geological  Survey, 
Harrlsburg,  Pa.  t  River  Station.  'Midland.  ''  Coraopolis.  °  Acmetonia.  '■  CharleroKMonongahela  River).  "  Natrona(  Allegheny  River).  '  Schenley 
K  Mosgrove 
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No.    1 


GENERAL  SUMMART. 

■January  was  decidedly  abiioniial  in  both  teniperatui'(>  and 
precipitation.  The  average  temperature  for  tJie  State  was  U).8 
degrees,  which  is  9.1  degrees  lielow  tiie  .January  nortnal.  'Phis 
made  it  the  fourth  coldest  .lanuary  in  a  period  of  53  years. 
The  coldest  .January  was  that  of  1918,  during  the  World  War, 
when  a  mean  temperature  of  16.2  degrees  M'as  recorded.  The 
other  cold  Januarys  were  1912  with  an  average  of  18  6  degrees, 
and  1898  with  an  average  of  19.0  degrees.  Despite  tiie  low 
mean  for  this  January,  it  is  noted  that  its  niininium  of  16  degrees 
below  zero  has  been  exceeded  in  81  of  the  last  53  years.  The 
lowest  January  temperature  of  record  for  the  State  was  42  degrees 
below  zero  in  1904.  This  year  it  was  the  persistent  cold,  with 
temperatures  from  10  to  20  degrees  below  the  normal,  that 
accumulated  the  large  temperature  departure.  The  effects  of 
the  persistent  low  temperatures  were  supplemented  a  large  part 
of  the  time  by  fresh  to  strong,  penetrating  winds,  that  taxed 
ordinary  heating  plants  to  their  limits.  The  average  wind 
velocity  at  Pittsburgh  was  12.2  miles,  and  at  Philadelphia  12.7 
miles  per  hour,  or  about  two  miles  per  hour  above  the  January 
normal  in  each  instance.  This  was  the  driest  January  of  the 
last  53  years.  The  average  precipitation  for  the  State  was  1.41 
inches  as  compared  with  a  normal  3.23  inches.  The  second 
driest  January  was  that  of  1896,  with  an  average  of  1.48  inches, 
which  was  very  near  to  the  average  for  this  year.  In  January 
1896  the  temperatures  were  near  the  normal,  and  a  large  portion 
of  the  precipitation  was  rain,  with  a  snowfall  averaging  only  3.4 
inches.  During  this  January,  with  its  large  temperature  defi- 
ciency, the  snowfall  averaged  8.4  inches,  or  only  2.0  inches 
below  tht^  normal.  Nearly  one-half  of  the  snow  fell  in  the 
western  third  of  the  State,  and  fields  in  the  central  and  eastern 
counties  were  bare  of  snow-cover  fully  one-half  of  the  time.  The 
region  of  heaviest  snowfall  was  Somerset,  Cambria,  and  Blair 
counties,  where  stations  recorded  monthly  totals  ranging  up  to 
29.5  inches.  There  were  a  few  stations  in  the  northwestern 
counties  where  the  monthly  totals  exceeded  20  inches.  The 
regions  of  least  snowfall  were  Cameron,  Sullivan,  and  Philadel- 
phia counties,  with  n:ionthly  totals  of  about  8.0  inches.  The 
precipitation  was  generally  light  and  local  in  the  central  and 
eastern  counties  after  the  19th,  but  during  that  period  light 
snow  covered  the  we.stern  third  of  the  State  ahnost  dailv. 


TEMPEKATUKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  19.3°,  which  is  9.1°  below  the  53- 
year  normal  for  January.  The  highest  monthly  mean  w^as  27.2° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  13.0°  at  Kane  Forest 
Station.  The  highest  temperature  recorded  during  the  month 
was  56°  at  Marcus  Hook,  Neshaminy  Falls,  Philadelphia, 
Philadelphia-Navy  Yard,  Donora,  and  Waynesburgon  the  14th, 


and  at  (Jeorge  School  and  Phoenix  ville  on  the  15lh.  The  lowet-l 
during  the  month  was  — 10*^  at  Ooudersport  on  the  7th,  at  Kane 
Airway  Station  on  the  19th,  and  at  Someraet  on  the  29th.  The 
greatest  daily  range  in  teniperature  was  50°  at  Corry  on  the  81 8t. 


PBEOIPITATIOM . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  168  stations, 
was  1.41  inches,  which  is  1.82  inches  less  tiian  the  63-yearnor- 
mal  for  January.  The  greatest  monthly  anjount  was  4  74  inches 
at  VVestford,  while  the  least  was  0.44  inch  at  Wilkes-Barre 
Airport.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive 
hours  was  2.20  inches  at  Mount  Pocono  on  the  14th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  8.4  inches,  which  is 
2.0  inches  below  the  53-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  29.5  inches  at  Kane  Forest  Station  and 
Kregar.  The  greatest  snowfall  for  24  consecutive  hours  was 
8.0  inches  at  Penn  Line  on  the  2d. 

COMPAKATIVE  DATA  FOR  JANUAKY 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  daj't. 

°S 
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CD 

1 

1 

be  c» 

Si 

B  a. 

(- 

X-fe* 

to 

^ 

<l> 

0)  o 

Z  B 

>. 

K 

3 

> 

5b 

(J 

fi-i 

IBHS.... 
18»9.... 
1B90.... 
1891.... 
1892.... 
1898.... 
1894.... 
1895  ... 
1886.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901 . . . . 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 

1906.... 
1907..,. 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
191fi.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920  . . . . 
1921.... 
1922.... 
1923.... 

1924..  . 
1925.... 
192fi.... 
1927.... 
1928.... 
1929.... 
1930.... 
1931.... 
1932.... 
1933 . . . . 
1934 . . . . 
1935.... 
1936.... 
19,37.... 
1938.... 
19.39.... 
1940.... 

Period  . 


23.2 

61 

-19 

4.19 

14.0 

13 

5 

11 

29.4 

68 

-5 

3.54 

7.8 

10 

9 

13 

37.5 

77 

-2 

3.04 

1.8 

14 

7 

8 

30.5 

64 

-4 

3.64 

9.8 

12 

6 

10 

26.2 

66 

-28 

4.77 

13.5 

12 

8 

8 

19.0 

57 

-26 

2.85 

18.0 

12 

7 

10 

32.8 

65 

-9 

2.29 

7.2 

10 

9 

9 

24.2 

58 

-17 

4.17 

14.2 

13 

7 

10 

27.6 

60 

-15 

1.43 

3.4 

6 

8 

9 

25.6 

74 

-25 

2.15 

11.0 

10 

8 

8 

30.7 

67 

-16 

4.25 

11.0 

13 

6 

8 

26.6 

66 

-21 

3.05 

10.3 

10 

12 

8 

29.8 

63 

-8 

2.64 

5.3 

10 

H 

9 

29.1 

59 

-10 

2.22 

8.6 

11 

8 

8 

25.6 

58 

-13 

2.80 

11.5 

9 

8 

9 

26.9 

68 

-13 

3.31 

11.7 

11 

fi 

8 

20.0 

66 

-42 

3.55 

20.4 

12 

10 

6 

23.8 

69 

-21 

3.70 

21.2 

12 

8 

8 

35.0 

85 

-4 

2.53 

4.5 

11 

10 

8 

30.0 

75 

-23 

4.36 

13.2 

15 

6 

7 

28.4 

59 

-18 

2.68 

11.4 

9 

12 

8 

31.2 

72 

-19 

2.92 

12.8 

13 

9 

6 

27.2 

56 

-22 

5.55 

26.0 

14 

7 

5 

31.6 

70 

-5 

3.54 

4.5 

13 

8 

5 

18.6 

57 

-35 

1.92 

13.6 

12 

8 

7 

36.5 

65 

3 

4.95 

4.5 

16 

9 

6 

30.2 

81 

-27 

3.37 

11.7 

11 

7 

7 

28.3 

62 

-26 

5.. 56 

14.7 

13 

10 

6 

34.2 

76 

-12 

2.42 

1.8 

12 

9 

8 

27.9 

69 

-18 

3.60 

4.2 

13 

11 

8 

16.2 

57 

-29 

3.51 

25.2 

12 

10 

8 

32.0 

64 

-15 

2.53 

6.2 

8 

14 

8 

20.9 

59 

-23 

2.47 

10.0 

10 

9 

8 

31.0 

63 

-13 

2.68 

4.4 

10 

12 

/ 

25.0 

62 

-19 

2.26 

16.0 

8 

14 

7 

29.1 

62 

-17 

4.26 

17.6 

14 

6 

6 

28.1 

65 

-13 

4.34 

3.6 

8 

11 

8 

25.2 

55 

-29 

3.53 

29.4 

10 

11 

7 

27.8 

66 

-19 

2.80 

10.5 

11 

9 

9 

27.4 

61 

-24 

2.90 

5.7 

13 

9 

6 

29.8 

65 

-23 

2.08 

6.8 

9 

12 

8 

27.3 

73 

-20 

3.37 

7.6 

12 

9 

9 

29.2 

72 

-24 

2.25 

8.4 

12 

8 

8 

30.0 

65 

-12 

1.46 

4.4 

7 

12 

9 

40.5 

79 

9 

4.51 

1.3 

14 

7 

6 

37.0 

71 

-6 

2.00 

1,9 

8 

12 

7 

32.2 

67 

-19 

2.54 

2.3 

U 

8 

8 

27.5 

72 

-23 

3.08 

13.5 

11 

11 

6 

23.6 

59 

-30 

4.21 

19.4 

14 

8 

7 

36.7 

71 

5 

6.36 

4.3 

16 

5 

7 

28.9 

66 

-20 

2.51 

5.1 

12 

R 

/ 

30.3 

69 

-18 

3.14 

15.2 

13 

8 

7 

19.3 

56 

-16 

1.41 

8.4 

10 

9 

7 

28.4 

85 

-42 

3.23 

10.4 

U 

9 

8 

16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 
15 
15 

13 
18 
11 
16 
19 
18 
16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 

12 
13 
13 
16 
11 
13 
IS 
10 
18 
12 
15 
14 
16 
19 
16 
16 
15 
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Olimatoloirical  Data  lor  January,    1840 


Counties 


S 

Temperature 

in  degrees  Fahi. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 
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Observers 


Allentown 

J  -lltooua 

9  .\rdmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

~    Bethlehem     

-^  Bloomsburg 

~  (Jarlisle 

I  CuambersburK 

55  Cleartield 

^  Ooatesville 

Oolebrook 

Einpurium 

Kphrata 

freelaud 

iJeorge  School 

Gettysburg 

iiordon 

Bouldsboro 

aanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

lluiitingdou 

Kyiertown 

Uancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Vluucy  Valley 

Si-.sh..iininy  Falls 

New  Bloomfleld 

Palmerton 

Philadelphia , 

Pliila.  Navy  Yard 

i'hoenixville 

Port  Clinton 

^uakertown 

Reading 

Scrantou 

^elinsgrove 

■^hawrao'it 

Shippensburg 

^tate  College 

Stroudsburg 

lowauda 

Wellaboro 

Westchester.......^.. 

Wilkes-BarreC  Airport ) 

i.Villiii.ni^P'irt 
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U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters.  ».  •■.  •.  etc..  indicate,  respectively,  1,  2.  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melt^  «now 
Pn»t-Office  addresses  are  as  follown:  of  Lvclpnui.  areflnshiirir-  nt  Vnahamlnv  Palls.  Oakford :  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont.  ifanavnnk;  nf  Dahoga.  Kane.  RFD; 
Of  Springs.  Grantsvllle.  Md. ;  of  Altoona.RFD.  (Klttannlng  Point):  of  Midland.  Georgetown.  W.  B  O.  Philadelpbia-3-9-10.1080. 


\Nl'Al{V,       li>4() 


CLIMA  lOLlKJK'AL    DAI'A:    I'KN  NSVI A  AN  I  A   .SECTION, 


U  lily   Hrocipttutioii  fot  January,   1H40 


Stations 

HiikiiiuKii  Hnsin 

I)*y  of  moiitli 

1 

1 

2 

8 

4 

f. 

C 

7 

H 

9 

10 

n 

12 

18 

u 

16 

16 

17 

18 

lu 

r 

M' 

1" 

■' 

.        ., 

2H 

29 

80 

ai 

Allaritic  l>r<unaae 
Allentown' 

LtihiKli 

T. 

'.'6i 

T.' 
.02 

'.'i4 
T. 

.07 

'  ."63 
.09 

.06 
.16 
.06 
.03 
.22 

.O-i 
.21 
.Oh 
T. 

i'. 

T. 
T. 

r 
1.57 

i]6? 

.18 
.70 

1.02 
.10 
.62 
.68 
.18 
.35 
.90 
.38 

1.38 
.64 

1.10 
.03 
T. 

1.14 
1.10 

■.■53 

I.l« 
.14 

.4C 

i.'s'i 


.OS 
.0« 

".'Vi 

.ot 
'.'is 

.2C 

... 
... 

••■ 

".bi 

'.Oi 

'r. 
.02 
.ic 

.OS 
.3C 
■1. 
.01 

.6t 

T. 

't. 

1.82 

Juniata 

VV.  Ur,  Susq 

Lower  Del 

Lower  Sumi 

■•'•• 

.01 
T. 

•••• 

.22 
.01 
.01 

".oh 

.09 

.16 

T. 

.08 

T. 

.02 

T. 

T.' 

'.'6i 

.la 
'.oi 

.07 
T. 
.04 
.08 

.OC 
T. 

.li 
T. 

.06 
.04 
.16 
.09 
.IS) 
.08 
.07 
.01 
.03 
.16 
.04 
.08 
.03 
.06 
.03 
T. 

.06 
.08 

'!67 

2.06 

T, 

0.62 

Arilmore'' 

.Vreuiii.-ville- 

liiikor'.s  Suuuiiit. . . 

Kiild  KhkU-  J 

Heiiforii- 

1.H9 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

2.82 
1  18 

Middle  Susq 

Juniata 

W.  Ur.  Su.sq 

W,  Br.  Susq 

T." 

f.' 

tV 

T.' 

.04 

.20 

.01 

.02 

.06 

.03 

T. 

.05 

.11 

T." 
T. 

— 



'  !t)2 
.02 
.02 
.03 

'.'67 

.01 

't.' 

i'ofl 

T. 

■.86 

'.'39 
.09 

i'tie 
.53 

T.' 
.16 

... . 

.30 
.01 

'!6i 

.03 
.15 
.17 

.63 

.12 
.06 

T.' 

... 

.... 



.on 

T. 

T. 

.IC 

.... 

1.47 

2.24 

IWUi'foiitu 

Herwiiiilalet 

.01 

■.'33 

r. 

T. 

T. 

■i. 

. . . . 

T 

r. 

T. 

0.84 

.... 

.... 

1.06 

1.47 

lUoomsburir 

Susniielianmv 

.... 

T. 

.16 

.03 
T. 

T. 

t'.' 

T. 

'  .'26 
T. 

.'ii 
.10 

.06 

0,62 

•     • 

.... 

.... 

1.86 

ButValo  Mills2 

Carlisle 

Carter  ("nmp! 

Center  Hall 

Chambersburs-  ... 
CleartieUl- 

1.36 

.04 
.04 
.26 
.OS 
.09 

T. 
.01 

'.'oi 

T, 

T. 

.12 

tV 

.06 

'  .'62 
T. 

.07 
.10 

'.'os 

't.' 

't. 

'ioe 

't.' 

.01 

1.71 

VV.  Hr.  Susq 

Susiiiu'hauna 

Potomac 

W,  Br.  Susq 

T." 

.02 

T. 

••"• 

.01 

.'■is 

T. 

1'. 

.02 
.04 
.03 
.29 

T. 

'.'06 
T. 

.04 

T.' 
.01 

.04 

T.' 

"!l')2 

"!6i 

•'■•• 

0.81 
2.01 

.26 
.12 

.05 
.14 

".6i 

.05 

.01 

1.^3 
1.43 

1.32 

Colebrook 

Lower  Sus<i 

tV 

T. 

".m 
.94 

'1'. 

't.' 

1.43 

Ooushohocken 

CoviuKtou- 

Ooylestown 

Driftuoodt 

Du  Bois 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

.... 

.... 

.... 

.... 

't.' 

.... 

'6!89 

1  67 

W    Br   Susq 

' 

W.  Hr.  Susq 

Middle  Susq 

VV.  Ur.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

T. 

.05 

.01 

.03 
T. 

T. 

.03 



T. 
.03 

.03 
.08 
.15 

".6i 

.09 
.0? 
.06 
,09 
.16 
.14 
.13 

iV 

,01 

.'io 

.04 
.03 
.10 
.02 
T. 
T. 
.06 
.01 

'!o2 

.48 
.03 
.88 
.96 
.50 
'1 

.01 
.88 
.51 
1.16 
.02 
.67 

.16 

1.25 

.09 

.05 

.03 

.01 

.09 

'.'62 

.05 

.01 

.... 

.04 
.06 

.04 
'1'. 

.02 

.01 

T. 

i.67 

Kast  Waterford- 

1  59 

Kmporium 

English  Cyutert 

1.-22 

1.13 

.13 
1.26 
1.02 
.01 
.74 
.29 
1.34 
.73 

.03 

'.'6i 

.03 
.04 

.12 
.28 
.12 

•:i5 

.08 
.30 

0.85 

Schuylkill 

■V. 

T. 

.04 

.02 

T. 

'!65 

1  64 

Freelaud- 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T. 
T. 

'!6i 

tV 

tV 

.02 
T. 

T. 

T. 
T. 

'.'08 

.38 
T. 

.62 

.10 

.21 

T 

.05 

T. 
T. 

'tV 

T. 

'tV 

.02 
.02 

't. 

T. 

T. 

.... 

't. 

.... 

1.68 

Galeton  

Georg^e  School 

1.17 
1.61 

Gettysburg  

Girardville'- 

T. 

T. 

'.'o-i 

T. 

.06 
.04 

't.' 

.... 

T. 

1.89 

Lower  Susq 

.... 

.... 

.05 

.03 

.... 

.... 

1.97 
1.71 

Lehigh 

Graterf  ord 

Schuylkill       

T. 
T. 
T. 

T." 

.05 

.12 
.12 
.01 
.03 
.02 
.13 
.03 

.12 

.34 

1.01 

T. 

.24 

.02 

1.00 

1.34 

.05 

.83 

.01 

.67 

T 

.54 

1.12 

.82 
.27 

i.is 

.86 
.75 
T. 

't.' 

.01 

.02 
.11 
.03 
T. 

'!63 

.08 

.08 

.04 

.06 

T 

.05 

T. 

T. 

T. 
.01 

't. 

.12 
■i. 

.06 
.09 
.08 
.09 
.09 
.15 

1.14 

".08 
.03 
T. 

ioT 
T.' 
'.'64 

tV 

T. 

T, 
T. 

T. 
T. 

18 
.02 
T. 
.03 

't.' 

.08 
.01 

't.' 

't'.' 

T. 

.04 
T. 

't.' 

.  .  .  . 

0.97 

Harrisburg^t' 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

tV 

tV 

tV 

.02 

T.' 

T. 
T. 

.03 
T. 

■■ 

1.21 

Hawley*^ 

't'.' 

T. 
T. 

T. 
T. 

1,65 

Holi  sterviile.^ 

.05 
'.'65 

T. 

1,37 

Holtwood2 

Lower  Susq 

Juniata 

Lower  Susq 

.... 

1.20 

T, 

.02 

.... 

.... 

.... 

1.30 

Huntsdalet 

1.54 

Hyudman2 

Kylertown5**i 

Lakeville^ 

T. 
.12 
.01 

T. 

.01 
.06 

'."io 

T. 

T. 

.06 

.10 

.06 

.10 

T. 

T. 

r. 

T. 
.11 

.09 
.01 

.18 

.'6i 

.08 

.73 

.09 
1.06 

.28 
1.72 

.10 

".H 
.01 

.14 
.03 
T. 

'."64 

■.'06 
.10 
.06 
.14 

".03 

".bb 
.01 

'.'63 
.01 

'.'62 

.19 
.07 

.04 

"63 
T. 

"63 
.01 

'.'oi 

't. 

,.  .  . 

— 

1.24 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.0-2 
.01 

.02 
T. 

.01 
.01 

T. 

1.94 
1  62 

Lancaster 

1.16 

Lehigh  

N.Br.  Susq 

iio 

'!i6 
r 

.07 
T. 

".be, 

'.'io 

T. 

.03 

!62 

T. 
T. 

2  06 

.  .  .  . 

■ 

1.09 

T. 

.50 

.... 

.... 

.... 

.... 

1  72 

Lehighton^ 

Lehigh 

Le  wisto  wn 

Middle  Susq 

T. 

.05 

T. 

T. 
.02 

,05 
.05 

.05 

.08 
.05 
.02 
.06 
.29 

T. 
.05 

T. 

.28 
.03 

.62 
'^O'i 

t)8 

.51 
.70 
.90 

.08 

.... 

.... 

1  26 

Look  Haven 

VV.  Br.  Susq 

Juniata 

Lower  Del 

. . . . 



1.13 

Mapleton  Depots  . . 
Marcus  Hook 

T. 

T. 

.02 

■.'63 
T. 

.04 
.04 

.08 

T. 
.14 

'!i6 

.06 

'iio 

.17 

.04 

.... 

.... 

.... 

1.12 
1.13 

Martinsburg2 

Juniata 

Upper  Del 

"Ai 

.04 
.13 
.04 

'.03 

,07 

'!,51 

80 
.53 
.49 
.70 
.80 
.87 
.69 

1.04 
1.53 
1.13 
1.25 

.... 

,04 

T. 

1.40 

Matamoras^ 

.  .  .  . 

2.22 

Mauch  Chuuk 

Lehisrli   

.09 

T.' 

2  03 

Mc('onneiisburg- .. 

Potomac 

.11 

1  75 

Millersburgt 

Lower  Susii 

nfi 

0  8Q 

Millvillet 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 



— 

.09 
.05 
.30 
.04 

.02 

'.'6J 

.03 
.07 

t" 

.05 

.04 

.04 

T. 

.05 

.06 

.09 
.33 

T.' 

'.m 

.03 

';46 

.10 

2.20 

'■36 

'.(a 

0  65 

Montrose  

.04 

.02 

1.36 
1  02 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Upper  Del 

Middle  Susq 

T 

'!ii 

.... 

.30 

.... 

".bs 

'.'62 

.... 

4.43 

Mt.  Uniont 

.03 

1  15 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

Schuylkill 

1.14 

Myerstown2 

Neshaminy  FaUs^. 

Lower  Del 

.Tuniata 

.... 

T. 

.11 

t' 

T. 

'.'65 

.12 
.25 

T. 

T. 

T. 

T. 

1.12 
1.22 
1.25 
T. 

.66 

1.44 

1.47 

''73 

1.27 

1.05 

.40 

'.'6i 

.45 
.40 
.01 
.35 
.39 

.'45 
.32 
.66 

.15 
.30 

.06 
.04 
.08 

T. 
T. 

'.'06 

'!62 

".02 
.02 
.02 
T. 
.02 

'.'64 
.02 

'.'65 

.07 

.... 

T. 

1  52 

New  Bloomfield. . . 

I  92 

New  Park 

Low(>r  Susn 

.13 
.01 
.01 

.07 

1.51 
1  53 

Newport^ 

Juniafa 

Schuvlkill 

T. 

T.' 

.01 
.05 

.61 
T. 
.01 
T. 

04 

.02 

.09 
.07 

.08 
.02 
.03 
.01 
09 
.02 
T. 
.22 
.02 
.12 
.01 
.10 
.09 
.01 
.06 
.05 
T. 
.10 

T. 

.02 

1  32 
.61 

New  Tripoli 

T. 

.02 
T. 

!64 

.06 
.04 
.09 
.01 

't.' 

.03 

■;o6 

.04 

I  40 

Orwigsburg^ 

PalmertonS 

Schuylkill 

Lehigh 

.... 

1  62 

T. 

T. 
T 
T. 

.03 

.06 

T. 

T 

T. 

T. 

.02 

.24 

!i6 

T. 
T. 

r. 
'.'i2 

1  5<t 

Paupack2 

Philadelphia:!.... 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Low  er  Del 

Schuylkill 

.04 

';63 

.13 

".'oi 
01 
.01 

.06 

1.30 
T. 

T  ' 

1.02 

1.48 

.74 

.71 

i'.sb 

.89 

i!64 

'f. 
.20 

T." 

.15 
.14 
.06 
.16 
.0- 
.16 
.05 
.03 
.09 
.06 
.10 
.09 

't" 

T. 
T. 

'i'. 

.... 

1.68 
0  96 

Phila.  Naw  Yard3 

T. 

1  51 

Phila.-P'nt  Breeze. 

T. 

1  31 

Phoenixville 

.Mi 

".ii 

.... 

.... 

1  65 

PineGrove2 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

.... 

2  11 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

.... 

.... 

.... 

1.35 
1  35 

Pottstown2 

Schuylkill 

T. 

t" 

T. 

T.' 

'!6i 

T.' 

.07 
.08 

;6i 

•  • 

't.' 

T. 

".05 
.01 
.05 

r 

.01 

.03 

T. 

.07 

T. 

T. 

.08 

'.'65 
.02 

0  64 

Pottsville2 

Schuylkill 

Lower  Del 

.... 

T. 

1.55 

Quakertown 

.... 

1  54 

Readlngti 

Schuylkill 

0  66 

RenovoS 

W.  Br.  Susq 

tV 

1   18 

Retreat  

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

T.' 

T. 

T. 

.10 
.06 
.05 

't.' 

.20 

.05 

''i'.' 

.10 
.06 

".b\ 

T. 

't.' 

.05 
T. 

T.' 

'f.' 

't.' 

't. 

0.80 
0.47 
1.38 

Scrantont' 

Selinsgrove 

1 

Continued  on  page  4. 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,   1940 


Daily  Precirsitation  for  January,  1940 -Continued  from  page  3 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

■i 

.'! 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

:S1 

AUantie  Drainage 
(coiUiimed) 

SellersviUet 

Shade  ijiapl 

Shawmout 

rimppeusburg 

Stale  College 

dti'oudsburg''^ 

Suubury^ . 

Susquehanna'' 

Towauua 

vVoiiierl 

Wellst^oro^........ 

Weruersville-.  LnrJ 

Weil  Cheater 

vV  eslgrove^.. ......  • 

W'iliies-Barre***... 

Willies-Barre^ll 

WiUiamsporl- 

Wiliiamstown 

york ■ 

VoriiUaven'^ 

Zionsville..(near). 

Creuton.  N.  J't 

Ohio  Diainaoe 

Acmetouia^.. 

rfeaver  Kails'' 

Blairsvilleii 

Bradlord... 

Brooliville^ 

Buclistown; 

Bailer- 

Cliauibersville 

Olairtou* 

Clarion '^ 

Cla.vsville... 

Couilueiice^     .  .     • 

Connellsville -i 

Coraopolis'-' 

Curry   ■ 

Coudersport 

Uerry... 

Douora' 

Dunlot 

libeubbtU-g 

fi'rauKliu^.  ■ 

lireeusboro'' 


ireensburg 

jreeuville 

irove  City 

Irwin 

(ohnstown 

Kane  Airport 

liregiir^..  .• 

Lake  Lynu-i 

Linesville''.. 

Lork    Mo.  4  2 

Lock  No.  52 

Ufl  iPPii*-    ■. 

Marienvillel 

Mclvcespon^ 

Meadville^ 

Mercert  

Mercer'J2 

laidland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon... 

Natrona'^ 

Ne>v  Castle 

SewelH ■■ 

Parkers  Landing^, 


PonnlineS  .. 

PittsburghW>- ■• 
Punxsutawney  ■«. 

aidg«-ay2  

Rochester! 


■ialtsiiurg'' 

Seward2 

Sharon^     ...  •■    • 

Sharps  ville2 

3methport2 

^oini>r<et 

Springs  

Titusvillei 

Union  Cityt 

Oniontowii 

Unity  Reservoir. 

VandergriftS 

Warren* 

Wavnesburg 

Westford* 

West  Newton*. . . 
Lake  Drainage 

Brieti 

Raymond! 


Lower  Del 

.01 
.19 

.03 

1.23 

•">5 

.06 

1.33 

Middle  Susq 

.02 

T. 

T. 

.09 
,10 
T. 

'.'63 

.02 

T. 

tV 

.10 
.02 

.08 

Voe 

1  48 

Schuylkill 

.05 
.20 
.22 
.08 
.07 
.01 
.01 

tV 

... 

V67 
.09 

.0) 
T. 
T. 

.15 
.04 
.07 
.03 

.45 
.86 
.68 
.15 

[46 
1.70 

V48 
.95 
T. 
.26 

'1' 

i'.bb 

.51 
T 

.53 
1.10 

T. 
T. 

.'52 

V36 
.80 
30 
.26 

V49 

1.00 
.22 

i!90 
.92 
.25 
.09 

^60 

.03 
15 

.05 

1  59 

Lower  Susq 

T. 

.04 

1.50 

W.Br,  ausq 

T. 
.10 

T. 

.... 

T 

T. 

T. 

.08 

T. 

T, 

.16 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

■r. 

1  20 

Upper  Del 

2.73 

Lower  Susq 

.07 

.10 

T. 

.16 

.03 

T. 

T. 

T. 

■.'67 
■I. 

T. 

T. 

't.' 

.06 

.07 

't.' 

.01 
.04 
T. 

T. 
T. 

'tV 

T. 

.01 

T. 
.01 
T. 

't.' 

T. 

't.' 
r. 

'!62 

T. 

T. 
T. 

1.20 

N.  Br.  Susq 

T. 

T.' 

.01 

tV 

0.67 

N.  Br.  Susq 

T. 

0.62 
1.97 

N.  Br.  Susq 

T. 

T. 

.... 

T. 
T 
T 

.'08 

.04 

.01 

.11 

.10 

T. 

T 

.05 

.03 

.11 

.11 

,01 

.09 

.07 

.05 

.03 

.01 

.07 

.02 

.06 

.09 

T. 

.08 

.02 

T 

T 

tV 

.06 
T. 

T. 

.09 

.10 

.06 

.05 

.06 

".bk 

.06 
.13 
.48 
.10 

.04 

T, 

.09 

V62 

03 

T. 

T. 

T. 

0.73 

Schuylkill 

.04 
.07 
T. 
.03 

'!63 

.09 
T. 

.02 

'!07 
T. 
.04 
.01 

'!62 
.15 
T. 

.05 

.10 
,15 
T 
,04 

0.72 

.60 

1.17 

.08 

.43 

1.93 

.46 

.18 

.77 

1.24 

.02 

.50 
.39 
.12 
.02 
.76 
.02 

'!io 

T. 

.85 
.02 
.40 

't' 

T. 
T. 
T. 

l.^S 

Lower  Del 

T. 
1 

.03 
.02 

"'i'V 

1.40 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

T. 

03 
T. 
T. 
.02 

■r. 

T. 
.02 
.13 
'1'. 

"63 

.03 

T, 
t'. 

T. 
T. 

T, 

■r 
■r, 

T, 

r. 

T. 

T. 

T. 

T. 

r 

T. 

0.44 
0.61 

W.  Br.  Susq 

tV 

T. 

2.17 

Lower  Susq 

2  22 

Lower  Susq 

T. 

0.95 

T. 

T. 
.01 

.05 
.05 
.08 
.07 
.19 
.03 
.70 
.12 
.02 
.26 
.04 
.10 

.'61 
T. 

T. 
T 
.15 

.05 

Vos 

.03 

1.03 

Schuylkill   

.02 
.04 
.07 
.21 
.10 

.04 

T. 

.09 

.06 

.03 

.02 

T. 

T. 

.01 
.01 

;65 

.06 
.08 
.11 
.03 
,04 
.07 

".bk 

.05 
,04 
.01 
.05 

.01 

04 

T 
.08 
.03 
.05 

!64 

.04 

,02 

■I' 

.06 

".02 

T. 

.04 

.02 
.06 

'iV 

,02 
.04 

.26 

2.69 

Lower  Del  

.02 

T, 

.'6i 
.'i2 

.06 

.05 

.05 

,03 

T. 

.03 

T. 

T. 
T. 

04 
.02 
.11 

".08 
.10 
.02 
.03 
T. 
T. 

.13 

.06 
.10 
.10 

'!04 
.21 
03 

1.52 

Allegheny 

Beaver  

T. 
T 
.05 

T.' 
.03 

01 

.02 

T, 

T. 

'.'6i 

.07 

.05 
.05 
.04 
.02 
.10 
.03 

't" 

,08 
T, 
.03 
,02 

't.' 

.02 

.12 

.30 
.03 

.08 

T 

.09 

T. 

.06 

'.'io 

,07 
T. 
05 
T, 
T. 

.04 

T, 

,03 

T. 

.03 

V'63 
.01 
T 
T, 
T 

02 
T. 
.02 

[oi 

.01 

'[62 
T. 
T. 

.03 
.03 

.02 

T. 

.02 

'.'63 
.01 
.04 
T. 

.02 
T. 
T. 

.'61 

1.34 
1.17 

Allegheny 

.04 

T. 

T. 

1.57 

Allegheny 

Allegheny 

Alleehenv 

••■• 

l.U 

.02 
.05 

.06 
.10 
.04 
10 
.14 
.08 
.14 
.13 

1.89 
1.17 

T. 

.04 

.02 

.02 

.01 

T. 

.02 

r.' 

1.90 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Allegheny 

T. 

T.' 
T. 

.09 

.08 

T, 

.20 

.08 

.02 
,01 
.04 
.02 
.15 

T. 
.14 

'.'63 
T. 
T. 
T 

.07 

';6i 
.02 

.03 

T. 

'!65 

T, 

T. 

.07 
.05 
T. 

1.32 

0.80 

T. 
T. 

.02 

1.76 
1  03 

Youghiogheny  .. 
Monongahela. . . . 

1.20 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Couemaugh 

Monongahela. . .. 

'!67 

T.' 

!27 
.06 
.03 
T. 

.01 
.06 
.02 

tV 

'[oi 

'.'64 
.02 

.24 

.05 

.05 

.07 

.07 

T 

,05 

,03 
.04 

.12 
.05 
.10 
06 
,04 
.04 
.06 
.01 
.07 
.05 
.01 
.21 
.08 
T. 
.01 
.02 
.02 
.04 
.03 
.05 
.03 
.05 
.20 
.02 

,02 
.04 
.03 
,02 
.08 
.05 
.04 

T. 

.17 
.05 

T.' 

'06 

,07 
.02 

T. 

.04 
'1', 

^03 
,08 
,02 
.03 
02 
.ns 
,08 
.01 
.04 
T. 
.05 

,03 
T. 
07 
T, 
.05 
.02 

.12 

.04 

T 

.05 

.02 

.02 

.03 

.05 

tV 

.02 
.05 

■r" 
•r, 

,02 

T. 

[63 
.01 

.06 

'.'03 
T 
T 
.02 
.03 
T. 
.01 

.02 

T 

.03 

T 

T. 

,01 

T.' 

r 

03 
T, 

.01 
.02 
T. 

.01 
.05 
.12 
.10 
T. 

m 

T. 

.05 
.02 
.02 
.03 
.02 
.10 
,06 
.02 
,02 
.03 
,06 
.03 
.02 
T. 
.08 

.02 

.0,5 

.10 

T 

.06 

.08 

.10 

.14 

,12 

T, 

.08 

.06 

.04 

.04 

.04 

tV 

,02 

;63 
.01 

.61 
01 

T. 

".02 

'.02 
T, 

T.' 

T. 
t. 

tV 

.04 
T. 

T.' 

■.01 
T, 

'.'63 

T. 

.10 
.09 
.02 
.01 

T. 
T. 

.02 
.15 
.06 
03 
.02 
.07 
.03 

V'io 

T 

■r 

03 

.09 

T. 
.03 
.14 
.06 
03 
T. 
T. 

.'io 

.03 

05 
,06 
T 
.01 

Vis 

.04 

T. 

.13 
.06 
.04 
.06 
.10 

.06 

.18 

.03 

.13 

.10 

,07 

T. 

.20 

.03 

.05 

.03 

.24 

V68 
T. 

.01 

tV 

V63 
.06 

t" 

.05 

tV 

.05 
.03 

r 

.02 

T 
.02 
T 
T. 

V67 

V62 
02 

T 

.45 

.13 

.25 

.19 

.71 

.45 

.05 
.30 
.30 
.22 
.47 
43 
.59 

".ik 

.34 
,67 
.62 
T 
.49 
.40 
.40 

.32 

V36 
.40 
T. 

.02 
.2'2 

V55 
T 

.49 

T. 

.10 

.13 

T 

.17 
.29 
.43 

.02 
.08 
.03 
.01 
.0^2 
.11 
.03 
.12 
..51 
.38 
.57 
T. 
.05 
,20 
.43 
02 
.02 
.08 
.54 
.02 
.50 
.15 

Vie 

.40 
T. 

.80 
.48 
,03 
.24 
.62 

.01 

".n 

.05 

.11 
V'i7 

.08 
T. 

.01 

.17 

.02 

T. 

.01 

,03 

,08 

".bb 

T, 
.01 

T 
.06 

T. 
.03 

V67 
.02 
T 
01 
.01 
.02 

";64 

.02 
.03 
.03 

.03 

't 

T 

.04 
44 

,05 

.18 

T. 

.20 

T 

.02 

.09 

.14 
.03 
.01 
.14 
.27 
.01 
.15 
.12 
.01 
.05 
,04 
..36 
.02 
.04 
.01 

^03 
.03 
.06 
.10 
.08 
.03 
.50 
.03 

T. 

.20 
.01 
.03 
.10 
.06 
.05 

.03 

.'62 

.05 

.01 

.01 

.14 

T 

.14 

.02 

T. 

T. 

.02 
.08 
.05 
.14 
.15 
.01 
(19 
.04 
.02 
.08 
.04 
T. 

T 

.02 

.07 

.02 

.05 

.01 

.03 

.03 

T 

,04 
.07 
.02 

'[05 
.09 

.01 

'^04 

'.'is 

".05 
T. 

't. 

V'65 
T. 
T. 
.04 

'.'63 
T 
T 

'.'62 
T. 

't 

iV 

"bi 

T. 

T. 

'.'62 
T. 

't. 

.01 
03 
.04 
T 
.01 
.01 
.04 

't 

T. 
T. 
•I, 
.02 

'.'02 
.02 
.03 
.03 

■r. 

.01 
.42 
.05 
02 

.04 
21 

.05 
.01 

,01 
.03 
,04 

T. 

.03 

.01 

.02 

.02 

.06 

.03 

.05 

T. 
.05 

T. 

V'03 
,02 
.09 
T. 
.02 
.04 

T, 

't  " 

.01 
T. 
02 
T, 

T. 

.02 

.01 

'!6i 
.01 

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

.03 

T. 

T 

,02 

,02 

T 

,03 

T 

'1' 

.01 

T. 

.14 

.03 

'62 
T. 

.01 
T, 

T 
.02 

■;i2 

't.' 

T. 
T. 

't. 

T. 

't" 

T. 

'.'06 
T, 

,04 

.10 

.01 

.18 

T. 

.12 

.17 

.07 

.16 

.22 

.05 

.10 

.14 

.13 

.01 

.10 

.10 

.02 

.17 

.12 

.39 

.08 

.08 

T, 

,08 

.07 

.05 

.10 

.05 

.06 

.11 

.30 

.08 

.04 
.10 
.06 

'!67 
.07 
.07 

>2ri 

.05 

.03 

1' 

.01 

.15 

.05 

.01 

.01 
.08 
.06 
T 
.02 
.03 
.03 
.07 
.06 
.02 
.07 
.07 
02 
,01 
,05 
.02 
.10 
.01 
.09 
T. 
.03 
.03 

T 

.10 

.04 

,02 

T, 

.01 

.04 

T. 

•r, 

T 

.01 

T, 

T 

.01 

.04 

.03 

.02 

.09 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

T 

.01 

.01 

T. 

03 
T. 
.01 
.01 

.01 
.08 
.04 
.02 
T. 

'JS 
T. 
.01 

.04 
T. 
,01 
,03 
.0.' 
.04 
.07 
.01 
.06 
T 
T 
01 
.02 
T. 

'.'63 
01 

T 

T. 

T. 

T. 
.01 

T. 

.05 

03 

T. 

— 

0.75 
2.61 

1.66 
1.30 

T. 

.05 
.09 
T. 
T. 

.04 

T 

T 

.04 

.27 

.02 

T. 

'.'63 

0.52 
1.44 

Couemaugh 

Allegheny 

Mouongahela — 

Youghiogheny    . 

... 

.01 
.02 

.05 

!6i 

03 
04 

T.' 
T. 

.02 

tV 

T.' 

tV 

.02 
.06 

r 

T. 

.05 

.04 

T, 

.01 

.09 

.05 

^22 

T. 

T. 
.01 
.03 

T. 
.Oi 

!n9 

.01 
.05 
02 
T. 
.02 

'.'65 

T. 

T. 

T. 

2.27 

T. 
T. 

0.99 
1.03 

.... 

0.86 
1.26 

Beaver       

.... 

0.94 

Monongahela.... 

Cone[uaugli 

AUegneny 

Yougliiogheuy.. . 
Monongahela — 

Beaver 

Monongahela... . 

Allegheny 

Couemaugh.. 

Allegheny 

Monongahela  . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio  

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

T. 

.01 
.07 
T. 
T. 

^02 
T. 

.02 

T. 
T. 

■i'" 

T. 

M 
.05 

T.' 
f. 

tV 

T. 

T.' 

0.77 
I  65 
1.43 
1.81 
0  80 

.06 
T. 
T. 
.11 
.03 
T. 
01 
.01 
T. 
T. 

T. 
.01 
.02 

T.' 
T. 

•••• 

1.81 
0,94 
1.24 
1. 7ft 

.01 
.02 

'.'63 
T. 

•   •• 

.02 

s 

1.04 
0.95 

1^07 
0.81 

1.63 
0.68 

.... 

1.02 

Beaver 

.01 

l.U 
1.53 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

T. 

T. 
.01 

.18 

19 
.01 
.03 
.04 

.03 

.11 

T 

T. 

.02 

.01 

T. 

T. 

T. 
T 

't' 

,03 
T, 

tV 

tV 

T. 
.03 

i'V 

.02 

T. 

.10 

.04 

T 

.06 

T. 

.24 

.17 
.03 
.10 
.07 

Vll 
.01 

T. 

.'65 
.06 
.01 
.03 
.06 

T. 

T. 

.15 

05 
T 
.04 
.02 

.07 
.03 

T. 

T. 
T. 
.01 

T, 

't" 

.10 

T. 

.10 
.02 
T 

T. 

.06 

.06 
,"1 
.04 
.03 
.01 
.05 
.05 

T. 

,01 
,01 
.02 
T 

T. 

.02 
T. 

'!63 

.03 

T 

.02 
T. 
.01 
.02 

T. 

.  .  .  . 

1.29 
1.39 

T 
T. 
.02 

"r " 

.06 

.01 

'!02 

r. 

0.88 

1.45 
0.98 

1.10 

Conemaugh 

Conemaugh 

r. 

,03 
03 

.06 

T 

T. 

T 

0.89 

.... 

1.23 

Beaver     

.01 
.20 
.03 
.03 
12 
17 
T. 
.01 

^07 

!l8 

T. 
T 
.01 
.01 

.02 

T." 

^06 

.'21 

'■i'V 
.02 

.05 
.02 
.08 
.05 
.03 
.03 
.07 
07 
.12 
.02 
.17 
.24 
.05 

.21 

.01 

'"64 
.02 
.02 
.02 
T. 
,01 

".bb 

T 

,02 
.03 
02 
.06 

".b\ 

.04 
,04 

.10 

.10 
.06 
.02 
04 
.09 
.06 
.06 

.04 

T.' 
T. 

T, 

.05 
.05 
.04 
.12 
.10 
.03 
.02 
.03 

.61 

.12 

.25 
.06 
.10 
,22 
.23 
.11 
.09 
04 
.17 

.01 
T. 
T. 

V62 
.01 

V'oi 
V'64 

'63 
.91 

.83 
.50 
.13 
.18 
.48 

'!45 

.48 
1.08 
.04 
.03 
.03 
04 

.04 

!65 

'!70 
.20 

.11 

.06 

.18 

T. 

.01 

.10 

.03 

.03 

T. 

.07 

.16 

.17 
T. 

.03 

V26 
.28 
.01 
.05 
.36 
.16 

V'oi 

.25 
.19 
.07 

.18 

T. 

'^03 
.04 
.04 

'.'06 
.05 
T. 
.01 
.05 

.11 
.04 

T. 
T. 

.05 
.04 

!64 

.02 

't.' 

.01 

't. 

.02 

.05 
.04 

".b\ 

T. 
.01 

.02 
.05 
,06 
.02 
.02 
.04 

'.'01 

.04 

T. 

't. 

.02 

'tV 

T 
.04 

■r. 

T. 

.03 
.11 

'.'65 
T. 
.02 

't. 

.02 

.06 

.06 

.15 

.11 

.03 

.04 

.12 

.15 

.06 

T. 

.38 

'[26 

,09 

.05 
.06 
.01 

.04 
.07 
.02 

'!04 
T. 
.03 

.02 

T. 
.02 

't.' 

.03 

T. 

.01 

.01 

T. 

,04 

.04 

.01 

.10 

.05 

.04 

T. 

.03 

■:o2 

.02 
.02 
.01 

".02 

•■•• 

1.09 

Allegheny 

Youghiogheny  .. 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela  — 
Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

T. 

'P.' 

.03 
.03 

'.'02 

tV 

2.07 
1.66 
2.07 
1.80 

.01 
T. 
T,' 

.02 

1.65 
1.05 
1.08 
O.Sl 

.02 

T. 

.... 

1.54 
1.S2 

.39 

T, 
.01 

.43 
.01 

.47 
.02 

.05 

!62 

44 
T. 

.02 

30 
.04 

.19 

■;64 

.09 

.21 
T 

.06 

.24 
T, 

.11 

.27 
T. 

.07 

't'.' 

.08 

.30 
.02 

T. 

. . . . 

4.74 

T 

.34 

0.77 

Lake  Erie 

Genesee 

.27 

.11 

.10 

T. 

.01 

2.15 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning  •  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
*•  Precipitation  for  period  7 -30  p.  "i.  to  7 :30  p.  m.     t  Precipitation  measured  vcith  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  In  next  measurement .       T.  ( trace) 

when  oreciDitfttion  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing       f  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe,  Newville: 
of  Acmetonia.  Barking:  of  Pennltne.  Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Qreensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  «  Airway  Station,    t  River 

Station.  llll    Formerly  Dahoga  and  K»ne( near). 


.IVNI'AKV.      lillO 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    I'KNNSYLVANI A  HKCTION 


Daily  Xeiiipurutui'oa  for  Jiiuuary,    1940 


SUttOT 

8 

1 

a 

8 

4 

6 

8 

7 

B 

« 

10 

11 

13 

18 

14 

IS 

18 

17 

IB 

19 

M 

21 

33 

'23  1  ■.■! 

'.. 

...n  1 

■27 

- 

■'"1 

;il  1  Muai. 

VltlWllltl        ■•*■*•■•    ••■ 

(  Miixtuuim.... 
■)  Minimum 

IS 
6 

17 

10 

18 

8 

23 

4 

22 
3 

21 

1 

22 
7 

25 
11) 

26 

10 

■29 
4 

27 

17 

81 
23 

8A 
•29 

37 
81 

89 

■23 

26 
12 

16 
0 

17 
4 

11 
-9 

13 

-6 

18 

20 
11 

•22     M 

23 
8 

i.'i 

2 

II 
8 

19 
7 

■28     81 

88     '28.0 

A  lllMlit*  ,.••*•«••■ 

4 

17 

6 

6 

4       8.8 

lieiHord 

S  Miiximuni... . 

IC 

18 

20 

■24 

25 

•22 

26 

■26 

'26 

32 

30 

36 

38 

38 

42 

■29 

■20 

■22 

17 

14 

19 

26 

24 

■28 

21 

14 

19 

18 

•29 

88 

84 

■26.4 

)  Minimum 

8 

\A 

12 

3 

7 

6 

2 

19 

7 

-2 

23 

■26 

81 

33 

■26 

18 

8 

-2 

-5 

-1 

11 

14 

4 

22 

12 

10 

8 

10 

4 

H 

-2 

10,9 

IVthlohem 

V  .Miixiuuim.... 

•26 

26 

■29 

31 

29 

31 

.SO 

27 

34      35 

83 

32 

85 

88 

88 

36 

23 

21 

'20 

19 

20 

29 

80 

88 

81 

■25 

■22 

27 

32 

88 

87 

'29.7 

'  Minimum 

10 

14 

14 

15 

21 

10 

14 

17 

17 

15 

18 

25 

32 

32 

84 

23 

12 

10 

6 

8 

11 

18 

18 

19 

19 

11 

11 

IK 

14 

16 

14 

in.  4 

l>  1  lu  \«t«c  t^tlTOT         ....    >  •  > 

<  Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

26 
11 

29 
15 

32 
11 

27 
15 

31 
7 

29 
4 

23 

20 

.38 
13 

38 
9 

•29 
9 

36 
27 

41 

30 

44 

84 

53 
32 

32 
19 

21 
10 

22 
6 

20 
1 

13 
0 

26 
12 

27 
17 

■29 
6 

■28 
21 

'28 
11 

21 
9 

24 
7 

26 
IS 

HI 
14 

88 
12 

8H 
2 

29.4 

IilCH'Hl>Ull»H 

13  8 

15riK)kvinel  

*  Maximum 

15 

17 

20 

21 

40 

23 

24 

•26 

24 

80 

81 

35 

89 

42 

28 

11) 

16 

13 

18 

12 

16 

18 

26 

'28 

16 

18 

16 

•20 

27 

a7 

88 

28.  (i 

'  Minimum 

9 

9 

« 

9 

9 

3 

-11 

-9 

-6 

-6 

5 

24 

■28 

'29 

27 

13 

2 

-7 

-9 

-9 

-1 

12 

-10 

-3 

9 

5 

1 

4 

2 

0 

-10 

4.0 

Butler     

1  .Muximum... . 

17 

17 

17 

21 

22 

25 

22 

30 

82 

33 

83 

38 

42 

47 

46 

27 

19 

16 

13 

12 

17 

19 

■28 

27 

16 

12 

19 

20 

24 

84 

86 

82  fc 

\  Mininuira..  . . 

8 

12 

11 

0 

11 

6 

18 

18 

8 

6 

27 

■29 

32 

85 

'26 

15 

9 

6 

-8 

-3 

9 

13 

8 

'20 

H 

6 

6 

9 

-2 

12 

-2 

14.4 

r\.  r1i<1  A                  

>  Maximum.... 
'  Minimum 

24 

10 

26 
12 

25 

8 

■28 
13 

30 
16 

34 
10 

25 
10 

27 
17 

S3 
14 

33 
6 

30 
12 

35 
12 

34 

30 

40 
34 

40 
33 

33 
21 

23 
13 

25 

8 

23 

1 

22 
2 

28 
15 

33 

15 

32 
12 

3.5 
20 

28 
8 

28 

9 

26 

H 

28 
14 

33 
15 

82 

8 

4U 
9 

'29.8 

mLriiaio  

13.4 

Charaborsburg 

V  Maximum.... 
'  Minimum 

21 
12 

23 
14 

25 
10 

■27 
13 

30 
12 

29 
9 

27 
7 

■26 
10 

34 
10 

33 
5 

80 
19 

35 
27 

36 
28 

39 

30 

89 
29 

32 
22 

22 
6 

23 

1 

18 
2 

19 
4 

'23 
16 

32 
18 

27 
15 

39 
22 

29 
16 

19 

8 

28 
9 

26 
13 

32 
9 

37 

8 

40 
7 

■28.9 
13.2 

ChniiborsviUe 

\  Maximum.... 

17 

18 

16 

21 

■28 

21 

28 

26 

27 

34 

32 

36 

42 

41 

4^ 

26 

17 

15 

10 

10 

17 

20 

23 

28 

■27 

18 

17 

19 

29 

36 

87 

■26.0 

'  Minimum.. . . 

7 

12 

10 

1 

7 

0 

10 

20 

5 

1 

'25 

31 

30 

27 

25 

14 

7 

1 

-8 

-3 

10 

12 

8 

19 

8 

6 

8 

8 

-8 

16 

-8 

9.7 

CiaysviUe 

t  Maximum.... 

15 

15 

■20 

30 

25 

20 

26 

29 

30 

32 

38 

39 

45 

53 

44 

■29 

22 

14 

8 

12 

16 

24 

27 

26 

28 

n 

11 

21 

32 

34 

88 

'26.9 

\  Minimum.. .. 

10 

12 

10 

4 

8 

6 

10 

22 

18 

10 

■20 

35 

28 

83 

•22 

15 

9 

7 

-9 

-2 

8 

10 

8 

14 

5 

6 

7 

8 

-1 

6 

2 

11.0 

/^la^arftAld            

(  Maximum... 
(  Minimum.. .. 

16 

8 

18 
11 

•20 
10 

20 
9 

20 
6 

■25 
2 

22 
-2 

■23 
16 

29 
3 

33 
-1 

26 
9 

32 
26 

39 

28 

38 
32 

88 
25 

26 
11 

17 
4 

16 
2 

12 

-8 

10 
-4 

18 
8 

20 
12 

27 
-4 

■25 
17 

■25 
9 

14 
5 

18 
4 

21 
7 

'27 
6 

36 
10 

84 

—4 

■24  0 

iyieariiwiu    

8.2 

Coatesville 

.  \  Maximum  — 

2) 

24 

25 

18 

27 

30 

27 

28 

27 

33 

32 

37 

34 

52 

50 

31 

20 

2! 

17 

13 

'26 

28 

29 

30 

24 

21 

21 

23 

31 

85 

33 

■28.0 

'  Minimum.. .. 

4 

9 

9 

10 

8 

5 

9 

16 

14 

8 

16 

■26 

30 

32 

29 

17 

9 

2 

3 

-2 

7 

7 

10 

17 

16 

8 

5 

13 

n 

9 

15 

11.9 

Cony 

.  '  Maximum..- 

16 

20 

20 

■20 

20 

23 

24 

26 

31 

31 

32 

35 

39 

40 

40 

25 

20 

12 

11 

11 

17 

19 

30 

26 

•20 

13 

18 

■20 

•28 

36 

37 

■24.5 

'  Minimum 

6 

11 

10 

9 

2 

1 

15 

2 

-11 

1 

9 

28 

25 

31 

21 

4 

-6 

-2 

-15 

-8 

7 

9 

4 

14 

6 

8 

3 

6 

8 

11 

-13 

6  1 

Coudorsport    

■  »  Maximum.... 

16 

■20 

23 

23 

■20|    25 

26 

25 

27 

29 

25 

31 

36 

40 

41 

24 

15 

11 

7 

8 

17 

■20 

27 

23 

19 

14 

16 

20 

26 

36 

32 

■2.1.3 

'  Minimum 

6 

11 

12 

10 

4 

2 

-16 

14 

-6 

-4 

0 

22 

25 

30 

23 

6 

-6 

-6 

-11 

--10 

6 

10 

12 

13 

9 

3 

-2 

8 

10 

6 

-12 

5  5 

Uoiiora*  

.  '  Maximum.... 

18 

15 

18 

■25 

28 

22 

30 

30 

27 

32 

39 

41 

47 

56 

35 

26 

19 

18 

18 

17 

18 

26 

30 

28 

17 

14 

22 

22 

32 

36 

37 

27.1 

'  .Minimum  — 

U 

12 

8 

5 

6 

10 

18 

22 

13 

12 

29 

37 

35 

35 

26 

12 

8 

6 

-5 

1 

15 

10 

8 

17 

10 

9 

8 

8 

8 

10 

10 

13.3 

Ebensburg 

.  \  Maximum.... 

10 

10 

9 

19 

32 

15 

19 

20 

20 

25 

■27 

34 

41 

39 

36 

19 

13 

12 

18 

7 

10 

18 

18 

21 

19 

7 

11 

14 

29 

29 

31 

■26,3 

1  Minimum  — 

2 

7 

6 

2 

2 

-1 

4 

15 

9 

5 

21 

22 

29 

31 

19 

9 

-1 

-1 

-11 

-8 

-4 

10 

3 

15 

3 

-1 

-1 

5 

3 

13 

4 

8.8 

U*wtr\/\f*ilim             ....•>•• 

.  >  Maximum..-  ■ 
'  Minimum..  -. 

17 
9 

21 
15 

22 
14 

24 
14 

■22 
9 

26 
5 

24 
—8 

27 
17 

29 
1 

28 
2 

27 
4 

32 
26 

38 
27 

42 
34 

47 
•27 

32 
13 

18 
3 

13 
4 

12 
-6 

6 
-3 

20 
6 

21 
14 

27 
9 

26 
18 

25 
12 

17 

7 

17 

6 

22 
11 

27 
13 

36 
13 

34 
-5 

'25,1 

Pf  iiipunuiii  .■--•■••■• 

10,0 

Kphratn 

■  »  Maximum.... 

22 

28 

2H 

29 

29 

31 

27 

27 

32 

31 

34 

39 

37 

50 

52 

34 

■22 

22 

22 

16 

28 

■29 

29 

34 

30 

22 

'26 

25 

30 

36 

38 

30  2 

*  .Minimum.. . 

6 

11 

10 

13 

12 

10 

12 

19 

15 

8 

11 

29 

31 

34 

33 

22 

14 

9 

5 

2 

11 

13 

8 

21 

19 

11 

10 

17 

14 

12 

15 

14,7 

Erie* 

.  '  Maximum — 

23 

23 

20 

21 

23 

26 

21 

24 

26 

31 

36 

38 

40 

45 

33 

19 

15 

12 

3 

17 

19 

21 

26 

■22 

18 

16 

19 

19 

30 

25 

26 

■23.8 

'  Minimum..  •• 

13 

18 

16 

16 

8 

20 

9 

■iO 

11 

18 

27 

31 

30 

33 

19 

11 

9 

1 

-8 

2 

15 

16 

13 

18 

10 

9 

9 

13 

16 

14 

6 

14,3 

TCr-mlcIinl       

•  '■  Maximum.... 
'  Minimum  — 

18 
10 

18 
10 

18 
13 

23 
11 

23 
12 

22 
5 

24 
2 

27 
3 

30 
10 

33 

6 

36 
11 

37 
26 

41 
30 

44 
32 

29 

28 

16 
14 

16 

7 

12 

4 

4 
-10 

14 
-10 

17 
0 

20 
13 

27 
0 

26 
2 

14 
9 

14 

6 

19 
4 

'20 
7 

28 
9 

37 
7 

33 
-1 

23,9 

r  r*niiMi*^* 

8  7 

Pr(»«l  n.Tl(i               

-  (  Maximum... • 
I  Minimum  — 

15 
4 

19 
6 

24 
8 

24 

7 

21 

6 

24 
1 

24 
5 

■20 
12 

27 
9 

30 
12 

22 
13 

30 
16 

34 

'28 

36 
16 

46 
16 

26 
11 

13 
4 

15 

1 

12 
-4 

10 
-6 

20 
3 

20 

9 

■28 
8 

24 

14 

20 
11 

16 
2 

15 
2 

22 

7 

26 
9 

31 
12 

30 
5 

23,4 

r  rtroiini*-* 

8.0 

George  School 

J  Maximum.... 
I  Minimum 

23 

28 

30 

32 

■26 

34 

28 

29 

34 

37 

31 

37 

37 

44 

56 

34 

21 

22 

20 

16 

30 

31 

31 

33 

30 

26 

23 

30 

34 

38 

40 

31.2 

6 

9 

U 

12 

12 

8 

8 

18 

11 

4 

8 

22 

33 

33 

31 

23 

14 

2 

8 

-1 

8 

12 

10 

20 

12 

9 

8 

12 

13 

11 

14 

12  9 

Gettysburg 

■  \  Maximum.... 

28 

27 

30 

27 

35 

32 

27 

25 

32 

34 

31 

37 

38 

39 

44 

32 

26 

23 

22 

20 

28 

31 

28 

37 

31 

23 

23 

25 

32 

37 

38 

30,2 

1  Minimum.... 

11 

11 

11 

12 

15 

8 

17 

17 

14 

6 

8 

27 

30 

33 

31 

22 

13 

2 

1 

1 

13 

15 

13 

20 

15 

7 

8 

13 

13 

17 

14 

14.1 

Gordon 

■  \  Maximum..-- 

18 

24 

25 

29 

25 

■29 

27 

24 

29 

35 

25 

34 

39 

39 

52 

30 

19 

21 

19 

13 

23 

■25 

28 

28 

26 

18 

21 

23 

■29 

35 

33 

■27.3 

'  Minimum  — 

5 

2 

12 

5 

14 

6 

1 

17 

14 

2 

5 

24 

29 

31 

30 

18 

7 

7 

-1 

-1 

5 

15 

0 

10 

13 

6 

7 

13 

5 

6 

2 

10.0 

Greent^burg     

■  ^  Maximum...  • 

15 

15 

15 

22 

26 

23 

29 

28 

25 

32 

37 

44 

38 

50 

47 

29 

19 

16 

11 

11 

17 

22 

27 

26 

25 

12 

18 

16 

31 

34 

32 

■25.5 

'  Minimum  — 

7 

12 

9 

5 

7 

6 

15 

22 

15 

7 

27 

31 

34 

29 

23 

17 

9 

5 

-7 

-2 

10 

15 

6 

19 

8 

6 

5 

7 

4 

14 

8 

12,0 

/^»».-lQT\  W»  1  1**                                    .    .    .    .     . 

■  )  Maximum.... 
'  Minimum  — 

19 
10 

19 
13 

19 
13 

■20 
4 

•22 
9 

22 

5 

25 
13 

■26 
18 

24 
-3 

35 
6 

34 
17 

37 
33 

40 
30 

44 
32 

44 

25 

28 
10 

15 
5 

14 

4 

8 
-11 

11 

-3 

16 
11 

■20 
13 

28 
0 

2; 

18 

■24 
6 

14 
5 

21 

5 

■20 
5 

28 
5 

34 
19 

29:     ■24.7 

Vires  uvi  lie 

-o!     10.1 

fZmva  Oitv           

.  \  Maximum..-. 
'  Minimum  — 

16 
5 

15 
5 

19 
4 

15 
4 

21 
5 

21 

4 

25 
13 

27 
14 

30 
9 

32 
12 

36 

20 

36 
31 

40 
29 

42 
36 

45 
21 

26 
9 

15 

8 

10 

5 

6 
-12 

7 
-6 

13 
-3 

17 
9 

24 
6 

24 
18 

22 
5 

11 
1 

20 
2 

15 
2 

29 
3 

39 
13 

34 
-3 

23.6 

Ijru*  o  \yiLy 

8,7 

TTorrishnrtr*         

-  *  Maximum.... 
1  Minimum.... 

20 

7 

26 
14 

29 
13 

26 
15 

27 

lo 

30 

10 

26 
13 

25 
18 

28 
10 

34 
9 

31 

17 

37 
29 

38 
31 

52 
34 

40 
30 

33 
18 

18 
9 

23 

8 

16 
3 

17 
2 

25 
15 

30 
16 

28 
12 

34 
23 

28 
14 

■a 
10 

24 

10 

25 

16 

30 
16 

39 
11 

36 
17 

■28,9 

n,iiriiMJUiis 

14.8 

Hawley 

-     Maximum.... 

22 

25 

27 

28 

24 

■25 

24 

24 

28 

32 

30 

32 

35 

35 

38 

31 

17 

18 

18 

13 

26 

27 

28 

28 

25 

22 

19 

25 

29 

30 

30 

■26,3 

'  Minimum  — 

8 

6 

10 

13 

14 

7 

-1 

12 

-2 

-4 

-2 

20 

30 

29 

30 

13 

2 

-2 

-3 

-10 

5 

12 

8 

15 

9 

2 

6 

7 

5 

0 

-1 

7.7 

7-T  nl  t  \v  00<i  *         

■  (  .Maximum..-. 
I  Minimum  — 

21 
11 

26 
16 

28 
16 

28 
17 

31 

10 

3( 

10 

27 

18 

26 
20 

27 
10 

37 
9 

33 
19 

37 
30 

37 
31 

51 
36 

46 
28 

34 
20 

20 
4 

23 
3 

21 
6 

16 
4 

27 
10 

30 
9 

30 
U 

32 
23 

29 
14 

23 
11 

23 

10 

25 
18 

30 
13 

34 
10 

35 
17 

■29,6 

lIUI  1/  >>  \J\J\^     ....■••■• 

15.0 

Huntingdon 

■  i  Maximum.... 
I  Minimum  — 

19 

22 

25 

23 

■25 

26 

27 

24 

31 

34 

37 

35 

39 

43 

42 

31 

16 

21 

15 

16 

21 

24 

26 

31 

26 

19 

■20 

21 

31 

35 

37 

■27.  2 

10 

12 

13 

12 

6 

6 

3 

17 

6 

1 

■20 

26 

29 

32 

27 

14 

6 

4 

-3 

0 

13 

16 

4 

19 

11 

8 

7 

11 

8 

5 

-1 

11,0 

Johnstown 

.  >  Maximum.... 

18 

18 

17 

24 

27 

23 

29 

29 

30 

33 

33 

37 

42 

43 

43 

29 

18 

19 

12 

12 

17 

21 

25 

28 

24 

16 

20 

21 

32 

36 

35 

26,2 

'  Minimum  — 

9 

13 

12 

10 

7 

7 

14 

21 

14 

5 

27 

30 

35 

35 

25 

17 

9 

9 

-6 

-1 

12 

14 

5 

20 

10 

6 

6 

9 

5 

12 

5 

12,8 

^Eine  Airport 

.  )  Maximum.-.. 
'  Minimum 

12 

15 
U 

18 
10 

18 
9 

14 
2 

21 
0 

19 

-8 

25 
11 

25 
3 

29 

5 

24 

15 

32 
24 

34 
26 

39 
31 

39 
21 

21 

0 

12 
-6 

10 
-3 

2 
-16 

7 
-10 

15 
5 

16 
9 

■23 
2 

■23 
14 

15 
6 

11 
1 

14 
0 

15 
6 

26 

7 

34 
13 

32 
—  7 

■20.6 

6.0 

Kylertown* 

.  J  Maximum.... 
1  Minimum 

15 

16 

18 

18 

21 

■22 

20 

22 

28 

30 

24 

31 

34 

40 

31 

16 

14 

12 

H 

11 

15 

17 

22 

23 

15 

12 

14 

17 

23 

33 

30 

20,9 

7 

9 

9 

9 

2 

6 

5 

13 

4 

4 

16 

24 

27 

30 

16 

3 

2 

1 

-9 

-5 

10 

7 

1 

15 

5 

3 

3 

6 

5 

13 

3 

7,9 

Lftnc&ster  ....-.-••••• 

.  ^  Maximum.... 
'  Minimum.... 

25 
-7 

27 

7 

28 
10 

28 
11 

30 
6 

30 

8 

31 
4 

28 
18 

30 

8 

27 
-2 

81 
3 

35 
29 

35 
29 

46 
34 

35 
32 

38 
23 

30 
13 

24 
-2 

27 
4 

16 
-3 

27 

7 

30 

1 

29 
3 

35 

20 

34 
18 

26 
10 

25 

8 

26 
15 

31 
13 

31 
6 

34 
9 

30.0 

10.8 

Lawrenoeville 

-  )  Maximum.... 

25 

25 

25 

24 

25 

28 

25 

2» 

■28 

30 

27 

35 

38 

41 

47 

15 

20 

15 

15 

11 

25 

26 

27 

25 

22 

21 

18 

24 

31 

25 

31 

■25.9 

'  Minimum  — 

7 

8 

8 

11 

9 

4 

-4 

15 

-3 

-3 

4 

22 

23 

31 

29 

-1 

-1 

-2 

-6 

-2 

7 

14 

12 

11 

12 

5 

2 

9 

15 

8 

0 

7.9 

Lebanon! 

.  i  .Maximum.... 

23 

27 

27 

30 

29 

31 

27 

26 

32 

35 

31 

35 

37 

53 

36 

25 

18 

22 

12 

19 

28 

28 

28 

32 

25 

21 

23 

25 

32 

38 

35 

■28.7 

I  Minimum.... 

3 

5 

q 

11 

13 

8 

i 

13 

13 

8 

12 

23 

27 

33 

32 

21 

12 

6 

2 

-2 

-1 

9 

8 

11 

17 

8 

9 

9 

U 

12 

12 

11.7 

T.pwistown      •  • 

.  \  Maximum... 
'  Minimum 

20 
12 

30 
12 

27 
12 

26 
12 

25 
14 

28 
9 

27 
10 

25 
18 

32 
12 

33 

7 

31 
15 

34 

27 

38 
31 

42 
35 

46 
32 

33 
18 

21 
12 

22 
8 

20 
1 

15 
3 

23 
16 

25 
18 

27 
11 

32 

22 

29 
16 

20 
11 

•20 
11 

23 
14 

29 
16 

39 
15 

39 
8 

28.4 

JjC  >t  19  {■KJ  *>il«     ....■•••• 

14.7 

T,nnk  Haven        

.  )  Maximum,... 
1  Minimum  — 

21 
12 

26 
14 

27 
15 

28 
U 

26 
16 

31 

8 

30 
3 

25 
18 

26 

29 

8 

30 
10 

33 
■25 

39 
29 

42 
33 

47 
31 

33 
17 

22 
10 

21 

8 

20 
0 

15 

1 

24 
11 

26 
17 

29 
14 

32 

20 

.30 
15 

21 
9 

23 

8 

25 
14 

29 
16 

35 

18 

35 
5 

28.3 

±j\j\^t^  ±.1  n*ci*-  ..•  ••••- 

13.4 

Marcus  Hook* 

.  i  Maximum.... 

29 

30 

32 

34 

3- 

35 

31 

31 

36 

34 

42 

41 

53 

56 

39 

30 

26 

26 

24 

32 

32 

31 

35 

35 

■28 

25 

•28 

33 

36 

37 

42 

34.2 

■  Minimum 

17 

17 

18 

21 

12 

17 

21 

19 

■20 

21 

32 

36 

35 

36 

27 

17 

13 

11 

8 

16 

19 

20 

23 

22 

16 

14 

19 

18 

19 

21 

2-i 

20,2 

Meadville 

.  \  Maximum... . 

19 

18 

19 

21 

22 

22 

22 

25 

29 

31 

37 

37 

42 

44 

28 

20 

17 

12 

12 

13 

16 

21 

28 

26 

14 

14 

18 

20 

27 

35 

34 

24.0 

'  Minimum 

9 

12 

6 

6 

4 

-2 

4 

-5 

-2 

9 

26 

30 

33 

25 

12 

4 

-2 

-11 

-6 

2 

11 

-4 

2 

7 

4 

1 

6 

2 

5 

-8 

-9 

5.5 

Midland 

.  f  Maximum...  • 
I  Minimum 

19 

8 

18 
11 

19 

10 

24 
3 

26 

24 

6 

26 
15 

2^ 
21 

27 

8 

33 

11 

38 
31 

39 
34 

45 
29 

50 
35 

43 

23 

41 
16 

28 
10 

15 
6 

U 

-7 

15 
-1 

18 
12 

22 
13 

28 
6 

■28 
'20 

25 
7 

13 
3 

22 
6 

■20 
9 

31 

2 

34 
15 

30 
9 

27.1 

12.2 

Montrose 

.  f  Maximum.... 
I  Minimum 

2P 

21 

23 

23 

•20 

19 

20 

17 

18 

26 

24 

30 

38 

36 

40 

29 

19 

12 

12 

13 

24 

22 

26 

21 

18 

17 

11 

16 

21 

21 

22 

■22.0 

4 

9 

11 

13 

11 

a 

4 

13 

4 

7 

15 

20 

29 

27 

26 

17 

1 

0 

-5 

-5 

4 

11 

12 

11 

10 

4 

1 

6 

13 

11 

4 

9.4 

Mount  Pocono 

.  \  Maximum.... 

20 

21 

■25 

35 

35 

20 

20 

21 

33 

35 

26 

33 

36 

32 

4C 

28 

25 

25 

15 

15 

20 

21 

25 

22 

20 

20 

18 

21 

32 

30 

25 

26.2 

>  Minimum  — 

0 

2 

0 

4 

8 

-1 

-1 

9 

6 

3 

11 

15 

20 

21 

20 

10 

-3 

-2 

-3 

-8 

-1 

0 

9 

11 

0 

0 

0 

4 

10 

5 

0 

4.8 

Muncy  Valley 

.  S  Maximum 

26 

22 

■24 

29 

23 

26 

23 

24 

28 

29 

30 

30 

41 

49 

48 

31 

17 

12 

17 

22 

26 

29 

30 

26 

29 

22 

18 

23 

28 

32 

34 

27.4 

'  Minimum-... 

4 

0 

10 

18 

12 

-3 

0 

4 

9 

-I 

14 

18 

23 

30 

31 

13 

-2 

-5 

-3 

8 

10 

7 

11 

14 

7 

-2 

-3 

12 

16 

10 

3 

8.5 

New  Bloomfield 

.  (  Maximum 

(  Minimum.... 

22 

2!5 

28 

2fi 

26 

23 

22 

26 

29 

36 

29 

35 

37 

43 

46 

31 

25 

23 

20 

18 

26 

29 

26 

34 

28 

22 

23 

24 

31 

36 

86 

28.5 

1 

9 

9 

8 

10 

6 

4 

1," 

8 

0 

7 

■26 

25 

31 

29 

15 

9 

3 

-2 

-1 

9 

16 

6 

20 

14 

7 

6 

11 

11 

9 

3 

10.4 

New  Castle 

.  \  Maximum.... 

IS 

IS 

19 

22 

24 

2;^ 

2S 

2S 

30 

36 

36 

38 

46 

45 

48 

29 

17 

13 

10 

13 

16 

21 

28 

27 

24 

15 

•22 

23 

31 

36 

35 

26.4 

'  Minimum 

ir 

13 

13 

4 

8 

6 

20 

21 

-■2 

5 

25 

35 

29 

35 

26 

16 

10 

5 

-8 

0 

12 

11 

5 

20 

8 

6 

6 

4 

2 

18 

-1 

11.6 

Pnlmprton*          .... 

.  1  Maximinn,... 
1  Minimum 

21 

ic 

2.5 
12 

28 
15 

29 
13 

23 
8 

30 
13 

27 
11 

23 
14 

29 

8 

32 

8 

27 
10 

S4 

25 

36 
32 

50 
33 

37 
30 

32 
13 

17 

7 

23 
5 

17 
0 

15 

1 

26 
10 

28 
17 

•29 
12 

30 
21 

25 
14 

23 
10 

21 
10 

27 
12 

30 
13 

34 
10 

34 
14 

27.8 

X  «l  1  IUKjX  bVJXA     ......... 

13.3 

Philadelphia* 

.  J  Maximum.... 

24 

.28 

30 

33 

31 

33 

29 

30 

33 

32 

34 

40 

38 

56 

54 

31 

20 

■23 

23 

18 

29 

31 

30 

34 

•29 

26 

25 

28 

33 

37 

38 

31.6 

'  Minimum 

16 

17 

16 

18 

12 

11 

18 

2C 

19 

22 

26 

32 

36 

35 

31 

20 

14 

14 

9 

5 

15 

16 

21 

22 

19 

14 

13 

18 

19 

24 

20 

19.0 

Phoenixvllle 

.  (  Maximum.... 
1  Minimum.... 

25 

29 

30 

33 

30 

33 

32 

28 

29 

36 

35 

37 

37 

44 

56 

37 

27 

25 

22 

20 

30 

33 

30 

33 

33 

26 

25 

29 

33 

35 

37 

31.9 

4 

8 

11 

10 

10 

9 

8 

20 

7 

4 

7 

■29 

34 

34 

30 

23 

15 

-1 

-2 

0 

5 

10 

6 

21 

13 

10 

9 

16 

10 

8 

8 

12.1 

Pittsburgh* 

.  )  Maximum 

14 

IS 

15 

22 

24 

21 

27 

27 

27 

33 

38 

39 

42 

50 

31 

21 

16 

13 

3 

13 

16 

21 

25 

26 

14 

10 

19 

18 

30 

32 

34 

23.6 

*  Minimum.... 

S 

9 

7 

4 

4 

8 

15 

19 

16 

12 

27 

83 

30 

31 

21 

1     *" 

5 

0 

-9 

-3 

10 

11 

9 

14 

7 

5 

4 

8 

7 

16 

8 

11.1 

Ck>ntlnued  on  page  6 . 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Jajjuaey,  1940 


Daily  Temperatures  for  January,   1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton . . 

( Maximum 

23 

7 

25 

27 
14 

29 
13 

28 
17 

31 

y 

30 
12 

27 

17 

28 
10 

30 
6 

30 
9 

35 
26 

35 

32 

39 

31 

53 
32 

35 
20 

25 
11 

23 

6 

23 
4 

13 

1 

26 

2 

27 
17 

27 

9 

31 

17 

25 

10 

22 

10 

22 
10 

25 
16 

30 

7 

35 

7 

35 
8 

28.8 

\  Minimum,. . . 

12.9 

Quakertown   . 

1  Maximum,,. . 

I  Miuimum.. . . 

n 

26 

28 

30 

26 

32 

30 

ib 

28 

32 

30 

35 

36 

39 

54 

33 

33 

21 

19 

13 

25 

27 

28 

31 

30 

2;< 

21 

26 

29 

33 

34 

•29.3 

7 

10 

12 

14 

11 

9 

10 

18 

12 

3 

12 

25 

32 

31 

32 

21 

11 

3 

5 

0 

4 

14 

6 

18 

11 

7 

9 

14 

10 

6 

13 

12.6 

Reading*, . 

)  Maximum,,.. 

21 

27 

30 

32 

30 

31 

27 

28 

33 

37 

32 

38 

38 

53 

48 

31 

18 

26 

18 

18 

29 

30 

31 

33 

27 

23 

23 

27 

31 

37 

36 

30.4 

(  Minimum,. . . 

12 

13 

15 

15 

10 

10 

15 

19 

19 

16 

19 

28 

33 

34 

31 

18 

11 

13 

4 

2 

14 

16 

15 

22 

15 

11 

11 

18 

16 

17 

18 

16.6 

Retreat 

f  Maximum... , 

\  Minimum 

22 

26 

29 

29 

24 

29 

27 

26 

26 

30 

30 

36 

41 

48 

51 

32 

20 

21 

20 

12 

25 

29 

29 

29 

26 

22 

25 

26 

28 

31 

33 

•28.6 

10 

12 

16 

14 

15 

16 

4 

18 

17 

6 

8 

25 

28 

32 

32 

18 

U 

2 

1 

-1 

8 

16 

12 

12 

12 

8 

6 

12 

11 

10 

3 

12.7 

Ridgwayt 

\  Maximum,,.. 

21 

16 

IS 

20 

19 

24 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

34 

42 

46 

29 

17 

7 

14 

12 

14 

17 

19 

26 

25 

16 

14 

16 

18 

27 

36 

22.7 

(  Minimum,. . . 

K 

9 

12 

11 

11 

4 

-13 

-13 

5 

-2 

4 

23 

24 

2b 

2/ 

11 

-2 

1 

-8 

-10 

-3 

12 

—4 

4 

9 

6 

4 

4 

t 

U 

-10 

5.4 

s  Maximum,,. . 

22 
10 

24 
14 

27 
17 

27 
16 

25 
9 

25 
9 

25 
11 

25 
17 

26 
11 

31 

8 

29 
12 

38 
29 

40 
34 

44 
32 

45 
29 

29 
10 

15 
8 

20 
9 

14 

3 

14 

1 

25 
11 

25 
15 

28 
15 

25 
18 

23 
13 

20 
9 

IS 
10 

24 
14 

27 

18 

30 
13 

30 
U 

26.4 

(  Minimum,... 

14.1 

Selinsgrove  .. 

\  iSIaxi  mum,, . . 

24 
11 

24 

1.5 

26 
11 

30 
10 

21 
12 

31 

8 

27 
8 

24 

18 

31 
16 

31 
6 

31 
10 

35 
27 

38 
28 

48 
32 

43 
31 

32 
19 

22 
9 

4 

21 

1 

14 

1 

26 
10 

29 
14 

29 
11 

33 
22 

28 
IK 

22 

8 

29 
9 

26 
16 

30 
16 

35 
14 

38 
5 

■29.0 

(  Minimum,. . . 

13.4 

j  Maximum,,. . 

12 

1 

10 
7 

9 

5 

21 

21 
2 

15 

0 

24 

2 

26 
16 

31 
6 

31 
-12 

30 
23 

35 
26 

35 
30 

39 
30 

41 

20 

24 
13 

15 

5 

14 
-2 

8 
-12 

7 
-6 

11 

5 

21 
8 

21 

-8 

21 
15 

20 
6 

6 

0 

11 
0 

12 
5 

32 
-16 

36 
-3 

31 

-12 

21.6 

(  MiuimuiiJ.,. . 

4.7 

Springs 

(Maximum 

( Minimum 

10 

10 

10 

21 

23 

13 

20 

26 

27 

30 

28 

37 

34 

38 

40 

23 

14 

14 

7 

5 

10 

21 

18 

20 

18 

6 

11 

13 

31 

30 

30 

20.6 

-1 

4 

4 

5 

1 

0 

—  2 

16 

5 

-4 

22 

25 

28 

30 

19 

12 

7 

3 

-13 

-8 

4 

8 

2 

13 

3 

-2 

-1 

3 

3 

4 

0 

6.1 

State  College 

. ... '  Maximum,,. . 

17 

20 

21 

■/S 

22 

27 

22 

22 

28 

32 

28 

33 

38 

44 

43 

29 

18 

20 

10 

12 

20 

22 

26 

28 

19 

16 

18 

20 

27 

32 

34 

24.9 

1  Minimum,.  . . 

H 

10 

10 

9 

18 

4 

5 

15 

8 

9 

15 

2=1 

28 

32 

29 

12 

6 

4 

-5 

-2 

10 

9 

9 

18 

8 

5 

6 

7 

10 

18 

8 

11. 1 

1  Maximum,,.. 

1  Minimum,... 

2K 

,S1 

27 

33 

32 

30 

28 

31 

33 

26 

30 

34 

38 

46 

39 

28 

27 

29 

31 

24 

20 

23 

22 

23 

24 

25 

21 

24 

31 

33 

30 

■29.1 

12 

17 

10 

15 

21 

12 

15 

21 

6 

10 

10 

la 

30 

34 

33 

21 

17 

14 

18 

2 

6 

8 

10 

12 

11 

14 

10 

12 

17 

11 

10 

14.6 

Towanda 

S  Maximum,,.. 

24 

28 

2K 

31 

28 

27 

21 

28 

30 

30 

27 

36 

39 

45 

48 

32 

18 

17 

17 

17 

28 

32 

•29 

24 

24 

22 

20 

26 

.32 

30 

32 

28.0 

)  Minimum,. . . 

9 

14 

17 

14 

11 

/ 

5 

17 

10 

1 

6 

26 

29 

32 

31 

11 

& 

5 

1 

0 

9 

15 

12 

15 

15 

fi 

5 

13 

16 

9 

6 

12.0 

S  Maximum,,.. 

16 

4 

17 
13 

18 
12 

26 

4 

26 

8 

21 

8 

32 
1] 

31 

25 

27 
IS 

34 

5 

40 
29 

40 
37 

45 
31 

53 
37 

53 

27 

29 
19 

2(1 
12 

19      11 

12 
0 

18 
12 

29 
13 

27 
4 

26 

20 

24 
10 

14 
6 

19 
6 

•22 
11 

34 
4 

35 
12 

36 
6 

21.  (■ 

1  Miuimum,. . . 

6 

-11 

12.8 

Vandergrift*, 

\  Maximum,,. . 

20 

20 

18 

22 

21 

21 

28 

30 

25 

32 

32 

36 

44 

40 

35 

24 

24 

12 

11 

14 

17 

20 

28 

28 

20 

12 

17 

18 

31 

34 

19 

■24.3 

i  Minimum,. . . 

10 

13 

13 

5 

10 

10 

12 

13 

10 

10 

26 

32 

34 

3b 

23 

10 

9 

8 

-5 

1 

13 

9 

2 

16 

9 

7 

6 

b 

1 

8 

4 

11.6 

1  Maximum,,. . 

17 

21 

22 

24 

22 

23 

27 

26 

29 

34 

30 

35 

38 

42 

42 

25 

14 

12 

7 

12 

19 

21 

29 

25 

20 

16 

17 

•22 

31 

37 

31 

■24  8 

/  Minimum,. . . 

11 

^'r, 

13 

13 

D 

6 

-8 

15 

-6 

3 

11 

28 

27 

34 

24 

4 

-2 

2 

-9 

-4 

11 

13 

10 

16 

9 

/ 

4 

10 

12 

12 

-4 

9.1 

Waynesburg.. 

)  Maximum,,. . 

17 

14 

17 

23 

25 

23 

28 

26 

28 

32 

38 

38 

49 

56 

45 

28 

18 

16 

9 

11 

16 

27 

27 

25 

21 

12 

19 

22 

34 

36 

35 

26.2 

(  Minimum,. . . 

."i 

11 

10 

-6 

7 

7 

4 

23 

IS 

5 

27 

35 

29 

39 

25 

18 

/ 

7 

—  9 

-2 

11 

13 

4 

15 

8 

6 

b 

10 

-4 

9 

3 

10.9 

Wellsboro,,  . . 

)  Maximum,,. . 

IS 
7 

22 
10 

25 
16 

25 
12 

25 
7 

26 
5 

22 
-4 

23 
16 

22 
0 

29 
2 

26 
5 

3:i 
24 

39 
27 

44 
34 

44 

26 

26 
10 

12 
4 

15 
3 

11 
-4 

10 
-4 

23 
-2 

24 
4 

27 
17 

26 
14 

22 
13 

13 
5 

16 
5 

22 
12 

26 
16 

'28 
11 

■29 
0 

24.3 

(  Minimum,. . . 

9.4 

West  Chester. 

J  Maximum... . 

22 

H 

26 
11 

27 
11 

30 
13 

30 
16 

32 

7 

28 
12 

28 
19 

32 
13 

36 
13 

34 

18 

38 

28 

36 
33 

52 
34 

54 
32 

33 
23 

17 
12 

21 
5 

19 
6 

lb 

1 

28 

8 

30 
9 

30 
14 

34 
19 

28 
17 

24 
10 

23 

8 

27 
16 

32 
12 

37 
11 

37 
15 

30.8 

1  Minimum, . . . 

14  6 

Wilkes-Barre  . 

(  Maximum... . 

2S 
10 

26 
10 

28 
15 

32 
14 

25 

15 

28 
9 

25 
11 

26 
18 

28 
13 

32 

9 

30 
10 

44 
27 

41 
32 

44 
33 

46 
32 

32 
13 

17 
9 

20 
5 

19 
6 

11 

1) 

26 

2( 
15 

30 

7 

2V 

18 

26 
14 

24 

8 

19 
7 

26 
12 

•29 
16 

83 
11 

34 

8 

•28.4 

\  Minimum.. . . 

13.4 

Williamspori, 

\  Maximum,,. . 

IM 

2,'i 

27 

26 

25 

30 

26 

25 

28 

27 

26 

32 

38 

45 

49 

31 

16 

18 

18 

\.i 

24 

2b 

27 

28 

26 

22 

22 

'26 

•29 

85 

36 

27.2 

1? 

^h 

15 

13 

12 

7 

4 

18 

11 

9 

9 

2'. 

29 

33 

31 

16 

9 

8 

0 

1 

11 

IV 

17 

21 

16 

8 

8 

16 

16 

16 

7 

13.8 

Williamstown 

J  Maximum.., 

24 

26 

25 

25 

24 

27 

28 

26 

28 

32 

31 

34 

35 

50 

48 

30 

19 

19 

19 

9 

23 

24 

28 

29 

29 

21 

19 

28 

30 

34 

33 

27.6 

(  Minimum  ,. . 

."i 

14 

9 

9 

15 

3 

8 

13 

12 

14 

IS 

22 

28 

28 

28 

13 

5 

5 

-4 

-  4 

2 

12 

12 

16 

11 

4 

4 

2 

10 

15 

11 

11.0 

York 

(  Maximum..  . 

■20 
-5 

26 
4 

27 

8 

26 
6 

32 
12 

31 
2 

25 
5 

25 
19 

26 
5 

31 

1 

33 
10 

38 
30 

38 
28 

,50 
34 

52 
31 

34 
24 

28 
15 

24 
-5 

23 
4 

-4 

22 

8 

29 
6 

29 
4 

33 
22 

32 
16 

23 
6 

24 
6 

24 
13 

28 
11 

34 

6 

85 

5 

29. C 

1  Minimum  ..  . 

10.6 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  •."',•,  etc.,  indicate  respectively  I,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE.  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Brie 

Uarrisburg  . . . 
Philadelphia , 
Pittsburgh  — 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( redurod  to  sea  level ) 


30.05 

30.51 

9 

•29.^24 

30.08 

:50.54 

10 

■29.53 

30.06 

30  .54 

10 

29.55 

30.10 

30  53 

9 

•29.36 

30  08 

30  56 

10 

29.56 

30.04 

30.54 

9 

•29.53 

Wind 


10.8 

35 

se. 

9.6 

27 

w. 

12.7 

45 

s. 

12.2 

34 

^AV. 

12.5 

45 

se. 

7,8 

31 

se. 

Relative 
humidity 


O  eft 


RIVER  CONDITIONS 


Port  .Icrvi.sN.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkps-Harr'^.  . . 
Williainsport . . . 

Harrisbu'^tr 

firoensboro 

WfS?  Newton  . . . 

Lock  No  4 

''ittsbnrirh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Monongaheln.. 
Youghioglitniy . 
Monongaheltt.. 

Ohio 

Ohio 


bB 

? 

as 

1 

1 

C 
9» 

S 

& 

as 

0 

± 

1     >- 

K 

C 

Hi] 

o 

3.7 

24 

2.1 

8 

2.8 

16 

0.6 

6 

'6;8 

20 

"2.'4' 

""it 

2.0 

16 

0.6 

29 

4.2 

16 

3  3 

3 

15.2 

15 

10.3 

•29 

4.8 

18 

1.4 

11 

16.6 

16 

10  7 

7 

16  9» 

16 

16.5' 

1 

16.0* 

1 

15.6* 

16 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
SO 
26 
80 


•  For  any  flve-minute  period. 


*  Corrert«'l  to  true  "'olocitios 


Pool  stage. 
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GKNEBAL  SUMMAKY. 

Kollowiiig  an  oxtreiu(4y  cold  January,  temperatures  hecanie 
more  nearly  seasonable  in  the  early  days  of  February  and  slowly 
increased  to  the  peak  of  the  month,  which  occurred  at  most 
stationson  the  12th.  During  the  remainder  of  the  month  there 
was  a  slight  deficiency  on  most  dates,  culminating  in  the  lowest 
temperatures  on  tiie  2()th  and  27th.  The  average  temperature 
for  the  State  was  one  degree  above  the  February  normal,  and 
the  extremes  were  not  unusual.  The  lowest  temperature  of  — 19° 
has  been  exceeded  26  times  in  the  last  53  years,  while  the 
maximum  for  the  State  of  63°  has  been  higher  on  all  Februarys 
excepting  nine.  However,  temperature  was  not  so  important 
a  factor  in  the  February  conditions  as  precipitation,  and  espe- 
cially the  snowfall  feature  of  the  precipitation.  The  average 
snowfall  for  the  State  was  19.3  inches  as  compared  with  a  nor- 
mal of  10.8  inches.  Of  this  amount  from  one-third  to  a  little 
more  than  one-half  of  the  monthly  total  occurred  in  one  storm 
on  the  14th  and  15th.  This  storm  was  attended  by  gales  of 
wind  that  caused  it  to  drift  very  badly,  and  traflfic  was  tied  up 
on  some  of  the  main  highways  for  a  matter  of  three  or  four  days. 
Most  of  the  snow  fences  are  placed  so  as  to  guard  against  drift- 
ing from  the  west  and  northwest,  and  much  of  the  drifting  in 
this  storm  was  from  the  north  to  northeast,  so  that  the  fences 
only  partly  served  their  intended  purpose.  The  heaviest  month- 
ly snowfall  was  in  the  northeastern  corner  of  the  State  in  Wayne 
and  Pike  Counties.  Hollisterville  reported  a  total  of  49. 5  inches; 
however,  the  greatest  24-hour  snowfall  was  in  Bradford  County 
with  Towanda  reporting  24  inches.  Considering  the  precipita- 
tion as  a  matter  of  water  only,  the  distribution  was  unusually 
uniform  and  generally  ))etween  three  and  four  inches.  Winter 
grains  were  generally  reported  to  be  in  fair  to  gofd  condition, 
the  exceptions  being  fields  that  were  seeded  so  late  last  fall  that 
they  did  not  become  well  established  before  growth  was  checked 
by  severe  freezing.  It  appears  that  a  little  more  of  the  winter 
grains  will  be  plowed  up  next  spring  than  usual  on  account  of 
the  severe  freezing  in  January  at  a  time  when  the  snow-cover 
was  light.  The  temperature  and  snowfall  conditions  were  favor- 
able in  February  in  nearly  all  parts  of  the  State,  and  there  seems 
to  have  been  no  further  deterioration  in  the  general  condition  of 
either  wheat  or  rye. 


TEMPEKATUKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  95  stations,  was  29.4°,  which  is  1.0°  above  the  53- 
year  normal  for  February.  The  highest  monthly  mean  was 
36.2°  at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  18.0°  at  Gouldsboro. 
Extremes  of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  63°  at 


Waynesburg  on  the  lOth,  to  a  miniiniini  of  — I'V"  at  CouiierHport 
on  the  26th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  Wa|j  54"  at 
Coudersport  on  the  17th. 


PKECIPITATIOM . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and- melted  snow, 

c 
for  the  State,  as  deduc(>d  from  the  observations  at  178  stations, 

was  3.16  inches,  which  is  0.28  inch  above  the  53-year  average 
for  February.  The  greatest  monthly  amount  was  6.58  inches  at 
at  Zionsville,  and  the  least  was  1.13  inches  at  Millville.  The 
greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  3.19  inches 
at  Muncy  Valley  on  the  13-1 4th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  19.3  inches,  which  is 
8.5  inches  above  the  53-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  49.5  inches  at  Hollisterville.  The  great- 
est 24-hour  snowfall  was  24.0  inches  at  Towanda  on  the  13-14th. 
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88». 
889. 
890. 
891. 
892. 
.893. 
894. 
.895 
896. 
897. 
898. 
899. 
.900. 
901. 
902. 
.903. 
904. 
905. 

906. 
907. 
.908. 
.909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920 . 
921. 
922. 
923. 


924. 
925. 
926. 
.927. 
928. 
'129. 
.930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

°S 

1 

i,  o 

Bo 

03 

ra 

S 

IB 

3 

> 

< 

■<tc 

S.B 

5 

Period  . 


28.4 

63 

-31 

2.50 

7.2 

9 

7 

11 

23.0 

60 

-27 

1.96 

8.7 

9 

7 

9 

37.0 

79 

0 

4.32 

6.6 

11 

6 

8 

34.8 

70 

-7 

4.61 

5.6 

12 

6 

8 

31.6 

62 

-18 

1.75 

6.3 

9 

7 

7 

27.3 

60 

-16 

5.92 

26.4 

14 

6 

8 

27.6 

64 

-24 

3.53 

22.7 

11 

8 

9 

20.2 

60 

-26 

1.22 

13.2 

6 

10 

10 

29.4 

65 

-21 

4.90 

10.5 

U 

9 

7 

30.6 

67 

-14 

3.28 

10  3 

9 

7 

8 

29.4 

72 

-16 

2.23 

6.1 

9 

8 

8 

22.7 

67 

-39 

4.05 

23.6 

12 

8 

7 

27.1 

81 

-17 

4.22 

7.0 

11 

8 

6 

21.7 

57 

-22 

0.96 

7.9 

8 

10 

9 

23  9 

64 

-24 

3.99 

14.3 

10 

9 

7 

30.5 

68 

-17 

4.49 

10.8 

10 

10 

7 

21.8 

68 

-27 

2.41 

6.8 

11 

10 

7 

20.8 

59 

-25 

1.70 

9.7 

8 

10 

8 

28.0 

79 

-21 

1.70 

6.8 

7 

12 

7 

22.8 

56 

-20 

1.91 

15.2 

8 

12 

7 

24.8 

64 

-29 

4.65 

23.6 

11 

10 

7 

35.8 

73 

-9 

4.84 

4.0 

14 

6 

7 

26.6 

65 

-22 

3.59 

15.0 

11 

9 

7 

31.0 

66 

-8 

2.27 

11.1 

10 

7 

6 

23.7 

69 

-27 

2.20 

6.5 

8 

11 

8 

27.4 

67 

-9 

1.84 

5.7 

9 

12 

5 

21.8 

66 

-27 

2.78 

23.5 

10 

11 

6 

33.3 

73 

-9 

3.90 

2.0 

9 

9 

5 

25.7 

67 

-22 

3.08 

14.3 

12 

8 

7 

25.6 

68 

-29 

1.46 

8.0 

10 

9 

9 

28.2 

69 

-34 

2.46 

2.9 

9 

10 

;#• 

32.0 

66 

—7 

2.23 

4.7 

11 

12 

ft 

25.6 

62 

-20 

2.44 

18.3 

11 

9 

,  '8 

32.8 

76 

-15 

2.59 

15.4 

10 

8 

'•'8 

.33.0 

74 

-19 

1.99 

7.7 

10 

9 

9 

24.6 

58 

-20 

2.16 

11.7 

12 

8 

8 

26.9 

70 

-25 

2.94 

16.3 

10 

.11 

%1 

35.6 

71 

-11 

2.16 

2.1 

8 

.ni 

'-7 

28.7 

65 

-13 

4.06 

23.3 

12 

.-     7 

*6 

35.0 

69 

-8 

3.48 

16.5 

13 

7 

Z8 

30.3 

65 

-11 

3.42 

6.7 

11 

10 

•  7 

28.0 

69 

-20 

2.87 

11.7 

,9 

10 

v8 

35.1 

80 

-18 

2.69 

3.9 

n\ 

'.       9 

6 

31.9 

66 

-16 

1.98 

5.2 

9 

11 

5 

35.3 

88 

-8 

1.64 

2.9 

10 

10 

8 

31.3 

68 

-15 

2.30 

9.4 

10 

12 

7 

18.1 

59 

-34 

1.31 

14.4 

7 

13 

7 

28.9 

66 

-26 

2.67 

14.4 

12 

8 

7 

21.5 

69 

-27 

2.33 

12.3 

9 

11 

7 

31  4 

77 

-12 

2.32 

^.5 

10 

9 

8 

34.1 

74 

—4 

2.86 

3.9 

12 

8 

6 

33.7 

74 

-10 

4.45 

'  6.2 

13 

10 

6 

29.4 

63 

-19 

3.16 

W.3 

13 

9 

5 

28.4 

83 

-39 

2.88 

10.8 

10 

9 

7 

11 

12 
14 
14 
16 
14 
11 

8 
13 
13 
12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 


9 
12 
16 
12 
14- 

vCf- 
11- . 

14 
14 

10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 

11 
10 
15 
13 
12 
10 
13 
12 
11 

9 

8 
13 
11 
11 
14 
12 
15 


4- 


^*-' 
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OlimatoloRical  X>ata  for  February,    1840 


Stations 


Counties 


Temperature, 

in  decrees  Pahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

ID 

§ 

<x> 

1 

►-  a 

»  S 

5 

3— 

fe'C 

0 

O  V 

0 

a 

03 

1 

■5 

^ 

0^ 

5 

^  to 

0 

s 

5fe 
«  c 

1  = 

^ 

3 
0 

■a 
0 

9  ° 

!C 

t. 

0   "' 

H 

»-< 

S 

^ 

hH 

Q 

J 

c 

H 

H^ 

c 

0 

0 

a. 

Observers 


Allentown 

,j  Altoona 

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

S  Bedford 

,^  BbthlehKin 

^j  Bloomsburg 

c  Carlisle 

S  Chambersburg 

^  Glearliolii 

'^  CoatosviUe 

Oolebrook 

Emporium 

Eplirata 

S'reeland 

Georgo  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisbiirg 

Hawley 

Hollwood 

Huntiugdou 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

iSIarcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley- •   

Meshamiuy  Kai's 

New  BloomfielQ 

Palmerton 

Philadi'lphia ■ 

Phila.  Navy  "iard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

viuakertown 

Reading 

3cranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

I'owanda 

Wellsboro 

Westchester.  .,....^- 
Wilkes-Barre(  Airport ) 

.VilUaiusport 

Williamstown 


Y'ork. 

Brookville 

Butler 

«  Chambers ville. 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

§  Coudersport... 

o  Derry 

S  Donora  

O  Ebensburg 

Franklin 

qreeiisburg  — 

QreenvillB 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airport 

LyelDDUs 

Mead  ville 

Midland 

Mew  Ca.stle 

NewRil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Bharon 

Sonier'-et 

Springs 

nr.iontowTi 

Unity  Reservoir... 

Vandorgrift 

Warren 

Waynesbnrg 


f,nkf.  Drainage. 


Erie. 


FTor  the  atatell. 


Leliigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

llunting<lon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelpliia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

.Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk.. 

Westmoreland   . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland. . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


264 

1,615 
350 
700 

1,060 
364 
500 
467 
580 

1,  120 
380 
560 

1,050 
380 

1.970 
190 
553 
840 

1. 875 
600 
337 
900 
200 
650 

1,694 
265 

1,000 

4B9 

600 

580 

50 

1.620 

1,  720 

1.045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

l.-'IT 
500 
754 

1.419 
455 
544 
521 

1,  275 
400 

1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1.430 
1,665 
1.172 
762 

2,  000 
957 

1.150 

950 

1,256 

1,100 

1.  1S4 

1.938 

1.  420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2. 190 

2.680 

1.100 

1,240 

825 

1.180 

1.035 


670 


30.6 
28.1 
30.4 
32.2 
31.6 
32.4 
29.3 
33.1 
33.0 
27.6 
29.9 
30.6 
27.6 
32.6 
23.3 
32.8 
33.8 
28.0 
18.0 
34.2 
32.3 
25.6 
33.0 
29.3 
25.6 
31.6 
23  6 
31.4 
32.0 
29.8 
36.2 
24.3 

23  1 
25.6 
30.4 
29.4 
29.7 
34.8 
34.7 
32.6 
Hl.O 
30.2 
33.0 
28. 2 
29  8 
33.3 
33.2 
28.6 
29  7 
25.8 
24.4 
32.4 
28.4 
29.0 
29.2 
32.2 
22.8 
28.9 
29.2 
31  6 
30.3 
25  5 
24.0 
32.3 
33.1 
25.4 
25.8 
31  2 
28.6 
28  2 
30.8 
31.6 
24.6 
30.0 

24  9 
30.8 
29.8 
31.0 
29.8 
23.4 
27.0 
26.4 
26.4 
33.6 
28  8 
29.8 
26.6 
•SI.  4 


26.9 
29.4 


+  1.2 
+0.6 
-1.8 
+0.6 

+i!i' 


+2.9 
+  1.2 
-0.7 
-0.6 
+0.7 
-1.7 
+2.3 
-1.4 
+  1.4 
+2.4 
+0.7 
-4.2 
+  1.0 
+  2.1 
-0.2 
+0.3 
-0.2 
-11 
+0.6 
-1.2 
+  1.7 


+  1.4 
+  1.0 
+  1.4 
+  1.3 
-0  3 
+0.5 


+0.7 
+0.9 
+  1.0 
+  0.3 
+  1.5 
+  1.4 
+2.4 
+0.9 
+  1.3 
-0.1 

+  i]7 
+2.3 
+0.7 
-0.6 
+  1.1 


+  1.1 
-1.1 
+0  9 
-2.2 
+0.6 
-0.4 
+  1.1 
-1.3 
-0  3 
-0.6 
+2.2 
-1.5 
-2.4 
0.0 
-0.5 
+  1.4 
+0.3 
+0.5 
+  1.1 


+0.1 
+0.5 

+i'.i 

-2.7 
-2.5 
-1.9 
-1.5 
-0.7 
-1.3 
+0.9 


-2.0 
+1.6 


0.0 
+1.0 


58 

12 

13 

2t 

29 

56 

12 

7 

3 

31 

55 

12 

10 

3 

27 

67 

12 

12 

3t 

30 

60 

12 

5 

17 

34 

61 

12 

12 

3 

28 

57 

12 

1 

3 

40 

59 

12 

12 

26 

34 

57 

12 

13 

3 

28 

66 

12 

I 

17t 

48 

.68 

12 

9 

3 

32 

,55 

12 

12 

3t 

30 

,64 

12 

-9 

16t 

52 

55 

12 

13 

3t 

28 

49 

12 

0 

3 

28 

69 

12 

8 

3 

31 

66 

12 

14 

31 

27 

66 

12 

1 

22 

33 

42 

12 

-6 

27 

27 

,68 

12 

14 

3 

27 

58 

12 

14 

3 

31 

54 

12 

-8 

27 

40 

62 

9t 

15 

3 

25 

61 

12 

2 

16 

44 

51 

12 

3 

22 

36 

61 

12 

10 

3 

29 

55 

12 

-16 

26 

50 

58 

12 

11 

3 

31 

61 

12 

12 

17 

35 

56 

121 

0 

26 

35 

58 

11 

16 

2 

23 

49 

12 

0 

22 

34 

60 

12 

-3 

27 

36 

54 

12 

-8 

3 

49 

68 

12 

10 

1+ 

35 

56 

12 

3 

17 

43 

54 

12 

10 

22 

28 

57 

12 

15 

3 

26 

59 

12 

16 

3 

26 

61 

12 

9 

1 

38 

53 

12f 

10 

It 

27 

67 

12 

9 

It 

32 

59 

12 

13 

3 

26 

56 

12 

6 

29 

26 

,67 

12 

4 

3 

34 

66 

12 

14 

3 

28 

56 

12 
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Jolin  A.  Fi:*  i. 
Robert  U.  Goodfellow. 
H.  L.  BaWerbton. 
Penn  State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Luhitrh  Ciiivei'Sity . 
Bloomsburg  Water  Co. 
Proi.  C.  K.  Miller. 
Williiiui  B.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
Wrii.  A.  Korer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evausha 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.Pennell 
PI.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Wati-r  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebauon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Jo.seph  Beaver. 
.Sun  ((il  Co . 

Philip  F   Chamberlain. 

Cecil  J.  lloskim-ou. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

J.  Earl   SiieatTer 

New  Jersey  Zinc  Co. 

I  .  .^:.  Wi-at!iei  Bureau 

Navy  .Verological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

£.  E.  Rarick. 

.lolui  K.  Beiiner. 

Ij.  S.  Weather  Bursa, c. 

I'.  S.  Wealliff  Bureai' 

Dr.  George  E.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teachers  College 

<;    A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordelia  Park« 

Keor,ri-  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  .Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

.Si!>cuii  iiiiiuiii  Collieries  t;o. 

York  Water  ('o. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  1'.  Fausi . 

John  K.  Lewis. 

Carnc.tfie-IUinois  Steel  Corp 

J.L.  Melvin. 

,\><'d  <;as  &  Elertric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  K.  WintinaiL 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Inn.- 
Arthur  .M .  Fuller. 
Westiniiclaud  Watt- r  (k» 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Hatmo'i. 
W.F.  G.llBgher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Airways  Station. 
West'TOT'land  Water  Co. 
Paul  F.  '"ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Cheniica!  Co. 
r.  .'^.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  II.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Allen  E.  Y'oder. 
Wm.  W.  Mar^tMller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Burean. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records . 

Reference  letters  »  "   "  etc..  indicate,  respectively.  1.  2.  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  moltefl  ptiow 
Po»»  omce  addresses  ai-o  as  follows :  of  Lv-innn-i  Greensbnrn"  of  v»sh.i-in:nv  Falls.  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shftwmont,  Manavnnk;  of  Dahoga.  Kane.  RFD; 
of  Springs  GrantsvlUe.  Md. ;  of  Altoona.RFD,  (Klttannln?  Point);  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  O.  Philadelpbi8-4-6.40.1050. 
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't'  ' 

.06 

't.' 
't.' 

'f.' 
T. 

T. 

't. 

't. 

.02 
.10 
T. 

'.'ii 

.07 
.10 
.10 
.04 

'.'i4 

''i''.' 

T. 

.03 

T. 
.14 

't.' 

T. 

.'61 

« 

.06 

'!64 

.05 
.03 

■'i'.' 

.01 
T. 

' '» 

't.' 
"t. 

.26 
.30 

'.'is 

.16 
.01 

■••• 

. . . . 

3.21 

T. 

.11 

.14 
T 

4.01 
8.06 

2.71 

Cousholiocken 

Covington- 

uoylestown 

Drfftwoodl   

I)u  Bois 

3.68 
2.93 

■  'i' 

.01 
.35 
T. 

2.63 

.40 

.36 
.14 

T. 

2.61 

'.'6i 

.22 
.23 
T. 
.08 

'.'.30 

'.'67 
.09 

T 

T. 

.22 
.71 
.20 
T. 

'.'32 
T, 
.30 

03 

2.83 

Emporium 

Euglish  Centert. .. 

3.16 
§ 

.06 
.39 
.46 
.05 
.08 
.04 

"a2 

.12 

't.' 
'.'6i 

.18 

T.' 

T. 

.05 

"oi 
.10 

.95 
.37 

.66 
1.27 

.55 
1.60 

.33 

.85 
* 

.84 

1  48 

1.12 

.65 

.59 

.54 

1  42 

1.18 

.80 

1.18 

.68 

.85 

.35 

1.10 

.53 

.15 

.83 

* 

.88 

* 

.96 

.22 

.57 

1.22 

.05 

.27 

.01 

1.90 

1.15 

2.01 

,.33 

.09 

2.71 

Fredericksville^. .. 
Freeland- 

"f.' 

3.16 
8.44 

T. 

T. 

.30 
.2ti 
.36 
.30 
.22 
.11 
.18 

.40 
..33 
.12 
T. 

.20 
.07 
.27 
T 
.21 
30 

.12 

't.' 

.... 
".62 

T. 

.24 

1.17 
.72 

1.25 
.36 
.43 
.16 

1.23 
.73 
.13 

.14 
.65 
.48 
1.04 
.47 
.48 
.16 
.45 
.48 
.90 
.82 
.09 
.91 
.49 
.36 
♦ 

.66 

T. 
.01 
.01 
.01 

'0,5 

3.64 

George  School 

Uettysburg 

Girardville- 

2.34 

't. 

•  *•  • 

— 

3.99 

T.' 

.... 

3.86 

Gordon  

Lower  Susq 

Lehigh 

".oi 

3.65 
3.03 

Schuylkill     .   ... 

2.04 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

•i'V 

'  .'03 
.05 
.02 

T. 

'!64 

'.'08 

.ii 

.09 
.01 
.26 
.29 
.21 
.01 

.'26 
.03 
.22 
.10 
.36 
.30 

.'36 
.11 
.05 
.12 
.44 

.13 

.08 
.32 

.06 

't.' 

T 

T. 
.01 

.10 

't.' 

03 
T. 
T. 
T. 

't.' 

4.43 

Harrisburg'Jt' 

Hawlev- 

3.09 

1.45 
1.30 
1.03 

.18 
.13 
.08 

T. 

'.'ii 

T 
T 

'!62 

.01 
T 

3.63 

HoU  -^terville  -.... 

Upper  Del 

'  *  ■  * 

.10 

4,17 

Lower  Susq 

'.'ig 
.12 

T. 

.12 
'.'15 
'.'26 

3,22 

— 

.04 
.25 

.44 

.'is 
't.' 

.10 
.45 

2.67 

Huntsdalet 

Lower  Susq 

Potc>mac 

.04 

'!i6 
.01 

".oi 

.02 
'1'. 

1.42 
.la 
.80 
.15 
.42 
.80 
T 

1.69 
.39 
.80 

.20 

'."6i 

•••• 

3.71 

H  vudmaii^ 

1.99 

Kj-lertown^**! 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.04 

.01 

.10 

.03 

.09 

.10 

T. 

.40 

.03 
.04 

T." 

't'.' 

.02 

.33 

T. 

t" 

.01 

.14 

T. 

T. 

T. 

.05 

T. 

T. 

3.42 
3.83 

Lancaster 

Lower  Susq 

Lehigh  

T. 

.20 

't" 

'.'32 
r. 

.15 

.20 

';36 

.27 
.30 

.26 

T. 

.07 

.28 
T. 
T. 
.35 

T. 

2  65 

Lausford- 

.30 

T. 

.10 

,33 
T, 
.15 
.02 

'.'■28 
.10 
T. 

.25 

't'. 

.... 

3  23 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

.10 
.03 

2.95 

Lebanon^ 

.... 

2  84 

Lehightou- 

1.96 

Lewi^town 

Middle  Susq 

r. 

T. 

.22 

".ni 

* 

.02 

.09 
.05 

.08 
'»" 

T. 

.26 
.18 

♦ 

.22 

'^09 
.05 

.05 

'."65 
'.'64 

■■63 
T. 

.11 

* 

'.'37 

.... 

2.35 

Look  Haven 

W.  Br.  Susq 

Juniata 

Lower  Del 

Juniata 

r. 

.05 
.05 

T. 

3  31 

Mapleton  Depot^  . . 

.... 

2.41 

Marcus  Hook 

. . . . 

* 

2.06 

Martinsburg2 

Matamoras  - 

.03 

2.76 

I'pper  Del 

Mauch  Chunk.     . . 
McConnellsburg- .. 

Lchisra 

Potomac 

.04 

.19 
T. 
.21 
.20 

.08 
.25 

.19 

T. 

.26 

.24 

.20 

.08 

.30 

.16 

.11 

.32 

.19 

.41 

.02 

.30 

.37 

.31 

.02 
.34 

.32 
.25 
.17 

* 

.15 
.30 
.33 
.03 
.20 
.35 
.02 
33 

.14 
.20 
.03 

.'ig 

.38 
.10 
.04 
..33 
.15 

iii 

.02 

't.' 

42 

t/ 

.02 

1.22 

1,00 

.24 

.46 
1.5C 

l!3f 

,92 

3,1s 

i.oe 
i.3r 

.81 

1,20 

1.23 
1   34 

.57 

.20 

.63 
1.07 
.38 
04 
.75 

'.'io 

''i' 

.04 

.... 

.34 

"09 

'!i2 

3.44 
2  94 

Millersburgt 

Lower  Sus'  1 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Su.sq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

".oh 

.06 
T. 

■.'07 
.03 

'.'io 

.15 
.10 

08 

!6r 

.08 

.07 

1.69 

Millvillet 

.02 
.73 
1.14 
.15 
.31 
.06 
.09 
.10 
T 
.67 
.49 

'.'06 
.81 
.25 
.17 
T. 
.04 
.10 
.12 
.60 
.03 
.73 
T. 

.45 
.03 
.15 
.03 
,09 
,40 
.19 

'.'69 

.18 
.02 
.09 

38 

.'05 
.30 

'!62 

".'65 

.05 

.17 

'!« 

19 
.23 
.19 

13 

".'is 

1.13 
3  80 

Montrose 

Morris  Run 

.16 
.40 
.30 
.12 
.16 
.22 

Of, 

3  09 

Mount  Pocono 

Mt.  Union! 

'  .'29 

.70 
.51 
.06 
.90 
1  53 
1.12 
.92 
.73 
* 

.27 

.11 

.75 
.49 
.72 

1.00 
.13 
.30 
.75 
.38 
.53 
.82 
.39 

1.36 
.04 
.17 
.74 
.67 
.48 

4.03 
3  31 

Muncv  Vallev 

T. 

T. 

4  23 

Ne^haminy  Falls3. 
New  Bloomfield. . . 

.16 

r. 

T. 
'I . 
.02 

3  18 
3  69 

New  Park 

Lower  Susq 

18 
T. 
.03 
.06 
.02 

.08 
.04 
.04 
.04 
.10 
.03 
.09 
.09 
.01 
.06 
.11 
.02 
.12 
.10 
.07 
.10 
.06 

■ 

.18 

2  84 

Newport^ 

Juniata 

.17 

.02 

.18 

•r. 

'  !22 

.02 
.30 
.19 
.02 

'^20 
.01 
T. 
.20 

21 
.12 

.11 
T. 

.22 
T. 

'.'02 
.10 
.42 
.14 
,07 
T. 
.21 
.03 
T 
.12 
T. 
.01 
.03 

".'63 

3  90 

New  TripoU 1 

SchuTlkill 

Scluivlkill 

T. 

.02 

"io 

.05 

't.' 

.'6i 

.'6-2 

.15 
.17 
.09 

'.'is 

.08 
« 

.18 

".'2i 

.15 

'.'iO 
.14 
.03 
.22 
.08 
.36 
.23 
99 

.05 

T 

.20 
.01 
.01 
.01 
.05 
.04 
.04 

T, 

'.'io 

T. 

T. 

'.'65 

't 

't'. 
.06 
.09 

'!64 
.01 

'[io 
■f.' 

•••■ 

.26 
.20 
.18 

'!3i 
.20 
.34 

.25 

'!36 
.31 

'.'21 
.31 

3.41 

Orwigsburg- ; 

Palmerton* 

•2  92 

Lehigh 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 

T.' 
T. 
T. 
T. 

.30 

.17 
.10 
.18 
.15 
.38 
.30 
09 
'03 
.33 
.40 
.02 
.43 

.09 

.08 

,80 
.89 

.75 
..55 
.07 
..50 
.60 

1.31 
,65 
,67 

1,29 
,67 
.80 

1..59 
.95 
.29 
.57 

1.02 

1.10 
.05 
.06 
.OS 
.50 

1.82 
.96 
.70 
T. 

1.90 
.37 
T. 
.12 
.32 
T. 
.50 

.03 

't.' 

T. 
T. 

2.09 

Paupaek2 

3  48 

Philadelphiajl 

T. 

12 
T. 
T. 

';i9 

f. 

.18 

.13 
.19 
.14 

''06 
'.'65 

!6i 

.01 

';63 

.28 

2.90 

Phila.  Navy  Yard^ 
Phila.-P'nt  Breeze. 

.... 

.... 

2.71 
2  78 

Phoenixville 

3  16 

Pine  Orove2 

'*' 

".OS 

.... 

3  74 

Plea-ant  Mt^ 

Port  Clinton 

Upper  Del 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Schuvlkill 

.'6i 

"t.' 
't.' 

'.'63 
'.'63 

3.08 
3.19 

Pott>town2 

2  90 

Pottsville2 

4  13 

Quakertown 

Readingf 

Lower  Del 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Middle  Susq 

T. 
.01 

•:26i 

.07 

'.'16 

3.15 

2.88 
3  65 

Renovo2 

Retreat 

.32 
.10 

'.'06 
.35 

".m 

.12 

.04 
.09 

.62 
.01 

't. 

.06 

.02 
T. 

■•••1 

.04 
.13 
.12 
.22 
.19 

2  41 

Serantonf 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

.12 

.18 
.27 
.24 

.11 

.20 
.17 
.04 

T. 

2.48 

SelinsgTOve 

SellersvilW 

3.40 
2.04 

Shade  Gapt 

2  56 

Continued  on  page  10. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February, 


Daily  Precipitation  for  February,  1 940 -Continued  irom  page  9 


Drainasre  Basin 


Day  of  month 


16 


20 


21 


23     24     25 


27      28 


29 


30 


Atlantic  Drainage 
(continued) 

Sliawmont 

dJliPPeUHburg 

State  UuUege 

Stroudsburg^ 

Sunbury^ 

3usq.uehauna^ 

Towanda 

Weikert 

Wellsboro^... ...... 

Wernersville^.  LnrJ 


Westchester 

Westgrove^...-...-. 
Wilkes-Barre'}**.. 

Wiikes-Barre^ll 

Wiliiauisport^ 

Williamstowu 

i'orK ; 

YorkHaveu^ . 

ZionsvUle..(near) 

'irenton.  N.  J'l.... 

Ohio  Drainage 


Acmetonia-.... 

Beavei-l"'a\lS''- 
Blairsville^  — 
Bradford....... 

brookviUe^ — 
Buckstown;  . .  • 
Butlor^......-- 

OliambersviUe. 
Ulairton^ 


Clariou^ 

(Jiaysvillo..-..- 
Co  mi  ue  lice-'  . 
Connellsville''. 
Coraopolis^--- 

Corry  

Goudersport.... 
Uerry 


Donora^ 

Dunlol 

Ebensborg 

Krankliu^.  ■ 

Greeusboro'« 

areeusburg 

Groeiiville 

Grove  CitV 

[rwin 

Johnstowu 

Kane  Airport 

Sregar''^ — • 

LakeL.ynn'' 

Liuesville''. 

Lock  «o.-i2 

Lock  No.  5^ 

Lyuippus 

Marienvillet 

McKeesport^ 

MeadviUe^ 

Mercert 

Mercer'52 

Midland 

Mosgrove'^ 

Mount  Lebanon. .. 

Natrona^ 

New  Castle..  

NewelH ■ 

Parkers  Landing'^ 

Pennline^ 

Pittsbiir(?h§tl.. 
Punxsutawney2.. 

Ridgwa.v^  

Rochesterl 

■5altsburg2 

8eward2 

Sharon^ -• 

Sharps  vllle^ 

Smethport^ 

Somerset 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityt 

nniontown 

Unity  Resorvoir.. 
VandersrriftS..   ... 

Warren^ 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton 2..  ., 

Lake  Drainage. 

Erieti 

Raymond! 


Scliuylkill.. 
Lower  tiusQ. , 
W.  Br.  Susa. 
Upper  Del — 
Lower  Susq. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq 
Lower  Susq. 
N.  Br.  t'Usq.. 
Schuylkill... 


Lower  Del. . . 
Lower  Del.... 
N.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq.. 
VV.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq. . 
Lower  Susq.. 
Schuylkill... 
Lower  Del . . . 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Alleglieny 

Monongahela.. . 

Allegheny 

Ohio 

Voughiogheny  . 
Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  .. . 

Monongahela . . 
Allegheny 

Coueraaugh.  . . . 

Allegheny 

Mouongaliola... 
Youghiogheuy  . 

Bea  ver 

Beaver 

Mouongahela... 

Coueinaugb 

Allegheny 

Youghiogheuy.. 
Monongahela.. . 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 


Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

-Ulegheuy 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaitgh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheuy  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.., 

Beaver 

Youghiogheuy 


T. 


T. 


Lake  Erie. 
Genesee... 


.01 


.13    .0' 


.02 


.20 


T. 


.03 


.03 


T. 


.03 


T, 


.33 


.41 


.02 


.02 


T. 


.04 


.18 


54    .08 


.05 


T 


63 

,74 

,20 

,88 

1.15 

.90 
.16 
.80 
.32 

1,05 
72 

1.12 
.76 
.65 

l.U 


.56 


T. 

.04 



'.'i2 

.0,1 

.08 

.02 

'1' 

T. 

.08 

.01 

.06 

.09 

T. 

.11 

.06 

.66 


.65 


.01 


1.08 


64 
1. 11 
.62 

.68 

,60 
1.65 

80 
1.02 

55 
1.30 

90 


.02 

T.' 
1.25 
1.21 
1.52 

.26 

!69 
T. 

.41 
.37 
.44 

1.11 
.74 
.46 
.04 
.25 

1,26 
.18 


.70 


.19 


1.08 

'0 

1.18 

1.14 

03 

69 

I.IR 

49 

1.21 

1.04 

.73 

.89 

1.25 

1.26 

.73 

1.12 

1.20 

.13 

1.40 

.75 

.70 

.53 
1.44 

.27 
.22 
.39 
.48 
.54 
.90 
.67 
.70 
.65 
.45 
.26 
.72 
.64 
.43 
.40 

1.39 

1.04 
54 
59 
80 

1.02 
.46 
.69 
.52 

1.06 
.90 
.68 
.36 
.78 
.13 

2.23 


.05 


.47 


.06 


T 

.05 

1,67 

.25 
.18 


T. 


.11 


.34 


1.15 
61 
12 


.31 
.61 
1.35 
.56 
.39 

1.12 
.42 
.04 
T. 
.74 
.53 
.83 
.75 
.84 
.45 


.70 


.25 


.45 


.37 


.50 


,06 


.67 
.12 

.0 
.13 

[52 
.19 
.02 
.03 
.10 
.02 
.29 
.49 
.26 
.20 
.88 
.04 
.37 
.05 

.24 
.12 
.52 
.26 
.13 
.47 
.36 
.14 
.34 
.51 
.10 
1.13 
.63 
.10 
.39 
.48 
.19 

.22 
.14 
.91 
.80 
.98 
.22 
.25 
.06 
.12 
.11 
.02 
« 

.40 
.30 
.24 
.12 


.34 


.12 


.04 


.06 


.10  T. 

.04 
.06 
.15 
.16 
.05 


.05 


T, 


.07 


.02 


T. 


.04 


T. 


.24 
T 
,02 
.15 
.05 
.06 
T. 
.05 
T 
.10 

T. 

.14 
.04 
T. 
.07 
03    .12 


T. 


.01 


.20 


T. 


.18 

.10 

.36 

,06 

T. 

.4 

.28! 

.271 

.381  .04 


.01 


.,63! 
12 
.07 

.05 
T. 
.OH 
.37 

.10 
.31 
.04 
.21 
in 
.21 
.OH 
.23 
.04 
.34 
.20 
,15 
.1 
.34 
T. 

'!35 

.08 
.03 
.32 
.07 
.10 
.30 
.40 
.14 
.18 
.30 
.40 
.43 
T 


.02 


.02 


.05 

.09 

.10   T. 

.05    .03 

.02 

.09 

.42 


.02 


T. 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
„f  ^hTerlrtion  TFirst.order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Pr.c,p:l*t,or,  measured 
01  observation^  » mo' nt  then  recorded  is  for  the  preceding  2x  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  ■•  Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
«  ^^cTrl^t^Tionfor  period  7-30  p  m  to  7:30  p.  m.  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  In  next  measurement.  T.  ( tracel 
rT^ZZtZT\e,s  than  OT  inch.  §  Incomplete  or  missing  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows :  of  Bloserville.  NewviUe: 
oirmetoZ.  Ckln^:  "  Pennii-re!  Lin;^  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Girardvllle.  Shenandoah:  of  Ix>ck  No.  6.  Schenley.  5  Airway  Station,    f  River 

Station.  nil    Fonneriy  Dahoga  and  Kane( near). 


Fkhiu'vky,    n>U) 
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Dully  Teuiyei'utuiea  for  February,    1940 


Stations 


AltOiiuft (Maximum.. 

I  Minimum.. 

Bedford j  Miiximum.. 

I  Minimum.. 
Bothlohem !  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Uloomsburg '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
BiookvlUel  ;  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Hutler (.Maximum.. 

I  Minimum.. 
Carlisle 'Maximum.. 

'  Minimum.. 
Chamborsbure ]  Maximum.. 

'  Minimum.. 
ChnmbersviUe j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
ClaysviUe i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Clearfield i  Maximvuii.. 

I  Minimum.. 
Coatesville "  Maximum.. 
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'  Minimum.. 
Phoenixville i  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
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CLTMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Febrdary,  1940 


Daily  Temperatures  for  February,   1940— (continued) 
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34 
40 
32 
38 
3i 
39 
30 
39 
32 
34 
30 
33 
28 
37 
30 
40 
31 

38 
30 
42 
34 
34 
32 
36 
:S0 
36 
31 
36 
29 
37 
32 
All 
■fi 
39 

1 

33 

40 
27 
36 
26 
38 
26 
37 
23 
36 
20 
31 
18 
36 
26 
35 
16 
34 
10 
38 
23 
35 
30 

33 
16 
36 
24 
33 
22 
32 
20 
35 
21 

f; 
39 
27 
34 
22 
33 
25 
35 
23 
37 
28 

34 
11 
34 

15 
37 
20 
34 
15 
35 
-4 
34 

8 
35 

6 
25 
-2 
26 

3 
36 

7 
33 

8 

34 

-5 

32 

19 

28 

14 

40 

1 

32 

15 

29 

-9 

3b 

17 
36 

9 
35 

7 
30 
10 
36 
17 

33 

16 
35 
18 
36 
26 
31 
11 
34 
-4 
32 
13 
35 
15 
30 
19 
30 
18 
34 
18 
34 
10 

35 
0 
38 
26 
33 
21 
32 
21 
36 
21 
30 
5 
38 
22 
37 
14 
34 
19 
3S 
19 
37 
20 

39 
22 

40 

20 

45 
27 
39 
21 
32 
16 
40 
20 
38 
24 
38 
19 
38 
17 
39 
22 
36 
17 

39 
11 
45 
26 
41 
28 
36 
20 
40 
26 
38 
9 
4i 
25 
38 
2J 
38 
23 
33 
22 
47 
25 

39 
27 
39 
24 
38 
20 
34 
19 

3-T 

I'i 
35 
12 
36 
2-1 
33 
IS 
33 
13 
32 
20 
34 
10 

36 

13 
38 
24 
28 
15 
29 
13 
35 
21 
33 
13 
40 
25 
36 
17 
36 
20 
38 
15 
37 
30 

29 
11 
26 
11 
28 
14 
24 

6 
27 
-1 
21 

8 
28 

7 
.30 

7 
25 

0 
28 

6 
32 
18 

25 
2 

31 
16 
24 
15 
30 

2 
28 
12 
21 
-10 
30 
12 
24 

8 
26 

6 
33 

6 
30 
16 

25 
10 
24 
12 
24 

18 
21 

C 
26 
-1 
24 

6 
27 
12 
33 
13 
34 
14 
26 
12 
34 
26 

23 
-7 
37 
25 
35 
24 
27 
18 
35 
24 
23 
-5 
25 
16 
22 
6 
25 
10 
25 
11 
28 
18 

35 
20 
34 
20 
37 
24 
34 
IS 
27 
16 
33 
22 
35 
22 
33 
2a 
34 
29 
37 
22 
80 
18 

34 
13 

38 
35 
33 
32 
32 
17 
36 
33 
33 
19 
37 
22 
33 
20 
35 
21 
34 
16 
34 
24 

38 
14 
38 
18 
40 
24 
37 
IS 
33 
13 
37 
17 
39 
14 
31 
24 
30 
25 
39 
20 
42 
10 

36 
7 
38 
32 
38 
29 
35 
17 
36 
32 
88 
7 
41 
24 
40 
9 
38 
16 
38 
19 
42 
21 

39.1 

'(  Minimum,. . . 
)  Maximum,,. . 

1  Minimum.,. . 
)  Maximum,,. . 

(  Minimum,. . . 
( Maximum... 

I  Minimum 

;  Maximum,,. . 

(  Minimum,. .. 
i  Maximum,,. 

1  Minimum,. . . 
....  i  Maximum,,. . 

22.8 

Quakeitown 

88.1 

22.3 

Reading* 

39  8 

26  2 

Retreat 

37  2 

Ridgvvayt.j. 

20.1 
33  6 

13.2 

■~  cranton*'f  '  ■^' 

35  4 

20  9 

Solinsgrovsf 

38.1 

(Minimum,. .. 

21.6 

36.3 

1  Minimum.  I.. 
/Maximum..'.. 

1  Minimum..'.. 
1  Maximum,,.. 

'  Minimum,  . . 
. . . .  j  Maximum,,. . 

16.5 

Springs 

35.3 

17.4 

State  College. 

36.2 
21.1 

Stj'oudsburgt 

37.2 

t  Minimum,. . . 

\  Maximum,,.. 

)  Minimum,  . . 
S  Maximum,,. . 

22  2 

Towanda 

36  1 

15.4 

42  6 

(  Minimum,. . . 

J  Maximum,,. . 

(  Minimum,. . . 
'  Maximum, 1 

24.7 

Vandejgrift* 

Warren. . , , 

36.5 
23.1 
35.1 

>  Minimum,. .. 
\  Maximum,,. . 

)  -Minimum.. . . 
S  Maximum,,. . 

(  Minimum,. . . 
(  Maximum.... 

1  Minimum  — 
1  Maximum 

\  Minimum 

)  Maximum,,.. 

(  Minimum.. . . 

18  2 

Waynesburg 

40.1 

22.6 
33.9 

West  Chester 

14  9 
40.3 
24.4 

Wilkes-Baire 

37.0 
19.8 

Williarasport 

36.7 
21.3 
37.6 

1  Minimum. ,. . 

I  Maximum,.  . 

•  -<.-^.MiaJmun) ..  . 

20.8 

York, , 

39  9 

jr^ 

24.5 

/ 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Miilnlfrht-  to  midniKbt..  »,  Jt,^Thennon>eter8  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  *,  '.  ",  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE.  WI?;D.  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

llarrisbur?  . . 
Philadelphin 
Pittsburgh... 

Reading 

3cranton...   . 


Atmospherif  pressure 
(  redueed  to  sea  level ) 


30  02 
29.97 
29.95 
30  HO 
29,98 
29.97 


30.57 

16 

29.37 

:S0.47 

17 

29.17 

30  42 

17 

28.92 

30  50 

16 

29.30 

30.46 

17 

29.08 

30.51 

17 

'29.16 

1  Wind 


>-, 

u 

3 

£  c 

a 
o 
C 

s 

a 

09 

o 

E 
a 
o 

>'6 
■<  > 

aS! 

p 

1^ 

7.9 

24 

n. 

9.4 

32 

n. 

14.4 

42 

uw. 

10.9 

31 

w. 

12.5 

43 

e. 

7.4 

25 

nw. 

Relative 
humidity 


RIVEB.  CONDITIONS 


«t 

a. 

ee 

fee 

statiom- 

Kivt-ri. 

« 

1 

4> 

■a 

S 

c 

1 

s 

'& 

Q 

^ 

o 

t 

^  9 


Port  Jervis.N.  Y. 

Eastou 

I  Lehighton  

j  Wilkei3-Karre.  . . . 
I  Williarasport 

Harrisburer . 


Delawarn 

Delaware 

Lehigh 

Susquehnnna 
Susquehanna 
Susquebnnna. 


Greensboro i  MonongahdH. 


West  N'ewton . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Youghioghony 
Mononsahelft.. 

Ohio 

Ohio 


3.3 
1.3 
8.5 
2.9 
1.3 
3.7 

14  8 
4.9 

15.3 


3  6 

2.1 

4.4 

4.0 

4.0 

4.4 

20  9 

18.4 

22.1 

17  0* 

19.9* 


15 

21 

22 

15  I 

15 

23 

12 

12 

12 

12  I 

12  I 


3.1 

4 

0.7 

3 

26 

28 

2.0 

8 

0.3 

4 

33 

16 

10.5 

& 

1.2 

27 

10  7 

6  1 

16.1* 

15  1 

4.4* 

6  1 

1 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
SO 
20 
80 
26 
SO 


'For  any  flve-rainute  period. 


+  Corrected  to  true  velocities 


Pool  stage 


ERRATA. 

January,  1940:    Mean  temperatures  for  Butler  should  be  as  follows:  mean  maximum,  25  1 :  mean  minimum,  11.1 ;  mean  temperature,  I'.l ;  departure  from  normal,  —11.3. 
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NOTICE 

In  (■(ynforinity  toitli  the  policy  of  (he  Secretnri/  of  Agricidture  to 
have  all  Section  Centers,  where  pos&iblr,  at  State  capitals,  the  Section 
Center  for  Pennsi/lrania  was  transfen-ed  front  Philadelphia  to  Han-is- 
burg  on  April  J,  194.0.  This  new  anangement  will  afford  closei- 
cooperation  between  the  State  and  Federal  Depaiiments  of  Agrictdture. 
All  correi^pondence  relative  to  this  publication  shoidd  be  addressed  to 
Weaihe)'  Bureau  Offce,  4-i>'0  Education  Building,  Harrisburg,  Pa. 


OENEKAL,  SUMMARY. 

March  was  cold  and  wet.  It  was  the  coldest  March  since 
1916  and  only  six  previous  March  records  have  been  lower  dur- 
ing the  last  58  years  of  record.  Slight  fluctuating  departures 
from  normal  were  experienced  until  the  17th  with  a  short  warm 
period  on  the  18th  and  19th,  followed  by  a  subnormal  period 
21st  to  26th,  and  considerably  warmer  weather  29th  lo  81st. 
Like  the  temperature,  the  average  precipitation  of  4.89  inches 
for  the  State,  has  been  exceeded  only  six  times  in  the  last  53 
March  months  of  record.  The  total  snowfall  was  barely  above 
normal,  the  northern  counties  receiving  much  more  than  nor- 
mal, while  the  southern  portion  of  the  State  received  but  little. 
The  snow  mantle,  existing  at  the  close  of  February,  was  mate- 
rially increased  during  March  due  to  continued  snows  and  low 
temperatures  so  that  a  heavy  snow  cover  lay  in  the  mountains 
and  over  the  northern  sections  by  the  third  week.  Most  rivers 
which  were  closed  by  moderately  iieavy  ice  sheets  since  January 
were  opened  by  the  warm  period  of  the  18th  and  19th,  and  the 
attending  .slight  rise  of  the  rivers.  However,  very  little  damage 
was  reported  due  to  the  ice  gorging.  Backwater,  caused  by  a  jam 
at  Parkers  Landing  on  the  Allegheny  River,  was  the  most  per- 
sistent and  remained  until  the  close  of  the  month  when  general 
flooding  began  in  all  basins,  due  to  the  warmer  weather  and  heavy 
rains  of  the  27th  to  oOth.  By  the  81st  the  major  streams  were 
at  or  above  flood  stage.  The  consequence  of  this  rise  will  be 
reported  in  the  April  issue. 

An  abundant  supply  of  moisture  had  been  restored  to  the 
soil,  which  had  been  alarmingly  deficient  for  several  months. 
Another  redeeming  feature  of  the  month  was  its  coldness  which 
retarded  the  growth  of  vegetation  and  delayed  blossoming  of 
fruit  trees.  Winter  field  crops  were  adequately  protected  by 
snow  or  little  thawing.  Many  inclement  days  and  water-soaked 
fields  prevented  any  progress  of  field  work. 

Many  cloudy  days  resulted  in  a  deficiency  of  sunshine.  A 
heavy  ice  storm  in  the  region  of  Hawley  on  the  3d  resulted  in 
some  minor  damages  and  interrupted  power  and  communication 
services. 


TEMPERATtTRE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  93  stations,  was  82.4°,  which  is  5.2°  below  the  63- 
year  normal  for  March.  The  highest  monthly  mean  was  40.2° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  21.4°  at  Gouldsboro.  Ex- 
tremes ranged  from  a  maximum  of  76°  at  Donora  and  Union- 
town  on  the  29th,  to  a  minimum  of  — 13°  at  Kane  Airway  Station 


on  (lie  12tli.     The  greatcBt  daily  range  in  tcmpcratnrc  wuh  52*^ 
at  ("enter  Hall  on  the  2lst. 


PRBOIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  177  stations, 
was  4.89  inches,  which  is  1.8G  inches  above  the  58-year  normal 
for  March.  The  greatest  monthly  amount  was  10  55  inches  at 
at  Mount  Pocono,  and  the  least,  1  86  inches  at  (jrove  City. 
The  greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  8.14 
inches  at  Scran  ton  on  the  30th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  7.9  inches,  which  is 
0.4  inch  above  the  53-year  normal.  The  greatest  total  snowfall 
for  the  montli  was  85.6  inches  at  Coudersport;  the  greatest  24- 
hour  snowfall  was  14.0  inches  at  Smethport  on  the  4-5th. 


OBITUARY. 

Mr.  Winliekl  S.  Guilos,  cooperative  observer  at  Shawmont,  died  March  4,  19-10.  Mr. 
Guiles  was  oue  of  our  oldest  observers,  having  served  .since  March,  18%,  a  record  of  44 
years  of  faithful  .service. 

COMPARATIVE  DATA  FOB  MARCH 


Year 


Temperature 


1888... 
1889... 
1890... 
1891... 
1892 . . . 
1893... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897 . . . 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 

1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920 . . . 
1921... 
1922... 
1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

Period 


31.2 
39.0 
33.2 
33.8 
31.8 
34.8 
43.2 
33.8 
30  6 
39.0 
44.0 
36.3 
31.2 
37.4 
41.3 
46.4 
36.0 
39.0 

31.7 
41.8 
40.7 
35.6 
44.9 
35.0 
33.6 
42.1 
34.2 
32.9 
30.7 
37.3 
41.6 
41.1 
38.7 
48.0 
40.0 
37.0 

36.1 
40.9 
33.1 
42.0 
37.0 
43.7 
37.9 
36.3 
33.4 
36.6 
34.9 
42.8 
42.6 
34.2 
42.7 
38.6 
32.4 

37.6 


4 

-21 

-14 

-4 

3 

-2 

-4 

-18 

-5 

4 

3 

-23 

-11 

2 

14 

-2 

-18 

-13 

-10 

-4 

-5 

5 

-18 

-8 

-7 

-12 

-4 

-31 

-12 

0 

6 

-11 

7 

-5 


3 

-15 

-16 

-6 

-3 

-5 

-9 

10 

-8 

-7 

-22 

-6 

-3 

-3 

-5 

-10 

-13 


Precipitation 


3.55 
2.90 
5.15 
5.10 
4.14 
2., =12 
1.63 
2.31 
4.51 
3.22 
4.31 
4.87 
3.61 
4.14 
3.98 
4.52 
4.29 
3.86 

4.46 
4.26 
4.76 
3.07 
0.56 
2.57 
5.05 
5.27 
2.61 
1.28 
4.12 
3.68 
2.34 
3.57 
2  83 
3.33 
4.37 
2  49 

2.83 
2.56 
1.91 
2.61 
3.24 
2.69 
3.03 
2.96 
4.41 
5.33 
2.96 
2.62 
6.84 
2.00 
3.19 
3.59 
4.89 

3.53 


Si 


No  of  days, 

■fi  fe 

i;  P. 

•    t'l 

C  a 

t-, 

X.-'U 

■-^  i. 

S 

°a 

O 

£1 

9.9 

3.1 

17.5 

15.8 

18.8 

4.8 

1.3 

9.0 

21.1 

3.4 

3.6 

7.9 

13.1 

3.3 

12.6 

0.1 

4.7 

4.1 

20.4 
9.3 
3.7 
7.3 
1.0 

10.1 
6.9 
2.1 

13.4 
9.6 

17.6 

12.7 
1.5 
2.4 
6.4 
1.0 
6.1 
6.2 

10.3 
2.2 
4.0 
0.7 

14.5 
4.4 
4.9 
6.6 

14.7 
5.6 
7.7 
2.9 
7.4 
8.3 
2.0 
3.8 
7.9 

7.5 


11 

6 

10 

9 

10 

8 

16 

6 

10 

14 

7 

8 

12 

11 

7 

11 

9 

9 

8 

12 

11 

11 

10 

10 

11 

11 

8 

13 

11 

7 

12 

10 

8 

14 

5 

9 

10 

10 

9 

13 

7 

10 

11 

10 

9 

Jl 

10 

7 

12 

9 

8 

11 

12 

8 

14 

8 

7 

12 

11 

8 

12 

11 

8 

12 

10 

9 

5 

15 

10 

13 

11 

8 

13 

10 

8 

13 

9 

8 

10 

10 

8 

7 

15 

8 

12 

12 

8 

14 

11 

8 

8 

17 

7 

10 

15 

7 

9 

16 

7 

14 

12 

9 

14 

11 

6 

11 

13 

8 

9 

12 

9 

10 

14 

6 

10 

14 

8 

10 

13 

7 

11 

12 

9 

12 

12 

8 

10 

13 

7 

11 

8 

7 

11 

10 

8 

14 

8 

7 

12 

U 

7 

12 

11 

7 

15 

9 

7 

10 

11 

8 

14 

10 

8 

12 

11 

8 

14 

8 

7 

11 

11 

8 

13 
15 
15 
16 
13 
13 
8 
11 
12 
13 
13 
17 
12 
14 
12 
14 
14 
11 

16 
12 
12 
12 
6 
12 
13 
14 
13 
8 
11 
12 
7 
9 
8 
10 
14 
10 

10 

11 

9 
11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 
13 
15 
12 
13 
12 
16 


14 


CLIMATOLOGiCAL  J) ATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


Maech,  1940 


Climatclog-ical  Data  for  March,    1940 


Counties 

0) 

d 
o 

> 

2 

o 

a 

Temperature, 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches     1 

No 

.  of  days 

9  ° 

Stations 

a 

ii  <* 

as: 

at 
1 

1 

5 

C6 

S  a 

K 
V 

■5 

a>a 

So 

si 

0 

c 
£  0 

—     s 

-a  .So 

H       a, 

0 

■0 

3 
0 

•a 
a 
0 
5 

Observers 

254 
1,615 

350 
700 

1.060 
364 
500 
467 
580 

1.  120 
380 
560 

1.  050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

!,  H75 
600 
337 
900 
200 
650 

1.  694 
255 

I.OOli 

469 

,500 

.580 

50 

1.620 

1,  720 

1,045 

60 

679 

398 

26 

20 

lOii 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1,217 
500 
754 

1,419 
455 
544 
521 

1,  275 
400 

1,173 
1,077 
1,047 
1,020 
1,150 
1.430 
1.665 
1.172 
762 

2,  000 
957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

1,938 

1.420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2,190 

2.680 

1,  100 

1,240 

825 

1,  ISO 

l,OS,'i 

670 

28 
53 
20 
18 

H 
54 
14 
71 
43 
39 
53 
28 
55 
43 
47 
34 
67 
36 
26 
36 
71 
22 
25 
53 
11 
53 
43 
56 

2 
50 
14 
35 
31 
28 
51 

2 
22 
69 
24 
30 

2 
55 
70 
46 
50 
44 

7 
56 
26 
46 
70 
91 

2 
54 
25 
52 
50 
27 
39 

8 
35 
27 
13 
43 
14 
2S 
66 
31 
44 
33 
43 
58 

'48' 
46 

3 
60 
20 
98 
33 
27 
73 
23 
52 
31 
26 
51 

9 

68 
53 

32.8 
29.5 
33.4 
35.1 
34.3 
34.0 
32.5 
36.2 
35.5 
29.0 
33,6 
33.9 
29.5 
36.0 
26.0 
35.5 
36.7 
30.8 
21.4 
37.0 
35.4 
28.4 
36  5 
32.0 
26.8 
36.4 
27  4 
33.6 
34.2 
32.6 
40.2 
25.4 
25.7 
27.6 
34.6 
32.6 
32.6 
37.5 
38.2 
37.0 
34.2 
33.0 
35.6 
30.8 
32.4 
36.1 
34  5 
30.0 

-5.2 
-7.9 

-7.4 
-4.3 

'-6.4' 

■-2;,5' 

-4.3 
-7.5 
-6.2 
-5.0 
-5.8 
-4.1 
-6.8 
-5.0 
-3.6 
-5.9 
-8.3 
-5.3 
-3.5 
-6.2 
-4,7 
-6.7 
-6.7 
-3.2 
-7.3 
-5.6 

'-5!9' 
-4.1 
-6  7 
-6.1 
—7.4 
-4.6 

■-4'.6' 
-3,3 
-3.8 
-4.0 
-4.2 
-4.4 
-5.0 
-4.9 
-6.1 
-6.3 

63 
69 
64 
64 
64 
62 
51 
71 
65 
57 
66 
64 
57 
67 
50 
66 
66 
58 
46 
66 
66 
55 
62 
63 
53 
60 
55 
66 
62 
57 
69 
50 
53 
52 
64 
63 
58 
66 
68 
70 
61 
62 
64 
56 
60 
66 
64 
58 

31 

31 

31 

31 

18 

31 

20 

31 

31 

18 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30t 

31 

31 

31 

31 

30 

28 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

14 
0 
13 
14 
10 
14 
9 
13 
14 
-4 
12 
12 
-4 
15 
2 
14 
14 
6 
2 
16 
16 
1 
18 
6 
0 
14 
-10 
12 
13 
4 
18 
1 
0 
-3 
11 
10 
13 
18 
19 
13 
13 
9 
15 
8 
9 
16 
12 
5 

23 

12 

12 

I2t 

12t 

12+ 

12 

12 

12t 

12 

12t 

12 

12 

12t 

11 

12 

24 

12t 

12+ 

12+ 

24 

12 

12 

12 

12 

12+ 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

12+ 

24 

17 

12 

12+ 

24 

12 

24 

12 

17 

24 

12 

12 

12 

23 

12 

28 
32 
30 
32 
39 
30 
32 
35 
31 
44 
28 
28 
41 
29 
28 
31 
38 
36 
21 
31 
28 
32 
28 
37 
32 
33 
38 
30 
27 
28 
28 
32 
35 
27 
35 
32 
31 
24 
26 
35 
31 
36 
26 
26 
30 
31 
32 
28 

5.59 
6.07 
6.63 
5.21 
3.90 
5.75 
7.64 
6.27 
4.44 
6  23 
4,96 
4.99 
3.99 
4.56 
8.46 
5.29 
5.33 
6.32 
6.76 
5,15 
4.99 
7.01 
4.20 
4.89 
5.48 
4.62 
3.75 
6.47 
4.68 
5. 63 
6.36 
4.98 
10.55 
5.76 
6.62 
5.20 
6.52 
4.10 
5.48 
5.79 
6.92 
6.44 
4,17 
6.52 
6.10 
6.06 
4.44 
5  58 

+2.19 
+2.79 
+2.50 
+  1.73 

'+2.'5i' 

'  +  i!96' 
+  1.17 
+  1.65 
+0.93 
+  1.16 
+0.26 
+  1.23 
+  4.09 
+  1.61 
+  1.81 
+2.43 
+3.00 
+  1.84 
+1.96 
+4.11 
+  1.18 
+  1.43 
+  1.72 
+  1.30 
+  1.45 
+  1.99 

'+2  .'26' 
+2  69 
+2.31 
+6,99 
+2.73 
+  1.87 

'+3,48' 
+0,71 
+  1,96 
+  2.16 
+  3,05 
+2,65 
+0.65 
+3.32 
+2,68 
+2.59 

'+2!24' 

2.05 
1.31 
2.30 
1.61 
1,62 
1.62 
2.20 
1.58 
1.46 
1.31 
1.61 
1.80 
0,76 
0.97 
2.71 
1.82 
1.50 
1,74 
3,12 
1.94 
1.72 
2,60 
1.09 
1,60 
1,69 
1,48 
0,80 
1,87 
1.43 
1.40 

i.'si' 

3.00 
1.83 
1.95 
1.19 
1.93 
1.87 
1.63 
2,19 
1,98 
2.03 
1  43 
3.14 
1.87 
2.87 
0.88 
2.04 

2.1 

9.0 
5.4 
3.3 
6.0 
4.4 
5.6 
3.5 
3.7 
5.0 
3.7 
3.0 

11.0 
2.7 

13.7 
6.0 
3.0 
8.0 
9.8 
6.0 
2.9 

10,3 
1.0 
6,4 

12.3 
1.8 

16.5 
4.3 
4.0 

11.0 
1.0 

21.5 

13.0 

24.0 
3.3 
3.7 
2.6 
3.2 
1.2 
2.5 
4.5 
2,6 
3,5 

10,5 
5,0 
3.5 
4.0 
9,0 

12 

17 
14 
9 
1" 
14 
14 
9 
6 
14 
11 
11 
14 

1^ 
11 
10 
13 
14 
11 
11 
14 

9 
14 
18 
12 
12 

9 
11 
12 
11 
15 
13 
18 
12 
11 
15 
10 
12 
11 
11 
13 
12 
16 
12 
12 
U 
13 

10 
13 

5 
12 
8 
12 
10 
10 
8 
6 
8 
11 
9 
9 
4 
12 
11 
8 
13 
10 
4 
12 
10 
6 

18 
8 

12 
9 
2 
3 
7 
4 

11 
3 
6 
2 
0 
6 
0 
7 
9 
4 
5 
8 
9 
5 
8 
8 

3 
10 
14 
10 
21 
16 
14 
17 
12 
22 
18 
18 
22 
16 
27 
12 
11 
19 
13 
13 
18 
14 
13 
17 

nw. 
w 

nw. 
nw. 
w. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

ne. 

w. 

nw. 

e. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

w 

John  A.  Fruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 

^  Altoona 

Blair       

Montgomery 

g  Arendtsville 

Penn  .State  Expt.  Station. 

Bedford 

o  Bethlehem 

„  Bloomsburg 

Northampton  — 
Columbia 

Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof  C  E  Miller 

Cumberland 

1  Chambersburg 

William  B.  Spear, 
OttoJ.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 

Clearrieid 

C'liester      

"^  Coatesville 

E.  M.  Poorman. 

Bucks 

Prof.  N.  W.Swayue. 
Dr  Henry  Stewart 

Selmylkill 

Wayne 

York  

Gouldsboro 

Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y   Cooper 

Dauphin 

U.S  Weatiier  Bureau. 

Wayne   

Mrs  Delia  M   Penneli 

H.  W.Lowy.C.  E. 
Prof.  Paul  E.  Voder, 

IIuiitiuK<loii 

Clearfield 

U    S    Weather  Bureau 

Lftncaster 

16 

6 

10 

6 

5 

17 

3 

6 

7 

12 

10 

10 

5 

8 

9 

13 

13 

7 

4 

5 

4 

5 

6 

6 

U 
6 
6 
9 
3 

10 
7 
8 
5 
7 
5 

12 
5 

11 
2 
3 
9 
8 

12 

10 
8 

9 
14 
15 
20 
17 
11 
18 
18 
16 
14 
14 
16 
14 
18 
11 
16 
15 
16 
19 
14 
20 
16 
17 

nw. 

sw. 

e. 

sw. 

nw. 

nw. 

nw. 

ne. 

w. 

w. 

ne. 

se. 

w. 

w. 

n. 

nw, 

nw. 

nw. 

w. 

nw, 

w. 

w. 

Supt.  of  Water  Works 
C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co 

Delaware     

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan     

Philip  F   Chamberlain. 

Mt.  Pocono 

Cecil  J.  Ho.skiuson, 
H   0  Hacker 

M.^sharaiuy  Falls 

New  Bloomfield 

Bucks 

Perry  

PhiladelphiaSub.  Water  Co. 
J.  Earl   .Sneailer 

New  .ler.^ey  Zinc  Co. 
r.  S.  Weathfr  Bureau 

Philadelpliia 

Philadelphia 

("hester 

Schuylkill 

Bucks  

Phila.  Navy  Vard 

I'hcenixville 

Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
E.  E.  Rarick. 

Berks   

V.  S.  Weather  Bureau. 

Lackawanna 

V.  S.  WealluT  Bureau 

Philadelphia 

Cumberland 

Centre 

Joseph  J ,  Hrvza 

State  Teache'rs  College 
C,  A.  Kern. 

State  Teachers  College 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

29.6 
28.2 
35.9 

-5.5 
-4,7 
-3.2 

58 
55 
68 

31 
31 
31 

3 

0 
13 

12 
23 
12+ 

29 
27 
34 

5.26 
3,29 
6.17 

+2.67 
+0.63 
+2,34 

1.60 
1.32 
2.00 

i7.8 
18.4 
4,5 

11 

6 
16 
12 

9 
2 
5 

16 
13 
14 

nw, 

n. 

nw. 

Tioga     

'ieorgc  W.  Hill, 

Chester 

Harlan  Say  lor. 

Wilkes-Barre(  Airport). 

U.  S.  Airways  Station. 
Mr.'i.  Ralph  F.  Keller. 

Lycoiiniig 

Dauphin 

York 

31.0 

30,1 

36.6 

26.8 

33.0 

32.6 

35  0 

35  1 

27.6 

26.0 

34.4 

37.2 

27.6' 

29.4 

35  2 

32,3 

30.3 

35.2 

34.6 

24.4 

34.0 

28.6 

34.6 

33.6 

35.4 

33.6 

25.9 

31  2 

29  8 

28.8 

37.3 

.33.6 

31.8 

29.0 

36.4 

29.2 
32.4 

-7.4 
-7.8 
-4.0 
-6.5 
-4.8 
-6.0 
-3,1 
-5.9 
-5.2 
-6,5 
-5,4 
-4,8 
-8,1 
-6,0 
-4,8 
-4.3 
-7.0 
-4.6 
-4.6 

"-5.6 
-6,2 

-3,3 
-6.0 
-6.0 
-7.6 
-6.4 
-6.1 
-7.3 
-4.1 

'-8!i 

-5.4 

-4.3 
-5.2 

57 

69 

69 

61 » 

75 

68 

73 

74 

59 

55 

72 

76 

.55= 

68 

75 

72 

69 

75 

68 

57 

74 

69 

74 

73 

74 

74 

61 

65 

64 

60 

76 

75 

61 

62 

74 

65 
76 

31 

31 

31 

29 

29 

29t 

29t 

29 

29 

18 

29 

29 

30 

29 

29 

29 

29 

29t 

18 

18 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

19 

29 

18 

28t 

29 

29 

19 

18 

29 

29 
29 

9 
7 

15 

-5 

8 

5 

9 

8 

-6 

-12 

9 

13 
2' 
4 

10 
4 
3 
8 

10 

-13 

7 

0 

10 
8 

12 
9 
-8 
6 
1 
1 

11 
6 
8 
-5 
9 

9 
-13 

12 

12 

24 

12 

12+ 

12 

12 

26 

11 

12 

12+ 

12 

24 

12 

12 

24 

12 

12 

12 

12 

24 

10 

24 

23+ 

241 

24 

12 

24 

12 

12 

24 

26 

26 

12 

24 

24 

12 

30 

30 

35 

41" 

36 

33 

34 

38 

38 

46 

37 

36 

26" 

36 

40 

34 

34 

37 

38 

42 

34 

36 

36 

34 

36 

32 

38 

29 

39 

32 

38 

40 

32 

40 

39 

31 
52 

6.79 
5,18 
3,67 
4.37 
2.73 
4.49 
3  66 
4,66 
3,06 
5,41 
5,60 
4,20 
4.91 
3.25 
5,36 
3,23 
1.36 
4,72 
5,71 
5,20 
5.15 
2,67 
3,56 
3,37 
4,05 
4.18 
3.40 
2.48 
4,93 
3,72 
4.72 
5,33 
4.10 
3,19 
5.05 

2,28 
4,89 

+2,67 
+  1.91 
+0.56 
+  1.12 
-0,71 
+0,74 
+0  12 
+  1,33 
-0.75 
+  1,89 
+  1,74 
+0  62 
+  1  27 
-0,10 
+  1,94 
-0.34 
-1.96 
+1.50 
+  1.21 

'  +  K22 
-0.71 

+o!33' 
+0,94 
+  1.15 
+0,15 
-0,28 
+0,21 
-0,02 
+0.73 
+  1,79 
+0.58 
-0.13 

-0.34 
+  1.36 

1.86 
2  15 
0.96 
1.14 

0.95 
1.09 
1,22 
0,56 
0.84 
1.47 
1.39 
0,99 
0.91 
1.75 
0.60 
0.36 
1.16 
1,81 
1,04 
1,39 
0.92 
0,76 
0.61 
0.67 
1.27 
0,92 
0.87 
1.65 
1.00 
1.95 
1.59 
1.20 
0  60 
1.40 

0.50 
3.14 

15.2 

9.0 

1.2 

7.6 

6.6 

9.6 

7.6 

7.8 

17.0 

35,5 

5.0 

2.0 

13,0 

12.6 

7.2 

13.6 

5.5 

6.5 

10.5 

18.8 

8  6 

13.7 

3.1 

8.4 

9.7 

1.5 

14.1 

10.6 

5,5 

6  4 

3.5 

19.4 

6,5 

10.2 
7.9 

14 
10 
10 
20 
12 
18 
17 
15 
15 
21 
20 
13 
19 
13 
20 
15 
12 
15 
21 
23 
16 
15 
16 
16 
11 
16 
16 
12 
19 
19 
18 
19 
11 
20 
13 

17 
14 

6 
7 

14 
6 
6 
4 
8 
9 

17 
8 
7 
1 
8 
4 
4 
4 
6 
5 
9 
2 
1 
8 
5 
7 
6 
2 
4 
8 
2 
1 
6 
0 

18 
4 
0 

2 

8 

6 
6 

10 
0 

12 
6 
9 
4 
3 
5 

10 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
7 
6 
4 
6 
8 
6 
7 
9 

11 
4 
5 

11 
6 

13 
6 
6 
3 

19 

9 

7 

19 
18 

7 
26 
13 
22 
14 
18 
11 
18 
14 
24 
16 
20 
19 
18 
15 
19 
16 
25 
24 
15 
20 
17 
16 
18 
23 
18 
18 
24 
12 
25 

8 
24 
12 

20 
16 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

s. 

w. 

w. 

w. 

nw, 

w 

w. 

sw. 

nw, 

w. 

sw. 

w 

nw. 

nw. 
nw, 
w. 

nw. 

8. 

sw. 
sw. 

sw 
nw. 

w. 

w. 

sw. 
w. 

York  Water  Co. 

Jefferson 

Frank  S.  P'awcett. 

Bvitler 

«  Chamborsville 

Butlnr 

William  C.  Fau.st. 

Indiana     

John  E.  Lewis. 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

.i,L.  Melvin. 

^  Corry 

(5  Coudersport 

o  Derrv       

Ass'd  Cas  &  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 

Westmorelanri.  . . . 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Ted  R.  Wineman. 

Ic  Donora 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 
D.H.Jon^s, 

Arthur  M ,  Fuller. 

ireensburjr 

Westmoreland  — 
Mercer 

Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 

Grove  City 

Irwin 

JohnstowTi 

Kane  Airway  Sta 

Mercer 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Westmoreland  — 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  — 
Crawford 

W,  F.  Gillagher. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 

Paul  F.  "ox 

vr{yllnnr1                              . . . . 

Beaver 

Perry  P.  Campbell 

njavcr    ra^t.lft                      .  .  .  . 

Lawrence 

New  Castle  Water  Co. 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

fJen.  rhemical  Co. 

V.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harrv  H.Gerber, 

Sonier^-et 

Somerset 

Somerset 

D.  L.  Grove, 
Allen  E.  Y'oder. 

Fayette 

Wm.  W.  Marsteller. 

Unity  Reservoir 

Vander^rift     

Westmoreland 

Westmorelanri  — 

Warren 

Greene 

Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 

vVa^rren           

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 

L(rkf  Drniaoffe. 
Brie 

Erie 

U.  8.  Weather  Bureau. 

Wrw  thp  RtAtAlT 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dat«s  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Reference  letters,  «.  ^  *,  etc..  indicate,  respectively.  1.  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Poit-Omcp  addresses  are  as  follow?:  of  Lyclpnus,  Greenshiiri:  of  Neshamlnv  Falls.  Oakford:  of  Sharon .  Farrell ;  of  Shawmont,  Manaynnk;  of  Springs.  GrantsvUle.  Md. ; 
of  Altoona.RFD,  (Klttannlng  Point) :  of  Midland,  Georgetown.  W.  B,  O,  Phlladelphla-S-U-tO-UOO. 
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Daily  Prooiplttttjo?i  for  Mint  h.   1940 

liniiiinKe  Unslu 

Day  ol  niuutli 

HI 

"a 

rttatiou!* 

1 

2 

3 

4 

•■ 

6 

7 

8 

« 

10 

11 

12 

18 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

21. 

26     27 

28 

29 

80 

1 

Mliiittic  nrMnaae 

Leblgh 

.08 
.5(i 

i.'oi 

.4'. 
.53 
.52 
.60 
.35 
.43 
.6( 
24 

I.6C 
.27 
.30 

1.23 

1  52 
.08 
.18 
.40 
.30 
.10 

1.25 
.65 
.04 

1.32 
.23 
.74 
.30 
.25 
.86 

.56 
.62 
.42 

1.11 
.24 

1.84 
* 

.11 
.24 
.23 
.74 

1.28 
.67 
.13 

1.14 
.40 
.06 
.56 
.60 

.81 
.61 
.14 

1.38 
.96 

1.09 
.16 
.09 
.27 
.2.S 

1.43 
.83 

1.40 
.24 

1.42 

1.30 
29 

.38 
.17 
.88 
T. 

r. 

.04 

.02 

•I'. 
.54 

•i.'so 

.06 

"t8 

2.  Of 
.3; 
.6', 
.6f) 

1.3f 
.32 

"35 
.25 

1.62 

.89 

•i 

.58 

.35 

.74 

"37 
1.34 

.90 

.73 

1.80 

.47 

1.00 

1.77 

!'22 
.35 

"97 

2.20 

1.20 

.47 

1.82 

.71 

.05 

1.35 

1.09 

1.21 

1.10 

.11 

1,38 
1  23 
1.71 
.Ofi 

.'52 

.08 

.23 

1.48 

1.97 

.80 

1.87 

2.23 

.30 

.58 

.65 

>.03 
.71 

>.08 
>.08 
.78 
.01 

.31 

?  60 
.07 
.56 
.50 
.65 
.51 
.28 
.83 

2.15 

.39 
.,58 
.17 
..30 
.23 
.83 
.97 
.81 
.60 
.20 
1  86 
.72 
.22 
.75 
27 
.33 
.36 
.34 

'.'ic 
.01 

.IS 
.06 

"!i6 
.20 

.70 
..36 
.21 
.03 
.22 
.12 
.23 
.08 
.14 
.17 
.06 

.01 
.03 
.10 
.11 

!l7 
.14 
.09 
.10 
.07 
.11 

T.' 
.06 
.17 
.10 
.18 
.10 
.12 

.04 
.10 
.08 
T. 

T.' 
.45 
.04 
.20 
.14 

^05 
T. 
.05 
T. 

'.oi 

.28 

■r 

.12 
.10 

.04 
.14 
T. 

* 

• 

.10 
.10 
.20 
.18 
.12 
.30 
.11 
.17 

■!i6 

.12 

.09 

'.'18 
.12 
.13 
.13 
.07 
.10 
.38 
.20 

'.'28 
.26 
T. 
.15 
.12 
.40 
.18 

.11 

"oa 

.06 

'.'30 

'.\2 
.09 

!6i 
"M 

.20 

T. 

.05 
.05 
.02 

.46 

'!i2 
.62 
.02 

'.'63 
'.'39 
T. 

.04 
.41 

.28 
.11 
.08 
.41 
.02 
.23 
.88 
.02 
.08 
.11 

'.'64 
.29 
T. 

.32 
.05 

.46 

'.'oi 

.02 
.22 
.08 

.41 
.41 
.38 
.07 

M 
.06 
.26 
.18 
.06 
T. 

';62 

".m 
r 
.01 

'm 

r.' 

* 

'.'06 

.14 

.08 

.08 

.2<J 
.09 
V3 

T. 

't. 

'i'. 

'.'i7 

.08 

.22 
.69 
.49 

'.oi 
'!i(j 
'  .'06 
'i" 

.07 

.12 

.04 

T. 

.60 

.04 

'."i7 

.02 
T. 

'!6.5 
.02 

"t.' 

.18 
T. 

".oi 

T. 
T. 
T. 

T. 

.01 
.01 
.24 
.06 
.06 

'[62 
.04 

't'.' 

T. 

'!02 
T. 
.23 

'.'62 
'!27 

.Of 
1.31 

.3( 

.33 

.01 

J  22 

.82 
.84 

1  27 
.If 

1.61 

1      "7* 

6.60 

Alloutowu- 

Juuiala 

W.  Br.  SusQ 

Lower  Del 

Lower  Siisn 

Juuiata 

Middle  Susq 

' .'  iii 

At 
.04 

6.07 

AUooiirt 

Ansouia- 

T. 

T. 

.... 

4.06 
6.68 
6.21 
4  84 

.Xrdiiiora^ .• 

ArondU-iVillo- 

T. 

.... 

.... 

'.'06 

.  .^. 
.16 

.'24 
.21 

.05 
.14 

• 

.03 

.06 

■1- 

T. 

.10 

'  .'69 
.14 

'1'. 

T. 

■.■51 

T. 

.2( 
.13 
T. 

.06 
.0? 
.20 
.17 

'.'io 
'i'.' 

.62 
.27 
T. 

.70 

'.'06 

Hivkor's  Smnmit, . . 

i'V 

T. 

.... 

.67 
.16 

1.05 
61 
.25 
T. 

1.59 
.72 
.13 
.65 
.78 
.30 
.04 

.02 
1.51 

.78 

■  .'26 
.58 
.28 
.40 
.91 
.93 
T. 

l!«6i   .11 
.10  1  fiv 

4.74 
8  90 

liaUlKiiKlo  t 

Hodforii- 

liellofoutii 

Borwindalet 

Bothli'hem 

W.  Br.  .'^u.'id 

W.  Hr.Su.sii 

Lehigh 

T. 

T. 

'!6i 

.05 
.03 
T. 

T 

tV 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

* 

't'. 

T. 

't. 

T. 

't. 

.21 

.49 
.70 

.hi) 

2.2< 

1.64 

.23 

2. 20 

1.66 

.18 

.72 

1.64 

1.61 

.10 

.67 
.45 
.94 

.08 
.20 
.07 

1.44 

1.18 
.74 

1.78 
.46 
.07 
.23 
.83 
.20 
.31 

2.64 
.76 

3.12 

.12 
.20 

1.64 
.18 
T. 
.08 

1.60 

1.41 
.13 

1.69 
.25 
.25 
.20 
.68 

1.87 

.11 

.3(J 
.97 

1.67 

1.01 
.04 

1.19 
.96 
.06 
.33 

1.36 

1.31 

.48 
.39 
.14 

1.10 
.50 
.10 
.61 
.22 
.06 
.27 
.90 

2,71 
..56 
.40 

1.06 
.04 

1.74 
.02 

.89 
.93 
.01 

2.60 

1.90 
.62 
.25 
.19 

1.18 
.03 

2.45 
.43 

2.63 
65 

r. 

1.96 

1.08 

.80 

1  69 

.60 

1.56 

1.29 

1.24 

.96 

.35 

".7» 
.85 
.50 
.08 

1.13 
.29 
.72 
.16 

1.93 
.76 
.22 

.04 

2.15 
.11 
.65 
.40 
..52 
.20 
.13 

1.47 
.02 

2.30 
.77 
.02 

1.36 
.56 
.01 

6.22 
5.18 
5.76 
8.99 

llig  Knob- 

Sus-iuehamui  — 
Lower  Susq 

T 

■."65 

.92 

# 

.75 
1.07 
..32 
.30 
.64 

.06 
1.35 
1 .22 
1.02 

.03 

.03 

7  64 

lUooinsburK 

lili.>sorviUe 

4.66 

Huitalo  Mills3 

Potomac 

.u 

tV 

.06 
.03 

T.' 

'.'62 

'J5 

.02 

".3b 
.26 

3.49 
6  27 

Carlisle 

Carter  Campt 

Ct'utre  Hall 

W.  Br.  Susq  

Susnuehanna  ... 

tV 

4.96 
4.37 
4.44 

Chambersburg-.... 

W.  Br.  Susq..  .. 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

•••• 

.'is 

• 

.09 

.05 

.05 

T. 

T. 

".m 

T. 

.06 
.11 
11 
T 
T. 

22 

. 

'.'17 
.09 
.26 

.06 

;i5 

.11 

.02 

'.'62 

T. 

.08 
.15 

' .'  i2 

"oi 

.08 

.18 

.01 

T. 

.13 

.11 

.19 

•r 

T. 

5  23 

Clrtartield- 

CoatesviUe 

4.95 

Colebrook 

.20 

.01 

.40 

.16 

.10 

.12 

T. 

.18 

.20 

.13 

T. 

T. 

■r. 

.05 
.24 

.02 

T. 

.10 

.30 

.04 

T. 

'.'io 
'.'6i 
i'.' 

T. 
.11 
T. 
T. 

'.'08 

T. 

T. 

■r. 
'1'. 

.10 

.17 
T. 

tV 

.06 
.02 

i'V 

.05 
T. 

.15 

'.'ie 
.11 

T. 

!20 
.  .^. 

.07 
.30 

.22 

"t" 

.10 

.13 

't.' 

't.' 

3.97 

Con.-;hohocken 

.08 

.40 
T. 
.02 
.51 
.15 

4.06 

Covington- 

.64 

• 

.29 
.20 
.37 
.96 
.08 
.05 
.30 
.72 
1  .50 
1.00 
.53 
.31 

.6« 

1.1(1 
1.18 

r. 

"a2 

57 

1.29 

40 

6.66 

Driftwoodt 

I)u  Boi'^     

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Su.sq 

* 

« 

".n 

.06 
.10 
.10 
.12 

T 

.02 

.06 

.13 

.27 

T 
.01 

T. 

T. 

.06 

T. 

T. 

.01 

T. 

.03 

.29 

!02 

1.05 
.48 
.60 
.71 

4.46 
4.50 

Emporium 

English  Cenierl... 

3.99 
4.96 
4.66 

hphrata 

Frederioksville-. .. 

'^nhnrlkill 

T. 
1.60 
T. 
T, 

'.'65 
T. 

tV 

.03 
.04 
T. 

.19 

1.2-! 

.13 

T. 

'.'69 
T. 

T. 

'.'65 
.70 
.99 

'[30 
.06 
T. 
.13 

.78 

'!73 
.25 
'i. 

96 

5.18 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

T.' 

T. 
T. 

'ie 

T.' 

T. 

T. 
T. 

tV 

T. 
T. 

T 
T. 

".oi 

8.46 

Galoton     

T. 

.31 

.26 

1  03 

1.58 

.26 

.92 

.84 

1.62 

.'li 

.43 
33 

.52 

iloo 

4.18 

George  School 

Uettysburg  

Girardville'- 

Gordon 

Gouldsboro'- 

fJraterford 

■.'62 
'.'64 

".iyi 

5.33 

Lower  Susq 

7.09 

Lower  Susq 

Lehigh 

■.'62 

6  32 

T. 

.84 

6.76 
4.73 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

T.' 
T. 

.13 

.11 

.02 

.04 

.10 
.01 

.05 
.03 

'.'29 

T 

T. 

'135 
.27 
T. 

'f.' 

.01 

't'.' 

't  ' 

T. 
T. 

'!21 

5.16 

Harrisburg^Ji 

'.'io 

.09 
.10 

T. 

T. 
.04 

.63 

4.99 

T. 

■r. 

T. 

.02 

.'63 

T. 

.02 

T. 
T. 

7.01 

Holl  sterville.2.,.. 

6.13 

4.20 

Huntingdon 

Huntsdalet 

HjTidman^ 

Kylertown^**! 

T  nU-Pvillp'i 

.luniata 

.08 
.10 

4  89 

4  53 

T. 

.05 

.06 

.11 

T. 

.30 

T. 

.02 

.08 

.02 

.06 

T. 

.03 

'1'. 

T.' 

.02 

tV 
•r. 

T. 
T 

!o8 
T. 

■i'.' 

.05 

T. 

T. 

..55 

.44 

t" 

t. 

.40 

t' 

*    f 

T. 
T. 
.11 

!65 
T. 

.13 

.04 

•r. 

.05 
.26 

.05 
.17 
03 
03 

'!i.5 

.03 

T. 

.04 

T. 

T. 

T. 

T. 
T. 

r. 

't 

T. 

't. 

3.38 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

T. 

'.0\ 
.05 

.'26 
T. 

.35 

.'26 
.22 
.35 
..57 

* 
.53 

T. 

.79 

'^5 
.17 

5.48 
6.79 

Lower  Susq 

4  62 

Lansford2 

Lawrenceville 

Lehigh  

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

'.'65 

.05 
T. 
T. 
T. 

■rV 

T.' 

tV 

T. 

.20 
T. 
.10 
.20 

03 
T. 
.02 
.40 

'.'28 
T 

.25 

T. 

.40 

.08 

.05 
.10 

't.' 

.03 
.06 
.08 

.12 
.20 
.06 

7.61 
3.75 
5.47 

Lehighton2 

T. 

8.00 

Middle  Susq 

.03 
.27 

.25 

.09 
.42 
.19 

.'69 

* 

'is 
.'02 

.08 
.20 
.02 

;6i 

T. 

.06 
.06 
.08 
.08 
.09 
.11 
.04 
.12 
.19 
.01 

!63 
.01 

.50 

'.'6i 
'.'67 

T. 

.02 

T. 

* 

50 

1.01 

.28 

.04 
T. 

05 

1.43 

1.40 

.21 

* 

.30 

.11 

.68 

.10 

2  41 

2.71 

1.00 

1.25 

1.60 

1.95 

1.83 

.38 

1.19 

.40 

.13 

.79 

2.72 

1.84 

.50 

.18 

.23 

.10 

.12 

2.30 

2.17 

.59 

.86 

.21 

.21 

.85 

.35 

1.52 

3.14 

1.87 

.57 

4.68 

Look  Haven 

Mapleton  Depot^  . . 

Marcus  Hook 

Martinsburg2 

W.  Br.  Susq 

T. 

80 
.42 

3.27 
.24 
.53 
.61 

45 

.09 

■r. 

T. 

T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

■.'65 
'.'12 

"Ab 

* 
* 

'.'62 

.32 
■■*' 

".m 

".a 

.22 

5.63 

3.81 

Lower  Del 

T. 

6.36 

Juniata    

';73 

.36 
.66 

't.' 

.04 

.08 
.08 
.20 
.20 
.06 

';3i 

'.'37 
.28 
.33 

.12 

.95 

'.'58 
.14 
.08 

"eo 
02 

T. 
T. 

.04 
.19 
T. 

.07 

.05 

't. 

.05 
.02 
.03 
.04 
.03 
.06 
T. 

'.'65 
T. 

'!i6 

.05 
.08 

4.54 

Upper  Del 

Lehigrti   

.23 
.86 
.60 

1.00 
.49 
.21 
.28 

1.00 
.61 
.29 

1.00 
.80 

1.35 
.34 

1.05 
* 

.92 

i.'24 

1.24 

1.27 

.92 

.04 

:iO 

.91 

.S5 
.05 
.83 
.84 

'!66 
.32 
.57 

1.13 

.21 

.06 

.05 

'!i3 

.14 

5.59 

Mauch  Chunk 

Mc('onneil,sburg2.. 

Millersburgt 

Millvillet 

T. 

.32 
T. 

.49 

« 

.17 

.28 

'1\ 

.69 

1.45 
.74 
.80 

6.85 

3.13 

.1! 

".'06 

tV 

.12 

'.'63 
.10 

.30 

.28 
.26 
.16 
23 
1.20 
.21 
.14 
.88 
.52 

"98 

.96 

1.67 

.55 

1.30 

.79 

.82 

.63 

1.62 

1.16 

.36 

91 

* 

.10 
.32 
.20 
.10 
.02 
.14 
.19 

'.'06 
.17 

.10 

T. 

.02 

.01 

'.'is 

'.'63 

"62 

'.'36 
.24 
.03 
.05 

• 
'.'45 

't. 

'.'22 

■.'63 
.07 
.05 

'.'is 

.05 

'.'is 

'.'08 
.18 
.30 

'.'is 

.37 

'!64 
.02 
.02 
.01 

.03 

.20 
.18 
.13 
.12 

'm 

.05 

.02 

T, 

.06 

.02 

.20 

't. 

.02 
.10 

• 

.57 

.25 
.40 
1.20 
.14 
.83 

6,23 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.04 

.28 

.28 

T. 

.01 

T. 

.10 

.10 

.08 

T. 

.02 

T. 

.03 

■'64 
T. 

* 

* 

• 
.07 

'.'26 

•••• 

'.'62 

•■■• 

§ 

4.98 

Morris  Run 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

.08 

4.66 
10.56 

Middle  Susq 

4.69 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

T. 

T. 

5.76 

5.62 

".6$ 

.04 

.10 

.'.53 
■.'25 

.14 

';i4 

'.'63 
".02 

't.' 

.02 
.04 
T. 

T. 

'.'6i 

'.'6i 
';i5 

.25 

.01 

.04 

5.20 

Lower  Susq 

Juniata . . 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

T. 

.04 

'r. 

T. 

.04 

T. 
T. 
T. 

.•50 
.27 

T. 

4.42 

Newport^ 

New  Tripoli     

5.18 

T. 

.05 

r. 

.10 

T. 
T. 
'1' 

.74 
T. 

.93 

.'60 
63 
.80 
.36 

.'63 
.38 

T. 

.02 
T. 
T. 
T. 

'!66 
.02 

't." 
't  ■ 

T. 

.34 

6.71 

Orwigsburg-^ 

7.44 

Lehigh 

T. 

r. 

.02 
.15 
.16 
.40 

6.52' 

Upper  Del 

Lower  Del 

7.08 

Philadelphiatl.  . . . 

4.10 

Phila.  Navy  YardS 
Phila.-P'nt  Breeze. 

Lower  Del 

5.48 

Lower  Del 

Schuvlkill 

5.21 

Phoenixville  . . 

".02 

'.'67 
.46 

i!64 

.83 

".m 

.04 
.38 
.11 
.34 
.07 
.10 
.92 

't'.' 

.66 

5.79 

PineOrove^ 

Lower  Susq 

Upper  Del...     .. 

Schuylkill 

Schuylkill 

'.m 

'!ii 

'.'15 

.01 
.04 

!i3 

7.39 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

.02 

6.06 
6.92 

Pottstown2 

.50 

1.17 

2,03 

.50 

.36 

..57 

..58 

.54 

1.48 

T 
.05 
T. 
T 

.08 
.10 
.22 

T. 
T. 

f 

't" 

.01 

T. 
.01 
.02 
T. 

T. 
T. 

4.16 

Pottsville2 

Schuvlkill 

!.32 
1  21 
.02 
.29 
.60 
.58 
1.64 

6.27 

Quakertown 

Lower  Del 

6.44 

Readingli 

Schuvlkill 

.12 

T. 

4.17 

Renovo* 

W.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

.02 

4.96 

Retreat 

6.82 

Scrantonti 

T. 

T. 

T. 

■i\ 

6.52 

Selinsgrove 

'.'.'.. 

.... 

.95      6.10 

Sellersvillet 

.04 

.... 

... 

.17      5-73 

Continued  on  page  16. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,   1940 


Daily  Precipitation  for  March,  1940 -Continued  from  page  15 


dtatioDS 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

! 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUarUic  JDrainage 
(coiUinited) 

Shade  Uapt 

Shavvmont 

rihippeusburg 

Statu  College 

Stroudsburg'' 

tfunburyi* 

Busquehauua^ 

Towauaa 

WeiUert 

Wellsuoro^......  ..^ 

Wernersville^.  \.nti 

WestUtiester 

Westgrove^.. ......  • 

\Vilkes-Barre>)**... 

Wilkas-tsarre^ll 

WUliauiBport''' 

Williamstowu 

i'ork • 

York  liaveu'' 

iious  villa.,  (near). 
I'lentou.  N.  JH 


Ohio  Draiuage 

Acmetouia^.. 

beaver  Kalls^ 

Blairsville^ 

Bradford... 

Brookville^ 

Buckstowut 

Bailor^ 

CiiambersviUe 

(Jlairtou* 

Clarion  ■i 

CiarsviUe... 

CouUueuce''     .  •     • 

Connellsville  ■* 

Coraopolis^ 

Ooiry  

Coudersport 

Deny 


Douora^ 

Dunlot 

Bbeusburg 

PrauKliu- 

(jlreeusboro'^ 

areeusbiifg 

yreeuville 

(irove  City 

Irvviu 

Johns  town....  ... 

Kane  Airway  bta. 

Kregiir''' — • 

Lake  Lynn^ 

Lines  ville^.. 

Lock  Mo.  4 2 

Lock  No.  52 

Lyelppns 


Marienvillet 

McKeesporl^ 

Meadville^ 

Mercert 

Mercer§2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. . 

Natrona^ 

New  Castle 

Mewell^ ■ 

Parkers  Landing^ 

Pennline^... 

Pittsbiirffh§Ii..  ... 
Punxsutawney2.. 

Ridg>vay2  

Rochesterl 


■halts'"  tirg2 

Seward  2 

Sharon  2 

SharpsvilleS 

3methport2 

■>omfT<ot 

Springs  

Titusvillet 

Union  Cityt 

Dniontowu 

Unity  Ri's>'^rvoir. 

VandergriffS 

Warren2 

Wayneshurg 

Westford2 

West  N«".vtoii2.. . 
hake  Drainage. 


Middle  SusQ 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susa 

Upper  (Jel 

Lower  Susq , 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq , 

Lower  Susq , 

N.  Br.  .Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq.... 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny 

Beaver 

Alleglieny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Alleglieny 

Mouongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  . . . 


.oa 


T. 


T. 


Monongahela.. .. 

Allegheny 

Coueniangh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheuy  . . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela — 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheuy... 
Monongahela — 

Beaver 

Monongahela  — 

AUeifheny 

Conemaugh...   .. 


Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Alleglieny 

Allegheny 

Ohio 


Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Yonghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Youghiotrlieny  . 
Conemaugh  — 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheuy  . 


Lake  Erie 

Genesee 


.08 


.05 


.17 


.02 


,03 


06 

1.48 

.31 

.12 


.61 
.19 
.68 
.17 

li'ii 
1.20 


.30 


.03 


T. 


.25 


,22 


.71 
.49 
.60 
.53 
1  35 
1.48 
.77 


.05 
.39 
.2.'i 
,42 
T. 
.64 
.M 
,32 
.52 
,08 
.26 
..50 
,0S 
,05 
1.04 

.19 
,24 
.35 
.29 
.10 
.42 
.35 
.27 
.24 
.14 
,41 
.45 


.35 


,25 


.09 

.08 

.16 

.40 

.43 

.24 

,05 

.17 

..32 

.13 

.50 

.13 

.42 

.37 

.51 

.63    .07 

.25    .08 


T.     T. 

.05    .01 
.01    T. 


.09 
.13 
,07 
,14 
.21 
.06 

.09 
.09 

,11 

1,40 
.02 
.02 
.15 
,07 
.11 
.08 
.12 
.40 
.12 
.06 
.12 


.06 


T 

T 

.0] 

T 

.03 

.03 

.02 
.02 

T 
T 

.01 
.03 
.01 
,02 
.03 
.03 
,05 
.03 


.02 


.01 


T. 


T. 


T. 


T. 


T 

T. 

.10 

.01 

T 


,01 


.02 


.02 


T. 


.01 


T. 


T. 


T. 


,60 
T 
2.30 
70 


.01 


.02 


T. 


2.52 
.65 
.36 


1. 

1.45 

1.13 

.52 

.39 

.23 

2.00 

2,25 


17 
1.26 
1.50 

96 
1.72 
2.47 

31 


,05 


.02 


T. 


.16 

.26 

,03 

.31 

.11 

.24 

.20 

.35 

,40 

.18 

,72 

T. 

.07 

,34 

• 

,33 
.40 

.65 
.31 
.21 
.10 
.13 
.64 
.55 
.31 
.66 
.4 
59 
.40 
.10 
.42 
.15 
.08 
,38 

.40 
.21 
,24 

.55 

.50 

,59 

.08 

.70 

.15 

.61 

,50 

,15 

,33 

.70 

,10 

T 

.62 

.19 

.02 

.28 

.26 

T 

.40 

.43 

.52 

.44 

.67 

.62 

'!6i 

.62 
.06 
.18 


.50 


.02 


.12 


1.13 
.10 
.15 
T. 
.08 
.19 

.14 
.12 
.10 
.08 
.02 
,35 
.21 
.18 
.08 
,13 
.19 

'!65 

.28 
.27 
.10 


.06 


.24 


T. 


.03 


.09 


.26 


.26 


.14 


.26 


T. 


.05 


.05 


.06 


06 


.09 


.09 


.08 


.02 


.01 


.02 


T. 


.01 


T. 


T. 


.06 


.24 


1,45 
06 

88 


02  2,04 


.34 
.20 
1,60 
1.92 
13 
07 
19 
12 


.02 


2,66 

1,95 

43 

1.20 

1.32 

,03 

.20 

.37 


.51 
.32 
.47 
.12 

08 
1.04 

30 


2.59 
1.86 
1.6« 
.36 
.93 
.82 
.42 


,30 
.03 
.22 

.42 

,33 

.68 

* 

.95 
09 
.03 
.22 
.69 
62 
.35 
.40 
.84 
.47 

1,39 

1,80 
.99 

.m 
1.75 

,60 

,36 

1.16 

1.81 

L68 
.51 


.62 

.31 

1.39 

.55 


1.04 
.83 

1.64 
,09 
.74 
.04 
.70 
.65 
,05 
.75 
.2' 

1,75 

1,4/ 
.65 

^48 
1.2 

.02 
.41 
.74 
,P5 

1,33 
.40 
T 
1 

.45 
..% 
,el 
T 

1.02 
,90 
.8' 
.91 
,40 

.04 


.60 
,51 
,07 
,08 
1,27 
.30 
,60 
,67 
,06 

1.26 

1  00 

,12 

.86 

.60 

.61 

.13 

.08 

.28 

1.65 

1.00 

54 

41 

1,95 

1,59 

,45 

T 

1  40 


.01 


.35 


.46 

T. 

.76 
.83 
.V 
.8' 
.29 
,40 
,63 
.31 
.12 
.8! 
.69 
.07 

.96 
1.45 
,87 
65 
.50 
.48 
.17 
.05 
.06 
.18 
.40 
1.20 
.52 
.18 
.52 
.85 


21    .02 


Erieti 

Raymond!  — 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  ?enerallv  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  »t  the  Uine 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.         Precipitation  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       "    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
"  Precipitation  for  period.  7 :30  p.  m.  to  7 :30  p.  m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  In  nezt  measurement .       T,  ( trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennline.  Linesville;  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  GirardviUe.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  «  Airway  Station,    f  River 

Station.  nil    Formerly  Dahotra  and  Kane(near). 
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Daily  Tt  iiU'<*>°atiireB  for  Murob.    1940 


SUtloni 


30 


■il     23 


•a   'u 


2fi 


26     27     28     '/9 


80 


MoKii 


Altoona (Maximum... 

I  Miiilnuim.. . 

Bedford !  Muxlmuui... 

****""  I  Minimum... 

Bethlehem !  Miiximum... 

I  M  ml  mum.. . 
Bloomsburg ;  .Mnximuui... 

'  Minimum..  . 

BrookvUlel  ]  Maximum .. . 

"  '  Minimum.. . 

„,,,iHr      [  Maximum... 

'*"^'^' \  Minimum... 

Carlisle \  Maximum... 

^"  Ulinimum... 

Chfunbereburg \  Nlaxlmum.. . 

'^  'Minimum... 

Chambersville j  Maximum... 

'  Minimum.. . 

ClaysvlUe \  Maximum... 

^    '  I  Minimum.. . 

Clearfield \  Maximum... 

*■  (Minimum... 

CoatesvUle !  Mnxiraum... 

^  '  Minimum.. . 

r.„,,v         (Maximum... 

^"'••■'  'Minimum... 

Coudersport \  Maximum .. . 

'  Minimum.. . 

r>r..ir>r».»     (Maximum... 

^""■"^  (Minimum... 

Kbensburg \  Maximum... 

'  Minimum..  • 

Emporium *  Maximum... 

'^  I  Minimum.. . 

EDhrftte 1  Maximum... 

tpnrBi*  'Minimum... 

c-rip*  (Maximum... 

^        (  Minimum... 

FrankUnt \  Maximum... 

'  Minimum... 
Freeland \  Maximum... 

I  Minimum... 
George  School J  Maximum... 

I  Minimum.. . 

Gettysburg \  Maximum.. 

'  (  Minimum... 

Gordon i  Maximum.. 

(  Mimmum.. 
Greensburg (Maximum.. 

I  Minimum... 
Greenville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* \  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Hawley \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnstown '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane  .Virway  Sta ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertown* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville (  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven )  Maximum . . 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* (Maximum . . 

■  Minimum.. 
Meadville >  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Mount  Pocono (  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Mimmum . . 
New  Bloomfield i  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castle )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* !  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville /  Maximum.. 

1  Mimmum . . 
Pittsburgh* \  Maximum .. 

)  Minimum . . 


29     29 

•JO     \2 


ill 
17 
81 

IS 
82 
16 
2H 

1 
30 
13 
40 
20 
39 
21 
29 
13 
M 
13 
•26 
10 
34 
19 
26 
-6 
25 
-5 
32 
19 
32 
10 
35 

6 
37 
22 
22 
12 
25 

8 
23 

2 
37 
20 
39 
21 
28 
14 
31 
16 
28 

8 
•29 

9 
36 
22 
25 
14 
35 
•25 
34 
12 
35 
18 
20 
-9 
26 

8 

38 
21 
25 

1 
35 
20 
35 
IS 
37 
16 
38 
18 
23 

2 
31 
15 
17 

9 
26 

5 
26 

8 
35 
16 
29 
13 
29 
15 
36 
20 
3' 
22 
29 

15 


35     40 
IS      21 


20l    22 

I 


25:  '25 
41  j  33 
20     15 


28 

86 

44 

42 

49 

46 

69 

7 

12 

26 

311 

84 

88 

88 

2« 

H7 

AO 

6(1 

6H 

67 

61 

10 

17 

80 

H9 

30 

44 

39 

HO 

39 

48 

42 

42 

69 

62 

IB 

22 

2H 

35 

8G 

40 

42 

»1 

40 

39 

48 

44 

4b 

44 

la 

19 

29 

82 

83 

3« 

86 

21s 

•ih 

38 

46 

61 

42 

fi 

9 

19 

82 

86 

40 

89 

26 

37 

45 

5f> 

76 

08 

60 

10 

13 

29 

86 

42 

46 

8ft 

84 

47 

50 

46 

46 

60 

71 

15 

•20 

80 

88 

38 

38 

42 

81 

44 

61 

50 

50 

48 

66 

14 

20 

31 

88 

38 

38 

42 

2« 

87 

40 

48 

68 

68 

61 

8 

14 

28 

3i) 

39 

44 

38 

27 

39 

61 

63 

74 

71 

68 

10 

H 

81 

39 

48 

41 

88 

27 

87 

36 

40 

62 

60 

56 

6 

12 

28 

82 

83 

38 

;i5 

80 

40 

62 

48 

43 

61 

66 

15 

18 

24 

34 

33 

40 

40 

25 

3ft 

35 

55 

69 

66 

64 

-4 

7 

•22 

28 

35 

31 

33 

28 

3ft 

34 

49 

47 

43 

64 

-6 

10 

•20 

30 

* 

33 

82 

30 

40 

53 

61 

76 

61 

66 

14 

1ft 

85 

42 

50 

43 

40 

20 

33 

41 

42 

62 

65 

15 

19 

■25 

36 

35 

41 

27 

35 

35 

46 

62 

50 

67 

1 

10 

25 

32 

33 

35 

34 

32 

43 

53 

47 

46 

62 

67 

17 

22 

28 

37 

37 

43 

43 

24 

29 

35 

42 

65 

67 

50 

12 

17 

25 

21 

42 

41/ 

33 

•24 

36 

35 

49 

68 

46 

57 

7 

10 

16 

80 

33 

37 

35 

25 

34 

32 

38 

39 

43 

50 

6 

18 

•20 

31 

31 

88 

32 

34 

44 

56 

65 

48 

63 

66 

17 

20 

25 

34 

35 

41 

42 

32 

44 

62 

61 

49 

52 

66 

15 

20 

31 

40 

38 

43 

43 

2E 

38 

44 

41 

41 

52 

68 

12 

18 

23 

34 

34 

38 

37 

28 

39 

50 

57 

76 

71 

59 

13 

14 

82 

39 

47 

41 

39 

2« 

38 

38 

50 

72 

71 

58 

6 

12 

30 

32 

38 

40 

35 

25 

37 

37 

52 

69 

68 

56 

11 

11 

18 

18 

411 

38 

37 

32 

42 

50 

45 

42 

52 

66 

16 

23 

32 

38 

37 

40 

44 

28 

35 

32 

49 

46 

44 

55 

9 

18 

18 

29 

37 

34 

35 

30 

39 

59 

.52 

46 

59 

62 

19 

■25 

31 

37 

39 

42 

44 

30 

39 

38 

44 

49 

48 

63 

12 

18 

27 

38 

33 

40 

38 

29 

39 

48 

53 

66 

56 

61 

12 

17 

32 

40 

41 

40 

49 

25 

32 

33 

48 

49 

43 

50 

-7 

•25 

31 

86 

34 

i<i 

•ilA 

31 

36 

38 

44 

43 

53 

4 

12 

24 

33 

35 

36 

37 

3ft 

45 

55 

55 

52 

60 

60 

16 

21 

24 

36 

37 

44 

4'2 

27 

33 

34 

49 

49 

45 

55 

1 

13 

17 

28 

33 

33 

30 

32 

41 

48 

42 

43 

61 

66 

14 

18 

25 

34 

36 

36 

41 

30 

39 

40 

40 

46 

48 

62 

14 

21 

31 

3S 

36 

40 

40 

32 

41 

39 

41 

45 

46 

57 

11 

17 

28 

30 

36 

37 

37 

43 

59 

59 

51 

68 

69 

67 

25 

33 

38 

39 

50 

46 

39 

25 

34 

34 

5S 

6E 

47 

54 

12 

14 

29 

34 

33 

34 

29 

27 

38 

46 

58 

74 

68 

60 

11 

12 

31 

36 

44 

42 

37 

21 

29 

28 

50 

4S 

44 

47 

8 

15 

18 

27 

.32 

37 

33 

15 

32 

32 

42 

45 

50 

53 

2 

3 

20 

28 

•29 

33 

32 

27 

38 

3S 

44 

42 

46 

52 

0 

12 

23 

3r 

31 

33 

30 

30 

40 

44 

43 

42 

47 

63 

12 

19 

'26 

3S 

3S 

36 

40 

27 

38 

42 

55 

7S 

72 

60 

10 

13 

30 

36 

41 

42 

38 

32 

41 

42 

49 

42 

52 

58 

16 

23 

26 

34 

35 

39 

40 

3S 

43 

57 

4S 

54 

63 

66 

19 

24 

38 

3f 

3^ 

46 

45 

85 

44 

57 

57 

6C 

66 

70 

\i 

20 

22 

36 

36 

42 

44 

27 

38 

ii 

60 

74 

61 

61 

9 

13 

31 

40 

46 

38 

34 

86.8 

•22.2 

42.1 

•20.6 

40.8 

•27.8 

89. 0 

'26.0 

84.7' 

19.0 

41.2 

24.9 

44.6 

•^8.0 

43.0 

•28.0 

40.7 

•.^4.4 

44  9 
•25.3 
87  0 
22.1 
41.7 
2b. i 
■ATA 
17.9 
36.3 
16.0 
46  2 
29.2 
34.6" 
•20.6* 
37.7 
•21.3 
43.4 
28.6 
35.0 
•23.5 
37.7 
21.8 
32.6 
19.3 
44.1 
26.9 

45  0 
28.4 
37.6 
24.0 
43  7 
•26.8 
40.6 
24 . 0 
38.5 
'22.1 
41.8 
•28.9 
a5.9 
20.9 
42.7 
30.3 
40.0 
■24.1 
42.3 
27.0 
32.5 
16.4 
32.9 
■20.8 
45.2 
27.5 
36.9 
17.9 
41.3 
26.0 
40.3 
28.0 
40.0 
25.2 
47.9 
32.6 
36.3 
20.9 
43.3 
■26.0 
31.9 
19.0 
35.0 
16.4 
35.4 
19.8 
40.3 
25.0 
41.9 
25.4 
38.8 
26.3 
44.4 
30.6 
46.7 
27.2 
42.0 
25.2 
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Daily  Tetaperatures  for  March,  1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Mean 

Port  Clinton . . 

(MaximurQ 

39 

30 

86 

28 

37 

29 

37 
33 

39 

32 

40 

34 

36 

30 

39 
29 

40 
29 

40 
27 

30 
18 

32 
13 

39 

20 

39 

28 

49 

28 

44 
25 

44 
30 

44 

33 

49 

33 

54 
24 

54 

23 

39 

30 

32 

10 

27 

14 

29 

16 

38 
21 

45 

27 

45 

27 

44 

37 

52 

40 

61 

41 

41.1 

\  Minimum,. . . 

27,2 

Quakertown . . 

(  Maximum,... 

l  Minimum.. . . 

35 

33 

35 

35 

39 

39 

35 

38 

38 

37 

31 

34 

39 

37 

46 

33 

45 

47 

61 

52 

50 

39 

30 

29 

31 

39 

50 

43 

42 

61 

62 

40.5 

27 

26 

28 

31 

31 

33 

29 

28 

25 

27 

18 

13 

20 

28 

26 

24 

9 

32 

32 

23 

23 

26 

15 

18 

15 

20 

25 

33 

34 

37 

40 

25.5 

Reading* 

)  Maximum,,.. 

39 

35 

39 

39 

40 

40 

36 

41 

42 

34 

34 

38 

41 

46 

35 

37 

48 

52 

54 

68 

42 

39 

28 

29 

32 

41 

62 

44 

45 

62 

64 

42.1 

(  Minimum,. .. 

33 

31 

32 

35 

35 

35 

32 

30 

30 

27 

2! 

17 

24 

29 

28 

27 

26 

35 

86 

32 

26 

21 

17 

16 

17 

23 

32 

36 

39 

40 

43 

29,2 

Retreat 

( Maximum... 

I  Minimum 

37 

32 

39 

39 

37 

37 

35 

36 

36 

36 

29 

29 

40 

38 

42 

34 

42 

45 

46 

50 

46 

36 

25 

28 

32 

39 

37 

45 

43 

47 

56 

38.5 

•26 

30 

29 

33 

32 

13 

29 

28 

27 

25 

14 

8 

16 

30 

25 

24 

11 

31 

36 

21 

18 

16 

12 

1(1 

IJ 

19 

23 

30 

31 

37 

36 

23.7 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

35 

31 

35 

37 

37 

35 

32 

31 

32 

30 

22 

25 

30 

37 

35 

22 

36 

36 

61 

41 

44 

35 

26 

20 

2) 

31 

34 

41 

48 

55 

46 

34,8 

(  Minimum,. .. 

16 

26 

30 

33 

30 

26 

25 

23 

23 

19 

-4 

-8 

-6 

21 

20 

19 

12 

15 

28 

lb 

6 

8 

4 

2 

-2 

4 

11 

28 

33 

36 

36 

17,0 

\  Maximum,,. . 

33 

28 

31 
27 

37 
28 

37 
32 

36 
32 

35 

28 

33 
28 

32 
25 

33 
25 

30 
18 

24 
11 

27 

8 

39 
14 

42 
31 

42 
24 

33 
23 

42 
24 

47 
31 

46 
32 

51 
26 

37 
21 

34 
17 

23 
12 

24 
12 

28 
13 

34 
22 

34 
25 

4/ 
34 

47 
40 

3( 

56 
37 

36.9 

1  Minimum,. . . 

24.6 

Selinsgrove... 

)  Maximum.,.. 

37 

34 

39 

40 

40 

37 

35 

38 

3() 

40 

32 

3;i 

37 

37 

37 

38 

42 

47 

49 

54 

42 

36 

28 

29 

31 

40 

40 

41 

43 

48 

60 

39.4 

(  Minimum,... 

30 

31 

30 

32 

32 

33 

29 

27 

29 

24 

17 

9 

19 

29 

18 

22 

13 

80 

34 

24 

21 

26 

16 

12 

12 

19 

27 

31 

33 

38 

40 

25.4 

Somerset...  . 

J  Maximum,,.. 

45 
15 

37 
27 

34 
31 

38 
31 

34 
28 

32 

25 

i 

28 
23 

28 
22 

29 
19 

29 
12 

33 
1 

34 
23 

33 
27 

31 
16 

31 
16 

62 
21 

64 
25 

52 
26 

50 
22 

88 
13 

35 
16 

17 

7 

'I 

21 
4 

32 
10 

48 
23 

61 
36 

63 
38 

58 
42 

66 
34 

38.4 

1  Minimum... . 

21,3 

Springs 

/Maximum.... 

I  Minimum 

43 

36 

33 

39 

31 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

33 

32 

32 

28 

31 

50 

58 

47 

48 

87 

32 

17 

18 

19 

32 

52 

60 

60 

62 

67 

36,9 

17 

27 

30 

30 

27 

24 

22 

21 

21 

20 

12 

1 

22 

27 

15 

16 

22 

31 

25 

17 

10 

14 

7 

5 

3 

9 

25 

3K 

36 

35 

34 

20,7 

State  College.. 

\  Maximum,,.. 

36 

34 

36 

36 

38 

34 

33 

34 

33 

29 

31 

33 

34 

33 

32 

37 

41 

54 

44 

45 

38 

32 

24 

26 

33 

35 

38 

40 

45 

43 

6!- 

36,7 

I  Minimum,.  . . 

2« 

26 

30 

33 

30 

29 

25 

25 

26 

21 

12 

5 

17 

30 

19 

17 

28 

28 

31 

2b 

17 

20 

8 

7 

9 

14 

28 

31 

36 

37 

36 

23.4 

I  Minimum 

" 

Towanda .  ... 

j  Maximum,,. . 

33 

24 

32 

25 

38 
28 

37 
32 

49 
31 

36 
27 

35 
26 

34 
27 

36 
24 

33 
13 

26 
11 

28 
3 

34 
13 

36 
31 

35 
19 

38 
16 

43 
15 

60 

28 

47 
33 

46 

17 

38 
16 

34 
19 

23 

8 

25 
9 

28 
9 

34 
18 

82 

20 

48 
30 

47 

34 

49 
87 

58 
34 

37.6 

1  Minimum,. .. 

21.8 

Uniontown,.. 

i  Maximum,,.. 

49 

44 

.53 

47 

37 

37 

36 

34 

35 

36 

35 

51 

47 

42 

33 

39 

58 

70 

59 

56 

44 

42 

28 

25 

29 

40 

55 

66 

76 

71 

63 

46,4 

(  Minimum,. . . 

29 

37 

39 

36 

S2 

31 

30 

29 

29 

25 

18 

13 

34 

33 

22 

22 

21 

32 

33 

26 

18 

2b 

15 

11 

12 

12 

32 

44 

51 

43 

41 

28,2 

Vandergrift*. 

..., \  Maximum,,.. 

46 

43 

46 

44 

45 

38 

36 

30 

30 

30 

31 

20 

40 

40 

41 

29 

35 

34 

61 

89 

28 

88 

40 

20 

20 

19 

32 

40 

44 

58 

69 

37,3 

(  Minimum,. .. 

31 

.32 

38 

38 

34 

33 

30 

29 

27 

29 

20 

15 

9 

28 

29 

23 

24 

19 

29 

28 

25 

18 

18 

13 

15 

8 

17 

32 

38 

43 

39 

26,2 

Warren 

J  Maximuui,,.. 

35 

44 

39 

39 

34 

31 

30 

30 

30 

24 

24 

35 

40 

35 

34 

3b 

36 

62 

44 

40 

36 

38 

21 

22 

26 

34 

35 

63 

68 

49 

66 

36.9 

)  Minimum,. . . 

2,') 

28 

32 

32 

30 

26 

25 

23 

22 

15 

-2 

-5 

22 

31 

2.1 

21 

13 

32 

28 

23 

10 

16 

8 

7 

-1 

11 

25 

.32 

38 

36 

36 

21.2 

Waynesburg. . 

j  Maximum,,.. 

46 

43 

60 

53 

37 

35 

35 

33 

35 

35 

35 

.50 

56 

43 

31 

38 

60 

67 

58 

51 

42 

41 

25 

23 

27 

39 

53 

67 

74 

72 

63 

45.9 

\  Minimum,. .. 

2H 

30 

38 

35 

32 

30 

29 

27 

28 

24 

16 

12 

34 

31 

21 

22 

21 

81 

31 

32 

18 

22 

12 

9 

JO 

10 

32 

41 

49 

42 

41 

27,0 

Wellsboro,,... 

S  Maximum,,, . 

33 

31 

39 

38 

38 

33 

32 

32 

34 

30 

23 

25 

88 

36 

33 

38 

43 

47 

15 

40 

35 

29 

22 

24 

26 

33 

85 

44 

44 

43 

65 

35.4 

(  Minimum,. . . 

23 

24 

28 

33 

32 

27 

26 

26 

24 

16 

10 

3 

15 

29 

10 

19 

16 

28 

31 

17 

11 

16 

0 

14 

6 

16 

20 

30 

36 

36 

34 

21,1 

West  Chester 

J  Maximum.... 

40 
30 

35 
30 

39 
30 

37 
33 

41 
33 

39 
34 

36 
30 

46 
26 

42 
27 

40 

27 

37 
21 

39 
13 

43 
21 

44 
29 

48 
29 

86 
24 

46 
21 

54 
33 

58 
35 

67 

■J8 

44 
25 

42 
28 

29 
16 

29 
13 

•32 
17 

43 
20 

69 
25 

52 
36 

48 
36 

68 
47 

68 
42 

44,1 

t  Minimum  — 

27,7 

Wilkes-Barre  . 

1  Minimum 

.::  :; 



Williamsport, 

j  Maximum,,.. 

.S6 

32 

38 

37 

38 

36 

35 

35 

37 

35 

28 

31 

35 

36 

34 

36 

41 

46 

46 

49 

39 

35 

24 

28 

30 

38 

33 

42 

41 

44 

67 

37.1 

(  Minimum,. .. 

28 

29 

29 

34 

32 

31 

29 

29 

28 

25 

Ih 

<) 

20 

30 

21 

22 

11 

32 

34 

■-'3 

20 

28 

11 

10 

11 

18 

27 

80 

.S6 

36 

37 

24,8 

Williamstown 

J  Maximum..,, 

.S9 

32 

33 

35 

37 

37 

33 

34 

33 

40 

36 

32 

39 

37 

.•56 

29 

36 

41 

49 

51 

48 

38 

29 

26 

28 

88 

43 

43 

39 

49 

59 

37,9 

(  Minimum... 

29 

19 

24 

26 

29 

27 

25 

23 

24 

20 

13 

7 

16 

24 

18 

21 

25 

23 

32 

26 

18 

18 

9 

8 

8 

15 

27 

34 

33 

36 

36 

22.3 

York 

j  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

38 

38 

37 

38 

42 

40 

40 

43 

44 

39 

35 

35 

43 

41 

41 

40 

50 

55 

56 

61 

57 

42 

31 

30 

31 

42 

62 

59 

50 

60 

69 

44,8 

30 

29 

32 

34 

33 

32 

32 

25 

32 

28 

22 

16 

22 

31 

24 

25 

26 

28 

37 

27 

22 

30 

18 

15 

17 

20 

27 

38 

38 

44 

42 

28.8 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  ".  ",  •,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


J    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1   Wi"'i 

Kelati 

le 

( reduced  to  sea  level ) 

• 

humidity 

Stations 

3 

• 

"5 

a 

1 

a 

1 

1 

J3 
a  o 

a 

M 
si 

a 
o 

u 

Q 

cl 

p 

a 

g 

o 

B 

o 

be 

11 

Erie        

29.98 
29,98 

30.46 
30.45 

12 
2 

29,55 
29,42 

20 
30 

8.7 
10.7 

26 
36 

e. 

s. 

13 

■20 

86 
70 

78 
67 

82 

32 

Harrisburg 

42 

Philadelphia  .... 

29,97 

30  .60 

2 

29.38 

30 

13,9 

42 

se. 

14 

66 

54 

60 

43 

Pittsburgh 

29,98 

30. 47 

26 

29,61 

18 

12.8 

46 

w. 

20 

8.> 

(i.-l 

69 

31 

Reading     

29  98 
29,97 

30.4'J 
30,47 

2 
•2 

29.38 
•29.61 

30 
8 

14,5 
7,5 

45 
•27 

s. 
n-y. 

•2(1 
•20 

64 
69 

.16 
64 

59 
69 

51 

gcranton.  .   

41 

RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Kiverp 


9 

bo 

? 

OS 

1 

1 

i 

a; 

a^ 

s 

<3 

C 

d 

s 

a 

.J 

O 

Port  Jeryis,  N.  Y 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre.  .. 
Williamsport . , . 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton. , . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delawart! 

Lehigh 

Susqueh!»nna 

Susquehanna 

Susquehanna. 

MonongahelB 

Youghioehi'uy 

Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


3.8 
4.9 
4.8 
6.1 
4.3 
5,2 

14  3 
3,7 

15.4 


8.3 

31 

3.1 

3 

15,0 

15 

1.2 

2 

11.4 

31 

2,7 

1 

29  3 

31 

2.8 

3 

22,6 

31 

1  2 

1 

17.7 

31 

3  8 

2 

24  9 

31 

11.5 

13 

16.0 

31 

1.4 

13 

23.2 

5 

12  6 

12 

28  5* 

31 

16. 3" 

15 

27,8* 

31 

12.1* 

2S 

18 
22 
9 
22 
20 
17 
80 
20 
80 
26 
80 


•  For  any  five-minute  period. 


I  Corrected  to  true  velocities . 


Pool  stage. 


H115'9 


/P 
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April,    1940. 


No.    4. 


NOTICE 

In  coiiformih/  iritli  the  ■policy  of  the  Secretarii  of  Agrkidtivre  to 
have  (lU  Section  Centers,  where  possible ,  at  State  capitals,  the  Section. 
Center  for  Pennsj/lvania  was  transferred  from  Philadelphia  to  Harris- 
(nmj  on  April  1,  19j^0.  This  new  anangemenl  iiyill  afford  closer 
coopemtion  between  the  State  and  Federal  Departments  of  Agnculture. 
All  corresjMndence  relative  to  this  publicatian  should  be  addressed  to 
W'eatJcer  Bureau  Ojlfice,  Jt.60  Education  Buildiny,  Harrisburg,  Fa. 


QENERAL  SUMMARY. 

The  mean  temperature  of  the  State  for  April  was  45.1  degreees, 
wliich  is  0.4  degrees  below  normal.  This  was  the  coldest  April 
since  192(5,  and  in  58  Aprils  of  record,  surpassed  only  in  liJ26, 
1907  and  1904.  The  deficiency  brings  the  accumulated  depar- 
ture of  temperature  for  the  first  four  months  of  the  year  to  4.8 
degrees  below  normal,  this  is  unique  in  comparison  to  similar 
recent  periods.  All  sections  of  the  State  were  cool  until  the  last 
few  days  when  the  weather  became  seasonal.  Heavy  frosts 
occurred  on  numerous  dates  until  the  29th,  with  minima  gener- 
ally below  freezing  but  due  to  the  retarded  season  no  damage 
was  experienced.  Several  stations  reported  minima  on  tiie  13th 
and  14th,  the  lowest  so  late  in  the  season. 

The  average  precipitation  was  5.30  inches  or  1.84  inches  above 
normal.  This  is  the  sixth  heaviest  for  any  April  since  the  be- 
ginning of  the  record  in  1888.  The  accumulated  exce.ss  in 
departure  since  January  1st  is  1.66  inches.  The  outstanding 
feature,  so  far  as  precipitation  is  concerned,  was  the  frequency 
of  storms;  general  storms  producing  an  average  of  an  inch  or 
more,  occurred  on  the  3d,  8tli,  12th  and  18th  to  21st.  In  the 
Ohio  Basin  many  stations  reported  11  consecutive  days  with 
precipitation  between  the  12th  and  21st.  Notwithstanding  this 
wetness  forest  fires  were  prevalent  from  the  27th  to  29th,  due  to 
absence  of  real  rainfall  the  last  8  or  9  days  of  the  month  coupled 
with  favorable  temperatures  and  sky  conditions.  Snowfall  was 
normal  and  occurred  mostly  fron}  the  Uth  to  13th.  The  great 
number  of  heavy  rainstorms  prolonged  the  flood  conditions  that 
existed  at  the  close  of  March.  In  the  Ohio  basin  the  Allegheny 
and  Ohio  Rivers  were  not  definitely  out  of  flood  until  after  the 
22d.  In  the  Susquehanna  Basin,  after  the  10th  and  in  the 
Delaware  Basin  the  1st.  Flooding  reached  major  proportions 
on  the  North  Branch  of  the  Susquehanna  River  during  the  first 
rise.  However,  strengthened  flood  warning  systems  kept  the 
damage  losses  to  a  minimum  and  much  less  than  those  of 
March,  1936. 

The  month  was  also  characterized  by  more  cloudiness  than 
normal,  sunshine  was  8  percent  below  normal.  The  cloudy-cold 
weather  with  much  rain  was  unfavorable  for  farm  work  until 
the  close  of  the  month,  which  despite  acceleration  of  growth  and 
activity,  closed  about  three  weeks  late.  Hail  was  reported  gen- 
erally on  the  3d,  sleet  on  the  12th  and  heavj'  or  dense  fog  on 
the  4th,  17th  and  18th.  The  Annular  eclipse  of  the  sun  on  the 
7th  was  obscured  by  a  heavy  cloud  layer. 


TEMPERATTJRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 


reports  of  92  stations,  was  45.1"^',  wliich  is  3.4''  below  tlic  53- 
year  normal  for  April.  Th(;  higlicHt  monthly  meiin  was  51.4° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  35.8'^  at  (iouldsboro.  ICx- 
tremes  ranged  from  a  maximum  of  82°  at  Emporium  and  Donora 
on  the  30th  and  3d,  respectively,  to  a  minimum  of  9°  at  Mt. 
Pocono  on  the  14th.  The  greatest  daily  range  in  tcinperature 
was  55°  at  En)porium  on  tlie  29th. 


PRECIPITATIOW. 


Tile  average  precipitation  frnm  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  173  stations, 
was  5.30  inches,  which  is  1.84  inches  above  the  58-year  normal 
for  April.  The  greatest  monthly  amount  was  7.97  inches  at 
at  Ardmore,  and  tlie  least,  8.12  inches  at  Erie.  The  greatest 
amount  for  any  24  consecutive  hours  was  3.30  inches  at  Ardmore 
on  the  8th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  2.3  inches,  which  is 
0.1  inch  above  the  53-year  normal.  The  greatest  total  snowfall 
for  the  month  was  12.1  inches  at  Kregar;  the  greatest  24-hour 
snowfall  was  8.8  inclies  at  Kregar  on  the  12-13th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  APRIL 


Year 


Temperature 


1888... 
1889... 
1890... 
1K91... 
1892 . . . 
Ih9a... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 

1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
191S... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920 . . . 
1921... 
1922... 
1923. . . 

1924 . . 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

Period 


50.0 
43.6 
49.8 
48.5 
52.6 
46.2 
50.2 
50.6 
47.3 
53.9 
48.0 
48.5 
48.2 
48.5 
46.0 
55.3 
50.1 
48.3 

46.5 
51.3 
44.9 
47.7 
46.0 
51.4 
48.2 
48.4 
47.0 
50.9 
48.9 
4''.1 
46.1 
47.7 
61.3 
46.7 
45.1 

48.5 


Precipitation 


2.52 
4.50 
3.46 
2.08 
2.04 
4.74 
3.62 
3.76 
1.75 
3.30 
2.93 
1.76 
1.57 
5.41 
3.56 
3.53 
3.45 
•2.84 

3.13 
2.64 
3.51 
5.39 
5.07 
3.79 
4,39 
3.82 
4.66 
1.92 
3.65 
2 .  08 
4.53 
2.70 
4.39 
3.11 
3.17 
2.94 

4.15 
2.32 
2.03 
3.52 
5.50 
6.12 
2  71 
3.33 
1.71 
4.49 
3.06 
2.56 
3.01 
6.53 
2.85 
3.70 
5.30 

3.46 


No  of  days. 


°l 


1.3 

0.9 
0.4 
1.2 
1.1 
0.6 
14.7 
0.2 
0.9 
0.3 
2.5 
0.5 
0.9 
4.9 
3.0 
T. 
1.0 
2.8 

0.6 
4.0 
1.0 
2.6 
0.6 
4.4 
1.6 
0.2 
1.1 
1.6 
5.6 
2.6 
10.8 
1.2 
3.0 
0.8 
0.4 
1.9 

7.4 
0.5 
0.9 
1.0 
6.5 
1.1 
1.1 
2.3 
1.2 
0.5 
0.6 
2.9 
1.3 
0.2 
3.5 
1.0 
2.3 

2.2 


— '"C 


14 

10 

11 

8 

14 

8 

13 

9 

10 

10 

7 

10 

11 

8 

10 

8 

10 

10 

12 

9 

9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1940 


Olimatolog-ical  Data  fcr  April,    1940 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 
§■ 

•a 

^73 

t.  a 

a 

'S 

«a 

CM 

.Brr, 

!a 

S 

a  a 

°  b 
■so 

t>, 

13 

a 

3S 

o 

s 
s 

s 

"5 

II 

5  b 
1° 

03 

3 
O 
o 

o 

11 

0) 

aj*a 

ci 

o 

o 

(U-w 

S  — 

£ 

b 

f^ 

^A 

s 

^ 

5 

i^ 

►J 

O 

Ci 

H 

Q 

o 

H^ 

a, 

u 

o 

CIh 

Observers 


\Uentowa 

^  Altooua..  

5  Ardmore 

S  Arendtsville 

S  Bedford 

S  Bethlehem 

„  Bloomsburg 

■«  Carlisle 

I  Chambersburg 

^  Clearlield 

'^  Coatesville 

Uolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Uoltwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Laufaster 

Lawronceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocouo 

Muncy  Valley- •   

Neshamiuy  Falls 

New  Bloomfield 

ralmerton 

Philadwlpiiia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

t'hoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Itoading 

Scrantou 

Seliusgrove 

Shavvraont 

Shlppensburg 

State  Colloge 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

W«st  Chester ■•: 

Wilkes-Barre(  Airport) 

William.sp'irt 

Willlamstown 

fork ■■ 

Brookvilie 

Butler 

"^  Chambersville.... 

t  Clairton 

.3  Glaysville 

g  Corry . .  

(5  Coudersport 

o  Derry 

IS  Donora 

O  Ebtnsburg 

Franklin 

lireensburg 

Greenville 

Rrove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airway  Sta 

Lyrippus 

Meadville 

Midland 

N^ew  Castle 

Newed 

Pitt'lburgh. 

Flidgway 

8haroii 

Somerset 

Springs 

ITiiiontowii 

Unity  Reservoir 

Vaniiergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lnke  Drainaoe. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

SusQuehaima — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Pliilailelphia  . . 
Philadelphia.... 

(Jhester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Centre 

Monroe 

Bradford  

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

leflerson 

B\itler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland  . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  StateH 63 
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3.0 

11 

13 

13 

4 

nw. 

bit) 

53 

44.7 

-3.0 

76 

29 

19 

13 

43 

5.60 

+  1.98 

1.23 

14 

14 

7 

9 

w. 

abu 

20 

44.4 

-6.6 

74 

30 

20 

13 

35 

7.97 

+4.14 

3.30 

4.3 

11 

6 

7 

17 

70U 

18 

47.0 

-2.2 

77 

4 

22 

14 

40 

6.03 

+2.48 

1.85 

0.6 

14 

8 

9 

13 

se. 

060 

8 
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29 

25 

6 
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w. 
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14 
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6 
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+  1.95 
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2 
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80 

29 

24 

13 

46 

4.27 

1.13 

T. 

9 

4 

5 

21 

e. 
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50 

46.2 

-4.1 

78 

29 

21 

14 

47 

4.41 

+0.83 

1.26 

0.5 

11 

4 

15 

11 

ne. 

50 

14 

51.4 

-3.0 

76 

29 

26 

12 

36 

6.31 

+2.51 

2.89 

1.2 

10 

12 

6 

12 

sw. 
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36 

40.2 

-3.6 

72 

30 

17 

131 

32 

4.01 

+  0.79 

1.39 

6.0 

11 

3 

13 

14 

nw. 

7'20 

31 

38.4 

-3.7 

70 

30 

9 

14 

40 

6.11 

+  1.47 

2.00 

7.0 

8 

6 

6 

18 

nw. 

045 

28 

40.5 

-6.0 

69 

30 

16 

14 

41 

6.20 

+  1.34 

1.77 

10 

16 

6 

9 

w. 

60 

51 

44.4 

-4.7 

72 

30 

20 

14 

39 

6.64 

+2.89 

2.66 
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12 

13 

4 

13 

e. 
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2 

45.8 

76 

4 

19 

14 

47 

5.76 

2.17 
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12 

9 

11 

10 

w. 
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22 

44.8 

-2.3 

74 
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21 

14 

40 

4.66 

+  1.41 
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1.1 

8 

10 

8 

12 
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69 
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-3.9 

74 

30 

26 

13 

30 

6.06 

+3.01 
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1.2 

10 

6 

8 

16 
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20 

24 

48.2 

-3  1 

75 

30 

26 

13 

31 

6.62 

+3.32 

3.02 

10 

5 

9 

16 

w. 

100 

30 

47.9 

-3.7 

73 

30 

22 

13 

41 

6.71 

+3. 19 

1.99 

0.2 

13 

10 

11 

9 

w. 
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2 

45  1 

-4.4 

70 

30 

21 

14 

38 

6.92 

+  1.78 

2.34 
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13 

14 

2 

14 

n. 
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55 

44.9 

-3.5 

71 

30 

21 

13 

40 

6.07 
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1.66 

2.6 

13 

9 

9 

12 

nw. 
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70 

47.4 

-3.3 

74 

30 

25 

13 

33 

4.84 

+  1.57 

1.67 

1.7 

8 

9 

8 

13 

nw. 

746 

46 

44.0 

-4.1 

75 

29 

22 

13 

40 

3.76 

+0.99 

1.12 

1.5 

11 

5 

12 

13 

n. 

455 

50 
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3.8 

72 

29 

23 

13 

41 

5.48 

+  1.81 

2.62 

T. 

13 

10 

/ 

13 

nw. 

51 

44 

47.8 

-4.0 

75 

28 

24 

14 

40 

5.94 
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1.6 

13 

8 

6 

16 

nw. 
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7 

47.8 

76 

4 

23 

14 

36 

5.74 

1.81 

T. 

12 

5 

9 

16 

sw. 

,217 

56 

43.8 

-3.6 

75 

29 

19 

13 

39 

5.42 

+  1.82 

2.03 

1.2 

13 

11 

9 

10 

w. 

500 

26 
46 

754 

42.9 

-3.4 

77 

291 

20 

15 

49 

3.54 

+  6.45 

1.46 

1.7 

11 

4 

13 

13 

nw. 

419 

70 

41.0 

-3.5 

78 

29 

18 

13 

50 

3.67 

+0.61 

0.87 

0.9 

11 

18 

5 

7 

n. 

455 

91 

46.7 

-3.1 

76 

30 

21 

131 

37 

6.13 

+2.39 

1.91 

4.0 

12 

10 

8 

12 

n. 

544 

7 

521 

54 

44.6 

-4.3 

75 

29 

22 

13 

43 

4.26 

+  6.  62 

0.99 

T 

14 

9 

9 

12 

w. 

,275 

25 

44.1 

-5.2 

75 

30 

18 

13 

34 

6.25 

+  L77 

2.  .34 

T. 

11 

8 

8 

14 

sw. 

40n 

5? 

47.2 

-3.7 

78 

30 

17 

14 

44 

6.87 

+3.68 

2.62 

T. 

14 

12 

6 

12 

w. 

,173 

50 

43.  2 

-1.5 

77 

29 

20 

28 

52 

5.61 

+2.71 

1.77 

1.5 

14 

7 

4 

19 

077 

27 

46.8 

-1.0 

80 

29 

21 

13 

45 

5.  .56 

+2.19 

1.98 

2.0 

9 

6 

15 

9 

nw. 

,047 

39 

46.8 

-2.4 

81 

■29t 

20 

14 

47 

5.60 

+  L72 

1.08 

2.5 

14 

9 

6 

15 

w. 

,  020 

8 

47.6 

-0.6 

77 

3t 

20 

13 

35 

4.57 

+  1.33 

1.20 

2.7 

16 

9 

8 

13 

ne. 

.150 

35 

46.2 

-4.3 

78 

29 

19 

14 

39 

4.87 

+  1.48 

0.99 

4.0 

16 

12 

4 

14 

n. 

430 

27 

41  5 

-3.0 

78 

29 

15 

13 

48 

4.53 

+0.91 

0.90 

9.0 

8 

19 

3 

8 

w. 

665 

13 

40.5 

-3.3 

80 

29 

14 

13 

55 

4.71 

+1. 03 

1.10 

3.6 

17 

9 

8 

13 

nw  . 
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43 

46.8 

-2.6 

81 

29 

20 

14 

39 

5.96 

+  2.23 

1.15 
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16 

8 

10 

12 

w. 
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14 

49.4 

-2.0 

82 

3 

25 

13t 

40 
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1.62 

1.5 

14 

7 

5 

18 

nw. 
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23 

40.2 
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68 

30 
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14 

33 

4.89 
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6 

12 

12 
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77 

29 

21 

13 
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n. 

.150 

31 

47.6 
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14 
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20 

13 

47 

4.96 
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T. 
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9 

10 
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29 
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2 
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w. 
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9 

15 

w. 
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29 
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13 
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29 

14 

13 
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IV 
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11 
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29 

20 

13 
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4 

9 

17 
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30 
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+  1.42 
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b' 
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s. 
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81 
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23 

13 

46 
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15 

7 
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s. 
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75 
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17 
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3 

8 

19 

w. 
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9 
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14 

14 
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29 
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1 
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9 
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79 

29 
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14 

43 

5.26 
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1 

16 

13 

w. 
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68 
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79 

29 
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13 
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Lehigh  l"niversity. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 
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Miss  Sallie  M.  Joluii-oM 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskiuson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladelpliiaSub.  Water  (<.. 

J.  Earl   Sneall'er 

New  Jersey  Zinc  Co. 

1'.  S.  Wealhfi-  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Beniier. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

U.  S.  Weathnr  Bureau 

Dr.  George  K.  Fisher. 

Joseph  J .  Bryza . 

State  Teachers  College 

C.  A.  Jvern. 

State  Teachers  CoIIcrb 

Mrs  .M.  Ordelia  Parks. 

(ieorgc  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  Co. 

York  Water  (^o. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  r;as  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones. 
Arthur  M.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  IT.  W.  Harmon 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross . 

U.  S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  "ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 
D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.  W.  Marstfller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johason 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  \  •,  etc..  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Po-it-Omce  addresses  are  as  follows:  of  Lvcipous.  Greensbnrg:  of  Neshamlnv  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell:  of  9h«wmont,  Manaynnk:  of  Springs,  Qrantsvllle.  Md. : 
of  Altoona-RFD,  ( Klttannlng  Point) ;  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  O.  PhllftdelphU-6-7.4O.110O . 
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T. 

i!2o 

.18 

'!i.s 

6.62 

Phila.-P'nt  Breeze. 

.... 

6.43 

Phoenixville 

'!66 

6.71 

Pine  Grove^ 

.04 

5.82 

Pleasant  Mt^ 

1  00 
.61 

.05 

1     S"! 

'.'62 

't.' 

5.15 

Port  Clinton 

Pottstown2 

152 

'!4i 

.66 
.47 

".65 

T.' 
T. 
.02 

1.73 
1.75 

.57 
1.45 
1.67 

.38 
1.1(1 

.74 
I.IC 
2.01 

'.'6i 

T 
T. 
T. 

i'.' 

T. 

't. 

T 
T. 

tV 

".02 
T 
.01 
T. 

i'.' 
.08 

.06 
T. 

.03 

't.' 

■;35 

.01 
.03 

.12 
.15 
.13 
.06 
.16 
.14 
.0.5 
.32 
.23 
.12 

.03 
.03 

'!6i 

.03 

'.'64 

't.' 

.09 

".ia 

5.92 
5.26 

Pottsville2 

::.. 

5.62 

Quakertown 

.48 

T. 

.59 

T. 
.24 

6.07 

Reading!! 

')"'.' 

4.84 

Renovo^ 

W.  Br.  Susq 

N.Br,  Susq 

N.Br.  Susq 

.07 

'.'22 
.07 

4  22 

Retreat 

4  63 

Scranton!! 

3  76 

Selinsgiove 

Lower  Susq 

.23  L  ... 

5.48 

Sellersville! 

Lower  Del 

.46 

1.31     .28    .03 

5  56 

1 

Continued  on  page  22. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,   1940 


Daily  Precipitation  for  April,  1940 -Continued  from  page  21 

stations 

Drainage  Basin 

Day  of  mouth 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Atlantic  Drainage 

(continued) 

Shade  Gapt 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

'!6i 

.U9 

1.12 

T.' 

.55 

'.'95 

1.01 

.16 

't'.' 

.06 

1.58 
1.75 
1.81 
1.32 

'.'72 
.28 
.02 

T.' 

.15 
T. 
.21 
.33 

'.06 
T. 
T. 

".ai 
.01 

T. 

.02 
■V. 
T. 

.12 
T. 
.14 
.12 

.10 

".Oi 
.08 

.11 
.04 

.08 
.43 

.82 
.14 
.23 
.19 

1.08 
1.90 
1.60 
2.03 

.10 
.18 
.24 
.12 

5  20 

Shawmont 

.08 

T. 

T. 

.01 

.09 
".Ob 

'!62 

''!''.' 

■••• 

Shippeusbuig 

State  College 

Stroudsburg^ 

.... 

T. 

5.7J 
5.42 

Suubury^ 

Susquehanna^ 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

.51 
.45 
.18 
.65 
.72 

'!63 
.37 

'.'67 
.02 

't.' 

.46 
.15 
.51 

.21 

i'gi 

.36 

.79 
.39 
.12 

^43 

.23 

.26 

1.65 

.02 
.01 
.08 
.15 
.53 

'  .'93 
.24 

.36 
.29 
T. 

'f.' 

'/24 
.43 

'J' 
T. 
T. 

'.'02 

".M 
.05 

T. 

T. 

.02 

.26 
.10 
.07 
.25 
.12 
.09 
.06 
.03 

.02 

.04 

T. 

.21 

T. 

.19 

.32 

.12 

1.37 
.42 
1.46 
1.90 
.58 
1.35 
1.60 
1.35 

1.40 
.80 
.45 
.10 
.87 
.04 
.05 
.23 

.17 
.26 
.19 

'.'i7 

']67 
.06 

T. 
T 

".'6i 

T.' 

'.'64 

't.' 

.12 

"b\ 

T. 

'!64 
'i'.' 

T. 

'tV 

.... 

5.51 
2.98 
3.54 
4.39 
3.67 
2.-58 
6.13 
5.27 

Towanaa 

Weikert 

Wellsboro2. ........ 

Werners ville^.  [nrJ 

Westchester 

VVestgrove^ 

Wilkes-Barre'si**..- 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lo  wer  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

T. 

".■i\ 

.45 

'.'55 
T. 

i.m 

T. 

't.' 

T. 

'i?'.' 

.01 

't'.' 

".02 
.08 

■;65 

Wilkes-Barre^ll 

Williamsporf'' 

Williamstowu 

i'ork • 

YorkHaven^ 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

'.'6i 

.18 
.04 

48 

.55 
.66 
.56 
.77 
.79 
.61 
T. 

1.02 
.53 
.22 
.06 
.52 
.02 

'!87 

'.'■io 

.25 
1.23 
1.94 
l.IO 
.90 
.06 
1.15 

'.'76 

1.02 
.68 
.10 
.03 
.53 
.52 
.01 

1.35 
.60 

1.05 

'.'82 
1.15 

!67 

.90 

'.'82 

'.'93 
.12 

1.10 
.42 

1.05 
T. 
.49 
.74 

.93 
1.32 
.97 
.70 
.45 
.87 
.31 
.02 

.Z\ 
.96 

l!22 

"r4 

T. 
.01 

'f.' 

't.' 

'1. 

.61 

.'63 
T. 

'i'.' 

.04 
.01 

'  .'62 
'.'is 

.15 
.51 
.98 

1.44 
.38 
.40 

1.93 

14 

.06 
1.27 
.54 
.32 
.80 
.35 
.60 
.60 
.29 
.37 
.25 
.14 
.10 

'.'si 

.28 

.33 

1.34 

1.60 

T. 

1.12 

.42 
.10 
.38 
.78 
.06 
.36 
.71 
.22 
1.17 
.18 
.83 
.89 
.53 
.80 
.01 
.02 

.03 

.10 

.05 

.78 

.72 

.05 

.10 

.03 

.17 

.06 

T. 

.75 

.73 

.20 

.86 

.89 

T. 

'76 
.35 
.05 
.05 
.04 
.70 
.04 
.96 
.04 
.70 
.80 
.06 
.02 
.80 
.46 
.05 

.85 
.81 
.01 
.15 
.48 
.05 
.22 
.01 
.05 
.07 
.04 
.03 
.84 
.09 
.05 
1.00 

T. 

.01 
.01 
T. 

'i''.' 
.12 

.14 

'.'19 

.12 

.15 
.45 
.45 
.06 
1.06 
.98 

.69 
.92 
.51 
.82 
.80 
.OR 
.50 
.47 
.25 
.89 
.70 
.35 
.46 
.78 
.26 
1.10 
.45 

.11 

.08 

T. 

.90 

.52 

.40 

.75 

.19 

.46 

.31 

.41 

.43 

..54 

.03 

.44 

.67 

.50 

.21 
.53 
.82 
.06 
.44 
.98 
.76 
.50 
.77 
.90 
.30 
.92 
1.06 
.10 
.54 
.74 
.06 

.49 
.42 
.92 
1. 01 
.88 
.27 
.20 
.16 
.09 
.56 
.41 
.12 
.93 
.58 
.86 
.45 

.04 
.11 

.50 
.01 
.04 
.05 
.35 
.42 
.05 

.02 

.09 

.09 

T. 

.03 

.11 

'.'06 
.11 
.03 
.13 
.10 
.03 
.03 
.14 
.10 
.15 

.12 

.06 
.05 

r. 

.03 

.08 

.10 

.04 

.03 

.29 

.06 

.07 

.03 

.07 

.02 

T. 

.11 

.12 

T. 

.04 

'.'6i 

.03 

T. 

.28 

T. 

.02 

'.'64 
.04 
.11 

T. 
.02 

.02 

.01 

.02 

.04 

.02 

.11 

.20 

.03 

.07 

.17 

.16 

.07 

T. 

.18 

.13 

.01 

.15 
.01 

T 

't.' 

.06 
.07 

T. 
T. 

T. 

.02 
.15 
.26 
.12 

T 

't.' 

.03 
.01 
.14 
.01 

T. 

.07 
.42 

.30 
.26 
.08 
.03 
.05 
.15 
.05 

.59 
.75 

".ih 

.86 
.25 
1.25 
.94 
.19 
.76 
.29 
.40 
.45 
.68 
.60 
.70 
.50 

.28 
.32 
.71 
.51 
.41 
.54 
.75 
.17 
.42 
.56 
1.68 
..50 
.29 
.45 
.35 
.77 
.54 

1.11 
.04 
.46 
.20 
.35 
.68 
.96 
.25 
.67 
.54 
.50 
.72 
.65 
.23 
.88 
.66 
.60 

.65 
.67 
..55 
.47 
.48 
.37 
.41 
.30 
.23 
.31 
.53 
.42 
.35 
.22 
.60 
.65 

.24 
.40 

.03 
.13 
.19 
.51 
.28 
.13 
.23 

.14 

.40 

'.'37 
.87 
.05 
.21 

1.20 
.64 
.99 
.45 
.27 
.25 

'.'55 

1.52 
.72 
.45 
.09 
.41 
.66 

't.' 

.55 

.65 

.11 

.44 

.64 

T. 

.32 

.28 

.60 

.22 

.19 

T. 

.40 

.03 

.31 

.30 

1.10 
.17 
.03 
.30 
.57 
T. 

1.40 
.22 
.44 
* 

.13 
.21 
T. 
.02 
.45 
.65 
.84 
.10 
.04 
.76 
.68 
1.37 
.12 
.94 

';2i 

T. 

.04 

.65 
.62 
1.84 
2.62 
1.90 
1.53 
1.20 

1.76 
2.15 

'.'73 
.88 
.25 

1.93 

1.08 
.70 

1.37 
.70 

1.18 
.90 

1.5e 
.75 
.63 
.78 

.42 
.43 

1.08 
90 

.85 
.99 
.50 
.26 
1.30 
.40 
.24 

.48 
.38 
.68 
.38 
.89 
.09 
48 

'.'ie 

.04 

r. 

.02 

.12 

.25 
.04 

';67 

.04 
.03 

T. 
T 

'f.' 

3.35 
4.26 

5  25 

6  87 
6.77 

ZionsvUle..(near). 

.03 

't.' 
t'.' 

T. 
T. 

't  " 

.03 
T. 

t'.' 

'.'62 

".02 

't.' 

Trenton.  N.  J't 

.01 

.20 

.10 

.12 

T. 

.07 

'.'36 
.06 
.01 
.05 
.01 
.30 
.14 
.07 
.18 
.02 
.03 

'.'64 
■)' 
.04 
.06 
.27 
.05 
.03 
.06 
.09 
.14 
.22 
.11 
.01 
.07 
.11 
.06 

.05 
.05 
T. 

'.'62 
.07 
.03 
.02 
.06 
.01 

't.' 

.01 
.01 
T. 
.01 
.09 

.11 

.06 
T 
03 

T. 
T. 

'.'6i 

.28 

■.'67 
.01 
.02 

T.' 
T. 

.36 

T.' 

'.'ii 

T. 
T. 

T. 

.23 
.16 
.02 
.08 

6.24 

6.90 
6.19 

5  02 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Falls  ^ 

Blairsville'i • 

Bradiord 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monougahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monougahela  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver  

.50 
.12 

'!59 
.95 
.04 
.77 
.30 
.03 
.78 

.•A% 

BrookviUe^ 

".Oi 

5  61 

Buckstownt 

Buller2 

.11 
.04 
.12 
.02 

'.'34 
.40 
.23 
.27 

.'io 
.22 

.11 
.22 

.10 

io 
.22 

".m 
.21 

.36 
.02 
.56 

'.'34 
.09 
.33 

.19 

'!i6 
'.'32 

.22 
.04 
.03 

'iio 

.20 
.19 
.17 

'^39 
.13 

'.'is 

.09 
.24 
.39 
.02 
.33 

'!6i 

.06 
.12 

.40 

'!« 
.05 

^■ii 

.56 

.02 

.44 

T. 

.03 

'.'is 

.08 

'.'60 

.02 
.04 

4.24 
5  56 

ChambersviUe 

'.'6i 

'.'is 
.01 

T. 

.61 

t'. 

.02 

'.'64 
.01 
T. 
T. 
.02 

'  .'62 
.01 

".m 
'.'62 

T. 

't.' 

T. 

t" 

.01 
.03 

T. 

.06 

.01 
.23 

".m 
'.'96 

.10 
.08 

.30 
.26 
T. 

';o5 
.35 

.14 

.05 
.02 
.87 

'.'65 
.62 

'!94 
.52 

.32 

.is 

.'42 

'^88 

.41 
.04 
.95 
.14 
.25 
.27 
.28 

5.60 

Clarion^ 

'.'62 

.13 

.14 
.26 

tV 

.'6i 

't.' 

T. 

.61 
T. 

T. 

't. 

4.57 
6  59 

Coiitiueiice'=     .  ■     • 

4.87 
6.24 

UonnellsvUle -^ 

Coraopolis'-^ 



T. 

't" 
".ok 

5.91 
5  88 

Ooiry 

4  53 

CouTiersport 

tV 

.07 

'.'oi 

.91 
.29 

.91 
1.20 
1.03 

T. 

'1'. 

.73 

.60 

.14 

.77 

.87 

.86 

.02 

T. 

'i''.' 

T. 
T. 

.02 
.01 
T 

'.m 
.02 

".h-i 

't" 

MX 
■Y. 

T.' 

't.' 

.02 

'.'62 
.02 

'.'62 

T. 
T. 

.07 

.21 

.43 
1.07 

.88 
.69 

1.04 
.07 
.11 

1.16 
.29 
.69 
.82 

1.22 

1.00 
.25 
.08 
.03 
.10 
.21 

1.10 

.99 
.16 

.02 
.74 
.61 
..34 
.24 
.83 
.16 
.70 
.30 
.28 
.19 
.86 
.36 
.20 
.40 

.23 
.31 
.33 
.15 
.16 
.88 
1.00 
1.11 
.53 
.92 
1.10 
.90 
.12 
.72 
.03 
.10 

.30 

.30 
.40 

.04 
.20 
.21 

HO 

.03 

.12 
T. 

't.' 

.05 

4  71 

.. 

T 

.02 

6.96 

Dunlot 

Ebensburg 

B'rauklin!^.    

5.35 
4.74 
4.89 
4.79 

Greensboro'' 

Groeusburg 

Greenville 

'i'" 
t'.' 

.03 
.11 

.90 
.97 

1.75 
.67 
.98 
.92 
.76 

1.07 
.72 
.70 

1.35 

2.06 
.75 

1.02 
1.75 

.74 
1.29 
1.65 
2.08 
1.50 

.59 
1.70 
2.07 

.58 
1.45 

.91 

.35 
1.18 

.48 
« 

1.79 

1.27 

1.50 

1.29 

.43 

.77 

.93 

1.03 

.77 

.82 

.89 

.85 

.35 

.86 

.75 

1.25 

.41 
.41 

..39 
.13 
.10 
.02 
.13 
.26 
.29 
.39 
.26 
.81 
.44 
.61 
.25 

.08 
.43 
.38 
.01 
.20 
43 

.01 

T. 
.01 

't'.' 

T. 

5.36 
6.08 
4.96 

't  ' 

.02 
.02 

't'.' 

't.' 
't. 

't. 

'^64 

2  34 

Monongahela. . . . 

Johnstown....  •■■• 
Kane  Airway  bta. . 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

.'67 

6.97 

Lake  Lynn-^ 

4.43 

LiuysvillS"^ 

3  38 

Lock  No.  4 2 

Monongahela — 

Allegheny 

Conemaugh 

".■if, 

.94 
.15 

.71 

T. 

.01 

5.25 

Lock  No.  52 

T 

T. 
T. 

.12 

6.95 

T. 

.09 

'.'io 

■r 

.11 

'.03 

't'.' 

't'.' 

5  71 

MarienviUel 

McKeesport'' 

iMeadville^ 

Allegheny 

Monougahela  . . . 

Allegheny 

Ohio ... 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

tV 

T. 

".a\ 
.10 

lis 

T. 
T. 

.10 

T. 

5  74 

T. 

'I'. 

't'.' 

T. 

•1'. 

'.'08 
T. 

'!64 

.01 

r. 

.10 
.03 

'f.' 
.30 
.13 
.19 
.15 
.35 
.25 
.08 
.09 
.12 
.11 
T 
.23 

.16 
.19 

4.05 
3.75 

.60 
.86 
.71 

[go 

.'28 

T.' 

1.27 
T. 

'.'57 

't.' 

't'.' 

4  88 

4  79 

Midland 

6.39 

Mosgrove^ 

.78 
.07 

1.70 
.06 
.75 
.95 
.40 
.07 
.51 
.62 

2.50 

.19 
.41 
.45 
.61 
.40 
.42 
.13 
.01 

.'16 
.19 
.11 
.73 
.26 
.70 
.23 

■[32 

T. 

6.55 

Mount  Leljauon, .. 

5.68 

Mafcrona'^ 

.57 
.04 
.05 

6.31 

New  Castle..  

T. 

'!69 

't'.' 

T. 

5.75 
4.91 

Parkers  Landings. 

6.36 

4.48 

PittsburgMtV. 
Punxsutawney2... 

Ohio 

't. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

5.26 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaiigh 

Beaver 

.23 
.04 

.20 
.31 
T. 

5.41 

■1'. 

.02 

4  46 

.02 

'[02 

T.' 

.04 
.06 

.02 
T. 
.02 
.15 

6.01 

,^altsl:mrg2 

Seward2 

T. 

.04 

T. 

T 

5.77 

6.15 

4  77 

Sharps  ville2 

Smethport^ 

.02 

T. 

T. 

.82 

.82 
1.24 
1   49 
1.08 
1.10 

T. 

.56 

T. 

.45 

T. 

.02 

T.' 

'.'6i 

.02 

't" 
'.'6i 

't.' 

T. 

.84 

.89 

'l\ 

.06 

.42 

4.51 

Allegheny 

Yoiighiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 
Allegheny 

.10 
.27 
.06 
.01 
.03 
.06 
.05 

.10 

T. 

.10 
.01 

.19 
.07 
.01 

.06 

.30 
.78 
.01 
.05 
.33 
.25 
.08 
.12 
.19 

.60 
'!62 

.25 
.34 
.40 
.22 
.21 
.41 
.25 
.47 

■.'34 

'.'62 

.14 
.10 

.17 

T. 

T. 

.12 

T. 

5.00 
5.34 

Snrinffs   

T. 
.06 

'.'62 

'.'6i 

.... 

.08 

6.-56 

4.74 

Union  CityJ 

Uniontown 

Dnity  Reservoir. .. 
VandorgriftS 

Allegheny 

Monongahela.. . . 

.16 

4.57 
6.46 

Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Beaver        .      ... 

tV 



T. 

T. 

'.'65 

T. 

6.68 
6  09 

.12 

'!i4 

.02 
.04 

.01 
.32 

.02 
.02 

4  99 

Wayuesburg 

5.26 

.10 

4.06 

West  Newton  2 

Lake  Drainage. 
grietl                 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

T. 

.85 

1,17 
T. 

.06 

.85 

T. 

.04 

5.83 
3.12 

Except  as  othervfise  indicated,  observations  are  generally  made  late  In  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.      1  First^order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       *    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ■»    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  Precipitation  for  period,  7:30  p.  m.  to  7:30  p.  m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement.       T.  (trace) 

when  precipitatinn  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville,  Newville; 
of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennllne.  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  GirardviUe,  Shenandoah;  of  Lock  No.  5,  Schenley,  5  Airway  Station,    t  Elver 

Station.  Illl    Formerly  DahoRa  and  Kane(near), 
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CI.lMATOLOCaCAL   DATA:    I'ICNNSYIA'ANI A   SI^XTION. 
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Dully  Temperaturea  for  April.    1940 


SteUont 


1       a      S      4       S      «      7       8       9     10     II     12     18     M     15     18     17     18     19     '^0     21     »     V»     -14     '2A     !M     37     28     29     80 


MuAii 


utooiui J  Mnxlmum... 

Altooim.-  Ulinlmuin... 

i,n,Uor(l 1  Mnxlmum... 

'"*'""  (Minimum... 

"^^'">-'-" litlr^S":: 

"•—>"« !^l?;^S'v: 

"^-""^'"^^ l^l?;^'rr;: 

,.„tiHr      \  Maximum... 

"""^' \  Minimum... 

,,,,i:^lB         !  Maximum... 

^^*'^'"''* Ulinlmum... 

^'-"'^««^"'« )^^ZZ:: 

C^u.u.X.^rsyine !M«-^:; 

I'lavsvlUe \  Maximum... 

t,iajsvii<.  I  Minimum... 

Clear tieia )  Maxinmra... 

^  I  Minimum... 

Coatesville j  Maximum... 

n.xrrv  !  Maximum... 

*^""y (Minimum... 

Coudersport \  Maximum ..  • 

I.UUVAO    r  )  Minimum... 

Donoro* !  J^?'"''""""- 

(  Minimum..  • 

Ebeusburg ]  M?^."""™- 

'  Minimum..  • 

Emporium 1  ?!?''■'"'""  •• 

^  I  Minimum..  • 

Ephraui )  J}?''*'""^- 

^  I  Minimum... 

KriH*         )  Maximum..- 

^^^"  ■•■  (Minimum... 

FranklinI \  Maximum... 

'Minimum... 

Freeland i  Maximum.. • 

I  Minimum... 
Georgo  School J  Maximum... 

I  Mimmum..  • 

Gettysburg |  Maximum... 

'  (Minimum... 

Gordon i  Maximum... 

(Minimum..' 
Qreensburg ^  Maximum... 

'  Minimum... 
Greenville \  Maximum .. . 

(  Minimum... 
Grove  City »  Maximum.. 

(  Minimum..  ■ 
Harrisburg* \  Maximum.. 

'  Minimum... 

Hawley '  Maximum.. 

"*^'  *  (Minimum.. 

Holtwood* i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnstown \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Kane  Airway  Sta \  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Kylertown* i  Maximum.. 

'  (Minimum.. 

Lancaster J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lawrenceville *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanonl i  Maximum.. 

{ Minimum.. 
Lewistown »  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lock  Haven )  Maximum,. 

(  Mimmum.. 

Marcus  Hook* \  Maximum.. 

Minimum.. 
Meadville j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,, 

1  Minimum., 
Philadelphia* S  Maximum. 

'  Minimum.. 

Phoenixville /  Maximum. 

I  Minimum. 

Pittsburgh* )  Maximum. 

(  Minimum. 
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Continued  on  page  24. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


April,  1940 


Daily  Temperatures  for  April,  1940— (continaed) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

It 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

f 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Mean 

Port  Clinton . . 

1  Maximum 

61 

:i6 

53 
26 

53 
34 

61 
40 

64 

40 

57 
32 

59 
31 

60 
42 

57 
47 

55 
35 

63 

33 

66 
35 

36 

23 

38 
21 

48 
24 

54 
42 

55 
42 

50 
39 

51 
42 

50 

40 

45 
37 

42 
36 

53 

33 

55 
36 

56 

27 

60 
31 

61 
34 

64 
32 

69 
31 

70 
40 

55.5 

I  Minimum,. . . 

34.7 

&4 
39 

53 
30 

50 
34 

59 
38 

5b 
39 

57 
29 

61 
32 

57 
41 

57 
48 

57 
34 

63 
31 

69 
33 

36 
21 

39 
24 

49 
26 

55 
39 

55 
36 

54 
38 

54 
43 

47 
39 

44 
.36 

42 
34 

56 
34 

52 
34 

58 
27 

62 

30 

60 
37 

65 
.30 

70 
30 

71 

44 

55.5 

(  Minimiun.. .. 

34.3 

Reading* 

,, J  Maximum,,. . 

51 
37 

58 
33 

51 
40 

66 
41 

54 
39 

60 
33 

64 
39 

63 
45 

57 
44 

59 
37 

66 

41 

57 
28 

38 
25 

40 
27 

50 
32 

57 
44 

53 
43 

57 
40 

53 
46 

46 
41 

46 
39 

44 
37 

60 
35 

54 

41 

56 
35 

63 
38 

63 
45 

68 
39 

73 

40 

74 
46 

56.4 

(  Minimum,. .. 

38.3 

Retreat 

\  Minimum. 

.... 

Ridgwayt 

)  Maximum,, . . 

56 

47 

51 

54 

63 

47 

54 

60 

54 

44 

58 

64 

31 

32 

47 

57 

61 

57 

66 

52 

41 

42 

40 

(55 

52 

54 

52 

5S 

68 

78 

53.2 

/  Minimum,. .. 

30 

19 

24 

33 

32 

19 

23 

27 

37 

21 

26 

26 

IS 

18 

22 

29 

34 

45 

35 

36 

32 

32 

25 

32 

28 

28 

20 

20 

20 

35 

27.6 

Scranton*, , 

J  Maximum ,, . . 

42 
35 

46 

30 

52 
33 

64 
42 

45 
32 

54 
30 

60 
35 

53 
43 

54 
39 

52 
35 

64 
36 

52 
23 

33 
22 

35 
23 

52 

25 

53 
41 

55 
40 

58 
44 

53 
42 

44 

37 

41 
35 

39 
34 

48 
35 

48 
36 

56 
.32 

58 
35 

58 
40 

64 
38 

75 
35 

75 
46 

52.8 

1  Minimum.... 

35.1 

Selinsgrove... 

)  Maximum,,.. 

51 

53 

54 

71 

69 

60 

61 

56 

55 

57 

65 

65 

37 

39 

48 

56 

55 

52 

65 

47 

42 

44 

56 

54 

54 

62 

60 

66 

72 

71 

66.2 

(  Minimum,. .. 

34 

27 

36 

41 

38 

27 

3(1 

43 

43 

30 

3V 

31 

23 

24 

25 

41 

45 

42 

43 

40 

36 

34 

29 

38 

29 

34 

44 

29 

31 

43 

34.9 

Somerset 

\  Maximum,,.. 

54 
28 

57 
24 

63 
40 

66 
43 

53 
30 

49 
20 

56 
24 

51 
41 

49 
33 

55 
32 

63 
31 

59 
26 

28 
17 

31 

17 

47 
20 

63 
45 

55 

48 

63 
50 

50 
36 

40 
36 

37 
30 

44 

30 

54 
25 

53 
34 

51 
25 

54 
24 

57 
27 

64 
22 

75 
27 

70 
47 

53.7 

)  Minimum... . 

31.0 

Springs 

1  Maximum — 

(  Minimum 

55 

60 

60 

67 

49 

49 

53 

50 

47 

53 

63 

54 

26 

32 

46 

61 

64 

63 

48 

40 

35 

46 

55 

48 

50 

61 

54 

60 

73 

66 

52.3 

2H 

25 

34 

42 

29 

18 

25 

41 

33 

32 

33 

21 

14 

18 

23 

36 

47 

47 

37 

33 

30 

30 

24 

32 

28 

26 

29 

24 

28 

43 

30.3 

State  College.. 

1  Maximum,,. . 

49 

54 

54 

71 

51 

55 

60 

51 

49 

60 

64 

45 

34 

38 

49 

60 

51 

61 

48 

43 

41 

43 

53 

53 

54 

59 

60 

66 

75 

74 

54.2 

(  Minimum,. .. 

30 

25 

35 

38 

33 

25 

29 

34 

38 

29 

39 

32 

19 

20 

30 

40 

45 

46 

39 

33 

31 

33 

31 

37 

30 

31 

33 

29 

36 

50 

33.3 

Stroudsburgt. 

J  Maximum,, 

1  Minimum, 

Towauda 

S  Maximum.,.. 

44 
33 

48 
25 

50 
30 

65 
39 

48 
34 

55 
28 

59 

28 

53 
42 

54 
39 

54 
31 

65 
31 

59 

27 

34 
22 

37 

23 

53 
20 

58 
35 

59 
34 

58 
46 

55 
40 

49 
36 

41 
33 

40 
31 

51 
31 

50 

29 

58 
27 

53 
29 

52 
31 

66 
27 

77 
28 

77 
43 

54.0 

1  Minimum,. . . 

31.7 

Uniontown... 

i  Maximum,,.. 

62 

62 

80 

74 

58 

57 

64 

63 

53 

61 

69 

57 

37 

40 

52 

67 

73 

VO 

53 

49 

43 

57 

.59 

58 

60 

59 

62 

71 

81 

76 

60.9 

(  Miuimum,. . . 

33 

30 

48 

49 

37 

25 

33 

49 

41 

34 

44 

29 

23 

20 

35 

49 

51 

53 

40 

42 

34 

32 

29 

42 

36 

31 

37 

31 

39 

62 

37.9 

Vandergrift*. 

S  Maximum,,. . 

52 

55 

70 

56 

50 

56 

61 

54 

45 

56 

56 

40 

32 

37 

55 

66 

65 

64 

47 

41 

43 

50 

55 

58 

56 

60 

60 

66 

78 

69 

55.1 

1  Minimum.. . . 

32 

27 

45 

4) 

31 

25 

30 

45 

35 

;« 

40 

26 

24 

24 

33 

48 

48 

45 

41 

33 

33 

38 

30 

42 

37 

30 

31 

28 

33 

49 

35.2 

Warren 

j  Maximum,,.. 

54 

47 

,52 

67 

44 

38 

56 

54 

45 

55 

61 

50 

33 

.35 

57 

61 

60 

65 

51 

47 

40 

41 

53 

52 

53 

57 

57 

70 

80 

73 

53.6 

(  Minimum,. . . 

29 

71 

38 

35 

33 

22 

25 

44 

35 

26 

33 

24 

20 

22 

26 

41 

34 

41 

35 

36 

34 

33 

29 

29 

31 

30 

26 

25 

,32 

67 

31.5 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

60 

60 

80 

72 

58 

55 

63 

66 

52 

.59 

65 

5! 

33 

41 

54 

66 

73 

68 

49 

46 

44 

56 

59 

58 

57 

67 

60 

70 

79 

76 

59.7 

1  Minimum,. .. 

31 

30 

42 

19 

34 

24 

31 

49 

40 

33 

42 

27 

22 

20 

35 

46 

46 

49 

4" 

41 

33 

31 

28 

39 

34 

■M) 

33 

29 

36 

58 

36.1 

Wellsboro 

i  Maximum,,.. 

42 

46 

49 

63 

45 

42 

58 

52 

48 

51 

62 

52 

32 

34 

48 

59 

53 

60 

53 

46 

38 

39 

50 

49 

55 

55 

56 

64 

78 

76 

61.8 

(  Minimum.... 

81 

23 

32 

38 

33 

26 

25 

42 

38 

25 

30 

25 

18 

20 

20 

36 

40 

40 

38 

33 

33 

31 

27 

29 

24 

28 

25 

24 

28 

45 

30.2 

West  Chester. 

j  Maximum.... 

I  Minimum 

54 

59 

56 

62 

55 

58 

64 

52 

57 

60 

67 

56 

37 

,39 

48 

64 

55 

61 

69 

46 

44 

43 

59 

,52 

59 

61 

63 

67 

71 

76 

56.8 

35 

31 

39 

40 

41 

30 

32 

44 

49 

34 

39 

33 

21 

21 

27 

40 

48 

40 

46 

40 

37 

35 

32 

41 

34 

37 

41 

36 

86 

39 

36.6 

Wilkes-Barre  . 

I  Maximum.... 

.... 

. . .. 



.... 

. . . . 

.... 

'  4S 

Williamsport,. 

)  Maximum,,. . 

55 

52 

54 

61 

57 

56 

60 

56 

53 

58 

64 

63 

36 

.37 

47 

53 

52 

67 

58 

41 

42 

54 

53 

55 

59 

60 

68 

75 

73 

55.2 

(  Minimum.. . . 

35 

27 

37 

40 

37 

29 

30 

42 

42 

29 

34 

32 

22 

23 

24 

41 

40 

43 

37 

38 

3b 

34 

30 

36 

27 

32 

32 

31 

32 

60 

34.0 

Williamstowu 

)  Maximum..., 

58 
30 

53 

26 

54 
34 

67 
35 

67 
33 

51 
26 

65 
35 

55 
38 

.53 
42 

56 
31 

63 
38 

62 
30 

33 
18 

35 
20 

44 
26 

55 
39 

54 
43 

48 
36 

56 
37 

46 
34 

40 
30 

39 
29 

56 
29 

64 
36 

55 
33 

59 
34 

61 
36 

66 
34 

72 
40 

75 
44 

56.0 

I  Minimum.,. . 

33.2 

York 

I  Maximum..  . 

63 
37 

56 
25 

55 
39 

72 
42 

63 
41 

59 
30 

63 
29 

58 
44 

54 
46 

60 
30 

66 

42 

62 
35 

38 
26 

40 
17 

,50 
27 

58 
39 

56 
SO 

64 
44 

61 
45 

47 

41 

45 

38 

46 
39 

60 
28 

69 
41 

60 

30 

60 
31 

61 
39 

66 
29 

75 
31 

78 
42 

58.5 

I  Minimum  ..  . 

35.9 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight, 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.  ',^.°.  etc.,  indicate  respeotively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


t    Thermometers  read  in 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 29  99 

HarrisburR 29.97 

Philadelphia....    29.97 


Pittsburgh. 

Reading.. 

Scranton. 


Atmoiiphoric  pressure 
(  reduced  to  sea  level ) 


■29.98 
29.98 
29.97 


30.45 
30.42 
30  39 
30.46 
30,41 
30.42 


29.53 
29.52 
29.45 
29.52 
29.48 
■29.50 


1  Wind 


• 

E  >» 

a 
o 

a 

S 

as 

ZJ 

d 

O, 

2! 

^ 

si 

d 

a 

Q 

r^ 

- 

7.S 

24 

n. 

20 

74 

65 

10  0 

28 

se. 

■20 

69 

62 

13.2 

40 

U8. 

20 

44 

64 

11.7 

41 

u. 

3 

41 

52 

13.0 

38 

se. 

3 

66 

60 

7.7 

33 

n-,v. 

4 

69 

52 

Relative 
humidity 


*  For  any  flve-minute  period. 


■1  Corrected  to  true  Telodtles. 


RIVER  CONDITIONS 


et 

'!> 

<9 

bfi 

•s 

s 

iT. 

a 

s 

0) 

a. 

tf 

o 

09 

s 

e 

Q 

3 

a 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. . .. 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

Wpst  Newton . . . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

7.5  ; 
11.7 

Delaware  

Lehigh 

SusQuehanna  

i7.3  1 
11.2 
10.9 
17.1 

18.0 

Susquehanna 

Monongahela 

Voughiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio 

14.2 
26.2 
9.2 
31.3 
22.7 
19.8 
29.4 
11.2 
28.5 
27.5' 
39.6* 


.4 

30 

.8 

30 

!9 

30 

.8 

90 

.5 

30 

.6 

30 

.6 

30 

.7 

8 

.4' 

15 

.4* 

28 

u 

22 
9 

22 
■M 
18 
80 
20 

se 

25 
80 


Pool  stage 


^/v/  P 
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NOTICE 

III  coDformitf/  with  the  poliri/  of  the  Secrdari/  of  Agr'undtivrc  to 
have  (dl  Sa'tion  Centers,  where  possible,  at  State  capitals,  the  Section 
Center  for  rennsj/lfania  was  trnntfeired  from  Philadelphia  to  Harris- 
burg  on  April  J,  lOJi.0.  This  new  anangement  will  afford  closer 
cooperation  between  the  State  and  Federal  Departments  of  Agriculture. 
All  correspondence  relative  to  this  publication  should  be  addressed  to 
WeiUher  Bureau  Ojjice,  00  Edwation  Building,  Ilarrisburg,  Pa. 


GENERAL,  SUMMARY. 

May,  19  to  was  decidedly  colder  than  the  corresponding  month 
of  1939.  The  monthly  mean  temperature  for  the  State  averaged 
59.2°  or  only  0.3°  below  normal.  By  sections,  the  mean  was 
above  G0°  in  the  southeastern  counties,  and  lower  Susquehanna 
Valley,  with  gradual  lowering  to  the  low  SO's  in  the  Poconos 
and  the  Plateau  counties,  McKean,  Elk  and  Jeffert^on.  The 
first  half  of  the  month  was  relatively  cold  but  higher  tempera- 
tures were  prevalent  thereafter.  Deficiency  in  temperature  since 
the  first  of  the  year  now  totals  3.3°.  a  positive  change  of  one 
degree  over  the  previous  month.  Heavy  frosts  occurred  quite 
generally  on  the  5th,  lOth,  11th,  and  12th,  but  no  material 
damage  was  experienced  as  vegetation  was  not  sufficiently  ad- 
vanced. Highest  readings  during  the  month  occurred  on  the 
14th  and  15th  over  the  eastern  half  of  the  State,  while  the  west- 
ern half  received  noticeable  high  readings  mostly  on  the  19th. 

The  average  precipitation  was  4.46  inches  or  0.62  of  an  inch 
above  normal.  This  is  the  greatest  monthly  average  for  May 
since  1933.  The  accumulated  excess  in  departure  since  January 
1st  is  2.28  inches.  Six  inch  isohyetals  appear  over  Union  and 
Snyder  counties,  and  the  southwest  over  Fayette  and  southeast- 
ern Westmoreland  counties.  Otherwise,  the  distribution  is 
irregular  and  least  over  the  area  from  Bedford  and  Franklin 
counties  northward  to  McKean.  Thunderstorms  were  frequent 
but  scattered  and  amounts  of  over  2.00  inches  fell  at  .several 
stations  in  a  24-hour  period  with  some  newly  ploughed  fields 
being  badly  washed  during  these  downpours.  Despite  the  gen- 
erally unfa  vorabU-  weather  during  the  month  considerable  prog- 
ress was  made  in  farm  work  in  some  localities.  However,  in 
other  places  the  soil  remained  still  too  wet  to  work  at  the  end 
of  the  month.  Considerable  cloudiness  prevailed  and  sunshine 
was  below  normal.  Snowfall  was  normal  and  mostly  confined 
to  the  western  counties;  occvirring  on  the  3d.  Hail  storms  were 
scattered  and  light  to  heavy  in  inten.sity.  Some  fruit  was 
damaged  by  hail  nt  Cleversburg  on  the  27th. 

A  tornado  of  slight  intensity  occurred  in  the  vicinity  of  Win- 
burne,  Clearfield  county  on  May  1st  at  4  p.  m.  A  wooden 
garage  was  lifted  from  its  foundation,  carried  about  75  feet, 
then  demolished.  Shingles  were  stripped  off  a  house,  numerous 
windows  broken  and  much  minor  damage  to  roofs,  signs,  etc. 
At  Penn  Line,  in  Crawford  county,  a  heavy  wind  storm  was 
experienced  on  the  19th,  causing  some  damage  to  trees  and  silos. 
Three  silos  were  l>lown  down  and  a  barn  unroofed.  On  May 
20th,  at  Erie  and  suburban  districts,  one  person  was  injured 
during  a  wind  storm.  Windows  were  shattered  and  the  high 
winds  moved  a  shelter  building  being  constructed  off  its  foun- 
dation by  about  three  inches. 


TEMPERATUHiS. 

Tile  mean  temperature  for  the  State,  as  dcdnccd  from  the 
reports  of  91  sUitions,  waH  59.2",  whicli  is  0.3"  below  the  53- 
year  normal  for  May.  The  highest  monthly  mean  was  63.6" 
at  Selinsgrove,  and  the  lowest  w!i>!52.1°at  Mt.  I'ocono.  Ex- 
tremes ranged  from  a  maximum  of  93"  at  Carlisle,  Ei)hrata  and 
Ridgway  on  the  14th,  14th,  and  16th,  respectively,  to  a  mini- 
mum of  22°  at  Coudersport  on  the  12th.  The  greatest  daily 
range  in  temperature  was  53°  at  Mt.  Pocono  and  Brookville  on 
the  13th  and  19th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  192  stations,  was  4.46  inches,  which  amount  is 
0.62  of  an  inch  below  the  53-year  normal  for  Ma}^  The  great- 
est monthly  amount  was  7.31  inches  at  Uniontown,  and  the 
least,  2  24  inches  at  Raymond.  The  greatest  amount  for  any 
24  consecutive  hours  was  2.60  inches  at  Gordon  on  the  26th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  trace,  which  is  normal  for 
May. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  MAY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


188«... 
1B89... 
1S90..., 
1H91..., 
1892... 
189:^..., 
1894.... 
1895  ... 
1896..., 
1897... 
1898.... 
1899..., 
1900... 
1901 . . . , 
190'2... 
1903... 
1904.... 
1905..., 

1906... 
1907..., 
1908... 
1909..., 
1910.... 
1911..., 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917..., 
1918... 
1919... 
1920 . . . 
1921.... 
19-22... 
1923... 

1924 . . 

1925... 

1926... 

1927 . . . 

1928... 

1(129... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933... 

1934 . . . 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

Period 


57.3 

91 

24 

60.4 

96 

25 

58.5 

89 

28 

67.3 

93 

20 

58.5 

91 

28 

51.9 

93 

26 

60.8 

92 

27 

60.6 

102 

22 

66.4 

98 

31 

57.7 

88 

25 

60.0 

94 

22 

61.1 

100 

24 

60.4 

96 

20 

68.9 

91 

28 

69.8 

95 

25 

61.8 

94 

18 

61.6 

94 

21 

60.8 

93 

22 

60.0 

99 

23 

54.8 

91 

19 

61.2 

96 

22 

59.2 

92 

23 

56.8 

88 

24 

65.2 

99 

20 

61.2 

91 

28 

68.5 

93 

21 

61,5 

96 

19 

56.2 

84 

21 

61.0 

93 

26 

53.3 

90 

20 

65.1 

95 

21 

59.5 

98 

27 

56.6 

92 

18 

59.8 

93 

22 

62.5 

96 

20 

58.3 

93 

20 

54.6 

92 

18 

55.2 

98 

22 

58.8 

95 

18 

68.2 

92 

23 

68.0 

95 

20 

68.5 

97 

23 

61.2 

99 

25 

59.8 

93 

19 

59.8 

98 

21 

62.2 

94 

24 

62.2 

98 

22 

56.0 

92 

21 

62.8 

96 

24 

60.7 

96 

24 

58.8 

93 

20 

62.8 

99 

20 

59.2 

93 

22 

69.5 

102 

18 

4.24 
8.91 
6.71 
2.12 
5.70 
5.64 
8.88 
2.68 
2.85 
5.24 
5.11 
3.82 
2.79 
5.56 
1.96 
1.67 
3.78 
2.69 

3.23 
3.08 
6.28 
2.90 
3.38 
1.97 
3.15 
8.86 
3.34 
4.16 
3.19 
3.39 
5.04 
5.80 
2.02 
3.93 
3.21 
3.50 

6.71 
3.49 
1.78 
4.14 
2.23 
4.81 
8  03 
5.28 
3.69 
6.86 
2.51 
3.00 
2.09 
3.39 
3.85 
1.58 
4.46 

3.84 


No  of  days. 

(h   ■ 

o^ 

oO 

•  >, 

O  0) 

X'-C 

03 

T.   3 

—  o 

a> 

si   O 

^a 

O 

(£■0 

T. 
0 
0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 

T 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0.1 

0.3 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T. 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0.6 

0 

0.2 

0 

0 
0 

'r. 
0 

T. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 
T. 

•V. 


16 

4 

11 

11 

11 

9 

16 

7 

11 

8 

10 

10 

16 

7 

10 

12 

11 

8 

16 

9 

8 

9 

13 

10 

10 

10 

12 

12 

11 

10 

15 

8 

9 

11 

10 

11 

9 

13 

9 

16 

8 

9 

8 

13 

11 

7 

16 

9 

11 

12 

10 

12 

11 

9 

10 

12 

10 

11 

11 

9 

15 

10 

10 

10 

12 

10 

12 

11 

10 

7 

17 

10 

11 

14 

8 

10 

13 

8 

9 

16 

9 

14 

10 

•   8 

13 

12 

11 

13 

9 

10 

14 

13 

12 

14 

13 

7 

8 

17 

8 

11 

14 

8 

10 

15 

8 

8 

19 

6 

17 

9 

9 

11 

13 

10 

8 

17 

10 

16 

9 

9 

10 

15 

9 

14 

13 

9 

10 

16 

8 

15 

13 

9 

10 

15 

8 

18 

8 

10 

8 

18 

8 

10 

13 

8 

7 

19 

8 

11 

14 

10 

13 

11 

9 

7 

16 

10 

16 

9 

9 

13 

12 

9 

16 
11 
13 
U 
14 
12 
14 


10 
14 
10 
9 
14 
7 
6 
9 
11 

9 
11 
11 

9 
10 

4 

9 
10 

6 
13 

8 
12 

6 
11 

6 

9 


13 
6 

10 
4 
7 

11 
5 

13 


26 
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OUmatolog-ical  Data  lor  May,    1940 


Statious 


Counties 


1 

o 

t 

Temperature 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

55- 

a 

•3  <a 

OS 

<ua 

a 

S 

a  0) 

O  oj 

t?S 

^ 

^  =» 
w  H 

fiS 

■"  h 

=  7 

«y 

O 

9° 

3 

a 

ax: 

x: 

to 

5 

S 

a 

0) 

o 

n 

|2 

1 

^0 
Q 

J  a 

a  p 
|5 

6 

o 

3 

Observers 


AUentown 

^;  Altoona..  

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

3  Bedford 

1^  Bethlehem 

u  Bloomsburg 

«  Carlisle 

I  Chamber»burg 

w  Clearfield 

"  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata  

Preeland 

George  School 

Qettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

La  wrenoeville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

M.I.  Pocono 

Money  Valley 

^f eshamiuy  Kails 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

Phcenixville 

Port  Clinton 

Quakortown 

Reading 

Scranton 

SeUnsgrove 

Shawmont 

Shlppensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester.......  •■• 

Wilkes-Barre(  Airport) 

Williamspnrt 

Willlamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

w  OhambersviUe  — 

§  Clairton 

,S  Claysville 

?  Corry 

q  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora  

O  Gbonsburg 

Franklin 

areeusburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •• 

Johnstown 

Kane  Airway  Sta 

Lycippus 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newe  d 

Pltt'iVmrgh 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

lliiiontowu 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Cake  Drainage. 
Erie 


Por  the  StateH. 


Lehigb 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  — 

Snyder 

Philadelphia 

Cumberland 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 

Jeffer.son 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . . 

Washington 

Cambria 

Venango..  

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. .. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Payette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 

350 

700 

1,060 

364 

500 

467 

580 

1,120 

380 

560 

1,050 

380 

1,970 

190 

553 

840 

1,875 

600 

33? 

900 

200 

650 

1,694 

25.5 

1.000 

469 

500 

580 

50 

1.620 

1,720 

1.045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

455 

51 

660 

1.217 

500 

754 

1.419 

455 

544 

521 

1, 275 

400 

1,173 

1,077 

1,047 

1,020 

1,  150 

1,430 

1.665 

1,172 

762 

2,000 

957 

1,150 

950 

1,256 

1,100 

1,184 

1,938 

1,420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2,190 

2.680 

1,100 

1,240 

825 

1,180 

1,088 


870 


28 

59.6 

-0.8 

89 

15 

38 

9 

36 

4.67 

+1.17 

0.98 

0 

16 

12 

13 

6 

n. 

63 

57.9 

-0.9 

85 

14 

30 

12 

40 

4.32 

+0.30 

1.07 

0 

16 

15 

8 

8 

w. 

20 

60.4 

-0.6 

90 

15 

36 

12 

36 

6.17 

+  1.23 

1.88 

0 

18 

8 

9 

19 

18 

61.0 

+0.6 

90 

14 

33 

12 

45 

4.84 

+  1.00 

1.01 

0 

16 

8 

9 

14 

se. 

8 

59.8 

88 

14 

33 

9 

45 

4.48 

1.49 

0 

9 

10 

5 

16 

nw. 

54 

14 

61.4 

-1.1 

88 

15 

42 

11 

31 

4.43 

+1.31 

0.91 

0 

17 

U 

2 

18 

sw. 

71 

62.8 

+  1.1 

93 

14 

35 

12 

38 

4.96 

+  1.58 

0.79 

0 

11 

9 

9 

13 

ne. 

43 

62.0 

+0.7 

90 

14 

32 

12 

40 

2.59 

-0.80 

0.56 

0 

12 

7 

16 

8 

ne. 

39 

,57.2 

-1.7 

84 

14 

26 

10+ 

47 

3.61 

-0.76 

1.07 

0 

12 

17 

2 

12 

sw. 

58 

59.7 

-1.6 

88 

14 

36 

11 

40 

3.87 

+0.28 

1.18 

0 

16 

7 

3 

21 

ne. 

28 

,59.3 

-0.1 

88 

14 

35 

10 

34 

4.33 

+0.74 

1.37 

0 

15 

11 

5 

15 

e. 

55 

58.2 

+0.3 

88 

16 

26 

10+ 

48 

3.07 

-1.12 

1.37 

0 

12 

15 

0 

16 

w. 

43 

62.8 

+  1.1 

93 

14 

38 

10+ 

41 

3.92 

+  0.88 

L18 

0 

14 

5 

12 

14 

n. 

47 

,57.2 

+0.6 

82 

15 

32 

12 

43 

3.83 

-0.01 

0.80 

0 

16 

3 

2 

26 

w. 

34 

60.8 

-0.3 

87 

141 

37 

11  + 

36 

6.28 

+  1.92 

1.08 

0 

13 

6 

14 

12 

nw. 

67 

63.2 

+  1.5 

92 

14 

38 

12 

40 

4.54 

+0.85 

0.99 

0 

17 

16 

4 

12 

e. 

36 
25 

58.2 

+0.1 

87 

14 

28 

10 

42 

5.71 

+1.79 

2.50 

0 

16 

8 

9 

14 

ne. 

36 

63.3 

+0.1 

90 

14 

39 

12 

37 

3.83 

+0.46 

0.84 

0 

16 

11 

5 

15 

e. 

71 

62.0 

+0.2 

92 

14 

42 

10 

40 

3.56 

+0.12 

0.74 

0 

18 

3 

10 

18 

e. 

22 

56.2 

-0.9 

85 

15 

27 

12 

43 

3.63 

-0.11 

1.00 

0 

17 

9 

12 

10 

e. 

26 

62.4 

-0.5 

87 

14 

43 

12 

29 

4.18 

+  1.41 

1.15 

0 

16 

7 

9 

15 

nw. 

53 

M.7 

-0.6 

88 

14 

26 

12 

47 

2.66 

-1.09 

0.60 

0 

12 

10 

13 

8 

w. 

11 

56.2 
61.1 

-1.5 

+0.1 

82 
91 

14 
14 

30 
31 

12 
11+ 

40 

40 

3.68 
4.21 

+0.30 
+  1.26 

1.26 
1.25 

T. 

0 

19 

16 

63 

12 

9 

10 

nw. 

43 

67.6 

+  0  2 

86 

15 

25 

12 

40 

6.18 

+  1.38 

1.30 

0 

11 

10 

9 

12 

56 

60.4 

-0.7 

91 

14 

35 

12 

39 

5.03 

+  1.77 

2,33 

0 

15 

13 

9 

9 

se. 

2 

62.5 

90 

14 

36 

10+ 

43 

3.93 

0.73 

0 

13 

6 

11 

14 

e. 

50 

61  5 

-0.3 

87 

15 

31 

12 

40 

5.06 

+  1.01 

1.89 

0 

16 

4 

20 

7 

ne. 

14 

65.7 

-0.1 

90 

13t 

43 

11 

32 

4.63 

+  1.44 

1.18 

0 

16 

13 

6 

12 

36 

56  1 

+  1.1 

81 

16 

31 

12 

36 

4.17 

+0  34 

0.73 

0 

16 

3 

11 

17 

nw. 

34 

52.1 

-1.8 

82 

15 

23 

13 

53 

5.63 

+  1.55 

1.65 

0 

17 

6 

8 

17 

nw. 

28 

67.4 

+  0.4 

84 

15 

26 

11 

42 

4.64 

+0.59 

1.19 

0 

11 

11 

14 

6 

w. 

51 

60.4 

+0.3 

87 

14 

40 

13 

38 

4.04 

+0.08 

1.70 

0 

16 

13 

6 

12 

e. 

2 

60.0 

90 

14 

29 

12 

44 

6.89 

1.27 

0 

18 

12 

10 

9 

8W. 

22 

69.5 

-0  1 

90 

14 

33 

10 

40 

3.41 

-0.01 

0.92 

0 

16 

7 

14 

10 

ne. 

69 

62.4 

-0.5 

88 

16 

43 

12 

29 

4.89 

+  1.63 

2.05 

0 

17 

3 

t) 

19 

ne. 

24 

63.2 

+  0.6 

89 

14 

44 

12 

30 

5.31 

+2  19 

2.36 

0 

18 

6 

9 

16 

ne. 

.30 

61.4 

-0.6 

90 

14 

35 

11+ 

40 

6.30 

+  1.54 

1.32 

0 

14 

11 

8 

12 

w. 

2 

59.8 

-1.3 

90 

15 

30 

12 

42 

3.67 

-0,47 

1.05 

0 

12 

14 

6 

11 

s. 

55 

60.0 

+0.4 

87 

15 

38 

10 

37 

4,46 

+  1.10 

1.40 

0 

18 

8 

10 

13 

6. 

70 

61.7 

-0.3 

89 

14 

40 

12 

35 

2.70 

-0.97 

0.63 

0 

16 

8 

9 

14 

se. 

46 

,59.0 

-0.4 

87 

15 

37 

12 

39 

2.98 

-0.29 

0.86 

0 

16 

3 

10 

18 

n. 

50 

63.6 

+  2.9 

88 

14 

39 

6 

36 

6.66 

+  1.96 

1.28 

0 

16 

6 

12 

13 

aw. 

44 

62.1 

-1.0 

88 

15 

37 

12 

34 

5.61 

+2.33 

2.20 

0 

15 

7 

4 

20 

nw. 

7 

61.9 

90 

14 

34 

12 

42 

3.82 

0.94 

0 

13 

11 

7 

13 

8W. 

56 

2fi 

58.4 

-0.4 

85 

14 

34 

12 

38 

4.30 

+0.41 

1.22 

0 

15 

7 

13 

11 

w. 

46 

.57.8 

+0.3 

88 

15 

29 

10+ 

47 

4.73 

+  1.E7 

0.70 

0 

15 

5 

12 

14 

e. 

70 

67.1 

+0.7 

86 

15 

26 

12 

42 

3.87 

+  0.47 

1.52 

0 

13 

22 

2 

7 

n. 

91 

61.0 

+  0.2 

87 

14t 

38 

12 

34 

6.24 

+  1.36 

1.34 

0 

16 

9 

10 

12 

e. 

2 

59  1 

88 

15 

3.! 

12 

41 

3.02 

+0,13 

0.55 

0 

17 

8 

8 

20 

54 

60.5 

0.0 

85 

14+ 

33 

12 

39 

5.31 

+  1.48 

1.14 

0 

19 

12 

6 

14 

w. 

25 

59  6 

-0.6 

86 

14+ 

36 

12 

36 

3.88 

+0.07 

0  64 

0 

14 

8 

9 

14 

se. 

62 

61.8 

+0.3 

90 

14 

31 

12 

44 

4.11 

+  1.09 

0.58 

0 

17 

12 

10 

9 

e. 

50 

52.4 

-3.1 

88 

19 

26 

10+ 

53 

4.03 

+0.61 

1.06 

0 

16 

6- 

8' 

16- 

27 

59.3 

-0.2 

89 

19 

28 

6+ 

47 

5.05 

+  1.52 

2.05 

T. 

14 

9 

15 

7 

w. 

39 

59  2 

-0.5 

92 

19 

27 

12 

48 

4.34 

+0.23 

0.75 

0 

16 

12 

7 

12 

8W. 

8 

60  6 

+0.2 

92 

19 

33 

5+ 

38 

4.33 

+0.59 

1.78 

0 

18 

12 

6 

14 

S. 

35 

58.2 

-2.6 

88 

19 

26 

5 

42 

4.30 

+0.71 

L08 

T. 

20 

12 

7 

12 

s. 

27 

65.6 

+0.4 

85 

14t 

26 

5 

47 

4.77 

+0.  26 

1.05 

0 

11 

16 

8 

8 

w. 

IS 

65.8 

-0.7 

84 

14 

22 

12 

48 

4.25 

+0.52 

1.73 

0 

16 

10 

7 

14 

sw. 

43 

59.2 

-1.4 

9^2 

19 

81 

10 

41 

7.13 

+3.49 

2.03 

0 

17 

U 

9 

11 

w. 

14 

61  7 

-10 

92 

19 

37 

12 

39 

4.75 

+1.36 

1.80 

0 

14 

9 

10 

12 

sw. 

23 

52.4 

-4.0 

77 

6 

27 

10 

39 

2.85 

-1.49 

0.86 

T. 

13 

8 

16 

7 

w. 

6fi 

56.2 

-1.4 

86 

19 

30 

5 

48 

4.78 

+0.90 

1.31 

0 

17 

U 

7 

13 

8. 

31 

60.4 

+0.1 

92 

19 

33 

12 

44 

5.93 

+2.15 

1.34 

T. 

17 

8 

14 

9 

8W. 

44 

58.8 

+0.8 

89 

21 

29 

6 

44 

5.24 

+  1.53 

1.45 

0 

19 

6 

13 

12 

33 

.58.2 

0.0 

86 

21 

27 

5 

42 

5.33 

+  1.20 

1.68 

0 

21 

8 

9 

14 

s. 

43 

60.2 

0.0 

89 

19 

30 

5+ 

47 

4.95 

+  1.72 

1.32 

0 

15 

10 

12 

9 

W. 

58 

57  0 

-4.0 

85 

19 

31 

10 

46 

4.66 

+0.67 

0.60 

0 

19 

11 

10 

10 

W. 

54  0 

82 

15 

25 

10+ 

41 

4.69 

0.73 

0 

19 

3 

9 

19 

sw. 

48 
46 

3 

.59.5 

-1.1 

90 

19 

34 

4+ 

38 

6.45 

+2.47 

1.28 

0 

19 

5 

10 

16 

w 

.59  1 

88 

19 

32 

6 

44 

4.96 

1.24 

0 

20 

5 

13 

13 

se. 

60 

59.2 

-0.3 

88 

14+ 

31 

51 

41 

4.64 

+0.97 

1.69 

0 

21 

12 

11 

8 

nw. 

W 

59  0 

-2.0 

89 

19 

32 

4+ 

40 

5.91 

+  2.80 

1.45 

0 

16 

11 

10 

10 

sw. 

98 

59.4 

-3.0 

89 

19 

36 

8 

36 

4.14 

+0.93 

1.70 

T. 

17 

1 

15 

15 

sw. 

33 

66  6 

-0.1 

93 

16 

22 

12 

44 

2.88 

-0.68 

0.74 

0 

18 

9 

9 

13 

s. 

?7 

59.6 

+0.3 

90 

19 

30 

6 

42 

4.67 

+1.48 

1.86 

0 

16 

13 

10 

8 

s. 

73 

54  7 

-1.9 

84 

19 

27 

10 

50 

4.91 

+0.63 

1.33 

0 

20 

4 

12 

16 

w. 

?3 

.53.4 

-1.9 

82 

19 

26 

12 

48 

4.68 

+0,73 

1.03 

0 

20 

2 

9 

20 

w. 

5? 

61.2 

-0.8 

92 

19 

31 

6+ 

46 

7.31 

+3.68 

1.25 

0 

20 

7 

lb 

9 

sw. 

SI 

57  4 

90 

19 

28 

12 

46 

5.78 

+2.20 

1.20 

0 

18 

2 

10 

19 

nw. 

26 
51 

56.9 
56  3 

-3.7 
-0.1 

91 

86 

19 
14+ 

32 
27 

b 
12 

44 

40 

6.18 
4.83 

+1.92 
+0.81 

0.90 
1.46 

0 
T. 

14 
16 

7 

4 

20 

sw. 

9 

59.2 

89 

19 

28 

5 

42 

4.65 

1.1b 

0 

14 

1 

21 

9 

8W. 

68 

56.0 

-0.8 

88 

19 

36 

3 

39 

4.72 

+1.32 

1.76 

T. 

17 

7 

9 

IS 

sw. 

63 

59.2 

-0.3 

93 

14+ 

22 

12 

53 

4.46 

+0.62 

2.50 

T. 

16 

9 

9 

13 

w. 

John  A.  Fru  k. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penn  .State  Expt.  Station. 

Charle.s  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.E.Miller. 

William  B.  Spear 

OttoJ.  W.Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

VVm.  A.  Korer 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  Evansha 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas,  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Buieuu. 

Mrs.  Delia  M.Peniiell. 

H.  W.  Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  K.  Yodei . 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Wati^r  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson 

H.O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

J.  Earl   Siieaffer 

New  .lersey  Zinc  Co. 

U.  S.  Wfatlier  Bureau 

Navy  Aerologieal  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

.John  E.  Beiiner. 

U.  S.  Weather  Btueau. 

U.  S.  Weallii^r  Bureau 

Dr.  George  K.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs  .M.  Ordella  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

U.S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquelianna  Collieries  Co. 

York  Wat«r  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

W'illiam  C.Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J.  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Winonian. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  JonH,;. 
Arthur  M .  Fuller. 
Westnion-land  WattT  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.H.  W.Harmon. 
W.  F.  Gallagher. 
Robert  Tross. 

n.  S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  "ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
IT.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.Gerber. 
D.L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather Borean. 


For  cooperative  staUons  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  H  From  all  available  records. 

Reference  letters  »,  ',  ',  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Offlce  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Grsonsbure :  of  Neshaminy  Falls.  Oakford :  of  Sharon.  Farrell :_of  Shawmont,  Manayunk ;  of  Springs,  Grantsvllle,  Md. ; 
of  Altoona^RFD.  (Klttannlng  Point);  of  Midland,  Georgetown.  '  W.  B.  O.  Phll»delphU-6-26.4O.110O. 
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stntl(>ii> 


l>iikiiiiii;<'  llnMiii 


D»r  of  month 


■iO 


22 


2» 


w 


29 


Mlmitic  UritiittWf 

AiloiUowu- 

(Vltuoua 

Ansouia- 

Arilmorw-' 

Aronilt,-.vilU''- 

Hivkcr's  Sumiiiit. . 

UftUl  KiiKle  I 

lioilfonl- 

HellofoiKo 

UorwiiiiUilot 

ltt<tlili>hom 

liiK  Kuob- 

HluoinsburK 

Hlosorville 

liiuYiilo  Mill-i-' 

Carlisle 

t'ftitor  t^iiini'I 

l\>utre  ilall  

Chambersburg-... 

Clearlleld- 

Coatt'sville 

Colebrook 

Couslioliockon 

Coviiigtou^ 

Doylestowu 

Uriftwoodt 

Uu  Bois 

Emporium 

Eugli.^h  Centert. .. 

Kphrata 

Freiloricksville^... 

Frt'olaud- 

(ialeUni 

tieorge  ScIiodI 

Gettysburg 

(■■irardville- 

Gordon 

Gouldsboro- 

(?raterford 

Hanowr 

Harrisburg^t' 

Hawley''^ 

Holl  stervillo.- 

lloltwood- 

Huntiug<lon 

Huntsdalet 

llvudman^ 

Kyli'rtown5**i 

Lakeville- 

Lancaster 

Lansford- 

Lawreuceville 

Lebanon^ 

Li'highton^ 

Lewistown 

Lock  Haven 

Mapleton  Depot- . . 

Marcus  Hook 

Martinsburg2 

Matainoras- 

Mauch  Chunk 

McConneilsburg-' .. 

Millersburgt 

Millvillet 

Montrose 

Morris  Run 

Mount  Popono 

Mt.  Uniont 

Muncy  Valley 

pfeshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield... 

New  Park 

Nnwport^ 

New  Tripoli 

Orwigsburg^ 

Palmertont 

Paupack2 

Philadelphiati.  ... 
Phila.  Navy  Yard^ 
Pliila.-P'nt  Breeze. 

Phopnixville 

Pine  Hrove^ 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pottstown2 

PottsvilIe2 

Quakertown 

Reading!' 

Renovo^ 

Retreat 

Scrantont' 

Selinsgrove 

SellersvilleJ 


Ltihigb 

Juniata  

W.  lir.  Susq... 

Lower  Del 

Lower  Susii.-  ■ 

Juniata 

Middle  Susq. . 

Juniata 

\V,  Hr.  Su.sq... 
W.  Hr.Susq... 

Lchigli 

Susnueluinna 
Sus'iuehanua. 
Lower  Susq... 

Potomac 

Lower  Sus<i. . . 
\V.  Itr.  Susq  .. 
Sus<iueliauua 
Potomac 


W.  lir.  Susq. 
Lower  Ool. . . 
Lower  Susq.. 
Schuylkill..  . 
N.  15r.  Susq. 
Lower  Del... 
\V.  15r.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
\V.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq.. 
Schuylkill... 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 
Lower  Del. . . 

Potomac 

Lower  Susq . . 
Lower  Susq.. 
Lehigh 


Schuylkill . . . 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq.. 
Upper  Del.  .. 
Upper  Del  . . . 
Lower  Susq.. 

.Tuniata . 

Lou  or  Susq.. 

Potomac 

W.  lir.  Susq. 
Upper  Del. .  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh  

N.Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Middle  Susq. 
\V.  Br.  Susq. 
Juniata 


Lower  Del. . . 

Juniata 

CpiHT  Del... 

Lehit,'!i 

Potomac 

Ijower  Susq . . 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq. . 
N.  Br.  Susq.. 
Uppi^r  Del.  . . 
Middle  Susq. 
\V.  Br.  Susq.. 
Lower  Del.. . 

Juniata 

Lower  Sust;.. 

Juniata , 

Schuvlkill... 
Schuylkill... 


Lehigh 

Upper  Del . . . 
Lower  Del. .. 
Lower  Del. . . 
Lower  Del... 
Schuylkill... 
Lower  Susq. . 
Upper  Del . . . 
Schuvlkill... 
Schuvlkill... 
Schuvlkill.  .. 
Lower  Del... 
Schuvlkill. . . 
W.  Br.  Susq, 
N.  Br.  Su.sq.. 
N.Br.  Susq.. 
I;OWi'r  Susq . . 
Lower  Del . . . 


.52 


.VJ 


T. 


.Oil  .04 
.OU  .OB 


.08 


,09 
.'18 
.11 
.08 
1.02 
Ofl 
OH 
15 


.03 


.02 


.01 


.05 


.06 


.25 


.02 


T. 


.07 


T. 


.03 


T. 


.01 


T. 


T. 


.03 


.08 


,0.3 


T. 


.27 


.02 


.04 


.03 


.07 


.ly 


04  .29 


.08  .04 


.02 


.:i4 

.22 

.39 

1  83 

.5(1 

'.04 
.29 


.26  .04 
.60 
.51 


.02  .01 
.07 


T. 


.09 


.37 


.08 


.56 


.02 

.28 
.83 

'.'45 
.55 

.29 

'."36 

1.59 

.23 

.48 

!6i 

.32 
.09 
.49 


01 

1.08 

.54 

.46 

.58 


1.04 
.55 
,50 
.24 
.28 
.26 
.40 
.68 
.29 
.01 
.30 
.30 


.30 
1.69 
65 
30 
94 
68 
55 


.35 
.07 
1.19 
1.65 
.84 
.74 
.73 
.55 
T. 

88 

28 

2,03 

2,36 

2.03 

.42 

.02 

.'53 


,21 

.84 

I.'W) 
.42 
.36 


.60 


1.18 


.22 


1  20 

M 
.05 
.08 

.74 
.21 
.42 

.04 

.90 
.02 
.10 
,12 
.46 
.66 
.29 
.08 


T. 


.02  1.07 
1.41 
,40 
.03 


.23 


T. 


.02 


.37 


T 

l!08 


.72 
.34 

1.49 

'.'38 
.01 
,29 


03 
1.29 

T. 

.44 
1.40 

.04 

1,07 
86 
14 

1,50 
.03 
.47 

1.32 
53 
26 


1.12 
T 
.14 


2  21 

04 


.45 


1  SO 
('9 


.52 

1.89 

.76 

.31 

.72 


T 
.40 
.39 
.31 
.02 
1.12 
T. 
.16 


.17 
.46 

1  38 
52 
45 
04 

2.41 


.98 


.01 


.02 

T. 

,81 

i.'23 


07 
1,84 
.20 

[82 

.'is 

.28 


.02 
.31 
.18 

.01 
.40 
.47 
.82 
1.05 
1.32 
.16 
.64 
.31 


16 
1.40 


.07 


.01 


.OS 


.05 


.09 


.13 


.06 


.05 


.02 


.10 


.Ofi 


,35 


.05  .01 


.85 
.27 
.73 
.18 
.48 
.65 

.36 
,30 
.46 
.01 
.30 
.18 
.14 
.40 
.30 
1,06 
.60 
.40 
.45 
.33 
.04 
.99 
.17 
..35 


.38 
.32 
.26 
.13 
.05 
.38 

.08 

.16 

1.37 

.04 

!o5 
.01 

.'26 

.20 
1.18 

.14 
80 

.29 

T. 

.58 
1.00 
2.50 


.31 
.22 
.27 
.03 
.43 
.16 
.20 
I.IC 
,50 
.23 
,06 
,29 


.22 

2.33 

.72 

.73 

.44 
.60 


1.10 
15 
44 
05 
74 
65 
77 
67 


.67 
.14 

.52 
.02 

1.01 
.0:1 
.06 

T. 

".'69 
.15 
.77 


T. 

.17 

.06 
,17 
.87 

1,15 
T 
.10 
.09 
.08 
,24 

1,25 


,50 
.08 
.79 
T. 
.67 
.10 
.66 
.42 
2.54 


.311  .77 
.05  .19 
.04  .02 


.06 
.12 
28 
1.70 
.11 
.71 


.03 
0' 

.10 
1.10 
1.06 
1.05 


1.70 
.10 
.10 
..34 
..54 
.75 

1.28 
.06 


1.00 
.06 


.32 


.10 


19 
05 
1.27 
1.10 
.23 
.11 
.07 

.02 

.10 

.06 

T 

.03 

.31 

.36 


.06 


.30 


.12 


,07 


.06 


.09 


.07 


.65 


.06 


34 
1.18 
.45 
1,07 
.40 
.09 
.24 
.25 
.11 
.40 
.56 
.71 
.45 
.39 
1.21 
.38 
.49 
.48 


1.08 
33 
55 
42 
72 
26 
21 
37 


14  T. 

,94 
,52 
1.23 
.50 
..58 


.20 


.65 


.39 


.05 
.68 
.22 
.37 

.33 
.19 

1,00 

.46 


4.B7 
4,82 
H.H7 
5,17 
4.H4 
8  81 

i 
4.48 

'i'.ii 
4.43 
4.00 


3.64 
3,97 
4.96 

{ 
4.17 
2.59 

3.61 
3.87 
4.33 
4.48 
4.91 
4.43 

4.76 
3.07 
5.23 
3.92 
4.52 
3.83 
3.21 
5.28 
4.64 
3,62 
5.71 


5.57 
3.83 
3.56 
3.63 
3.83 
4.18 
2.66 
5  11 
3.53 
3.68 
3  .53 
4.21 


5.18 
5.03 
3.72 
3,93 
6.06 
3.23 

4.53 
2.78 
4.84 
4.74 
2.91 
4.23 
3.49 
4.17 


5.63 
3.45 
4.64 
4.04 
5.89 
4.92 
5.21 
3.81 
4.23 

3  41 
4.29 
4.89 
5.31 
5.21 
5.30 
5.55 
4,19 
3.67 


4.29 
4,46 
2.70 
3  88 
3,70 
2,98 
5.66 
5,45 


Continued  on  page  28. 
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CLIMATOLOaiCAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1940 


Daily  Precipitation  for  May,  1840 -Continued  from  page  27 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

i 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

., 

AUatitic  Drai)iaae 
icotitinued) 

Shade  <iapt 

Shawmout 

6hii>pcsusburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

daubury^ 

Susquehanna''' 

Towanda 

VV'eikert 

Wellsboio^ .. ... 

WeruersviUe^.  [nr] 

Westchester 

Westgrove'''. ....... 

Wilkes-BarreS**-.. 

Wilkes-Barre''^? 

vVilUaiusport^ 

Wiliiamstown 

Vork • 

i'orkHaven* 

iiionsville..(neftr). 

Trenton.  N.  J't 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

tteaver  Falls''' 

Blairsville^ 

Bradford... 

Urookville^ 

Buckstownt 

Butlerii 

Chambers  villa 

Clairton^ 

Clarion  2 

ClaysviUe... 

Coadueiice'''  _^-  ■     ■ 

Connellsville- 

Coraopolis^ 

Curry 

Coudersport 

Oerry 


Douora''^ 

Dunlot 

libeusburg 

r'riiiikUu"''. ■ 

Ureeusboro' ■ 

Greeusburg 

tiroeuviUe — 

lirove  City 

irwiii 

lohnstown....  ■•■ 
Kane  Airway  ota. 

Kregar''^ 

LakeLynn2 , 

LiuesviUe'' 

bock  Mo.  *^ 

Lock  No.  5^ 

Lycippus 


Marienvillet 

McKeesport''' 

.Vleatlville'^ 

Mercert 

Mercer'J2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. . 

Natrona^ 

New  Castle 

Newell'* ■ 

Parkers  Landing^ 

t'ennline^ 

Pittsburgh§tl..  ... 
Punxsutawney  2.. 

Ri(lgway2 

Rochestert 


3altsburg2 

8eward2 

Sharon^ 

Sharpsvllle^ 

3methport2 

■Somerset 

Springs 

Titusvlllet 

Union  Cityl 

Dniontown 

Unity  Reservoir. 

Vaudergrift^ 

Warren^ 

Waynesburg 

Westford* 

West  Newton*. . . 
Lake  Drainage. 

Erietl 

Raymondt 


Middle  Susq 

Schuylkill , 

Lower  Susq 

VV.Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.Susq 

Lower  Susq , 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq.... 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 

Monongahela.. . 

Allegheny 

(Jonemaugh.  .   . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela... 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio .  • 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver ...  

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

Alleglieny 

Allegheny 

Ohio 


.451  .06 
.09 
.38 
.12 


.29 


T. 


.16 


.'10    .03 


Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie . 
Qenesee... 


.25 


T. 


.10 


.05 


.03 


T. 


.02 


T. 


T. 


.05   T 

.04    .05 

.09 

.13 

.05 

.03 

.04 

.11 


.05 


.01 


.02 


T. 


T. 


T. 


.09 


.06 


.02 


.06 


.06 


.51 


.10 


.34 


.lb 

10    .04 
13 
.28 

.08 


.02 


T. 


.05 


.10 


.33 


.03 


.01 


.11 


.40 


.12 


.07 


.10 


02  . . . 


,03 


T. 


.09 


.08 


.34 


.24 


T.     T. 

03 


M 


T. 


.28 


1.59 
.54 
T. 


.02 


.20 


.01 


.02 


.04 


.32 


T. 

.27 

.57 

1.40 

1.52 


.02 


.23    .09 
.18    .02 


.02 


.02 


.05 


.01 


T. 


L22 


1.34 
1.25 

!54 
.06 

■r. 

.0 

.07 

2.65 

55 


.10 
.20 
1.79 
.62 
.30 
.32 
T. 
.64 

'.'22 
.07 

1.18 
.91 

.08 

\'J3 
1.49 

.81 
.44 
.86 
.23 
.83 
1.13 


.30 
.46 
.03 
1.12 
88 
18 
42 
14 
1.25 

.20 
.15 


.15 


.02 


.02 


T. 


.05 


.0) 


.01 
.13 

.65 
.15 
.60 
.22 
.22 

l!64 
.74 


.28 
1.1-2 


50 


,40 


.20 


.37 


.47 

1.16 

19 


.75 


.05 
.81 
.37 
.50 
1.45 
.36 
.55 
.12 
.19 
.80 
.56 
.50 
.5(1 
.38 
.60 


.75 

.72 

.77 

.59 

.20 

.37 

.95 

1.10 

1.23 

1.49 

.38 

.03 

.01 

.42 

.20 
.14 

1.03 
.66 

T. 

.11 

.31 

.18 

.09 

.40 

.46 

.14 

1.45 
.24 

1.10 
.52 


19 
07 

1.64 
30 

1.06 
.08 
.31 
.75 
.04 
.73 
.18 

1.20 
12 
01 

1.05 
.06 

1.48 

.16 
.10 
.15 

21 
.05 
.62 
.09 
.17 
.62 
.4J 
.06 
1.78 

05 


.06 


.02 


.48 


15    .09 


.58 


T. 


.14 
.54 
1.10 

.34 
.18 


.09 


43 

10 
20 

1.23 
13 
02 

1.70 
.31 
.02 

.45 
1.15 


T. 


.07 


.72 


.27 


.03 


T. 


63 

1.06 

.30 

.35 


.33 


.70 


29 
1.78 


.12 
.17 
.3i) 
.18 
.12 
.14 
.05 
1.00 
.08 
.85 
.11 
.15 
.15 


.14 

.60 
.10 
.14 
45 
.69 
.55 
1.68 
.47 
.19 

.'08 
.27 
.45 
.34 
.17 
.62 


.51 


1.13 

1.13 
.05 
.19 

1.14 
.60 
.42 
.72 
.41 

1.36 


1.65 

1.89 

.69 

.12 

.65 

.28 

2.05 

.69 

.20 

1.08 

1.08 

1.76 

1.74 

1.75 

.55 

.08 

.84 

1.80 
.30 

i;26 

^^*) 

I. IS 
1.28 

i!32 

43 

21 

1.67 

1.75 

10 

1.84 

1.80 

1.20 


1.13 
.71 
T 

I  35 
14 
21 
40 

40 
1.66 


1.79 

.06 
.03 
.53 
.59 

'!57 
.39 
.21 
.15 
.91 
.66 
.90 
T. 

1.15 
.50 
.21 


.15 


1.85 


.51 

.36 

1.24 

1.18 

5.'> 

1.75 

1.48 

1.45 

1.61 

1.02 

.04 

.41 

.15 

.04 

1.66 

7« 

1.35 

1.38 

30 

65 

1.03 

49 

69 

1.25 

1.20 

.84 

.28 

.87 

1.23 

1.72 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
.fohTervationT^rs^oX  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  other^se  Indicated.      »  Precipitation  measured 
nf  observation.         ^^J-™   .^t^«H  ,-,  fnV  the  preceding  24  hours         3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
«  SXitaTonfr:ror7  3  T:^.t    -80^^^^  •  mcmded  in  next  measurement        T.  (trace) 

Precipitation  lorpenoa.  '-^v-  moomplet*'  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloseroille.  Newvllle: 

o7  ATm^tri^Zkl,:: '^f  Pen^Une  Lt;svme-^^^  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardviHe.  Shenandoah:  of  I.>ck  No.  6.  Schenley.         «  Airway  SUtlon.    I  River 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 


M\^,    1!>1(> 


CLIMATOLUUICAI,   DATA:    I'KNNSYIA'ANIA  SUCTION. 
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Oaliy  Teiuperaturea  for  May.    1940 


SUtloiu 


Altoona J  Maximum... 

IMiiiiminn... 
BtHltord j  MttxUnum... 

iMlniimim... 

"-'O'"'"^ lillSmV;: 

»>— ^"'"^ IJlxr:: 

Urookvlllel  ]  Mftxhiium... 

"^  I  Minimum... 

n,.,\f,T      i  Maximum... 

'^""®' I  Minimum... 

/v,-ii*i«        )  .Maximum... 

^^"^'''''® (Minimum... 

Chambowburg )  Maximum... 

*"  (  Minimum.. . 

Chambersvine \  Maximum... 

^  '  Minimum.. . 

Cliiysville !  Maximum... 

'"'"'•  \  Minimum..  ■ 

Clearfield I  Maximum... 

^  (  Minimum... 

Coat«svllle ]  Maximum... 

^""  I  Minimum..  ■ 

corry ]^SZS::: 

co.^-^^^^ l^^ZS::: 

i>o— * L^fn^muT.-: 

Kbeusburg l^SS^^ 

Emporium )  xMaximum... 

'^  '  Minimum..  ■ 

G-nhrAta     *  Maximum... 

Ephrata....  (Minimum... 

p-ip*  )  Maximum... 

'^"     "■ "'  (  Minimum... 

Frankllnt ]  Maximum... 

(Minimum... 

Freeland i  Max.imum... 

'  iMimmum... 

George  School i  Maximum... 

"      *  1  Minimum... 

Gettysburg \  Maximum... 

"^   '  iMlmmuro... 

Gordon i  Maximum... 

"  I  Minimum... 

Greensburg \  Maximum... 

(Minimum... 
Greenville )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Grove  City >  Maximum.. 

(Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum.. 

I  Mimmum.. 
Hawley i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Holtwood' J  Maximum .. 

I  Minimum.. 
Huntingdon |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnstown )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Kane  Airway  Sta.t. . .  \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Kylertownt i  Maximum.. 

I  Mimmum.. 
Lancaster *  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lawrenceville i  Maximum .. 

(  Minimum.. 
LebanonI i  Maximum.. 

I  Mimmum.. 
Lewistown \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lock  Haven ]  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Meadville )  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland |  Maximum .. 

I  Minimum.. 
Montrose I  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Mnncy  Valley i  Maximum.. 

'  Minimum . . 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

I  Minimum . . 
New  Castle )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville /  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* )  Maximum.. 

I  Minimum. 


49     66 

3:tl    »H 


55 
39 
61 
45 
60 
42 
69 
43 
66 
40 
57 
40 
64 
50 
63 
53i     49 


39 


36 


49 
S3 

45 
36 
6(1 
43 
52 
42 
48 
34 
50 
35 
52 
36 
69 
41 
50 
30 
45 
35 
50 
4S 
42 
33 
45 
39 
59 
43 
45 
40 
46 
37 
64 
36 
65 
45 
59 
42 
65 
39 
48 
36 
46 
35 
44 
36 
56 
44 
54 
42 
57 
46 
54 
40 
46 
33 
47   65 


10 


20 


31 


Zt 


28 


26 


26 


37 


28 


29 


80 


Muaii 


62 
85 

70 
2» 
68 
35 
68 
32 
60 
27 
66 
29 
56 
26 
63 
38 
60 
27 
56 
•2:2 
69 
37 
54 
29 
68 
32 
69 
38 
62 
41 
65 
31 
75 
32 
68 
37 
69 
38 
63 
31 
65 
33 
70 
37 
67 
39 
67 
43 
62 
27 
64 
43 
66 
26 
58 
32 
55 
25 
60 
30 
69 
31 
63 
25 
66 
35 
68 
36 
68 
31 
80 
54 


60 


HI  78 

49  M 

84 1  82 

60  66 

72  74 

66  63 


81 
57 
67 
57 
60 
45 
78 
50 
74 
54 
80 
56 
66 
56 
63 
55 
70 
60 
83 
60  57 


49 
65 
57 
71 
53 
66 
54 
78t  70 
53l  51 


74 

68 

69 

46 

60 

46 

78 

72 

71 

45 

62 

48 

Ti 

64 

70 

63 

48 

4H 

70.2 
46.6 
78.1 
40.6 
71.6 
61.2 


1.0.3 

li 

.19.  4 

71 

74.2 

47 

44.4 

70 

75.1 

48 

WJ.5 

71 

72.9 

47 

51.0 

70 

72.7 

47 

45.7 

70 

71.7 

46 

14.8 

70 

70.8 

48 

43.7 

73 

71.0 

47 

48.4 

64 

09.7 

47 

41.5 

66 

69.8 

48 

41.8 

75 

72.9 

51 

.50.5 

68 

63.6 

44 

41.3 

67 

71.4 

50 

45.1 

74 

75.0 

49 

50.7 

56 

64.2 

49 

47.8 

68 

68.0 

50 

44.4 

60 

67.8 

43 

46.6 

73 

72.  H 

51 

49.3 

73 

75.4 

50 

50.9 

6ii 

70.1 

5fc 

46.2 

74 

72.3 

48 

48.5 

70 

72.5 

50 

45.1 

70 

70.1 

45 

46.3 

14 

72.3 

.5C 

51.8 

61 

68.2 

46 

44.2 

72 

70.7 

54 

54.2 

75 

73.2 

48 

46.2 

71 

68.6 

47 

45.5 

63 

64.8 

49 

43.3 

6y 

66.8 

46 

45.5 

71 

73.6 

5( 

48.6 

71 

70.4 

45 

44.7 

7( 

71.6 

47 

49.1 

7i 

75.0 

4f 

50.0 

70 

74.6 

5( 

48.4 

8; 

77.0 

57 

54.4 

71.0 
47.2 
65.7 
46.5 
63.5 
40.7 
71.4 
43.5 
73.4 
46.7 
72.4 
45.9 
70.7 
48.3 
71.0 
53.8 
73.8 
49.1 
69.9 
49.0 


Contlnned  on  page  30. 


30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


May,  1940 


Daily  Temperatures  for  May,  1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton . . 

f  Maximum.. . . 

7n 

79 

fiS 

57 

69 

74 

83 

S3 

75 

75 

70 

71 

81 

88 

90 

87 

62 

66 

78 

79 

74 

75 
56 

76 

60 

66 

53 

63 

55 

61 

55 

63 
54 

74 
56 

73 
45 

68 
4? 

68 

4S 

72.7 
46.9 

( Minimum,. . . 

45 

41 

43 

42 

40 

38 

54 

47 

40 

33 

34 

.30 

47 

50 

60 

54 

45 

37 

39 

56 

55 

Quakertown.. 

1  Maximum,,.. 

I  Minimum.. . . 

T2 

70 

67 

65 

69 

73 

80 

80 

76 

68 

71 

62 

76 

85 

87 

81 

61 

66 

74 

77 

68 

72 

67 

64 

6V 

57 

63 

70 

70 

61 

71 

70.6 

4» 

50 

43 

43 

44 

37 

59 

50 

45 

33 

34 

35 

41 

48 

55 

56 

47 

39 

39 

56 

52 

60 

57 

51 

54 

52 

51 

57 

46 

41 

47 

47.4 

Keading* 

)  Maximum,,.. 

74 

64 

56 

68 

V2 

77 

83 

77 

70 

71 

70 

66 

81 

89 

87 

73 

62 

69 

81 

77 

74 

78 

66 

65 

61 

58 

63 

74 

75 

66 

7? 

71.2 

(  Minimum,... 

bb 

60 

47 

46 

46 

45 

61 

53 

49 

4a 

43 

40 

62 

62 

60 

54 

50 

48 

46 

60 

57 

64 

56 

55 

55 

54 

54 

59 

53 

49 

5? 

52.2 

Retreat 

(Maximum... . 

(.  Minimum 

71 

6S 

56 

52 

70 

75 

81) 

69 

65 

66 

64 

63 

81 

84 

86 

81 

62 

65 

73 

73 

73 

73 

72 

78 

63 

61 

63 

63 

58 

60 

65 

68.8 

■ib 

46 

45 

41 

42 

38 

52 

47 

42 

31 

36 

31 

48 

48 

52 

52 

45 

45 

39 

59 

55 

51 

60 

56 

57 

56 

56 

50 

49 

44 

48 

47.1 

Ridgwayt 

\  Maximum,,.. 

74 

71 

52 

43 

49 

69 

80 

74 

68 

65 

69 

56 

61 

82 

85 

93 

65 

50 

63 

85 

87 

83 

81 

80 

61 

59 

75 

71 

74 

76 

66 

69.6 

(  Minimum,. .. 

4(1 

41 

34 

35 

34 

33 

38 

41 

42 

24 

30 

22 

31 

46 

46 

49 

41 

42 

35 

49 

43 

47 

56 

59 

.52 

51 

53 

44 

39 

43 

50 

41.6 

■■^cranton* 

J  Maximum,, . . 

72 
49 

64 
49 

54 
44 

6'2 
42 

66 
47 

75 
40 

73 
53 

68 
46 

64 

44 

66 
37 

63 
39 

60 
37 

78 
49 

77 
51 

87 
61 

66 

55 

60 
49 

60 
45 

79 
40 

76 
61 

80 
57 

78 
58 

69 
56 

71 

54 

64 
59 

67 
57 

57 
59 

70 
55 

67 
51 

71 

50 

67 

48 

68  4 

(  Minimum,... 

49.7 

tielinsgrove... 

S  Maximum,,.. 

73 

65 

67 

56 

72 

75 

84 

82 

69 

69 

70 

67 

82 

88 

86 

83 

64 

66 

79 

78 

83 

79 

75 

72 

64 

64 

72 

73 

78 

71 

70 

73.1 

(  Minimum,. .. 

46 

42 

41 

42 

44 

39 

66 

65 

64 

43 

42 

40 

66 

62 

62 

55 

47 

44 

63 

64 

68 

63 

62 

60 

56 

58 

59 

60 

64 

56 

62 

54.0 

Somerset 

, \  Maximum,,.. 

67 
41 

50 
36 

42 
32 

42 
32 

62 

28 

80 
30 

79 
46 

79 
41 

79 
44 

62 
27 

59 
29 

58 

28 

76 
47 

78 
55 

76 
42 

57 
46 

51 
39 

67 
45 

84 
38 

73 
53 

78 
52 

76 
47 

73 
53 

69 
53 

63 
47 

73 
54 

69 
49 

65 

40 

71 
39 

59 
45 

72 

45 

67  4 

i  Minimum.,. . 

42.0 

Springs 

I  Maximum — 

( Minimum 

62 

50 

40 

39 

62 

81 

74 

81 

71 

63 

54 

58 

73 

80 

77 

58 

48 

62 

82 

72 

75 

73 

74 

64 

57 

68 

65 

65 

70 

57 

70 

65.3 

41 

32 

33 

31 

30 

33 

51 

42 

45 

29 

29 

25 

46 

52 

45 

43 

38 

39 

41 

54 

43 

48 

54 

52 

46 

53 

43 

42 

40 

46 

46 

41.6 

State  CollegB.. 

*  Maximum,,. . 

68 

61 

43 

52 

68 

78 

78 

69 

67 

68 

62 

63 

82 

85 

83 

67 

55 

65 

80 

79 

83 

7V 

75 

60 

60 

69 

73 

73 

75 

67 

72 

69.6 

)  Minimum,. .. 

47 

39 

37 

37 

40 

44 

5(1 

47 

42 

35 

40 

34 

45 

57 

55 

47 

43 

42 

42 

58 

55 

58 

57 

54 

55 

56 

54 

53 

48 

49 

46 

47.1 

Stroudsburgt . 

t  Minimum,. . . 

Towanda 

j  Maximum,,.. 

75 

65 

52 

49 

68 

75 

74 

57 

64 

66 

59 

54 

75 

76 

88 

79 

61 

60 

82 

78 

83 

80 

75 

68 

68 

69 

73 

69 

74 

72 

64 



69.4 

1  Minimum,. .. 

42 

42 

41 

39 

45 

34 

45 

43 

43 

29 

39 

29 

47 

46 

54 

52 

45 

46 

35 

57 

54 

50 

53 

56 

57 

58 

57 

53 

47 

48 

46 

46.2 

Unioutown,.. . 

\  Maximum,,. . 

73 
54 

54 
43 

48 
39 

48 
38 

70 
31 

87 
42 

82 
54 

88 
51 

82 
50 

69 
34 

64 

37 

67 
31 

78 
56 

87 
60 

83 
53 

58 
52 

54 
45 

71 

50 

92 

51 

80 
56 

85 
50 

86 
61 

87 
63 

69 
62 

64 
51 

79 
56 

73 
50 

76 
50 

80 
50 

65 
52 

75 
49 

73.4 

(  Minimum,. . . 

48.1 

Vandergrift*. . 

\  Maximum,,.. 

55 

48 

42 

49 

61 

83 

79 

82 

68 

66 

60 

6z 

78 

87 

55 

55 

51 

67 

91 

78 

84 

88 

78 

68 

65 

69 

70 

65 

78 

58 

59 

67.7 

)  Minimum,. .. 

33 

42 

38 

37 

32 

43 

43 

47 

45 

33 

36 

38 

46 

51 

51 

47 

45 

49 

47 

54 

51 

53 

56 

60 

53 

52 

52 

47 

53 

48 

48 

46.1 

Warren 

j  Maximum,,.. 

69 

49 

45 

45 

69 

81 

74 

57 

62 

64 

55 

58 

82 

85 

83 

54 

50 

61 

85 

76 

85 

83 

78 

65 

61 

75 

70 

70 

75 

68 

64 

67.7 

1  Minimum,. .. 

48 

40 

35 

36 

33 

41 

44 

45 

37 

28 

41 

27 

46 

50 

53 

47 

41 

45 

39 

51 

49 

53 

55 

55 

52 

53 

63 

47 

42 

67 

50 

44.9 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,. . 

70 

47 

43 

48 

69 

85 

82 

85 

79 

67 

63 

64 

74 

84 

79 

66 

52 

71 

89 

78 

85 

86 

83 

75 

64 

77 

70 

72 

80 

67 

72 

71.8 

)  Minimum,. .. 

44 

41 

37 

37 

28 

43 

52 

48 

49 

33 

36 

31 

55 

60 

53 

49 

43 

48 

49 

51 

47 

52 

56 

61 

50 

46 

48 

42 

52 

50 

49 

46.5 

Wellsboro 

Maximum,,.. 

72 

61 

57 

48 

66 

77 

73 

60 

63 

64 

57 

63 

80 

80 

85 

65 

58 

61 

78 

82 

84 

82 

79 

71 

62 

64 

75 

70 

73 

73 

62 

69.2 

Minimum,. . . 

39 

41 

38 

39 

40 

36 

45 

42 

41 

28 

35 

26 

45 

46 

48 

51 

45 

36 

36 

57 

52 

51 

55 

56 

58 

57 

56 

52 

46 

51 

46 

45.0 

West  Chester. 

Maximum.... 

75 
53 

68 
49 

61 
44 

61 
42 

71 
44 

78 
44 

82 
52 

78 
54 

68 

48 

71 
42 

71 
39 

65 

38 

81 

47 

87 
56 

87 
57 

78 
57 

61 
47 

72 

47 

83 
49 

83 
59 

72 

57 

74 
61 

64 

58 

65 
52 

61 

.53 

59 

52 

66 
63 

74 

58 

75 
51 

66 
44 

71 

50 

71.9 

,  Minimum  — 

50.2 

Wilkes-Barret 

1  Maximum.... 

Minimum.. . . 

72 

65 

54 

54 

69 

75 

77 

60 

66 

68 

65 

63 

79 

81 

88 

66 

62 

64 

80 

78 

82 

80 

72 

74 

67 

65 

70 

72 

71 

72 

69 

70.3 

47 

49 

43 

42 

43 

40 

51 

46 

39 

33 

36 

32 

49 

48 

57 

53 

43 

42 

39 

.57 

56 

57 

58 

55 

59 

58 

57 

61 

48 

48 

48 

47.9 

Williamspon,. 

Maximum,,.. 

70 

67 

53 

52 

71 

75 

80 

75 

66 

68 

62 

65 

82 

85 

86 

82 

63 

63 

79 

78 

83 

80 

78 

72 

62 

63 

73 

71 

78 

72 

67 

71.6 

Minimum,. .. 

45 

45 

42 

41 

43 

40 

53 

49 

45 

36 

42 

33 

48 

51 

54 

53 

48 

53 

40 

67 

58 

58 

60 

57 

58 

58 

57 

57 

48 

51 

51 

49.4 

Williamstowu, 

J  Maximum. .,, 

69 
54 

68 
41 

56 
38 

45 
37 

74 
38 

75 

47 

81 
58 

80 
45 

73 

41 

66 

40 

67 
45 

72 
36 

81 
46 

86 
58 

86 
50 

84 
48 

63 
43 

60 
41 

80 
46 

77 
59 

79 
55 

78 
59 

73 
57 

68 
49 

58 
51 

69 
51 

69 
50 

72 
52 

78 
49 

77 
44 

65 
43 

71.6 

(  Minimum.,. . 

47.5 

York 

J  Maximum,.  . 

74 
56 

68 
44 

59 
43 

56 
44 

71 
41 

83 
39 

84 
56 

80 
49 

77 
50 

69 
35 

69 
39 

66 
31 

84 
48 

90 
57 

88 
52 

85 
55 

68 
44 

74 
47 

81 
46 

79 
60 

78 
58 

77 
58 

73 
63 

67 
55 

65 
55 

63 
55 

70 
56 

75 
56 

77 
48 

70 

48 

73 
53 

74.0 

1  Minimum  ..  . 

49.7 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
mornlDg.  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        *, '',  »,  etc.,  indicate  respectively  I,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSTJKE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 

1  Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

1 

1 

s 

1 

0 

1 

3 

2 
Q 

t-i 

3 
0 

Si 

• 

It 

a 
0 

CJ 

s 

1 

a 

s 

d 

a 

0 

(2S 

Erie 

29.92 
29.91 
29.92 
29.92 
29.91 
29.92 

;W.24 
30.19 
30,21 
30  24 
30.19 
30.19 

7 
6 
6 
5 
30 
30 

29.45 
29.58 
29.49 
29.47 
29.55 
29.55 

24 
2 
3 

1 
3 
3 

6.9 
8.9 
12.7 
10.0 
11.4 

6.5 

33 
35 
34 
42 
42 
26 

s. 

s. 

s. 

n-.v. 

ji. 

uw. 

19 
15 
1 

19 
31 
11 

77 
76 
58 
54 
71 
72 

65 
52 
68 
66 
49 
50 

73 

62 
64 
61 
60 
59 

43 

Harrisburg 

Philadelphia  .... 
Pittsburgh 

49 

41 
44 

53 

46 

•  For  any  five-minute  period. 


')  Corrected  to  true  velocities 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


a> 

ba 

£ 

<u 

d 

bt 

bo 

ts 

5 

■s 

c3 

S 

t 

S 

OS 

09 

S 

K 

0 

ij 

0 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre.  ... 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

West  Newton. . . 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.9 

4.8 


4.7 
6.2 


6.4 
4.3 
4.8 
12  7 
2.1 


11.8 

7.8 

6.1 

29.9 

7.1 

20.4 

16.7' 

17.3* 


3.1 
3.1 


4.3 
2.6 
4.1 
10.7 
1.0 
11  2 
16.3* 
14.0* 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
SO 
26 
80 


Pool  stase 


$9Ht 


1 1 
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t^KNNSYLVANlA  ShCTlUN. 

L.  F.  CONOVER 
HAKRISBURQ.  Jt-A. 


\  oL.  XLV. 


June,    1940. 


No.    (5. 


QENERAL.  SUMMARY. 

Jane  was  near  normal  in  both  temperature  and  precipitation, 
onlj'  slight  deficiencii'S  being  recorded.  The  monthly  mean 
temperature  of  07. 8  degrees  was  O.H  degrees  below  normal. 
This  June  was  considerably  colder  tJian  June  1981),  niid  was 
also  the  4th  consecutive  month  below  normal  this  year.  The 
deticiency  in  temp(>rature  now  totals  584  degrees  since  January 
1st.  or  an  average  daily  deticiency  of  2.9  degrees.  Southeastern 
counties,  which  were  the  warmest  sections  of  the  State,  averaged 
about  70  degrees;  the  northern  Plateau  section  averaged  64 
degrees,  with  those  remaining  ranging  from  66  degrees  to  near 
the  70  degree  mark.  Temperatures  in  the  middle  90's  were 
reported  the  first  ten  days  of  the  month  and  minimum  readings 
were  at  or  near  freezing  on  the  20th  and  21st;  Kane  Airway 
Station  reporting  31  degrees  on  the  20th. 

The  average  monthly  precipitation  of  4.11  inches  was  only 
0.02  inch  below  normal.  Thunderstorms  were  frequent  over 
most  sections,  especially  the  west  where  many  stations  reported 
rainfall  on  18  days  during  the  month  and  total  amounts  from 
5.0  to  7.5  inches.  Southwestern  counties  received  the  greatest 
amounts  with  the  lower  Susquehanna  counties  receiving  the 
lesser.  During  the  last  week  rain  fell  nearly  every  day,  and 
thunderstorms  were  frequent.  Some  damage  occurred  from 
heavy  winds  in  several  localities.  Hail  and  heavy  showers  on 
the  26th,  28th  and  80th  at  widely  scattered  localities  throughout 
the  State  lodged  meadows  and  grain  fields,  but  caused  only 
slight  damage  otherwise.  Frost  damage  to  corn  and  tender 
plants  on  low  lands  was  experienced  on  the  20th  and  22d. 

A  cloudburst  which  lasted  only  45  minutes  caused  nmch 
damage  to  property  and  crops  in  southwestern  Greene  countv 
about  5  p.  m.  on  June  9th.  Damage  was  estimated  at  between 
ten  and  twenty  thousand  dollars.  A  destructive  electrical  and 
wind  storm  swept  over  Lancaster  county  shortly  after  3  p.  m.  on 
June  28th.  Trees  were  uprooted  by  the  wind,  buildings,  power 
and  communication  lines  damaged;  heaviest  damage  occurred 
in  the  Blue  Ball  and  East  Earl  sections.  About  0.97  of  an  inch 
of  rain  fell  in  less  than  half  an  hour.  Tobacco  fields  were  bad- 
ly damaged.  Another  freak  wind  and  rain  storm  hit  Lancaster 
and  vicinity  in  the  late  afternoon  of  June  29th,  unroofing  two 
dwellings,  uprooting  many  trees  and  causing  much  other  mate- 
rial damage.  A  rain,  wind  and  electrical  storm  over  the 
Philadelphia  area  during  the  evening  of  June  30th  caused  much 
property  damage  and  many  motor  accidents.  Two  persons 
were  electrocuted  in  Johnstown  during  a  storm  on  the  29th. 

M.  I.  P. 


TEMPERATURB. 

The  mean  t<Miiperature  for  the  State,  as  d(!(hK'rd  from  the 
reports  of  90  stations,  was  ()7.8'^,  wfiich  is  0.8'^  below  the  68- 
year  normal  for  June.  The  highest  monthly  mean  was  75.1" 
at  iMarcus  Hook,  and  the  lowest  was  58. 0*^  at  Mt.  Pocono. 
K.xtremes  ranged  from  a  maximum  of  95°  at  Marcus  Hook  on 
the  3d,  Ephrata  and  Lancaster  on  the  4th,  and  Lewiston  on  the 
9th,  to  a  minimum  of  81°  at  Kane  Forest  Station  on  the  20th. 
The  greatest  daily  range  in  temijerature  was  46°  at  Coudersport 
on  the  7th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  168  stations,  was  4.11  inches,  which  amount  is 
0.02  of  an  inch  below  the  58-year  normal  for  June.  The  great- 
est monthly  amount  was  9.25  inches  at  Confluence,  and  the 
least,  1.40  inches  at  Reading.  The  greatest  amount  for  any 
24  consecutive  hours  was  2.20  inches  at  Confluence  on  the  11th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  OUNE 


Year 


Temperature 


1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 

1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 
1921.. 
1922. 
1923., 


1924 . 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
l'<29. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 


Period  , 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67. 4 
64.8 
69.6 
69.9 
69.9 
69.1 
66.0 
63.5 
67.9 
68.0 

69.3 
63.6 
68.8 
68.8 
65.4 
68.3 
65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 
67.0 
70.6 
69.5 
70.9 

65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 
67.4 
68.5 
69.5 
67.1 
69.9 
67.8 

68.1 


100 
95 
97 
100 
99 
100 
102 
104 
93 
96 
100 
101 
97 
103 
97 
90 
96 
99 

97 
98 

102 
96 
95 
99 
96 
99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 
99 

101 
96 

103 


104 
94 
99 
93 
98 

100 

102 
98 

107 

104 
96 

100 
99 
99 

101 
95 

107 


30 
33 
33 
30 
40 
38 
30 
32 
32 
28 
33 
32 
35 
32 
32 
34 
32 
30 

28 
30 
28 
34 
32 
38 
29 
20 
25 
31 
28 
32 
29 
32 
32 
26 
30 
32 

26 
29 
23 
25 
30 
28 
22 
28 
26 
28 
35 
33 
33 
38 
32 
35 
31 

20 


Precipitation 


0)  o 


No  of  days. 


s.i 


3.04 
5.43 
3.42 
4.50 
5.64 
3.12 
2.57 
3.50 
4.64 
3.38 
2.79 
3.51 
3.60 
3.47 
5.97 
6.53 
4.06 
4.39 

5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 
3.36 
2.26 
3.71 
4.00 
6.14 
5.38 
3.46 
3.90 
4.97 
3.12 
5.11 
2.73 

5.57 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.56 
4.20 
3.71 
3.15 
2,58 
3.64 
4.22 
3.80 
4.37 
5.14 
4.46 
4.11 

4.13 


13 

11 

12 

11 

( 

19 

13 

12 

11 

12 

12 

12 

8 

13 

7 

19 

9 

16 

11 

14 

15 

11 

14 

12 

10 

13 

10 

16 

13 

12 

8 

17 

13 

11 

9 

16 

15 

11 

9 

16 

12 

13 

9 

15 

17 

9 

10 

15 

9 

17 

9 

16 

11 

13 

9 

18 

9 

17 

12 

13 

10 

14 

12 

13 

n 

12 

13 

12 

13 

10 

11 

13 

7 

13 
7 
8 
10 
9 
5 
7 
9 


7 
10 
2 
9 
10 


32 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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Olimatolog'ical  Data  for  June,    1940 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Faiu . 


ii  c8 


Precipitation,  in  inches 


a 


^-o 


c3  a 
•e  T 


No.  of  days 


s  o 
*  S 

'Be 


Ho 


Observers 


Allentown 

^  Altoona..  

g  .\.rdmore 

s  Areudtsville 

S  Bedford 

§  Bethlehem. 

„  Bloomsburg 

«  Carlisle 

§  Ghambersburg 

5S  Clearfleld 

^  Goatesville 

Colebrook 

Emporium 

l<;plirata 

Freelaud 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro ■ 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawreuceville 

Lebanon 

Lewistown ' 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  focono 

Muncy  Valley.. 

Npshamiuy  f»l'9 

New  Bloomfield 

Falmerton 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

I'hoeuixville 

Port  Clinton 

Quakertowu 

Reading ■ 

Scrantou 

Selinsgrove 

Shavvniont 

Shippensburg 

Stiito  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester    .....^• 
Wilkes-Barre(  Airport) 

VVilliamsport 

Williamstown 

Vork 

Brookville 

Butler 

«  Chambersville  — 

§  Clairton 

.§  Claysville 

g  Corry 

Q  Coudersport 

o  Derry 

S  Donora  

O  Ebcnsburg 

Franklin 

Groensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin ■■ 

Johnstown 

Kane  Airway  Sta 

LyciPDus 

MeadvlUet 

Midland 

New  Castle 

Nevveil 

Pittsburgh 

RidKway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Dniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainaoe. 
Erie 


PortheStateU., 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . 
Philadelphia.... 

(Jhester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoiunig 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Westmoreland. . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


1.9' 


254 
615 

350 
700 
060 
364 
500 
467 
580 
120 
380 
660 
050 
380 
70 
190 
553 
840 
875 
600 
33; 
900 
200 
650 
694 
255 
000 
469 
.500 
.■iHO 
50 
620 
720 
045 
60 
679 
398 
26 
20 
1011 
407 
496 
273 
746 
455 
51 
660 
217 
600 
754 
419 
455 
544 
521 
275 
400 
173 
077 
047 
020 
150 
4.30 
,665 
172 
762 
noo 
957 
150 
950 
256 
100 
.184 
938 
420 
.080 
691 
808 
800 
248 
,350 
940 
190 
680 
100 
,240 
825 
.180 
036 


670 


68.0 
66.8 
65  0 
69.2 
69.0 
70.0 
69.2 
70.4 
70.3 
65.3 
68.6 
66.4 
65.2 
71.6 
64.4 
69.2 
71.4 
64.9 


72.0 
70.5 
64.4 
71.4 
67.8 
65,1 
69.7 
66.0 
69.1 
70.0 
68.4 
75.1 
63.5 
58.0 
64.0 


68.0 
68.4 
71.4 
72.6 
70.4 
67.0 
67.2 
70.4 
66.8 
68.2 
71,4 
70.5 
67.6 


65.4 
64.8 
69,6 
66. 6 
67.2 
67.9 
70.0 
62.9 
69.0 
69.0 
69.1 
68.6 
65.6 
63.2 
69.8 
71.8 
64.2 
66.1 
70,4 
69.4 
67.8 
70.0 
66.6 
62.6 
68.0 
66.4 
69.6 
70.3 
70.0 
69.4 
64.6 
69.8 
64.6 
63.4 
70.6 
67.4 
69  0 
65.4 
69.4 


66.8 
67.8 


-1.7 
+0.2 
-5.0 
-1.3 


-0.6 


-0.7 
+0.2 
-2.0 
-1.6 
-1.6 
-0.7 
+2.0 
-0.7 
-0.2 
+  1.2 
-1.2 


+0.6 
+  0.2 
-1.6 
-1.2 
-0.7 
-0.7 
-0.4 
-0.1 
-0.7 


-1.4 
-0.1 
-0.1 
-3.5 
-1.3 


+0.4 
0.0 
+  0.6 
+  1.2 
-2.2 
-1.2 
0.0 
-1.0 
-0.9 
-1.0 


+0.8 


-0.4 

+  0  3 

0.0 


-1.8 
-0.4 
-0.2 
-0.7 
+  1.0 
+  1.2 
+  0.2 
-0.7 
+0.3 
-  0.6 
+  1.0 
+  0.4 
-0.7 
-0.1 
+1.8 
+  2.3 
+1.5 
+  1.3 
-2.8 


-0.4 
+0.7 

+1.4 
+0.8 
-1.3 
+  0.4 
+  1.0 
-0.6 
-0.5 
+0.5 


-0.4 
+0.1 


+0.1 

-c: 


91 
89 
91 
91 
90 
91 
88 
92 
90 
87 
91 
86 
89 
95 
87 
91 
91 
88 


a 
4 
4 

4t 
4 
4 

6t 
6t 
4 
13 
7 
4 
7 
4 
4+ 
4t 


41 

4 

4 
13 

4T 

41 

4 
13 

4 

4 

4 

4t 

7 


90 
89 

7 
4 

86 

7 

89 

7 

90 

7 

91 

92 

7 

91 

12 

90 

7 

93 

11 

94 

7 

86 

7 

85 

7 

92 

7 

89 

7 

94 

5 

91 

7 

89 

7 

87 

7 

95 

3t 

22 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
21 
22 
21 
29 
22 
21 
21 
2t 
22 


21 

22 

22 

22 

21 

21 

211 

22 

21 

21 

21 

20 

22 

211 

20 


22 

22 

21 

21 

22 

21 

22 

22 

22 

211 

21t 

22 

21 


221 

20 

21t 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

20 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

21 


2.73 
6.90 
2.24 
2.87 
6.76 
2.29 
4.72 
L57 
4.13 
4.54 
3.03 
2.36 
3.95 
1.85 
4.58 
2.71 
1.68 
3.12 


3.84 
2.93 
3.44 
2.74 
4.74 
3.84 
2.19 
3.45 
4.05 
3.39 
3.49 
3.19 
3.59 
4.66 
3  94 


1.74 
4.71 
2.52 
2.75 
1.90 
2.88 
3.17 
1.40 
3.71 
3.11 
2.04 
3.65 
3.50 


3.51 
3.22 
2.57 
3.62 
3.32 
2.86 
3.06 
5.04 
5.19 
5.42 
7.07 
7.49 
2.83 
5.00 
4. 89 
4.83 
6.39 
4.76 
6.02 
7.24 
5.79 
4.9? 
5.91 
7.17 
5.51 
4.47 
3.88 
5.f6 
4.72 
6.23 
4  27 
5.31 
6.04 
5.77 
7.53 
5.63 
5.63 
4.72 
5.89 


2.73 
4.11 


-1.21 
+3.05 
-1.69 
-2.22 


-1.57 

-2.29 
-0.09 
-0.07 
-1.17 
-1.73 
-0.39 
-2.41 
-0.38 
-0.96 
-2.71 
-1.31 


-0.17 
-0.66 
-0.41 
-0.57 
+0.62 
+0.34 
-1.87 
-0.47 
-0.30 

-6.77 
-0.56 
-0.53 
-0.10 
-0.42 


+  1.00 
-0  72 
-1.25 
-1.47 
-1.58 
-0.74 
-2.15 
+  0.04 
-1.02 
-1.38 

-6.62 


-0.31 
-0.51 
-1.98 
-0.36 
-0.54 
-1.65 
-0.69 
+0.70 
+0.63 
+0.67 
+3.49 
+3.19 
-1.37 
+0.74 
-0.05 
+  1.02 
+  1.66 
+0.63 
+1.  63 
+3.33 
+L72 
+0.54 
+  0.71 


+0.63 
+0.41 


+  L27 
+0.87 
+  2.42 
-0.11 
+  1.63 
+0.40 
+0.58 
+2.81 
+  1.29 
+  1.39 
+0.25 


-0.61     0.79 
-0.02     2.54 


0.95 
2.20 
0.60 
1.10 
2.54 
1.03 
1.26 
0.49 
1.19 
1.25 
1.16 
0.76 
0.61 
0.66 
1.65 
1.02 
0.60 
0.50 


1.35 
1.04 
0.93 
1.00 
1.24 
0.96 
0.87 
1.12 
1.75 
0.73 
0.59 
1.02 
1.41 
1.10 
1. 11 


0.38 
1.61 
1.01 
0.72 
0.81 
0.90 
0  93 
0.39 
1.20 
0.64 
0.90 
1.11 
0.63 


0.94 
0.90 
1,26 
1.17 
1.10 
0.48 
1.56 
1  '20 
1.02 
0.85 
1  05 
1.60 
0.90 
2.43 
0.69 
0.81 
1.10 
0  74 
0.85 
1.00 
0.93 
1.05 
0.83 
1.55 
1.15 
0.92 
1.04 
1.63 
0..51 
1.33 
0.75 
0,85 
1.05 
1.47 
1.25 
0.88 
1.80 
1.15 
1,08 


sw. 
w. 

w. 

sw. 

w. 


sw. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w 

sw. 

e. 

w. 


nw. 
w. 


sw. 
nw. 
w. 


sw. 

bW. 
SW. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

nw. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 


8W. 
SW. 


6. 

nw. 


w. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 

?w. 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

w 

sw. 

nw. 


sw. 
sw. 


John  A.  FriiK. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penu  totate  Expt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E,  Miller. 

William  B.  Spear. 

Otto  J.  W.Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

\Vm.  A.  Rorer 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B.  Evansba 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy,  C.  E. 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works. 

C.  P.  Darling, 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskiu.son. 

H.  O.  Hacker. 

FhiladelphiaSub.  Water  Co. 

J.  Earl   Siieaffer 

New  Jersey  Zinc  (.'o. 

I'.  S.  Wfatl)i;r  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

U.  S.  Weather  Bureau  , 

IT.  S.  Weather  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teachers  College 

C.  A.  Kern. 

State  Teachers  College 

Mrs   M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

.'^usuuplianna  Colliericb  Co. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewis. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

J .  L.  Melvin. 

Ass'd  Gas  &  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw 

Ted  R.  Wineman. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones. 
Arthur  M .  Fuller. 
Westnjon  land  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  Uarmoii. 
W.  F.  Gillagher. 
Robert  Tross . 

U.S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  "^ox 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  f^hemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 
D.L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooneratlve  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •Incomplete  II  From  all  available  records. 

Reference  letters  «  "  "  etc    indicate,  respectively.  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melted  snow 
Po.t  Office  addresses  are  as  follows :  of  Lycippus.  Greenshnr.T :  of  Neshaminv  Falls,  Oakford  :  of  Sharon  Farrell ;  of  Shawmont,  Manavnnk :  of  Springs,  Grantsville.  Md. : 
of  Altoona  EFD.  (Klttanning  Point) ;  of  Midland,  Georgetown.  X    Not  included  in  means  and  summaries. 


W,  B.O.  Pbiladelphia-8-2-4O.n0O. 


Jinx.     M»-U) 
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Uiiily    V 

reo 

Ipltiition  for  <: 

uiio.   1O40 

UmiuaKK  liaslu 

Way  u<  month 

I) 

Stntluiis 

1 

2 

8 

4 

5 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

16 

lA 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

2ft 

20 

27 

2H 

"TT' 

1     ^ 

Allniitic  Jh-iiiiMOe 
•Vllontown* 

Lehigh          

.02 
.54 

.93 

.... 

.... 

T. 

2.20 

.60 

'.'48 

.16 

".'ai 

•J'. 

T. 
T. 
.28 

r. 

.04 

'.'72 
.06 

.11 
.'61 

'ioe 

.08 
.38 

.01 
.88 
.16 

.10 

T. 

'.'O8 

.31) 
.28 
.41 

.Of) 
.36 
.30 

.01 
.09 
.05 

.00 

'.'vi 

'.'49 

.96 
.86 
.40 

T. 

.6!i 
.87 

.    . . 

2.73 

Juniata  

W".  Br.  Susq 

6.90 

Ausoiilft^ 

Anliuore-'' 

AroiultsviUe- 

Brtkor's  Summit. . . 

HuUi  Kaalo  t 

Bedford-     

T. 

3  06 

Lower  Susq 

Juniata 

.16 
.12 

.02 
.0.! 

.... 

.... 

.46 

T. 

'.'ii 

T. 

.42 

.88 

.81 

1.29 

.01 
.21 

.01 

.02 
.29 
.06 

T. 

.09 

.45 

'.'64 

'[ia 

'.'is 
't.' 

.05 
.03 

.'io 

'.'io 

.07 

.85 
.61 
.63 
.53 

.05 
.86 
.87 
.61 

.02 
'.'33 

'.'67 
.02 

.03 
.10 
.32 
T. 

.1(1 
.06 
.10 
.20 

,03 
.27 
.'20 
.'20 

"ii 

]86 
.86 
.07 

1.10 

'.'65 
.70 

.06 
.84 
.46 
.26 

'■'■'■■ 

2.87 
4. 69 
4.23 

Juniata 

W  Br  Susq  

.Ifi 

.... 

.... 

.... 

1.26 

.26 

6.76 

Hi^rwliulalet 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Sus.iuehauna  — 

Su.s.uiehanna 

Lower  Susq  

.20 

'.'47 
.21 
84 

.08 
.3.< 
.10 

.... 

.... 

']59 
.10 
.08 
.13 
T. 

'.'ei 

.32 

.40 

't'.' 

.10 
T. 
.42 
1.29 
T. 

'."is 

.19 

.08 

1.16 

.26 

.28 

.'ii 

i!42 

".i'i 
'.'62 

.04 
.01 

".oi 

.14 

't.' 

.'59 
.07 
.03 

"!6i 
.01 

'tV 

.85 

'io? 

.85 

'.'64 
'.'67 

T. 

'.'08 

T. 

••■• 

.08 
.16 

■;28 

.04 

.'32 

■••• 

1.99 
.04 
.10 
.01 
.29 
.24 
.08 
.56 
.12 
.69 

.05 
30 

1.78 
.01 
1.26 
1.'26 
.77 
.45 
.49 
.30 
.60 
.20 

1.26 

.10 

.63 
.88 
.16 
.36 
.14 

.10 
.06 
.07 
.27 

'.'i4 
T. 
.16 
.27 
.11 

.2;< 

.'22 

'.'63 
.16 
.12 
.02 
T. 
.36 

'!i5 
.41 
.3h 
.28 

1.02 
.10 
.11 
.37 
.02 

't.' 

.03 
.71 
.57 
.97 
.02 
.25 
.14 
.H 
.66 
.10 
.30 
.'23 
.37 
.10 

'.'65 

.'09 
.84 
.13 
.20 
.17 
.25 
.07 

.13 
.18 
.58 
.41 
.20 
.06 
.26 
.88 
.50 
.06 

.29 

".'ii 

.01 

.10 

.10 

.40 

.43 

.25 

.34 

.31 

T. 

.05 

.33 

.12 

.06 

'.'42 
.15 

.36 

.05 

.09 

.11 

.07 

.04 

.23 

.05 

.08 

.39 

.14 

.05 

.07 

.."iS 

T. 

.10 

.28 

.55 

.15 

.03 
.08 
.22 
.22 
.45 
.03 
.17 
.47 

.... 

.97 
.43 

.14 
.60 
.36 
.60 
.04 
.96 
.08 

"".20 
1.01 

.63 
.04 

'!27 
.23 
.19 
.04 
.31 
.18 
.10 
T. 
.61 

1.65 
.20 
.54 

'.'76 
.36 
.05 

.12 

.61 
.01 

.04 
.■22 
.26 
.06 
.17 
.27 
.61 
.06 

.10 
.'23 
.26 

'.".".. 

6.66 
2.29 

HigKuob^ 

HloomsburK 

.10 

'lie 

.01 

4  27 

.... 

.87 
.29 

4  72 

2.89 

Builalo  Mills-'! 

Carlisle    

.16 
.24 

* 

1.19 
.20 

IS 

.06 

T. 
.03 

4  69 

Lower  Susq 

W.  Iti-.  Susq 

Susquehanna 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

"i" 

.09 
.03 

.06 

"»■ 

■!73 

■.'05 

••••' 

'.'67 

T. 

.04 

'.'io 

T. 

.10 

T. 

'.'67 
.08 

'  .'62 

T. 
.75 
.40 
T. 

.33 
.66 
.15 
.38 
.35 
.31 
.16 
.35 
.61 
.50 
.16 
.21 
.30 
.41 
.10 
.01 
.311 
.36 
.90 

.17 

.03 

.12 

.93 

.93 

.03 

.22 

.07 

T. 

.26 

1.03 
.10 
.39 

1.12 
.15 
.55 
.18 
.46 
.14 

.36 
.10 
.93 
.64 
T. 
.15 
.66 
1  41 

.01 

.16 
'!23 

'!6i 

'.'64 
.33 

.18 
'.'22 

•r'.' 

'!64 

T. 

.06 
.33 

'j2 

'.'64 
.05 
.■25 

'.'06 
.12 

.20 
.54 
.71 
.02 

'!« 
.31 

.■26 

'.'29 
.78 
.65 
.43 

1.04 
.66 

'.'32 
.48 
.60 

■.'.50 
.67 

.71 

1.34 

.45 

'iso 

.75 

T. 

.82 

'.'8^7 

'^40 

"".34 

.50 

1.67 

Carter  Cam  pi 

Centre  Hall 

Chambersburg^.... 

PlearrtAlli- 

4.85 
4.45 
4.18 

4  64 

Coatesville 

Colebrook 

8  08 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

.76 
.03 

t.' 

.26 
.19 
.42 
.35 
.20 

.'65 
.40 
.01 
.12 
.02 
.50 
.81 

.46 

.79 

1.04 

.04 

■;23 

.29 

T.' 
.45 

.68 

.03 

'.'98 

.6i 
.12 
tV 

.28 
.43 
.05 

tV 
"37 

T. 

.'26 

'[37 
.70 
.42 

.03 

.'io 

.35 

'.'6i 

.3ti 
.10 

'  .'36 
.'08 

.08 
.01 

.18 

'.'6i 

'.'35 
T. 

'[26 

'.'20 

'!ii 

.48 
.02 

••• 

T. 

".03 
.12 
.14 

';64 

.21 
.12 

'  .'06 
.17 
.60 
.35 
.13 
.09 
.05 

.06 
.11 
.23 

!oi 

.06 
.22 
.39 

!63 

.44 
.20 
.21 

.89 

'.'■ii 

T. 

.08 

.57 

.26 

.30 

'.'67 
.66 
.39 
.14 

.'25 

''20 

'06 
.97 

'.'20 
.12 
.03 
.OS 
.16 

''65 
.05 
.15 
.20 

.02 
.02 
.30 

■r'.' 

T. 
.41 
.12 
.15 

.09 
T. 
.26 
.07 

'.'36 
.12 
.73 
.35 
.14 

;'75 

'.'i5 
.07 
.38 

'.'is 

.05 
.15 

T 

T. 

.Oa 

'.'63 
'r. 

't'.' 

2.36 
1.60 

Covington'' 

uovle'^town 

.12 

1.88 
1  74 

Uriftwoodt 

Hu  Bois 

.38 
.'23 
..SO 
.20 
.15 
.18 
.08 
.14 

3  66 

•••• 

4.85 

Emporium 

EuKlish  Cent«rJ. .. 

3.96 

4.64 
1  85 

.... 

'.'io 

T. 

Iso 

T 

.05 
.42 

'.'6i 

T. 
T. 
T. 

.01 
T. 

't.' 

T. 
'.'i2 
"".61 
■.'64 

T. 

'.'io 

'.'63 
'f.' 

'!62 
.21 

T. 

.15 

'  .''ii 

't.' 

T. 

2  34 

'!07 

't,' 
'.'35 
't.' 

T. 

't.' 

.01 

4  68 

Galeton      

N.Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

•••• 

".is 

.07 
"."33 

3  19 

George  School 

'i'.' 
"67 

!i7 
.43 

.02 

.... 

'f.' 

2.71 

Gettysburg 

Girardville- 

Gordon 

Gouldsboro- 

.03 
.06 
.32 
.18 

1.68 
2.89 
3.12 
3  94 

Graterford 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

2  20 

.... 

.... 

T. 

1.35 
T. 

'.'27 

't'.' 

T. 

"t'.' 

.... 

T. 

.02 
02 
T. 

'.'25 

.'39 

.1!) 

T. 
T. 

'!6i 

3  84 

FlarrisburgJI' 

Hawley- 

T. 

.32 
.58 
.54 

.20 

"!93 
.06 
.40 
.06 
.68 
.10 
.'25 
.60 
.11 
.59 
.23 

"'.ii 

.96 
.53 
.95 

'!i6 

>21 
.11 
.12 

".40 
.44 
.08 
.58 
.43 

.... 

2.93 
3  44 

HoU  sterville.2.... 

•  *  •  ' 

.01 
T. 
.63 

.21 

1.0(1 

3.87 

Holtwood^ 

Lower  Susq 

.luniata 

Lower  Susq 

Potomac 

W.  Br.  Sasq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

T 

.38 

.03 

.13 

.18 

.02 

.04 

.05 

.38 

'^50 
.47 
.37 
.20 

.34 
.12 
.11 
.82 
.68 
.05 
.22 
.14 

.... 

.05 

.01 
1.24 
.01 

T.' 

tV 
t'.' 

2.74 
4  74 

Huntingdon 

Huutsdalet 

H7ndman2 

Kylertown$**l 

tV 

.85 
.m 
.96 

!52 
.94 

.04 
.20 

!63 
40 

.... 

.10 
.05 

';i6 

2  02 

.38 

!■. 

T. 

'.'io 

T. 
.10 

".is 
.22 

i.'ig 
'.'97 

.78 

'.ii 

T. 
T. 

1.36 
.10 
.10 

2.01 

'.'io 

.44 
.54 
.22 

.08 
.15 

.io 

.03 

■.'25 
T. 

T. 

.03 

.'63 

■;65 

.58 
T. 

'  .'62 
.0! 

''w 
'.'ie 

.16 

T.' 
.65 

'.'65 

.32 

.14 
.69 

"'.ib 

T. 
'".01 

!i3 
.02 

.05 

124 
T. 

'.'37 

.03 

'ieo 

^42 

!oi 

.52 
.02 

!48 

''i2 

~  35 

'.'64 

.64 

'i'.' 

'.'ii 

2.99 
3  84 

Lakeville^     

'.'65 

T.' 

6.22 
2  19 

Lancaster 

Lansford^ 

.14 

i:^7.5 
T. 
T. 
.01 
.07 

'!i6 

.36 

.07 
.06 
T. 

'.'2i 
.23 
.08 

.42 
.15 

'.'i9 

'.".".". 

3  50 

Lawrenceville 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

.08 

3.45 
4.05 
6  31 

Lehighton^ 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Juniata 

... 

.24 
.13 

.18 

T. 

.41 

.'so 

1.21 

T. 

.03 

3.39 
3.49 

Lock  Haven 

Mapleton  Depot'- . . 

2  30 

Marcus  Hook 

MartiasburgS 

Matamoras^ 

Lower  Del 

Juniata 

.... 

"".6i 

1.02 

3  19 
5  40 

Upper  Del 

Lehiirh 

Potomac 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.10 

'.'64 

5.25 

Maiich  Chunk 

McC^onnellsburg'''.. 

'!69 
'!64 

.16 
.2> 
.27 
1.08 
.51 

4.21 
5.39 

Millersburgt 

Millvillet  

".m 
.33 

.03 

.34 
.26 
.27 

".'.".'. 

2.71 
3.29 
3.59 

Morris  Run 

Mount  Pocono 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W,  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

.10 

.45 

1.11 

.2i 
.03 

1.10 

']ii 

.08 

.16 

'.(B 

'.'39 

.16 
.04 
T. 

.01 
.28 
.19 

.45 
.15 
.13 

.80 
.12 
.46 

.15 
.06 
.07 

.10 
.05 
.49 

.10 
'ioe 

.30 
.23 

.47 

.75 
.10 
.61 

.15 
.72 
.09 



4.66 

Mt.  Union! 

.19 

.21 

3.02 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls^. 

.06 

3.94 

New  Bloorafield. .. 

.16 
.15 
.16 

.80 

1.61 
.36 
.11 

.38 
.20 
.02 
1.00 
.72 
.90 

T. 

.05 

';i2 

.18 

■26 

.20 

■.'23 
.07 
.18 

.03 
.64 
T. 

't'.' 

.63 
.07 
.92 
.47 

.25 
.12 
.15 
.21 
.47 

.36 
.08 
.02 

'.'oi 

.16 
.11 

'.'lie 

T. 

"t" 
.'28 

.25 
.92 

'!42 

.19 

.58 

'.28 
.41 
.13 
.21 
.23 

'.'25 

.01 

.88 

1  74 

New  Park 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

Schuylkill 

Lehigh 

.10 

.03 
.63 

1.20 

T. 
1.01 

.35 

T. 

.26 
.15 
.40 
.18 

.16 
1.08 
.47 
.72 
.52 
.18 
26 
1.60 
.29 

1.67 

Newport^ 

.02 

'.'6i 
'.'2i 

'[JR 
.03 

.19 

T. 

.'(15 
.05 

.02 
'08 

.10 
'1- 

•r 

'.'is 
.22 
.19 
.39 

.28 

.92 
.04 

.10 

T. 
".'6'7 

.'22 

.21 
.17 

.32 

.03 
.74 
.28 
.28 
.30 
T. 

'.'.50 

.15 
.08 

.... 

2.42 

New  Tripoli 

.01 
.89 

.17 
.34 

T. 
1.00 
T. 
T. 
.64 
.31 
.01 
.11 
.31 

T. 

!oi 

T 
.02 

.07 

3.28 

Orwigsburg^ . 

.32 

3.70 

Palmertont 

.16 
.08 
.14 
.18 
.13 

•••■ 

4  71 

Paupaek2 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

i'.' 

".04 
T. 

.29 

4.35 
2  52 
2.75 
2.14 
1.90 

Philadelphia:!.... 
Phila.  Naw  Yard^ 
Phila.-P'nt  Breeze. 
Phoenixville 

PineGrove2 

.97 

.45 
.03 

••■• 

3  .50 

Pleasant  Mt^ 

... 

..   . 

3.79 

Port  Clinton 

... 

.06 

.1') 

2.88 

Pottstown2 

Pottsville2 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuylkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

".hi 

.20 
.02 
.61 
.77 
.61 
.39 

.93 
.31 

;64 

T.' 
.02 
.03 

:;;: 

... 

■;; 

.is 

".06 

'!32 
.06 
.04 
.30 
.29 
.42 
.06 

1.00 
.14 
.01 

[64 

't. 

■!i2 

•••• 

.'63 
.02 

t" 

.22 

.08 

.05 
!23 

'^09 
.15 

'.'05 
T. 
.14 
.05 

.02 
.01 
.01 
.63 
.02 
.22 
.11 

.08 

'  ■  *  ■ 

.24 

.46 
..S9 
.3'i 
.72 
.86 
.04 
.64 

.23 
.26 

.'69 
.09 

:°' 

.osl 

T. 

.30 
.06 
.02 
.10 
.14 
.64 
.08 

.20 

]38 
T. 

■.■i.5 

.29 

i!i9 

.68 
.18 
.84 

.89 
.78 
T. 
1.12 
.02 
.03 
.49 

.20 

'.'ii 

'.'i7 
.15 
.32 
13 

••■• 

4  84 

Quakertown 

Readingji   

3.17 

'!62 

■;63 

.... 

Renovo2 

3.22 

Retreat 



/ii 

.34 
.01 

Scrantont' 

Selinsgrove 

Sellersvillet 

3.71 
3.11 

2.19 

Continued  on  page  34. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June, 


Daily  Precipitation  for  June,  1940-(;oiitiuued  from  page  33 


Stations 


Drainasre  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

5 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUaniie  Drainaae 
( continued) 

Shade  Gapt 

Shawmout 

dliippeusburg 

State  College 

Stroudsburg^ 

Suubury^ 

BusQuehauua^  — 

Towanda 

SVeikert 

Wellsboro^ ...  .. 

Wernersville'''.  [nrj 

Westchester 

Westgrove^. ....... 

\Vilkes-Barre5  *... 

Wilkes-liarre^fl 

Williaiusport^ 

Williamstown 

VorK ■ 

^orkUaven^ 

Zionsville..(uear). 

rrentoa.  N.  JU 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^ 

Beaver  Falls  ^ 

Blairsville^ 

Bradford 

Bruokville^ 

Buckstownt 

Butler^ 

ChambersviUe 

ClairtonS 

Clarion''* 

Claysville 

Gontlueuce^     .  .     . 

Connellsville  ■^ 

Coraopolis^ 

Corry 

Coudersport 

Derry 


Donora'^ 

Dunlot 

Ebensburg 

Praakliu''.  ■ 

(ireeusboro^ 

areensburg 

Greenville 

Grove  City 

trwiu 

Johns  town....  ■■• 
Kane  Airway  bta. 

Kregar2..... 

LakeLyun^ 

Linesville^.. 

Lock  No.  4  2 

I/)ck  No.  52 

Lycippns 


Marienvillet 

McKeesport^ 

MeadviUeS 

Mercerl 

MercerS^^ 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. . 

Natrona^ 

New  Castle 

NewoU'* ; 

Parkers  Landing' 

Pennline^ 

Pittsburgh^ti.  ••• 
Punxsutawney2.. 

Riilg\vay2 

Rochester! 


Saltsburg2 

Seward  2 — 

8haron2 

Sharps  ville^ 

Smethport^ 

i^omerset 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  ResiTvoir. 

Vandercrrift^ 

Warren^ 

Waynesbnrg 

Westford2 

West  Newton  2... 

Lake  Drainage. 

Erie:i 

Raymond^ 


Middle  Susa 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W.Br.  Susa 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 


.03 

.01 

1. 11 

.18 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Monongahela... 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . 
Monongahela... 

Oliio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  ... 


.10 

.30 

1.56 

04 


.05 


Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh.  .  . 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Beaver 

Beaver 

Monongahela... 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny.. 
Monongahela.. . 

Beaver.  

Monongahela... 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Oliio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 
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Allegheny 

Ohio 


Conemaugh 

Conemaugh 

Bi'aver 

Beaver 

Allegheny 

Youghiogheny  . 
Youghiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela... 
Youghiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela.. . 

Beaver 

Youghiogheny  . 


Lake  Erie. 
Genesee... 
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03 


.07 


.05 
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1.40 
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.04 
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1.34 
.02 
.19 


,89 

.17  .03 

.02  .04 

T.  T 


.09 
.07 
.02 
.67 
.02 
.22 

1.02 
.85 
.02 
.09 
.51; 
'1' 
.05 
.96 
.48 

2.43 
.33 

.80 
.45 
.15 
.05 
.31 
.49 

1.00 
.93 
.05 
.41 

1.25 
.36 


T. 


.70 
.04 
.29 
.07 
.15 
.14 

'  .\i 
.14 
.39 
1.50 
2.20 
11 
41 
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.14 
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1.58 
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1^38 
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^■Jo 
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.17 
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..56 
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.19 
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i2 
1.4 
.08 
.10 
.13 
.80 
.66 
.50 


.10 


.66 


1.25 
.07 
.10 
.31 

.78 
.90 


.03 


.48 


.03 


.05 


.03 


.03 


.78 


.17 
.20 
.18 
T. 

1.74 
T. 

1.61 
.06 
.02 


.02 


.62 
.93 
.48 
1.14 
.90 


.41 
.35 
.60 

.'49 
.72 
.12 

l.'i4 


1.00 
.31 
.60 


1.15 


.08 


.10 


.01 


.15 


1.33 

!66 

.30 

.05 
.04 
.12 


T. 
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.33 
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.39 
.32 
.02 

1.41 
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.38 
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.25 
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.25 


.30 


.01 


.08 
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.94 
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.451   .19 
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.45 
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i!i7 


.53 


.60 
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.40 

1.04 

'."86 

.35 
1 
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.60 


25 
1.14 

25 
1.21 
1.10 

.48 

ieo 

.81 
.06 


.27 

.50 
.53 
.62 

.2:^ 
.20 
.45 
.OS 
.76 
.14 
1.28 


1.04 
.51 

1.56 
.45 


1.14 
.92 
.21 
.18 
.14 

1.02 
.57 

1.44 
.39 
.08 
.45 
.88 
.27 
.64 
.43 
.10 


.65 


.091.26 
.67 
.63 
.28 
.48 
.29 
.26 
.18 


.02 


.23 
.31 
32 

.85 

.29 

1.20 

1.08 


.10 


.29 
.35 
.17 
.41 
.27 
.25 
.29 
.12 
.23 
.08 
1.08 
.08 
.24 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  atternoon.  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Prpcipitation  measured 

in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ■•    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
••  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.     \  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     *  Included  In  next  measurement.        T.  (trace) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe.  Newville: 
of  Acmetonla,  Barking:  of  Pennllne.  Llnesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardvUle,  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  5  Airway  Station.    !  River 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 
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Dally  Xomperaturea  tor  Juue,   1940 


SUtioni 


11     12     18     14     16     18     17     Itt  I  IW  I  JU  I  ^1  I  :£<     '^8     24     26     20     27  ,  :a 


Allooim  .•••  1  Minimum..., 

uetiioru  .  )  Minimum... 

BoUilohem I  Minimum... 

•*>— in.r« ]^^iz^:r. 

Brookviuoi )^;^izs:::: 

n,,,iBr     \  Maxinuun... 

Butier...-  t  Minimum... 

c-r»^'« \^^l^::: 

Chamborsburg )  M""^;; 

c»»'-^-^^'^^^ SSlSZv: 

OlavsvlUe J  Maximum... 

Oiays.-*""  Uliiiimum... 

OearfioM {  Sl^i^"";: 

Coatesvine j  J{»^iS^:: 

Corry    *  Maximum... 

^°"^  (Minimum... 

Couder^port  1  J{SZv: 

D— • IJISZ;:: 

Kbeusburg 1  Jl^S^  V! 

Emporium 1  J!?''™""- 

^^*^  I  Minimum.. . 

p-T^hrftta     \  Maximum... 

^^'^'^^^ i  Minimum... 

Frio*        >  Maximum..- 

*  Miuiniuiu... 

'  Minimum.. . 

Freeland i  Maximum... 

iMiuimum.. . 
George  School J  Maximum .. . 

I  Minimum... 

Gettysburg \  Maximum..- 

'  I  Minimum..- 

Gordon j  Maximum... 

<  Minimum.. . 
Greensburg \  Maximum... 

I  Minimum.. - 
Greenville \  Maximum... 

'  Minimum... 
Grove  City \  Maximum... 

I  Minimum... 
Harrisburg* \  Maximum... 

'  Mimmum... 
Hawley )  Maximum... 

'  Minimum... 
Holtwood* i  Maximum... 

I  Minimum... 
Huntingdon /  Maximum... 

I  Minimum... 
Johnstown \  Maximum... 

'  Minimum... 
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'  Minimum.. 
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I  Minimum.. 
Lancaster ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI /Maximum.. 

(Minimum.. 
Lewistown \  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Lock  Haven \  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum.. 

.  Minimum.. 
Meadville ■■  \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
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I  Minimum.. 
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I  Minimum.. 
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'  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville i  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Pittsburgh* )  Maximum.. 

)  Minimum.. 
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80 

84 

86 

82 

80 

81 

77 

75 

76 

77 

78 

69 

63 

68 

77 

78 

71 

66 

.   53 

54 

51 

58 

56 

72 

60 

61 

64 

62 

66 

62 

63 

57 

64 

60 

59 

60 

62 

48 

43 

42 

48 

66 

58 

52 

.   62 

74 

82 

83 

83 

82 

86 

80 

83 

78 

80 

81 

78 

79 

78 

76 

76 

72 

73 

57 

61 

62 

64 

76 

70 

62 

.   48 

50 

46 

52 

54 

53 

53 

58 

65 

&2 

61 

60 

64 

44 

66 

42 

55 

63 

57 

31 

34 

35 

48 

61 

55 

46 

.   65 

73 

83 

84 

83 

85 

88 

80 

87 

77 

78 

86 

84 

82 

79 

78 

75 

76 

78 

62 

65 

69 

66 

79 

73 

64 

.   52 

52 

54 

58 

61 

61 

56 

60 

61 

61 

61 

62 

59 

54 

70 

55 

55 

63 

47 

41 

39 

39 

50 

61 

52 

47 

.   74 

80 

87 

95 

91 

89 

91 

86 

89 

85 

74 

85 

92 

90 

88 

86 

80 

74 

85 

74 

71 

72 

70 

84 

81 

80 

.   53 

51 

52 

57 

60 

60 

52 

61 

59 

61 

59 

66 

64 

60 

69 

65 

62 

59 

59 

47 

42 

42 

47 

60 

69 

55 

.   72 

77 

87 

90 

88 

85 

90 

85 

85 

82 

85 

85 

85 

78 

85 

80 

83 

78 

80 

75 

65 

72 

65 

78 

76 

74 

.   52 

53 

50 

62 

58 

57 

45 

61 

65 

62 

61 

62 

54 

44 

61 

47 

50 

74 

70 

33 

42 

37 

39 

53 

55 

51 

.   73 

77 

86 

91 

89 

86 

88 

82 

89 

66 

77 

87 

91 

86 

87 

81 

82 

71 

87 

68 

70 

74 

72 

75 

78 

75 

.   57 

52 

54 

61 

64 

65 

56 

64 

64 

62 

58 

60 

66 

63 

68 

66 

66 

6f 

60 

49 

42 

45 

51 

58 

58 

55 

.   73 

74 

84 

90 

88 

92 

90 

87 

95 

82 

80 

89 

87 

86 

84 

82 

80 

71 

84 

79 

70 

72 

7( 

82 

81 

76 

.   5', 

55 

54 

60 

62 

65 

55 

64 

65 

64 

62 

68 

64 

64 

68 

66 

54 

65 

66 

50 

42 

44 

55 

60 

62 

57 

.   71 

75 

89 

91 

91 

89 

87 

87 

87 

78 

77 

88 

91 

87 

86 

87 

83 

77 

85 

79 

69 

72 

69 

74 

79 

78 

.   54 

51 

51 

58 

57 

61 

52 

62 

64 

65 

62 

65 

66 

55 

6C 

57 

54 

67 

66 

41 

38 

4( 

46 

55 

60 

55 

.   8.3 

89 

94 

91 

91 

88 

86 

90 

88 

80 

92 

97 

9i 

94 

87 

86 

84 

93 

91 

72 

78 

78 

88 

83 

81 

87 

.   60 

64 

68 

71 

72 

64 

62 

64 

5! 

59 

67 

74 

69 

71 

70 

63 

59 

72 

59 

50 

52 

61 

61 

60 

63 

59 

.   66 

78 

86 

86 

85 

84 

9C 

82 

89 

88 

86 

85 

82 

82 

81 

80 

83 

81 

74 

64 

67 

65 

76 

80 

76 

67 

.   50 

46 

54 

55 

59 

58 

63 

68 

63 

66 

65 

65 

53 

68 

49 

57 

65 

67 

40 

37 

40 

52 

56 

65 

52 

40 

.   66 

79 

8S 

8^ 

86 

89 

91 

8.5 

86 

87 

85 

87 

83 

86 

84 

80 

81 

80 

79 

76 

69 

69 

83 

83 

79 

70 

.   54 

54 

53 

55 

51 

59 

64 

64 

63 

62 

66 

64 

58 

61 

68 

60 

63 

67 

67 

49 

41 

49 

55 

66 

59 

51 

.   6ii 

7C 

81 

8£ 

84 

80 

84 

78 

78 

73 

74 

83 

8 

73 

8f 

72 

75 

70 

78 

70 

61 

65 

66 

61 

70 

70 

.   5E 

5C 

5a 

61 

61 

56 

48 

63 

62 

59 

54 

64 

66 

48 

61 

51 

53 

62 

61 

41 

43 

40 

41 

52 

55 

50 

.   61 

74 

74 

82 

83 

69 

7S 

8C 

74 

fi4 

64 

74 

86 

72 

75 

72 

76 

65 

78 

68 

60 

63 

67 

60 

66 

66 

.   4f 

4f 

4t 

4f 

52 

44 

4f 

4  c 

54 

46 

48 

56 

66 

42 

56 

46 

48 

5C 

52 

36 

35 

35 

38 

46 

.56 

46 

7'" 

14 

8a 

8' 

86 

8C 

8a 

8f 

82 

74 

78 

81 

8J 

86 

81 

8C 

81 

73 

83 

73 

69 

71 

73 

78 

75 

68 

.  4t 

54 

4" 

51 

5a 

54 

4' 

56 

61 

6C 

5- 

49 

54 

56 

5- 

49 

48 

62 

62 

34 

35 

36 

43 

47 

53 

52 

.      7£ 

li 

8' 

SC 

9C 

8f 

8' 

8E 

8' 

86 

76 

89 

96 

86 

85 

86 

76 

i4 

86 

86 

69 

75 

69 

85 

86 

77 

.   51 

5( 

)   4t 

5£ 

59 

6C 

5C 

61 

58 

64 

58 

65 

61 

56 

68 

59 

65 

61 

61 

49 

46 

39 

49 

57 

54 

50 

.   71 

81 

8f 

8£ 

8? 

8- 

92 

86 

86 

89 

8' 

8- 

88 

!   86 

86 

86 

85 

84 

78 

75 

76 

7C 

84 

82 

82 

72 

.   5:- 

5- 

5; 

!  5f 

6C 

66 

di 

6f 

64 

63 

6." 

65 

68 

i   6f 

68 

5? 

61 

69 

69 

i( 

41 

46 

56 

56 

68 

52 

.   7i 

>  T 

1     8< 

)  9" 

89 

8f 

8' 

81 

8" 

66 

7E 

88 

9 

8" 

86 

82 

82 

76 

96 

69 

71 

T 

76 

61 

T 

71 

.   5f 

5' 

6 

hi 

i   62 

62 

5( 

)   6C 

6.' 

66 

59 

68 

7( 

)  62 

69 

)  62 

5c 

62 

63 

56 

46 

41 

46 

57 

5' 

54 

.   7i 

i  7i 

i  8; 

)  9 

84 

ii 

8f 

7C 

8f 

69 

7' 

86 

9 

84 

86 

)   8L 

79 

7E 

8' 

72 

71 

72 

73 

78 

75 

75 

.   5" 

•  6( 

)  6- 

i  6' 

7( 

7 

6f 

6C 

)   64 

59 

59 

6f 

7 

69 

)  68 

66 

64 

59 

69 

59 

51 

55 

66 

66 

69 

60 

7{ 

)  8( 

1  8f 

;  9' 

!   91 

8' 

8f 

)   8' 

88 

8' 

7' 

8' 

9' 

>   9( 

)  92 

8- 

82 

!   86 

)  9( 

)  8" 

76 

75 

74 

77 

86 

76 

.   5 

'  5; 

>  5; 

>  6( 

)   6 

5E 

51 

6( 

)   62 

>   66 

)   6( 

76 

7( 

)  6( 

)  76 

)   6f 

)   5f 

)   52 

>   62 

66 

42 

46 

56 

66 

66 

)  60 

.   6' 

7' 

I  8' 

I  8' 

8; 

)  89 

9f 

)  8f 

8; 

89 

86 

89 

8; 

1  8f 

)   82 

!  r 

8( 

)  8 

79 

65 

68 

i   69 

84 

86 

74 

67 

.  5; 

i  5f 

i  5f 

i  6: 

!  6; 

69 

6; 

)  6E 

)  6' 

6^ 

6f 

)  66 

>  6 

?  6; 

!  6f 

)   59 

)  6f 

)   6f 

)  5{ 

>  5( 

)  4c 

)  52 

'  5E 

)  62 

5; 

)  50 

74 

46 
78 
47 

80 

64 

76 

04 

64 

44 

74 

4(i 

83 

62 

83 

54 

75 

40 

76 

53 

72 

43 

82 

60 

75 

45 

72 

39 

80 

59 

58 

42 

76 

42 

83 

49 

69 

67 

741 

48 

72 

46 

80 

52 

83 

53 

75 

42 

77 

55 

80 

45 

75 

47 

80 

56 

76 

42 

81 

61 

77 

46 

71 

48 

68 

42 

71 

4 

85 

51 

73 

43 

80 

49 

78 

52 

78 

48 

89 

62 

74 

48 

78 

52 

67 

44 

68 

38 

74 

40 

81 

46 

76 

46 

79 

48 

81 

59 

80 

50 

75 

54 


80 

48 

HI 

65 

80 

63 

74 

47 

77 

42 

81 

50 

78 

61 

83 

57 

80 

50 

82 

58 

78 

43 

82 

49 

77 

44 

78 

37 

86 

63 

76 
46 
77 
36 
82 
51 
78 
58 
78 
,50 
69 
50 
81 
63 
81 
54 
73 
43 
83 
58 
81 
50 
75 
54 
81 
52 
76 
40 
80 
60 
84 
44 
78 
52 
73 
44 
77 
48 
82 
49 
72 
40 
80 
50 
78 
50 


48 

74 

60 

80 

64  . 

79 

64 

73 

60 

74 

48 

62 

47 

80 

62 

70 

46 

67 

41 

77 

55 

71 

48 

71 

37 

80 

54 

67 

57 

71 

49 

77 

49 

78 

53 

79 

54 

72 

45 

75 

51 

73 

49 

67 

.50 

78 

57 

72 

50 

77 

61 


67|    73 
55     52 


//.9 

66.8 

8U.2 

67.9 

80.7 

6U.4 

78.4 

00.1 

74.7' 

61.1 

81.7 

60.  V 

82.0 

58.8 

8*;.  9 

69.7 

81.4 

66  6 

80.5 

,50.7 

77.7 

52.9 

81.0 

86.2 

79.7 

61.8 

77.1 

49.2 

82.6 

61.1 

73.2 

83.3 
78.6 

81.7 

84.4 

58.7 

74.2 

.59.4 

77.4 

54.8 

74.6 

54,3 

80.8 

57.7 

82.5 

60.2 

77.4 

52.4 

81.0 

59.8 

82.7 

56.2 

78.5 

57.0 

81,2 

59.8 

77.7 

81.2 

80.0 

62,8 

80.9'- 

54.'"' 

76.4 

56.9 

73.6 

51.7 

76.0 

54.2 

82.8 

56.6 

79.1 

52.8 

80.2 

58.0 

81.1 

58.9 

81.1 

65.6 

86.8 

63.4 

78.3 

54.4 

81.0 

58.0 

73.4 

53.6 

70.2 

45.7 

77.6 

50.4 

81.3 

54.6 

82.3 

58.3 

79.7 

57.0 

80.2 

62.5 

83.4 

87.4 

79.2 

59.8 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


June,  1940 


Daily  Temperatures  for  June,   1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

?.l 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

f  Mf^.TfimiiTn.. 

7n 

7S 

84 

84 

89 

88 

87 

85 

85 

86 

7'' 

81 

88 

88 

85 

81 

80 

78 

R5 

85 

69 
39 

72 

71 

39 

67 
56 

76 
56 

78 
45 

78 
47 

78 
45 

76 

74 
49 

80.0 
53.9 

1  Minimum,. .. 

52 

49 

49 

56 

59 

56 

48 

62 

63 

59 

57 

66 

64 

57 

69 

58 

60 

59 

63 

4,5 

38 

Quakertowu.. 

1  Maximum,,.. 

\  Minimum 

75 

76 

B3 

89 

84 

82 

84 

81 

86 

70 

74 

85 

88 

82 

86 

80 

79 

75 

88 

81 

75 

73 

71 

67 

76 

7? 

78 

78 

79 

76 

79.1 

50 

50 

52 

57 

60 

63 

50 

56 

58 

57 

56 

65 

67 

59 

66 

61 

51 

67 

66 

46 

42 

37 

45 

55 

55 

58 

47 

45 

64 

,52 

85.2 

Beading* 

)  Maximum,,.. 

7b 

76 

85 

91 

88 

87 

87 

80 

88 

69 

75 

86 

91 

85 

85 

83 

80 

72 

87 

68 

70 

74 

71 

75 

77 

73 

80 

80 

80 

77 

79.9 

(  Minimum,. .. 

by 

5b 

58 

67 

69 

66 

59 

64 

63 

60 

59 

70 

71 

67 

73 

66 

60 

60 

68 

54 

49 

48 

55 

58 

.58 

58 

56 

55 

6? 

,58 

60.8 

Retreat 

f  Maximum.. . . 

I  Minimum 

65 

66 

61 

88 

86 

82 

85 

82 

84 

74 

76 

85 

88 

82 

85 

78 

84 

74 

83 

74 

65 

70 

69 

72 

74 

72 

74 

74 

74 

72 

76.6 

50 

53 

41 

53 

59 

61 

47 

63 

63 

63 

60 

67 

65 

53 

61 

,54 

52 

64 

55 

55 

43 

41 

42 

,55 

57 

54 

47 

45 

,59 

49 

54.4 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

67 

66 

76 

86 

86 

86 

85 

89 

82 

86 

93 

82 

85 

92 

81 

81 

79 

81 

77 

77 

61 

67 

69 

71 

78 

74 

65 

72 

77 

65 

77.9 

(  Minimum,. . . 

46 

50 

46 

48 

49 

65 

51 

56 

63 

58 

65 

52 

6V 

51 

57 

49 

49 

59 

65 

36 

33 

65 

40 

53 

56 

50 

40 

41 

52 

41 

61.4 

Pcranton*,,  . . 

J  Maximum,, . . 

72 
56 

7J 
56 

84 
53 

91 

59 

89 
63 

80 
63 

89 
52 

82 
67 

82 
66 

70 
60 

77 
59 

87 
69 

89 
69 

81 
57 

82 
63 

76 
60 

80 
54 

70 
65 

83 
59 

64 
50 

64 
47 

69 
41 

69 
44 

62 

55 

74 
57 

66 
54 

75 
51 

76 
47 

76 

60 

72 
52 

76  8 

i  Minimum,... 

56.9 

Selinsgrove... 

i  Maximum,,.. 

7U 

74 

85 

89 

87 

85 

85 

81 

86 

73 

76 

85 

86 

82 

80 

80 

78 

72 

84 

73 

73 

69 

68 

82 

79 

75 

76 

76 

74 

73 

78.6 

(  Minimum,. . . 

60 

60 

68 

64 

62 

62 

53 

63 

63 

63 

59 

67 

65 

59 

70 

62 

55 

65 

64 

49 

41 

41 

43 

57 

.59 

56 

5? 

46 

61 

51 

58.0 

Somerset 

J  Maximum,,.. 

65 
49 

70 
51 

80 
45 

84 
46 

81 

57 

83 
59 

86 
53 

83 
62 

80 
60 

78 
55 

84 
62 

84 

5^ 

78 
60 

82 
52 

80 
65 

79 
60 

73 
48 

74 
60 

74 
64 

71 
43 

63 
35 

69 
37 

78 
45 

77 
63 

74 
54 

68 
50 

73 

45 

78 
50 

76 
51 

67 
49 

76  4 

(  Minimum.... 

52.9 

Springs 

(Maximum.... 

( Minimum 

61 

68 

78 

82 

78 

82 

85 

84 

79 

77 

80 

8V 

77 

81 

74 

75 

68 

73 

74 

60 

62 

65 

77 

76 

71 

63 

71 

77 

72 

67 

74.0 

46 

51 

44 

47 

55 

58 

58 

57 

56 

54 

63 

57 

59 

52 

64 

62 

56 

63 

59 

44 

33 

36 

45 

61 

.54 

50 

44 

53 

51 

48 

62.7 

State  College.. 

\  Maximum,,.. 

72 

75 

85 

88 

87 

87 

89 

86 

82 

78 

80 

87 

85 

84 

83 

79 

75 

77 

82 

70 

67 

70 

69 

80 

76 

69 

72 

79 

78 

71 

78.7 

(  Minimum,. . . 

53 

53 

52 

61 

62 

65 

56 

63 

61 

62 

.59 

62 

64 

57 

70 

57 

56 

64 

65 

45 

42 

43 

48 

60 

59 

53 

49 

48 

.59 

50 

66.6 

1  Maximum,,. . 

(  Minimum,. . . 

Towanda 

j  Maximum,,.. 

72 

75 

86 

91 

88 

77 

85 

84 

80 

74 

80 

87 

86 

77 

84 

76 

80 

73 

84 

64 

67 

71 

70 

71 

76 

68 

73 

74 

7? 

7S 

77.8 

1  Minimum,. . . 

51 

53 

48 

66 

,58 

61 

46 

62 

65 

62 

60 

6.=, 

65 

50 

50 

50 

60 

65 

62 

41 

44 

40 

40 

54 

58 

53 

45 

41 

.56 

.50 

53.4 

Unioutown.... 

)  Maximum,,.. 

70 

74 

84 

88 

86 

89 

92 

90 

85 

88 

90 

88 

84 

8e 

81 

79 

78 

78 

81 

74 

65 

69 

82 

82 

77 

70 

77 

82 

80 

75 

80.8 

(  Minimum,. .. 

53 

57 

54 

54 

62 

69 

64 

65 

66 

62 

66 

66 

66 

62 

70 

65 

68 

70 

66 

53 

43 

46 

56 

69 

60 

56 

.55 

62 

,57 

52 

60.4 

Vandergrift*,. 

(  Maximum,,.. 

62 

80 

85 

88 

94 

82 

86 

89 

88 

91 

92 

84 

77 

87 

82 

84 

87 

86 

72 

59 

65 

67 

82 

84 

76 

67 

72 

82 

8? 

80 

80.4 

(  Minimum.. . . 

54 

58 

54 

56 

51 

68 

69 

67 

66 

64 

6S 

65 

66 

59 

68 

65 

56 

58 

58 

45 

38 

47 

55 

64 

49 

55 

55 

,53 

57 

.50 

57.6 

Warren 

j  Maximum,,. . 

60 

73 

85 

86 

86 

81 

91 

82 

88 

87 

81 

84 

85 

81 

82 

80 

82 

75 

75 

58 

65 

61 

67 

78 

74 

67 

70 

77 

65 

68 

76.7 

1  Minimum,. .. 

49 

53 

50 

55 

56 

58 

54 

61 

64 

62 

67 

65 

65 

50 

67 

51 

55 

65 

56 

3b 

40 

39 

51 

61 

55 

.50 

46 

45 

53 

45 

64.2 

j  Maximum,,. . 

67 

5H 

75 
56 

83 
51 

86 
58 

85 
60 

88 
64 

89 
64 

85 
64 

84 
65 

87 
61 

88 
64 

87 
64 

83 
66 

87 
60 

80 
71 

79 
63 

76 
66 

79 

68 

80 
62 

68 
51 

68 
.39 

69 

45 

84 
54 

81 
69 

75 
59 

72 

54 

76 
56 

82 
6? 

81 

56 

72 

50 

79.9 

1  Minimum,. .. 

69.0 

Wellsboro 

S  Maximum,,.. 

71 

72 

86 

88 

86 

81 

88 

81 

81 

75 

77 

84 

83 

84 

83 

76 

79 

73 

76 

68 

64 

65 

65 

79 

76 

65 

73 

73 

70 

69 

76.4 

(  Minimum.... 

53 

52 

48 

55 

56 

59 

46 

61 

65 

63 

61 

66 

65 

47 

64 

50 

52 

64 

64 

36 

41 

37 

41 

55 

50 

54 

41 

41 

54 

48 

5.3.2 

West  Chester. 

Maximum.... 

79 
56 

77 
54 

85 
56 

91 
62 

86 
65 

87 
64 

87 
60 

79 
.59 

86 
61 

69 
59 

76 
59 

87 
67 

90 
68 

85 
64 

87 
65 

81 
65 

79 

58 

72 
56 

86 
65 

79 
5.1 

70 
45 

74 
45 

72 
56 

85 
60 

75 
57 

76 
59 

81 
,52 

81 
54 

81 
54 

79 

,53 

80.7 

Minimum 

68.4 

Wilkes-Barret 

I  Maximum 

,  Minimum 

74 

73 

87 

92 

90 

80 

90 

83 

83 

70 

78 

87 

90 

81 

83 

78 

81 

70 

86 

66 

68 

71 

71 

66 

75 

68 

77 

77 

75 

74 

78.1 

,V2 

55 

51 

58 

60 

58 

51 

66 

64 

60 

60 

68 

66 

54 

64 

.55 

53 

65 

65 

44 

44 

41 

43 

56 

57 

52 

47 

46 

55 

51 

65.0 

Williamsport,. 

Maximum,,.. 

73 

74 

87 

90 

88 

83 

85 

81 

85 

72 

75 

86 

87 

80 

83 

80 

81 

75 

83 

77 

67 

70 

65 

74 

77 

74 

75 

74 

72 

72 

78.2 

Minimum,. . . 

55 

52 

52 

58 

60 

64 

50 

63 

65 

66 

61 

66 

68 

53 

66 

56 

55 

66 

65 

44 

43 

40 

41 

56 

58 

56 

47 

46 

.59 

62 

56.2 

William.stowii. 

j  Maximum. .,, 

65 

78 

83 

87 

88 

86 

86 

90 

88 

85 

80 

85 

87 

85 

79 

82 

78 

74 

81 

80 

67 

68 

70 

74 

73 

74 

75 

75 

73 

80 

79.2 

(  Minimum.,.. 

58 

b2 

56 

64 

67 

67 

56 

62 

59 

56 

54 

65 

65 

57 

67 

59 

.59 

57 

60 

47 

40 

45 

51 

,57 

55 

51 

47 

54 

59 

,52 

56.6 

York 

(  Maximum..  . 

77 
57 

78 
51 

87 
53 

91 

58 

89 
64 

87 
62 

87 
55 

84 
64 

86 
61 

83 
65 

77 
60 

86 
67 

90 
64 

86 
60 

84 
71 

81 
64 

76 
56 

73 
62 

87 
64 

85 
48 

69 
40 

75 
42 

73 
52 

87 
61 

87 
62 

76 

54 

82 
51 

81 
50 

80 
66 

79 
51 

82.1 

1  Minimum  ..  . 

57.8 

Unless  Otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extreme.^  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t'  1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        ',  *■,  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh.. . 

Reailing 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 


1 

1 

Q 

1 
3 

29.90 

30.27 

21 

29.38 

29.93 

:>0.28 

17 

29.48 

29.94 

:m  29 

)7 

29.55 

29.95 

30  29 

21 

29.47 

29.93 

30.28 

17 

29.50 

29.92 

30.27 

17 

•29.51 

1  Wind 


1>> 

'u 

3 

9 

It 

a 
o 
S 

2 

5 

1) 

a 

03 

o 

a 

a 
o 

^1 

II 

7.6 

23 

SW. 

25 

77 

72 

7  0 

29 

n-.v. 

30 

74 

54 

11,3 

35 

nw 

30 

67 

78 

10.0 

34 

w. 

:3u 

65 

76 

10  3 

34 

uw. 

29 

70 

48 

6.5 

22 

uw. 

29 

73 

49 

Relative 
humidity 


Stationx 


RIVER  CONDITIONS 


Kjvere 


<D 

^ 

d 

% 

5 

m 

^ 

a 

« 
A 

s 

® 
& 

S 

c9 

o 

dS 

g 

5 

o 

J 

O 

Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehigliton  

VVilke.s-Barre.  . . 
Williamsport. . . 

Harrisburg 

Greensboro 

We^t  N'ewton. . . 

Lock  No. 4 

Pitt^lHirirl) 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. . 
Susquehanna.. 
Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Youghiogheuy. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.2 
3.6 


4.6 
2.8 
4.3 

13.6 
2.6 

14.6 


4.9 

2 

2.1 

23 

6.9 

2 

1.8 

24 

8.3 

2 

2.7 

23 

5.0 

2 

1.6 

19 

6.5 

3.7 

25 

23.2 

11.4 

2S 

8.7 

1.2 

28 

25.4 

12.2 

28 

19  4* 

16.4* 

12 

25.8* 

13.2* 

14 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
SO 
20 
80 
2fi 
80 


•  For  any  flve-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


*     Pool  stage. 


ERRATA  FOR  MAY,  1940. 

Page  26:  Bedford,  mean  maximum  73.2,  monthly  mean  59.9;  Freeland,  mpun  minimum  46.5:  Hawiey.  days  clear  8,  partly  cloudy  13:  Midland,  mean  maximum  71.6, 
monthly  59.4;  Muncy  Valley,  precipitation  4.94,  departure  +0.89:  Quakertown,  monthly  mean  temperature  59.0,  departure  —0.6:  Sharon,  mean  maximum  temperature 
71.6,  monthly  mean  59.9,  departure  +0.6.  Page  27 :    Dubois,  total  precipitation  4.23. 
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July,    1940. 


No.    7. 


aENERAL  SUMMARY. 

The  temporatuiT  in  Jul.v  was  al)out  normal,  tiie  average  for 
the  State  allowing  an  excess  of  only  0.1  degree.  This  is  the 
first  month  since  February  that  the  monthly  average  was  above 
normal.  Southeastern  counties  averaged  about  75  degrees,  the 
Southwest  and  Mountain  sections  in  the  low  70's  and  the  Pla- 
teau counties  in  the  high  (iO's.  The  first  19  days  were  below 
normal,  but  from  the  19th  on  temperatures  reached  extreme 
heights  during  the  heat  wave  that  prevailed  until  the  end  of  the 
month.  Eleven  stations,  mostly  in  the  southeast  portion  of  the 
the  State,  reported  readings  of  100  degrees  or  more.  Marcus 
Hook,  Delaware  County,  reported  6  days  with  temperatures  of 
100  degrees  or  higher.  There  is  still  a  deficiency  in  tempera- 
ture since  January  1st  and  it  now  totals  531  degrees  or  an 
average  daily  deficiency  of  2.5  degrees. 

Precipitation  was  1 .00  inch  below  normal  and  occurred  mostly 
during  local  thunderstorms.  The  southwestern  counties  received 
the  greatest  amounts,  ranging  from  2  to  over  6  inches.  The 
northern  Plateau  and  Allegheny  Mountain  sections  reported  the 
least  amounts.  Despite  the  deficiency  this  month  there  remains 
an  excess  departure  of  1.26  inches  since  January  1st. 

Several  severe  local  storms  occurred  during  the  month.  The 
first  was  reported  at  Hanover  on  the  17th,  when  4.03  inches  of 
rain  fell  in  a9()-minute  period,  resulting  in  washouts  and  some 
flooding.  On  the  17th  a  freak  hailstorm  caused  damage  to  hot- 
houses and  automobiles  in  Allentown.  Some  stones  were  re- 
ported as  large  as  eggs.  However  the  most  destructive  storm  of 
the  month  struck  LeRaysville,  Bradford  County,  about  3  P.  M., 
July  27th.  Cyclonic  winds  and  large  hailstones  caused  dainage 
to  practically  every  house  and  structure  in  that  area.  '  'Scarcely 
a  whole  pane  of  glass  was  left  in  the  north  side  of  any  building. " ' 
Barns,  silos  and  chimneys  received  the  full  force  of  the  storm. 
Trees  were  uprooted,  electric  and  telephone  wires  and  other 
debris  prevented  travel  about  town,  except  on  foot.  Several 
people  were  injured  and  some  livestock  was  killed. 

The  month  as  a  wiiole  was  favorable  for  agriculture.  Sun- 
shine was  ample  and  where  moisture  was  sufficient,  crops  gener- 
allj'  made  progress,  but  handicap  of  the  late  spring  has  not  been 
fully  overcome.  Corn  developed  rapidly  during  the  last  two 
weeks  with  many  fields  in  tassel.  Harvesting  of  winter  wheat 
continued  in  Central  and  Northern  counties  but  little  threshing 
was  done.  Rye  is  favorable  but  the  winter  barley  crop  is  disap- 
pointing. Oats  is  yielding  below  expectations  in  southeastern 
counties  while  good  in  other  sections.  The  heat  was  hard  on 
the  potato  crop  although  well-sprayed  fields  stood  up  fairly  well 
and  the  condition  as  a  whole  is  good.  Fruit  crops  stood  the 
intense  heat  during  the  last  third  of  the  month  fairly  well ;  apples 
made  good  progress,  and  the  peach  crop  is  still  very  promising. 


TEMPER  ATURK. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  (h^duced  from  the 
reports  of  91  sUitions,  was  72.3°,  which  is  0.1°  above  the  53- 
year  normal  for  July.  The  highest  monthly  mean  was  79.6° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  01.1°  at  Gouldsboro. 
Extremes  ranged  from  a  maximum  of  105°  at  Marcus  Hook  on 
the  26th,  to  a  minimum  of  33°  at  Kane  on  the  13th.  The 
greatest  daily  range  in  temperature  was  49°  at  Emporium  on 
the  8th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  183  stations,  was  3.25  inches,  which  amount  is 
1.00  inch  below  the  53-year  normal  for  July.  The  greatest 
monthly  amount  was  7.73  inches  at  Hanover,  and  the  least, 
0.76  inch  at  Raymond.  The  greatest  amount  for  any  24  con- 
secutive hours  was  4.03  inches  at  Hanover  on  the  11th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 


Year 


889. 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 

906. 
907. 
908. 
.909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 


924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
W29. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 


Temperature 

Precipitation 

■M 

„ 

s 

*=3 

■So, 

§ 

■s 

s 

2? 
a  o 

.«£ 

s 

w 

3 

> 

< 

sg 

Period  . 


71.3 
71.5 
73.9 
69.7 
72.8 
73.7 
71.3 
71.8 
71.3 
70.7 
74.3 
72.1 
70.1 
72.6 
69.5 
75.9 
71.9 
71.0 


72.2 


97 
96 
101 
97 
103 
102 
103 
102 
98 
103 
107 
101 
104 
107 
99 
98 
99 


96 
104 
98 
99 
105 
100 
101 
101 


105 
99 

104 
96 

104 
98 

100 

97 
101 
105 
100 
96 
99 
106 
105 
100 
104 
107 
104 
111 
101 
100 
100 
105 

111 


3.45 
6.80 
3.52 
6.32 
3.93 
3.15 
2.32 
3.24 
6.89 
6.26 
3.36 
3.91 
4.86 
3.88 
6.04 
5.36 
4.68 
4.87 

4.31 
3.84 
4.81 
2.14 
2.42 
2.81 
5.29 
4.16 
4.19 
5.28 
4.45 
4.33 
3.05 
5.90 
4.37 
4.13 
3.68 
4.24 

3.42 
5.57 
3.82 
4.97 
5.44 
2.81 
2.23 
5.28 
3.39 
4.26 
4.01 
5.63 
2.88 
4.47 
4.81 
S.12 
3.26 

4.25 


No  of  days. 
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Olimatologrical  Data  for  July,    1940 


Counties 


1 

a 
o 

> 

0) 

■6 
o 

Temperature, 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

N 

0.  ot 

(layi 

a 
™a 

(>1 

'3 

1^ 

1?' 

o 

1^ 

>t 

u  ® 
a 

P 

0.J3 

0) 

2 

c3 

1 

O 

a) 

"5 
o 

as: 

S  o 

r 

si 

5  c 
So 

c3 

o 

■c 

3 
O 

.90 

-•  a 

a  0 

m 

h-l 

S 

« 

s 

« 

k^l 

o 

o 

B 

O 

o 

H- 

cj 

O 

O 

0, 

Observer!* 


Allentown 

,j  Altoona..  

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

'S  Bedford 

4  Bettilehem 

;j  Bloomsburg 

s  Carlisle 

§  Uliambersbiirg 

«  Clearliold 

~  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelaud 

(J  eorge  Scliool 

'xettysburg 

Uordon 

Gouldsboro ■• 

Hanover 

Harrisburg 

aawley 

lioUwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster.. 

Lawronceville 

Lebanon 

Lewistown — 

Look  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..  

Hedhamiuy  Falls 

New  Bloomfield 

PalmirtijU 

Philadolphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

Phoeuixville 

Port  Clinton 

tiuakertown 

Reading 

.^(•ranton 

Selinsgrove 

■51iawmont 

Shippensburg 

.State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester....  ...••• 

Wilkes-BarreC  Airport ) 

WiUiaraspirt 

Williamstown 

fork 

Brookville 

Butler..   

>«;  Chambersville  — 

c  Clairton 

•S  Claysville 

g  Corry  . .   

i5  Coudersport 

o  Derry 

5  Donora 

o  Ebonsburg 

Franklin 

Qreonsburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin •  ■ 

Johnstown 

Kane 

Lycipous 

Meadvillet 

Midland 

New  Castle 

Neweil 

Pittriburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

nniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery .... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. . 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Cleartteld 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna. .. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . 
Philadelphia — 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia  ... 
Cumberland  — 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoramg 

Dauphin 

York 

Jefferson 

Butler 

Indiana 

Allegheny 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland  . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1.616 
350 
700 

L060 
364 
600 
467 
580 

1,  120 
380 
560 

1,050 
380 

1,970 
190 
553 
840 

1,875 
600 
337 
900 
•200 
650 

1,694 
•2.55 

1.000 

469 

500 

580 

50 

1.6'20 

1,7'20 

1.045 

60 

679 

398 

26 

20 

100 

407 

496 

273 

746 

465 

51 

660 

1.217 
500 
754 

1,419 
455 
544 
521 

1. 275 
400 

1.173 

1,077 

1.047 

1,  020 
1,150 
1.430 
1.665 
1. 172 

762 

2,  000 
957 

1,150 

950 

1,256 

1.100 

1,184 

L938 

1.420 

1.080 

691 

808 

800 

1,248 

1,350 

940 

2, 190 

2,680 

1. 100 

1,240 

825 

LISO 

1,035 


670 


74.2 
71.0 
74.9 
74.4 
71.9 
75.9 
74.8 
76.0 
75.6 
68.4 
74.4 
7L3 
70.2 
77.0 
70.7 
74.6 
76.6 
69.8 
61.1 
75.8 
76.5 
69.8 
77.0 
72.  ■2< 
69.1 
75.6 
69.8 
75.5 
74.0 
72.6 
79.6 
69.2 
64.8 
68.4 


72.4 
74.4 
77.2 
77.5 
75.2 
72.6 


76.3 
72.4 
72.9 
76.4 
74.8 
72.2 


70.4 
69.4 
75.2 
71.9 
72.0 
73.2 
74.7 
65.3 
72.8 
72.9 
71.9 
70.7 
73.0 
67.5 
72.4 
74.8 
67.6 
70.2 
73.0 
73.8 
71.8 
72.6 
69.7 
66.5 
72.4 
70.5 
72.6 
72.8 
72.6 
73.4 
67.4 
75.5 
66  6 
66.0 
7-2.7 
70.2 
71.4 
69.7 
71.8 


72.4 
72.2 


+0.2 
0.0 

+0.5 
0.0 


+0.8 


+0.9 
+  0.8 
-3.0 
-0.3 
-0.9 
-0.6 
+2.1 
+  1.4 
+0.4 
+  2.0 
-0.7 
-3.7 

0.0 
+  1.7 
-0.6 

0.0 
-0.2 
-0.8 
+  1.4 
-0.6 
-1.4 


-1.0 
+0.6 
+  1.0 
-0.9 
-1.4 


+0.9 
+  1.0 
+  10 
-0.4 
-0.9 


+0.9 
+0.7 
-0.6 
-0.1 

+2.7 


-0.1 

+0.5 
+0.8 


-1.3 

+0.5 
+0.2 
-2.7 
+0.4 
+1.3 
-0.8 
-2.6 
+3.9 
-0.5 
-0.3 
-1.2 
-0.8 
-0.5 
+0.4 
+2.4 
+  1.2 
+0.3 
-3.5 


-0.2 
+0.8 

+o!3 

-0.9 
-1.2 
-0.3 
+2.3 
-2.0 
-1.6 
-0.7 


-2.0 
-0.1 


+1.4 
+0.1 


98 
96 
96 
97 
97 
99 
96 

102 

101 
89 
99 
93 
96 

102 
91 
98 
99 
94 
86 
98 

100 
95 

100 
98" 
91 

100 
96 

102 
96 
96 

105 
92 
89 
94 


101 

98 
99 
99 
99 
98 
94 
99 
96 
95 
99 
97 
96 


94 
97 
101 
90 
88 
94 
93 
96 
95 
96 


94 
106 


26 

28 

29t 

26t 

26 

26t 

26 

26t 

26 

19f 

26t 

22 

?.5t 

26 

25t 

27 

26 

26t 

29 

26 

26 

26 

27 

30 

26 

26 

26t 

26 

29 

20t 

26 

29 

30 

28 


26 

26t 

28 

27 

26 

26 

21  + 

26 

29 

'26+ 

27T 

26 

29 


•29 

30 

27 

26 

26 

26+ 

26 

26+ 

28 

26+ 

26+ 

30 

26 

25+ 

26+ 

29 

26 

25+ 

27+ 

24+ 

•28 

27 

29 

29 

27+ 

25 

•26 

26 

21 

30 

28 

2.5+ 

29 

28+ 

29+ 

29 

27+ 

25 

29+ 


2+ 
14 
14 

2+ 

2+ 
14 

1 
14 

2 

6 

3 

2 

8 

2 

1 

2 
14 

2 

6+ 

2 
14 

6 

2 

6+ 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

1 


1+ 

1  + 

2 

2+ 

1+ 

2 

2 

2 
13 

2 

2 

5t 

1 
14 

2 

5 

2+ 
13 

5 
13 

2+ 

2 

2 
13 
13 
12 

1 
13 

4+ 
13 

2 
14 

21 

2 

2 

2t 

3 

2 

5 


6.33 
3.98 
3.11 
3.89 
3.17 
3.57 
2.06 
1.38 
1.80 
3.80 
1.52 
5.30 
2.66 
4.58 
3.50 
2. -27 
4.63 
3.66 
3.62 
7.73 
3.17 
4.33 
2. '29 
3.07 
3.34 
2.44 
4.33 
5.27 
2.91 
4.50 
1.41 
1.33 
2,54 
4.49 
3.12 
1.93 
6.^29 
1.82 
2.88 
3.38 
3  61 
3.63 
4.36 
2.^6 
4.92 
3.91 
4.37 
4.67 


1.81 
3.55 
2  61 
2.97 
3.54 
2.41 
2  41 
2.18 
2.38 
4.10 
3.82 
2.14 
1.73 
1.58 
6.40 
3.84 
3.30 
2.73 
4.06 
2.16 
2.42 
6.95 
3.89 
6.06 
4.99 
2.39 
2.30 
1.47 
2.24 
4.16 
5.50 
1.36 
3.84 
4.39 
4.119 
5.25 
2.08 
2.86 
6.17 


0.95 
3.26 


+  1.72 
-0.02 
-1.67 
+0.01 


-0.99 


-2.45 
-2.20 
-0.76 
-3.04 
+  1.02 
-1.76 
+0.'20 
-1.41 
-2.16 
+0.  27 
-L30 
-0.83 
+3.54 
-0.66 
+  1.55 
-1.48 
-0.99 
-0.^27 
- 1.  84 
+0.'2.J 
+  0.90 


+0.50 
-2.74 
-2.77 
-1.93 
-0.19 
-1.35 


+0.81 
-2.33 
-1.72 
-1.58 
-1.29 
-1.05 
+  0.09 
-1.37 
+0.88 
-0.  38 


+0.71 


-1.99 
+  0.  35 
-2.03 
-1.10 
-0.30 
-3.01 
-1.81 
-1.98 
-2.03 
-0.59 
+0.73 
-2.11 
-1.67 
-2.33 
+  1.93 
+0.46 
-0.86 
-1.54 
+0  29 
-2.16 
-2.14 
+2.21 
-0.40 

+6.'33 
-1.58 


-2.19 
-1.26 
+0.11 
+  1.75 
-2.61 
—1.06 
-0.33 
-0.23 
+  0.96 
-2.29 
-1.54 


2.12 
2.29 
1.17 
1.47 
0.93 
0.84 
0.62 
0.27 
0.61 
1.3) 
0.47 
1.97 
0.90 
1.20 
1.20 
0.66 
1.09 
1.55 
0.72 
4.03 
1.73 
1.88 
0.77 
0.89 
0.97 
0.88 
1.67 
2.65 
1.39 
1.32 


0.32 
0.90 
1.12 
1. 00 
1.09 
1.88 
0.55 
1.04 
1.60 
0.90 
1.32 
0.95 
0.97 
2.30 
0.98 
0.81 
1.13 


-2.06 
-1.00 


0.46 
1.22 
0.70 
0.93 
2.00 
1.35 
0.78 
0.62 
1.15 
1.03 
0.96 
0.90 
0.70 
0.38 
2.08 
0.87 
1.04 
1.44 
0.76 
1.68 
1.10 
1.43 
0.78 
1.39 
1.18 
0.87 
0.67 
0.40 
0.80 
0.98 
1.15 
0.53 
1.08 
1.09 
0.90 
0.97 
1.60 
0.74 
1.22 


0.76 
4.03 


4     16 
10     16 


w. 
nw. 

w. 


nw. 

sw. 

sw. 

nw. 

s. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

e. 

sw. 


nw. 
sw. 


sw. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

ne. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

s. 

sw. 

w. 


ne. 
w. 
w. 


w. 

sw. 

s. 


s. 
s. 
nw. 


sw. 
w. 


w. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 


w. 


1     sw. 

6  I  sw. 


Jolin  A.  Frick. 

Robert  D.  Goodiellow. 

U.  L.  Baldeiston. 

Penu  State  Expt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigli  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

I'rof.  C.  E.  Miller. 

VVilliaiii  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  I'yle. 

\'\m.  A.  Korer. 

E.  M.  Pooi-man. 

Ira  .1.  Kcath 

Andrew  B  Evaiisha 

Proi .  >' .  W.  Svvayne. 

Ur  Henry  Stewart 

Mi.ss  Sallie  M.  Johnson 

Steward  W.  EUenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.Penneli: 

H.  W.  Lowy.  C.  K. 

Prof.  Paul  K.  Yoilcr. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 

Lebauon  Valley  Gas 

Penua.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

I'hiladelpliia Sub.  Water  Co. 

J.  Earl   Sueaffer 

New  Jersev  Zinc  Co. 

!  .  .s.  Weiit'litr  Bureau 

Navy  Aerological  Oflice 

PhiladelphiaSub.  Watei  Co 

E.  E.  Rarick. 

.loliu  E.  Benner. 

U.S.  Weather  Buieau. 

V.  S.  Weather  Bureau 

Ur.  George  E.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teacheis  College 

C.  A.  Kern. 

Stale  Teachers  College 

Mrs    -M.  Ordelia  Parks. 

(ieorge  W.  Hill. 

Uarlan  Saylor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Ralph  F.  Keller. 

Susquehanna  Collit-nts  Co . 

York  Water  Co. 

Frank  S.Fawcett. 

William  C.  Faust. 

John  E.  Lewi.s. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

.1.  L.  Melvin. 

Ass'd  <'ns  A.  Electric  Co. 

Philip  R.Shaw 

r.  li  U.  Wineinnn. 

Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.H.  Joins. 

Arthur  M .  Fuller. 

We;stmori'land  Water  Co 

Charles  P.  Clarke. 

Prof.  11.  W.  Harmon. 

W.  F.  G.iiagher. 

Robert  Tross. 

V.  S.  Airways  Station. 

Westino-t'laiid  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

n.  P.  Weath'T  Burean. 

West  Penn.  Power  Co. 

Harrv  H.Gerbcr. 

P.  L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

Win.  W.  MarstcUer. 

Westmoreland  Water  Co. 

Carnegie-niinois  Steel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 


D.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  vears  of  record  are  computed  from  a  normal  or  •'standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  II  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  "   »  etc    indicate  respectively,  1,  2,  S.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  ram  or  melt^'d  snow, 
"ost  Office  addresses  are  as  follown-  of  Lycippiis  areensbnrg:  of  Neshaminv  Falls.  Oakford:  of  Sharon  Farrell :  of  Shftwmont,  Manayunk;  of  Springs.  GrantsvUle.  Md. : 
of  Altoona  EFD.  (Klttannlng  Point) :  of  Midland.  Georgetown.  I    Not  Included  in  means  and  summaries.  W,  B.  0.  Philadelphia-8  30-40-1100. 


JlU.Y.      liHl) 
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StntloiiN 


|)nkiiinKi'  Knsln 


Uiiily   Prociwitutiou  lor  July.   1940 
T)iiy  of  month 


10 


11 


Vi 


18 


U 


Ifi 


16 


17 


20  \2\  \  Vi  I  .';i  I  Zl     -it 


26 


2M 


29 


80 


Atlwxtic  Ih'aiiHWf 

Lolii«h 

Jiiuiiitn  

.11 
.44 

".H6 
M 

'.6i 

T. 
'.'69 

.72 
'."62 
'.'47 

T. 
T. 

"63 

"■'■'■ 

•••• 

■••• 

•••■ 

.31 

't." 

T.' 

'.'l4 

"ao 

.06 

.57 
.24 

.84 
.09 
.50 
.42 

.08 
.48 



,18 
.70 
.08 
.21 
.20 
53 

.04 

.02 
.16 

'.'si 

'.'fJB 

.04 
.20 
.15 
.06 
.18 

T. 

'.'8.3 
.06 

1.47 
.62 
.71 

.10 
.03 
.37 
.28 
1.47 
.14 

1.07 

'.'I'lf) 
1.17 

2.12 

't.' 

".{» 
.22 

'.'ii 

.34 

.28 
.11 
.03 
.04 

T. 

2.29 

.06 

i.'os 

T. 

".'23 
1.6U 

T. 

.62 

.12 

.48 

.96 
".2(i 

e.8M 

Alloutown^ 

.88 
.10 

'i'.' 

.57 
43 

".'26 

'."6i 

■■•• 

8.98 

Aiisouin- 

Artlmoie^ 

AromllsvilloS 

Hukor  s  Suniiult. .. 

VV.  »r.  SusQ 

Lower IVl 

Lower  Sumi 

Juuiata. .   

2.86 
8.11 
8.89 
4.81 

.30 

".06 
.17 

.34 

2. '27 
.01 

'.'34 

2.14 

HiiUl  KaRlo  ( 

Hinlfonl-   

Juniata 

W.  Hr.  Susd 

\V.  Hr.Susu 

Lehigh 

Susuuehnuna 

Susiiuehaunn 

Lower  Su^q 

.29 

'."69 
.51 
T. 

.02 

'-tQ 



'.'ii 

.10 

.09 
.09 
.01 

.... 

•■•• 

.... 

.44 

'.'37 

'.'■28 
.01 
.17 
.41 
.07 
.15 
.19 
.17 

.36 

'!io 
.02 

.28 
.39 
.30 
.12 

'.'io 

'  .'62 

'."64 

.02 
.17 

.... 

.14 

".'62 
'.'(17 

.38 

'.'23 
.05 

".'06 
.10 
.12 
.06 
.12 

.90 

.0' 

".'ik 

.04 
'!37 

.07 

'.'39 
.81 

'!64 
T, 

.98 

.41 

'.'oa 

".M 
.19 

'.'ii 

'  .'62 

'.'7i 

8.17 

HelU'foutK 

Boiwiuilftli't 

HolliU'lieiu.. 

4.66 
8.67 

:;:; 



•••■ 

2.70 

'.'oe 

.61 

'."88 
.20 
.46 

.02 

't.' 

'.'i2 

.08 

'.'ii 

T. 

.60 

'.'63 
.31 

.0:^ 
.62 
.60 
.26 

'.'06 
.07 

.03 

2.06 

HlooinsburK 

, . . . 

2.32 

UuiValo  MillsS 

2.48 

Lower  Susq 

.10 

.17 

.10 

.01 

.... 

.06 
13 

.... 

T. 
20 

.17 
.10 
.34 
.61 

1.31 
,40 
.19 

.20 
.20 
.73 
.10 
.98 
.17 
.2:i 
.47 
.29 
.38 
.15 
.63 
.11 
.25 
.22 
.25 

.74 
.36 
.01 
.41 
.66 
.05 
.50 
.05 

".3i 
.44 
.31 

.65 
03 

".bfi 
■."65 

.14 

']oi 
.01 
.01 

T. 

T. 

T. 

.14 

.01 
.07 
.04 

'."so 

1.38 
.08 

't.' 

.17 
.26 
.90 

'i'39 

'!65 
.23 
.01 
.99 

i!55 
.10 

1.88 

CnnorCaiiipt 

O'litroHall 

Chambersburg^.... 

Cloarllold^ 

"63 
T. 

.19 

..34 

2.11 

Susquehanna  — 

.08 
.25 

.52 

".ii 

'!t)9 
.16 
.40 
.02 
.49 

.26 

.20 

'.'16 
.26 

T. 

'."ii 

.03 

1.89 
1.80 

W.  Br.  SusQ. .   . . 



'.'47 

.31 
T. 
.06 
T. 

.... 

.... 

.03 

■••• 

'!i6 

't.' 

.17 
.15 

"!65 
.06 
.01 

'.'6i 

.27 
..59 
.34 
.19 

'.'is 

.07 
.25 

.15 

.10 

1.97 

.... 

3.80 

Coatosville 

Colebrook 

Cou>lioliocken 

Covington- 

Dojiostowu 

Driftwoodt   

Pu  Boi*: 

1.62 

Lower  SusQ 

.... 

.01 

.... 

'!4b 

.44 
.92 

.38 
.50 
.06 

[50 

'.'61 
.42 

'!ii 

i.'62 
1.58 

'.'42 

'iis 

1.20 

'!47 
.65 

'.'64 

';67 

'^07 
.12 

■.'64 

.21 

.64 

5.30 

Sohuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W    Br   Susq  

.21 

2.96 

't.' 

.43 
.15 

33 

'tV 

'.'08 

.95 

3,42 

.... 

'.28 
T. 

.07 
.45 
T. 

2  24 

. . . . 

't  ' 

'.'62 
.11 
T. 
.16 

'!ii 

.08 
T. 

26 

.04 
.20 

2.88 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

.10 

.10 
.23 

.... 

.... 

3.77 

Emporium 

Kiislish  Cemert. .. 

2.65 

.35 

.08 
.15 

'.'87 
.08 
.18 
.09 

.16 
.33 
1.73 
.60 
.41 
.08 

'!66 

T. 

.82 
.23 
.06 

i.'ii 
.01 

.30 

"64 

i!]9 

.87 

'  .'22 

T. 

.02 

'!ii 

1.71 

'.'64 

1.23 

r. 

1.36 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh       

.12 

'.'26 
.16 
.09 
.18 
.20 
.24 
.l» 

.18 
.21 
T. 

.07 
.20 
.09 
.19 

f.' 

tV 

tV 

'.'03 

T. 

.44 

'.'ia 

.07 
.23 

'.'62 
T. 

.28 
.20 

T.' 

.'28 

T.' 
.40 

.36 

.89 

.04 

T. 

.59 

.26 

.03 

.10 

.02 

.78 

.44 

.14 

.04 

T. 

.77 

T. 

.03 

.13 

i'.' 

.48 
.20 

T. 

't.' 

•••• 

.03 
T.' 

'!77 
.04 

'!62 

.03 
.38 

1.11 

.09 
.11 

T. 

't'.' 

T. 

4.68 

FrodericksviUe^... 

3.88 

'.04 
.30 
T. 

3.80 

'.'08 

1.08 
.02 

'.■56 

.92 

'!6i 

'.'69 

2.40 

Lieorgo  Scluiol 

(ipttysburg     

Girardville"- 

Gordon 

.15 

.15 

'.'06 

2.27 
4.63 

'.'27 
.56 

2.29 

3.56 

T. 
'."65 

T.' 
T. 

.15 
';38 

'.'ii 

.01 

.72 

.07 

T.' 
.47 
.34 
.01 

'i' ' 

■r. 

.05 
.37 

't. 

T. 

.30 

.10 

.40 

3.62 

Graterford 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.Tuuiata 

4  01 

4.03 

T. 
T. 

.67 
.82 

.13 
T. 

.90 

'.'62 
.31 
T. 

.05 

'.'ig 

'.'08 

".59 
T. 

.01 
T. 

1.88 
.97 

7.73 

llaiTisburg^t' 

"35 

.16 
.01 

'.'63 

'!97 

3  17 

4.33 

HoU  storville.- 

lloltwood- 

't.' 

T. 

.47 

.23 

T. 

T. 

".03 

.11 

'.'89 

1.00 

.03 

,60 

'  .is 

.04 

23 

1.57 

.04 

i;39 
.95 

".i'l 

.70 
.30 

'.'27 
.02 
.01 
.92 

.39 
■.'62 

't.' 

i!oi 

.03 

4.63 
2.29 

Huntiugdon 

Huutsdalet 

.09 
.47 

'!55 

.26 
.06 
.33 
.26 

3  07 

.51 

.18 

■.'64 

2.70 

Potomac    

.57 

T. 

.11 

.24 

.25 

.02 
'.'63 

't.' 

'.'65 

'.u 

.68 

T. 

'.'62 

.14 

't 

.02 

2  09 

Kylertown^**! 

Lakeville- 

W.  Br.  Su.'iq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

Lower  Susq  ■•.... 

3  34 

.52 
.02 
.19 

'.'25 

'.'io 

.52 
.04 
T. 

.12 

4.29 

Lancaster           .... 

2.44 

.36 

13 

2.67 

Laureltoii'^ 

.10 
.10 

.47 
.05 
T. 
T. 

■;3i 

1.16 

1.10 

2  12 

Lawrenceville 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigii 

.25 
.26 

.10 

.10 
.38 
50 

.60 
"30 

.10 
.45 
.95 
.31 
.59 

.18 

* 

.57 
.20 

!i6 
1.02 

T. 

.14 

.05 
.75 
.22 
T. 

't.' 

.55 

.03 

.12 

'.'12 
1.32 

.05 
.18 
.03 
T 

.78 

2!65 

'.'56 

4.33 

Lebanon- 

T. 

T. 

".'23 

5.27 

Lehighton2 

.05 

■!22 

.03 
.26 

3,58 

Middle  Susq 

VV.  Br.  Susq 

.04 
.02 

.62 

T. 

.20 
.26 

32 

2.91 

Lock  Haven 

.03 

.24 

4.50 

Mapleton  Depot^  . . 

.49 
.03 
.35 

.10 
.25 

.70 

.08 

.... 

2.49 

Mareus  Hook 

* 

.63 

.12 

.04 

.01 
.33 

29 

T. 

.04 
.42 

1.41 

MartinNbui'g^ 

.luiiiata 

.43 

.07 

.02 
.70 

'.'46 

.... 

1.88 
.43 

4.00 

Matamoras^ 

Upper  Del 

Lehigh 

.28 

2.08 

Mauch  Chunk 

McConnellsburg2 . . 

Potomac 

.45 

.24 

i.'3i 

.69 
.30 

.90 
.06 
.38 
.32 

T. 

30 

T. 

T. 
.49 
.52 
.03 

.64 

.38 

.13 
.04 
.07 
.12 

3.04 

Millersburgt 

Loiver  Susq 

03 

.06 

.45 
.40 

'.'46 
.01 

.'63 

... 

2.44 

Millvillel 

N.  Br.  Susq 

.08 

.07 
.09 

2.61 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.19 

.04 

.13 

.... 

.07 

. . . . 

1  33 

Morris  Run 

Mount  Popono 

Mt.  Union! 

Upper  Del 

Middle  Susq 

.09 

.35 

.01 

.06 

'.'li 

.19 
..59 
.09 

.90 

T. 

.29 
.06 

'.'i2 

T. 

.15 
.32 
.94 

'.'ii 

.18 

.03 

.28 

'!63 

T 

.10 

'!i9 

.08 

.15 

.05 

1.12 

T, 

't.' 

.06 

.63 

'.'63 

.35 
09 

.02 
.02 
.31 

'.'io 

'.'7i 

T 
1.00 

T. 

.05 
.... 

2.54 

1.78 

Muncy  Valley 

Neshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield... 

\V.  l!r.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

.Tuuiata.   

Schuylkill 

Schuylkill 

Lehigh 

.21 

.'ii 

.31 

.08 

.28 

.04 

T. 
.39 

.08 
* 

'.'i9 

■'i4 

.09 
.15 
'V. 
l.OR 
.05 
.49 

• 

.09 
.20 
.11 
.12 
.13 
.53 
.25 

.11 
T. 

■••• 

.86 

.15 

1.00 

'!28 

T. 

.60 
.25 

4.49 
3.12 
1.93 

New  Park 

5fi 

.10 
T. 

.94 

"62 
T. 

2.11 

Newport^ 

T. 
.01 

.26 

1.77 
.29 

.48 
.28 
65 

T. 

.02 

.92 

.11 

.01 

.07 
T. 

.83 

1.87 

.61 

".6'\ 

.54 

.13 
.15 
.19 
1.60 
.02 

'.'26 
i]39 

't.' 

Vis 

.04 

.37 

.06 
.41 

.03 
.15 
1.07 
.01 
.03 

T. 

.42 

'!37 

"!64 

.07 
.35 

3.36 

New  Tripoli 

.25 
35 

.64 

.11 

.01 
09 

.15 

'[46 

.28 

'[is 

3.22 

Onvigsburg^ 

T. 

'.'62 

.15 

''io 

.24 

.62 

.82 

.24 

T. 

.08 

.01 

4.. 50 

Paluiurtont 

5,29 

Paupaek2 

Upper  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

.10 

'.'26 
.18 
.27 
T. 

3.89 

Philadelphiati.... 

97 

.02 
.03 
.19 
.38 
.90 

,01 

T. 

.03 

i  ,53 

.16 

.55 

1.04 

.44 

T. 

't.' 

't. 

.01 
.02 
,04 
.03 
.17 

.21 

.19 

.07 

.13 

1.56 

1.82 

Phila.  Navy  Yard3 
Pliila.-P'nt  Breeze. 

.50 
.20 

2.88 
2.42 

Phoenixville 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuylkill 

.80 
.45 
.64 
.18 

'."06 

.... 

.05 
.77 
.30 
.90 

.05 
.10 

3.38 

Pine  i:rove2 

Pleasant  Mt^ 

.02 

4.59 
2.71 

Port  Clinton 

.08 

.41 

.90 

.51 

.02 

.21 

.39 

3  61 

Poftstown2 

Pottsville- 

Quakertown 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

.20 
.11 

"Ai 

.87 

.15 
.42 
.08 

.08 
.04 

!22 
.12 
.39 
.20 
.37 

.42 
1.32 
.05 
.87 
.08 
.77 
.30 

.10 

T. 

!22 

't.' 

.05 

!6i 

.08 

T. 

T. 

.04 
.58 

'.'42 

.28 

2.30 

1.05 

'.'72 
1.12 

'!l6 
.02 

'.'33 

'!58 
.54 

.89 
.23 
.34 
.13 

■[52 
.10 

.22 

.04 

.03 
.38 

3.18 
3.63 

Readingji 

.16 

.09 
.16 
T. 

'.'56 

.06 
.12 

'!65 

.56 
.40 
.07 
.01 
1.12 

4  35 

Renovo2 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.27 
.08 

3  41 

Retreat 

T.' 

't'.' 

.01 

.03 
.01 
.05 

.06 
T. 

.10 
.13 

't.' 

.... 

.59 
.02 

r.' 

'i'. 

.74 
T. 

.03 
T. 

.01 
.07 

.17 
.44 
.10 

2,77 
2.66 

Scrantont' 

Selinsgrove 

4.92 

Continued  on  page  40. 
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Stations 


Drainage  Basin 


Day  o{  month 


15 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


AUavtic  Drainage 
(co)Uinaed) 

SellersviUet 

aiiado  Uapt 

Shavvmont 

dhippeusbuig 

State  College 

rftrouiisburg^ 

Suubury'' 

Susquehanna''' 

Towauda 

Wellsboro^. ........ 

Wemersville^.  LnrJ 

Westchester 

Westgrove-.. .■■•.•  • 
Wilkes-Baneiii**... 

Wilkes-Barre^ll 

Williamspoit^ 

Williamstowu 

Vork • 

YorkHaveU''...... 

ZionsvUlelnear)2.. 
Trenton.  N.  J't 


Ohio  l/rainage 


Acmetoma  ■«.... 

Beaver  l?"alls^. 
Blairsville^  — 
Bradiord....... 

Brookville'-' — 
Buckstownt . . . 

Butler''' 

Chauibersville. 

Clairton^ 

Clarion^ 

Ulaysville...... 

Coullueuce^  . 
Counellsville-. 
Coraopolis''  — 

Gorry 

Goudersport.. . . 
Derry 


Douora^ 

Dunlot 

Ebeu=bvurg  .. 
ITraiiklin^.  ■• 
Greensboro''. 
Qreeusburg.. 
Qroeuville... 
Grove  City . . . 

Irwin 

lohustowu... 

Kane 

Kregar^ — . . 
Lake  Lynn''. 
Liuesville'''..- 
Look  No.  4  2. 
Lock  No.5'''.. 
Lycippus 


Marienvillet 

MclCeesport^ 

Meadville^ 

Mercert ' 

Mercer§2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon.. 

Natrona^ 

New  Castle 

MewelH ■ 

Parkers  Landing'' 

Peunline^ 

PittsburghsStl..  .-. 
PunxsutawneyS.. 

Ridgwaj''. 

Rochester! 


SaltsburgS 

8eward2 

Sharon2 

Sharpsville^ 

3methport2 

r^omerset 

Springs... 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Oniontown 

Unity  Reservoir. 
VanrlergriftS  — 

Warren2 

Wavnesburg 

Westford2 

West  Newton^... 
Lake  Drairnge. 

Krie|l 

Raymond! 


Lower  Del 

.48 
.08 
T. 
.23 

.11 

.02 

.58 
.14 

2.44 

.58 

'.'56 

.06 
.13 
.09 
.60 
.76 

■"i' 

'  '*" 

'  "♦' 
.33 
T. 

*  "*' 

■■;• 

* 

.  .^. 

.08 

.■20 

.30 

T. 

T. 

.■20 
.81 
.81 
T. 

.80 
.09 
.02 
'1'. 
1.14 

.66 

"."38 
.09 
.38 

.43 

.06 
.98 

']6i 
"'08 

"."67 

.13 

.04 

'.'21 

.02 

5.19 

Middle  Susq 

.03 

't.' 

1.50 

Schuylkill 

.20 
.30 
.42 

'!69 

.01 

tV 
'r. 

T. 

T. 

3.91 

Lower  Susq 

.... 

.... 

.21 
.26 

.72 

.72 
.24 

'."67 

.44 

.05 

4.37 

W.  Br.  Susq 

4.57 

Lower  Susq 

.22 
.72 

.05 
.42 

tV 

T. 

tV 

.17 
.01 
.11 
.02 

T. 

".bi 

.06 
.82 
.28 
.81 
.37 
.70 
.05 
.45 
.31 
.67 
.41 
.27 
.26 
1.15 
.16 

.35 
.16 
.31 

.02 
.20 

T. 
T. 

'!65 
't.' 
".d 

".m 

.06 
.05 

r. 

.05 
T. 
.12 
.17 

T. 

".bd 

T. 

.06 
.14 

'.'i'2 
.30 

.32 

2.35 

.08 
.03 

.11 

.04 
1.13 

.16 

T." 
.'24 
.05 
.05 

'.'46 

.13 

.52 

.01 

1.22 

'  ."62 
.22 

"!6i 
.113 

.05 

.09 

".'36 

.27 
".•76 

'.6i 

.05 
.55 

4.^29 

N.  Br.  Susq 

. . . . 

tV 

't. 

.34 

".U 

't  ' 

.48 

'!6i 

T. 

2.27 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

'.'O'? 
.04 

T. 

.23 
.10 

.01 
.52 

.03 
.01 

.06 
T. 

1.81 
3.65 
2.49 

.18 
.14 

'.'i9 

.16 
T. 
.20 
.20 

.15 

.63 
.76 
.01 
.03 
.09 
.03 
.46 
.39 
.60 
.11 

'.'37 
.08 

.02 

.11 
.22 

'.'69 

"62 
.01 
T. 

.08 
T. 

.10 

"."06 
.04 
.26 

1.08 
.16 
.08 
.36 
.15 
.03 

.54 
.19 
.69 

"."ii 
.11 

.06 

2.61 

Lower  Del 

1.24 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.03 

"t." 

'.04 

'."oe 

.24 

".40 

".i'i 

.30 

".m 

03 

T. 

.62 
.07 

't.' 

'!62 

T. 

".is 

.10 
.02 

■[oi 

.02 
T. 

T.' 

T. 
T. 

T. 
T. 

.13 

'.'26 
T. 

.29 
.03 
.92 
1.35 
.78 

"."07 
.01 

.85 

.55 
.52 
.37 

".OA 
.02 
.'25 
.01 

.10 
.76 
.67 

"■24 

i!i5 

.02 
T. 

.80 
.02 
T. 

.05 

.40 

i."i6 

.67 

".40 
.02 
.15 
.22 
.03 

T. 

't.' 

2.97 
4.37 
3.51 
2.41 
2.41 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del  

.17 

1  .58 

T. 
■>26 

'.'io 

T. 
.40 

.15 
'1'. 

.62 
T. 

".05 
T. 
.27 
.22 
.54 
.03 

'.'29 
'!i7 

.29 
.2-2 
.19 
1.15 
.01 
.24 
.'20 
.29 
.05 
T. 

'!63 
.20 

.38 
1.31 

.83 
.42 
T. 
.31 

'!74 
.01 
.52 

".^» 

1.30 

.04 

'.'si 

't.' 

.47 

1.43 

T. 
.21 
.07 
.03 
.06 
.21 
1.27 

'.'02 

'!66 
.62 
.97 
.05 
.60 
.34 

T. 

.10 
.01 
.01 

'.''is 

.60 
.30 
.18 
.97 
1.50 
.02 
.02 

T.' 

.09 
.02 

1.'20 
T. 

.16 

.58 
'1'. 

4.68 

"•■ 

.50 
.32 
.32 
.47 

.06 

■'i'.' 

T. 

T. 

.49 
T. 
.09 
.48 

■."65 
.12 

'!63 
1.49 

".it 

.64 

.08 

.6\ 
.14 

.25 

.■42 
.15 

1.14 

.27 
.19 
.43 
.14 
.39 
.44 

tV 

3.72 

1.98 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio                 . .  •  • 

T. 

3.91 

.02 

2.79 

2.ie 

.41 
.42 
.61 
.56 
.74 
.37 
.79 
.70 
.37 
.70 
.18 
.84 

.30 
.45 
.49 

1.44 
.41 
.28 

L68 
37 

.40 

.45 
.39 
.30 
.13 
.05 
.06 
.89 
.89 

.04 

■;-25 

.95 

4  91 

.09 
1.03 
.05 
.16 
."16 
.81 
1.27 
.73 

'!65 

.29 
.04 

T. 

'!68 

■i.'di 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Allegheny 

']46 
1.00 
.90 
1.23 
.94 
.41 
.40 
.32 
.44 

.27 
.28 

.09 
T. 

't  " 

.24 
.06 

"."■70 
.26 

.05 
T. 

.04 
T. 

".98 
.11 

.78 
T. 
.60 
.01 

't' 

.26 

■■67 
.25 

.39 
.17 

"t." 

T. 

4.  It 

.20 
.48 
.01 
.18 
.15 
.06 

"."6'7 
.06 

.19 
.•25 
.60 

3.82 

1.15 

5.53 

T. 

't.' 

.41 

'.'ie 

".kh 

.46 
.28 
.01 
.76 
.07 

'.'is 

.21 

.04 

T. 

.02 

.07 

.04 

.06 

.25 

.16 
.82 
.03 

'!i6 

.08 

.25 

T. 

.06 

.02 

.15 

.58 

.26 

.01 

.'i5 

.22 
T. 

'.08 
.36 

'.'69 
.■49 
'.'36 

:35 

T. 

,14 
T. 
'1'. 
.05 

'i'.' 

•05 

T. 
T. 
T. 

.07 
.04 
.23 
.12 

't. 

"t." 
"!i6 

.09 

.63 
.52 
.29 

2.14 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 
Qhio       

.03 
.06 
.01 

.02 

T. 

.01 

T. 

T. 

.01 

.05 
T. 

't.' 

T. 

.36 

.05 

.09 
"."65 

".bi 

.13 
'."20 

3.98 
3.93 

2.85 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

.08 
.15 

T.' 

.25 
.19 

.10 

'!23 
'.'i5 

'.'oe 

.74 

.27 

.10 

1.04 

1.73 
1  58 
6.40 

".'63 

".'•27 

3.84 

3.31 

T. 

.13 
.91 

.57 

T. 
T 

.05 
.13 
.13 
1.10 
.10 

"."52 
.09 
.03 
..30 
.09 
.01 
.36 

• 

.68 
.63 

.19 
T. 

'.'44 

3.30 

Allegheny 

Monongaliela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

.57 

1.83 

.57 

tV 

.61 
.47 
T. 
1.01 
1.82 
.12 
.64 
.21 
.75 

2.73 

tV 

.01 

.03 
T.' 

T. 

".V2 
.05 

'!78 

■.■53 

'.'•24 

't'.' 

.42 

'.'08 
.10 
.09 

.01 
.09 

.07 
T. 

't.' 

.03 

.08 

.01 
.09 

.37 
.02 

.72 

"!i6 

.22 

4.62 
4.06 

2.16 

.17 

1.00 

.37 

.08 

.78 

.31 

.50 

1.18 

.79 

1.18 

.01 

.03 
.42 
.47 
.69 
.18 
.01 

".ii 

T. 

.07 

.01 
.16 
.49 
.34 
.11 
.30 

"."io 

.01 
.19 

T 

1.43 
.04 

.01 
.•24 
.19 
.24 
.15 

.2" 

T. 

.03 

'!65 

".36 

2.42 

".a 

.90 

.36 
.55 
.11 

'.04 
.95 
.40 
.51 
.36 

.17 
.50 
.87 
.05 

.16 

.10 
.12 
.04 

'."62 
.07 

'!26 
1.00 

'!23 
T. 
T. 

.40 

.17 

1.39 



5  95 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monongahela — 
Beaver 

"M 

3.89 
6.(5 

.02 

'.'62 
'!62 
"."62 

T. 
.10 

".01 
.01 

3.95 
3.67 

"."6i 
"iso 

• 

'!i4 

.28 
.06 

• 
.44 

".'63 

.20 
.72 

.70 
T. 

"iio 
"t." 

2.76 

Mouongahela.... 

Allegheny 

Conemaugh 

3.79 

'.'06 

2.08 
4.99 

.52 

■;53 

.97 

3.40 

Monongahela . . . 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

.87 

';36 

.01 
.35 
.21 

.70 
.28 
.04 
.80 

.02 
T. 

.02 

.68 
.52 

T. 

.10 

.22 

.21 

.03 

.62 

T 

.05 

".46 
.■27 
.38 
.03 

!i5 
.46 

'.'20 

.09 
.10 
.24 
.05 

'."43 
.13 

'.ei 

.07 

'.87 

T. 
.03 

.17 

.09 

"35 

4.80 
2.39 
2.08 

.... 

.06 
.09 

'.'28 

'!46 

"i'79 
".bi 

".90 

".•16 
T. 

"!64 

.36 
.03 
.47 

".'03 
.06 
.06 
.60 
.67 

"."40 
1.05 

.31 
.61 
.53 
.69 

"."os 

.05 

".ifi 
T. 

'!32 

"."65 
.30 

T. 

.19 

.... 

1.62 
2.30 
3.91 
6.32 
2.74 

Ohio 

Allegheny 

.ii 

1.51 
.05 
.85 
.30 
.45 
.32 
.35 
.01 
.60 
.35 

t" 

;64 

'!'i6 

.51 
.44 
.45 
.60 
.20 
.35 
.52 
1.10 
.23 
.64 
.56 
.15 

.51 
.72 
.52 
.69 

■;83 

.95 
.03 

'^25 
.,52 

..50 
.74 
.26 
1.15 
.26 

.04 

.10 

.ii 

'!24 

".(^ 
".u 

'.'.'.. 

'i'. 

''r.' 

';i3 

'!62 

.67 

.02 

1.32 

.42 

'I'io 

.48 
.01 
.25 
.21 
.15 
.08 

.05 
.31 

'.'62 

'.'62 

'[20 
.09 

".e,» 

1.04 
■."23 

'1. 

'.'64 

'^08 

'.'os 

.40 

';54 

"!65 
.09 

.'61 
".'i4 

T. 

.15 

"'14 

".ii 

.18 
1.15 

'!46 
'1' 
.52 
.05 
.06 

'.".52 
.04 

"."O'i 

j.... 

.35 
.11 
.02 

".'69 

.02 
.14 

".80 

— 

Ohio 

Allegheny 

i.6i> 

.'62 

'.bk 
".\b 
"!i'4 

.06 

.54 

.03 

T. 

.01 

.01 
.05 

T. 

1.47 

Monongahela.... 

2.24 
3.1c 

Beaver 

Ohio 

Alleglieny 

Allegheny 

.14 
.35 
.59 
.71 

■•■• 

T.' 

■.02 
.30 

".bh 
'.'is 

3.3C 
4.16 
2.91 
5.5C 
2.14 

Conemaugh 

Conemaugh 

.32 
.51 

T. 

.24 
.37 
.06 
.08 

i;67 

.18 

'.'88 
.65 

'.2.5 
.69 
.05 
.50 

'.'67 

']i4 

2. Of 

't.' 

4.04 
1.3f 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

Beaver 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Gene.see 

.51 
.30 
.92 
1.09 
.03 

.90 
.64 
.01 
.19 
1.22 
.20 
.30 

.02 

'.03 

T. 

'.'26 

'."69 

■.'62 
.09 



'!i6 

".is 

•v.- 
tV 

".b\ 

T. 

.58 
.01 

.01 

.48 
T. 

'.'os 

.09 

't'.' 

.64 


■i"".' 

.11 

"t." 

.01 
.03 

"t." 

".49 
.14 

".ii 

.28 
.31 

"t".' 

.29 

".ib 
■."75 

"t. 

.12 

"iao 

".'09 

3.2f 

•••• 

'.'63 

.81 

.72 
.03 

't. 

'."io 

.04 

1.06 

"."(i'i 
.34 

.08 

'!6i 

.50 
.10 

2.6f 

'.03 

.'25 

.70 

".oh 

T. 

.05 
.74 

T. 

3.84 
4.3i 
2.44 
1.94 
4.K 
6.2« 
2.« 
2.8< 

e.r 

1.4« 
3.3< 

0.9 
0.7( 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       8    precipitation  for  period,  midnight  to  midnight. 
••  Precipitation  for  period,  1  ;30  a.  m.  to  1  :S0  a.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midmght. 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent. 

of  Acmetonia.  Barking:  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Qreensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Lock  No.  5.  Schenley. 
Station.  nil    Formerly  Dahoga  wid  Kane(near). 


Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
Included  in  next  measurement.        T.  (trace) 
Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Blosirville.  Newville: 

5  Airway  Station.    I  River 
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Dully  Tniuperaturea  for  July.    1U40 


BUtloni 


Altoona (Maximum... 

'^  Ullnlmum... 

Be*«ord ;  Miixlmum... 

I  Minimum... 
llolhlehem \  Muximum... 

'  Minlnumi... 
HloomsburB \  Maximum... 

'  Minimum.. . 
BrookvlUel  \  Muximum... 

(Minimum... 
llutler I  Maxlmimi... 

I  Minimum..  • 
avrllsle  1  Maximum... 

I  Minimum... 
ChftmlK>r8burg )  Maximum... 

'  iMinin\um... 
ChftmbersvlUe \  Maximum... 

'  Minimum..  ■ 
Ciaysvllle i  Maximum... 

t  Minimum.. 
Clearflold J  Maximum... 

I  Minimum.. 
CoatosviUe \  Maximum.. 

'  Minimum.. . 
Carry  \  Maximum.. 

'  .Minimum..  ■ 
Coudersport \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Donora* \  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Ebensburg \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Emporium \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kphrata \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Erie* i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Franklint i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Freeland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Gordon \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greensburg \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* i  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Huntingdon i  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Johnstown \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane  Airway  Sta.t. . .  \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LawrenceviUe *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI J  Maximum.. 

<  Minimum.. 
Lewistown i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* '>  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Meadville \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose j  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maxlmiun.. 

'  Minimum . . 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* f  Maximum,. 

1  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixvllle f  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* )  Maximum.. 

(  Minimum . . 


70  74 

60  45 

70  7ft 

Ml  13 


II    16    la 


78     79 


1^0     ill 


•a 


28 


"•J 


•M 


27 


•a    2^ 


m 


Vl     Mokii 


64 
95 
C5 
100 
73 
94 
76 
95 
66 
91 
66 
91 
68 
95 
74 
91 
66 
92 
66 
99 
65 
95 
65 
99 
70 
93 
63 
95 
75 
96 
51 
90 
63 
90 
62 
91 
66l  65 
88  9' 
71  70 
85     92 


60 

64 

90 

97 

70 

69 

90 

93 

66 

64 

8? 

92 

66 

65 

92 

101 

74 

76 

9.^ 

95 

64 

78 

95 

93 

69 

67 

H2 

90 

65 

66 

72 

87 

59 

62 

82 

87 

63 

62 

87 

97 

68 

6-2 

95 

98 

68 

66 

88 

96 

70 

70 

86 

91 

71 

72 

90 

94 

73 

67 

93 

94 

68 

66 

»4 
71 
97 
70 
U!l 
72 
98 
71 
94 
71 

'.ii; 
n 

102 
72 
101 

7.3 
93 
71 
93 
73 
89 
70 
99 
72 
94 
74 
93 
66 
90 
71 
91 
69 
93 
70 
102 
72 
88 
76 
95 
68 
91 
68 
97 
69 
99 
77 
94 
66 
93 
74 
99 
75 
94 
65 
100 
75 
95 
67 
98 
77 
97 
61 
92 
70 
87 
65 
91 
66 
100 
71 
95 
70 
102 
72 
95 
70 
96 
74 
105 
75 
94 
69 
96 
71 
87 
72 
87 
63 
91 
63 
101 
67 
96 
65 
98 
71 
98 
74 
99 
70 
93 
70 


«H 

08 

«7 

71 

HM 

94 

06 

fiU 

97 

98 

7.S 

78 

im 

92 

71 

70 

94 

91 

64 

m 

90 

96 

m 

«9 

99 

Ktt 

70 

71 

U? 

B» 

68 

70 

9.! 

93 

67 

67 

93 

91 

68 

69 

82 

87 

67 

64 

97 

97 

71 

71 

95 

94 

66 

70 

94 

92 

03 

64 

97 

96 

73 

72 

90 

89 

63 

65 

95 

91 

68 

67 

mo 

101 

72 

73 

92 

85 

75 

76 

93 

91 

69 

69 

8" 

90 

69 

68 

96 

96 

71 

73 

9j 

95 

(.8 

72 

92 

94 

64 

65 

94 

9:f 

Ii8.1 

(19.0 

Kfi.'.t 

67.9 

87.8 

64.0 

83.1 

66.1 

7ti.5' 

64.1 

87.0 

f>7.9 

89.5 

02.4 

88.9 

02.4 

Xrt.l 

57.7 

83.7 

57.7 

81.2 

55.0 

87.3 

61.6 

85.6 

60.3 

83.1 

51 .9 

86.3 

03.2 

8i;..';'' 

54.9° 
84.9 
.55. 4« 
90  7 

ca.  2 

79.6 

65.2 

83.4 

57.1 

SO. 8 

60.6 

86.6 

62.5 

87  5 

64.4 

83.7 

56.0 

84.5 

61.6 

89.4 

58.3 

84.1 

59.4 

88.2 

64.8 

84.5 

55.1 

86.5 

67.6 

88.8' 

55. 5« 

81.4 

58.0 

79.3 

53.7 

81.1 

57.1 

88.9 

62.1 

8.3.6 

56.1 

88.1 

62.9 

87.4 

60.6' 

85.9 

59.3 

91.0 

68.3 

83.6 

57.4 

85.0 

60.3 

79.9 

58.5 

77.0 

52.5 

82.8 

53.9 

87.1 

57.8 

86.7 

58.8 

87.9 

61.0 

86.3 

68.2 

88.4 

62.1 

84.1 

62.6 


Contlnaed  on  page  42, 
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Daily  Temperatures  for  July,  1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

b 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

n 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Mean 

Port  OintOB . . 

f  Maximum.. . . 

7H 
51 

75 
44 

75 
47 

78 
55 

78 
48 

79 
45 

81 

48 

85 
51 

87 
58 

89 
59 

92 

59 

88 
69 

77 
57 

79 
46 

82 
50 

84 
62 

83 

58 

87 
68 

92 
62 

93 
66 

95 
64 

93 
67 

88 
64 

87 
69 

95 

70 

98 

68 

95 
67 

94 

68 

94 
69 

95 
67 

88 
66 

86  4 

t  Minimum,. . . 

68.7 

Quakeitown . . 

(  Maximum,,.. 

1  Minimum.. . . 

74 

77 

74 

72 

76 

79 

83 

84 

75 

88 

93 

87 

73 

79 

81 

82 

80 

86 

91 

93 

94 

93 

86 

85 

92 

94 

94 

93 

93 

94 

87 

84.9 

.'i.'i 

44 

46 

■50 

.  ,  . . 

68 

70 

67 

66 

68 

69 

69 

70 

68 

Reading* 

S  Maximum,,. . 

74 
.is 

77 
52 

75 
53 

74 
57 

81 
56 

82 
55 

83 
66 

85 
62 

87 
67 

91 
66 

94 
70 

72 
60 

79 
59 

80 
64 

84 
61 

84 
67 

82 
64 

87 
69 

93 

69 

96 

76 

97 
77 

97 
75 

86 
72 

88 
72 

94 
73 

99 
73 

97 

72 

96 
72 

96 
74 

97 
72 

89 
71 

87.0 

(  Minimum,... 

66.6 

Retreat 

J  Maximum... 

\  Minimum 

72 

72 

73 

71 

75 

77 

80 

82 

85 

85 

86 

68 

73 

76 

80 

79 

81 

83 

87 

88 

86 

87 

84 

83 

89 

92 

90 

90 

91 

90 

84 

81.9 

45 

48 

49 

54 

48 

45 

49 

53 

57 

62 

56 

6b 

61 

46 

46 

61 

5V 

66 

64 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

70 

67 

69 

69 

68 

66 

58.7 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

67 

68 

71 

76 

72 

76 

80 

81 

81 

81 

85 

82 

63 

74 

78 

8? 

77 

80 

86 

89 

89 

90 

89 

83 

89 

92 

93 

97 

90 

91 

89 

82.0 

1  Minimum,. . . 

42 

37 

46 

49 

38 

38 

42 

48 

52 

55 

52 

51 

38 

40 

43 

47 

50 

60 

67 

69 

58 

66 

63 

64 

60 

68 

63 

63 

64 

62 

60 

52.7 

71 
51 

73 
49 

74 
49 

'^ 

76 
51 

81 
49 

83 
52 

86 
55 

84 
6! 

88 
63 

89 
63 

68 
6(; 

75 
54 

80 
49 

83 
54 

79 
65 

80 
69 

86 
67 

90 
66 

86 
71 

87 
72 

90 
69 

87 
66 

86 
68 

93 
69 

94 

70 

91 
68 

92 
69 

96 
70 

93 

70 

83 
63 

83.7 

1  Minimum,... 

61.1 

Selinsgrove... 

S  Maximum,,.. 

72 

74 

74 

75 

78 

81 

82 

84 

87 

88 

89 

71 

75 

78 

80 

83 

84 

86 

90 

94 

94 

93 

90 

86 

94 

95 

93 

94 

95 

95 

90 

85.3 

(  Minimum,. . . 

50 

46 

55 

56 

49 

49 

49 

53 

60 

62 

66 

,55 

54 

47 

52 

53 

68 

68 

62 

67 

67 

71 

68 

69 

69 

70 

67 

67 

69 

70 

69 

60.6 

j  Maximum,,. . 

62 
50 

69 

38 

67 
43 

69 
50 

74 
38 

76 
40 

73 
44 

82 
44 

80 
51 

82 
53 

83 
60 

73 
53 

71 
43 

72 
38 

77 
44 

76 
54 

74 
54 

80 
57 

82 
64 

86 
57 

86 
64 

86 
66 

84 
66 

86 
65 

88 
62 

87 
68 

87 
65 

89 

62 

90 
60 

89 
64 

83 
62 

79.4 

I  Minimum.,.. 

53.8 

Springs 

f  Maximum... . 

6S 

49 

70 
,S9 

65 
44 

67 
49 

71 

40 

74 
41 

73 
45 

75 
45 

79 
54 

82 
63 

82 
55 

6/) 
53 

68 
44 

72 

49 

77 
45 

75 
63 

74 
54 

79 
59 

83 
66 

83 
57 

84 
62 

84 
62 

81 
65 

83 
65 

85 
64 

86 
65 

86 
63 

88 
63 

88 
63 

87 
61 

84 
64 

77.8 

(  Minimum — 

54.2 

Stttte  College. . 

1  Maximum,,.. 

69 

73 

70 

74 

78 

80 

82 

84 

86 

88 

88 

62 

74 

78 

84 

80 

75 

86 

89 

91 

92 

90 

86 

90 

94 

94 

92 

94 

96 

92 

86 

83.7 

(  Minimum.. .. 

,50 

46 

53 

67 

50 

49 

50 

57 

63 

66 

64 

64 

51 

48 

56 

59 

56 

62 

65 

69 

70 

70 

69 

67 

66 

73 

68 

68 

68 

68 

68 

60.6 

Stroudsburgt . 

( Maximum,,.. 



.... 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

Towanda 

j  Maximum.,.. 

71 

72 

75 

74 

77 

80 

84 

86 

84 

88 

86 

72 

74 

79 

83 

78 

83 

88 

90 

87 

88 

92 

81 

88 

94 

93 

93 

93 

96 

93 

83 

84.0 

1  Minimum,. .. 

4S 

44 

46 

56 

49 

45 

46 

50 

56 

55 

62 

63 

50 

43 

47 

60 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

60 

66 

72 

66 

68 

65 

65 

65 

66.9 

Uniontown,.. . 

)  Maximum,,.. 

70 

75 

72 

72 

76 

80 

80 

81 

84 

87 

90 

72 

73 

78 

83 

78 

77 

85 

88 

91 

91 

93 

86 

88 

89 

93 

92 

93 

94 

94 

87 

83.6 

(  Minimum,. .. 

55 

47 

54 

Sft 

47 

50 

57 

60 

60 

62 

65 

58 

51 

49 

64 

62 

63 

64 

64 

62 

73 

72 

70 

71 

66 

75 

71 

71 

71 

70 

69 

61.8 

Vandergrift*.. 

\  Maximum,,.. 

78 

76 

60 

75 

79 

83 

83 

85 

86 

86 

81 

65 

76 

80 

85 

75 

84 

92 

93 

94 

93 

95 

88 

88 

96 

95 

96 

84 

93 

96 

90 

84.8 

)  Minimum,. .. 

5(1 

43 

38 

50 

4fi 

46 

54 

58 

48 

61 

65 

56 

45 

48 

46 

49 

61 

63 

62 

66 

66 

69 

71 

60 

67 

77 

71 

70 

69 

70 

68 

58.1 

Warren 

j  Maximum,,.. 

67 

69 

74 

73 

76 

80 

83 

84 

80 

86 

82 

66 

76 

79 

83 

77 

81 

77 

89 

89 

89 

89 

84 

92 

96 

93 

89 

93 

92 

91 

84 

82  9 

)  Minimum,. . . 

4? 

41 

45 

50 

44 

42 

48 

62 

59 

56 

62 

50 

43 

43 

48 

59 

51 

58 

62 

64 

63 

68 

66 

68 

64 

69 

66 

67 

68 

67 

65 

56.5 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,.. 

70 

75 

74 

73 

79 

82 

80 

81 

85 

86 

86 

71 

74 

79 

82 

80 

77 

86 

88 

89 

89 

91 

87 

88 

91 

93 

93 

93 

95 

95 

88 

83.9 

)  Minimum 

54 

46 

50 

49 

44 

49 

54 

55 

87 

61 

65 

58 

47 

45 

52 

61 

60 

59 

62 

64 

72 

69 

69 

68 

65 

74 

70 

71 

70 

69 

65 

59.8 

Wellsboro,,... 

i  Maximum,,.. 

70 

69 

72 

73 

77 

82 

81 

82 

80 

89 

85 

70 

76 

80 

83 

76 

V9 

85 

86 

89 

84 

86 

81 

83 

91 

91 

90 

92 

93 

96 

83 

82.4 

(  Minimum,. . . 

41 

41 

47 

55 

45 

43 

46 

51 

55 

58 

61 

52 

42 

43 

46 

5/ 

50 

62 

61 

64 

60 

6b 

66 

64 

63 

73 

65 

68 

67 

67 

67 

66.4 

West  Chester. 

J  Maximum... . 

75 
57 

79 

51 

73 
56 

73 

55 

79 

55 

82 
55 

84 
53 

85 
57 

87 
61 

90 
66 

94 
67 

89 
60 

75 
57 

81 
53 

82 
62 

84 
61 

83 
64 

85 
64 

93 
65 

94 

70 

96 

70 

94 
72 

90 
70 

89 
71 

94 
68 

97 
72 

98 
71 

96 
71 

96 
71 

97 
72 

94 

71 

87.3 

I  Minimum 

63.2 

Wilkes-Barre  t 

1  Maximum.... 

I  Minimum 

74 

72 

75 

75 

78 

82 

84 

84 

85 

89 

89 

67 

76 

80 

84 

82 

84 

87 

91 

89 

90 

92 

86 

86 
66 

94 

97 

93 

94 

95 

95 

85 

84.9 

49 

46 

49 

55 

48 

46 

50 

62 

61 

62 

63 

56 

50 

47 

50 

62 

57 

66 

63 

tiS 

67 

6'/ 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

68 

67 

58.9 

Williamspor',. 

\  Maximum,,. . 

70 

73 

73 

75 

78 

81 

82 

84 

85 

87 

90 

73 

75 

79 

85 

82 

83 

87 

91 

92 

88 

89 

80 

82 

93 

94 

92 

91 

93 

93 

89 

84.2 

i  Minimum,. . . 

45 

46 

51 

57 

50 

47 

48 

52 

59 

63 

66 

55 

63 

45 

60 

61 

56 

68 

64 

68 

66 

70 

65 

68 

66 

71 

68 

72 

70 

70 

67 

69.9 

Williamstown, 

j  Maximum.  .„ 

72 
50 

72 

48 

71 

55 

78 
52 

79 
52 

78 
51 

86 
55 

85 
57 

86 
64 

87 
64 

91 
67 

78 
53 

83 
50 

87 
68 

86 
56 

86 
60 

85 
61 

86 
56 

91 
59 

91 
64 

92 
73 

92 
63 

81 
65 

81 
64 

93 

67 

95 
73 

91 
69 

95 
70 

94 
70 

94 

68 

91 

68 

85.7 

(  Minimum.,. . 

60.7 

York 

I  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

75 

76 

76 

75 

79 

82 

82 

85 

86 

91 

93 

91 

76 

81 

83 

82 

84 

88 

94 

96 

96 

95 

89 

87 

96 

98 

97 

95 

94 

96 

94 

87.6 

.58 

47 

54 

56 

50 

60 

51 

54 

62 

63 

64 

64 

58 

50 

54 

64 

61 

67 

63 

69 

69 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

67 

61.9 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        '.  ••.  °.  etc.,  indicat*  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PKESSXJRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  StrNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

Stations 

u 

a 
o 

• 

o 

a 

1 

i 

a 

1 

3 

SI 

It 

a 
o 

£ 
a 

d 

Q 

a 

1^ 

a 

a 

o 

OS  0) 

Is 

Erift 

30.07 

30.39 

6 

29.76 

25 

6.7 

20 

n. 

11 

78 

01 

68 

76 

Harrisburg 

30.05 

30.38 

6 

29.78 

11 

6  3 

31 

se. 

27 

78 

47 

62 

78 

Philadelphia    ... 

30.04 

30  35 

6 

29.80 

11 

10.2 

43 

u. 

30 

82 

51 

66 

,SS 

Pittsburgh 

30.  08 

30  37 

6 

29.83 

11 

8.4 

38 

nw. 

29 

80 

50 

63 

64 

Reading 

30.04 

30.38 

fi 

29.79 

U 

8.0 

47 

n. 

2V 

74 

4b 

60 

SI 

Seninton 

•30.05 

80.38 

6 

■29.79 

11 

5.4 

25 

nw. 

26 

78 

48 

.59 

fj 

•  For  any  five  minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


KIVEK  CONDITIONS 


te 

3- 

tf 

s 

2 

a; 

£ 

a> 

S 

>H 

a 

o 

eS 

m 

a 

>J 

P 

Port  Jervis.N.Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre. .. 
Williamsport . . . 

Harrisburg 

Greensboro 

Wt'St  N'ewton... 

Lofk  No. 4 

Pltt<liurgh 

Midland 


Delawari' 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna  . 
Susquehanna. . 
Susquehanna. . 
Monongahels. . 
Youghiogheny. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.9 
8.6 
8.5 
6.1 
3.0 
4.2 
18.9 
7.8 
20.9 
16  8" 
18.6" 


1.7 
0.9 
2.5 
2.3 
0.5 
3  3 
10.6 
0.2 
11  I 
16.4* 
14.7 


18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
30 
26 
80 


Pool  staee. 


ERRATA 

MAY,  1940.  Page  27  :     Lehighton,  precipitation  on  31st  should  be  0.50,  total  4.22. 

JUNE,  1940.  Page  32:     Ardmore,  mean  temperature  70.0,  departure  —0.3:  Lebanon,  date  of  maximum  temperature  4t. 

should  be  zero,  total  6.81.        Page  34:    Brookville,  total  precipitation  6.00. 


Page  33:     Lehighton,  precipitation  on  1st 


ir 
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aENERAL  SUMMARY. 

This  \V!\s  tho  otMilt'st  Aufj;ust  siiico  IHoland  tlu*  sixth  montli 
;his  year  with  subnormal  tcniperaturrs.  The  coldest  peiiod 
jxtonded  from  the  "iOth  to  near  the  close  of  the  month.  On 
ilie  24th  and  25th,  numerous  stations  throughout  the  State  re- 
sorted temperatures  close  to  the  lowest  ever  recorded  in  August; 
U  degrees  at  Wellshoro,  on  the  25th,  is  the  lowest  ever  recorded 
n  any  August  for  that  station.  The  southwestern  counties  were 
;he  warmest,  averaging  71  degrees;  the  Mountain  and  Plateau 
;ouuties  were  the  coldest  with  a  regional  average  of  67  degrees 
ind  a  minus  departure  of  about  2  degrees.  Due  to  the  conlin- 
led  deficiency,  the  average  daily  departure  since  January  1st  is 
low  2.4  degrees. 

Except  for  general  showers  on  the  6th  and  scattered  showers 
)etween  the  14th  and  ISth,  precipitation  for  the  month  was 
jontined  within  the  last  week.  Copious  rains  occurred  partic- 
ilarly  on  the  31st.  This  is  the  fifth  month  this  year  with  an 
ixcess  in  precipitation.  The  accumulated  excess  since  January 
■st  now  totals  1.62  inches.  Greatest  monthly  totals  were  re- 
)orted  from  the  southeastern  counties,  the  Pocono  Mountain 
■egion,  portions  of  the  southwest  and  in  western  Crawford 
iounty. 

Killing  frosts  were  associated  witli  the  low  temperatures  of 
he  24th  and  25th  in  the  northern  counties  and  considerable 
lamage  resulted  to  vegetation  over  that  area.  Corn  growers 
>ver  the  northeast  portion  of  the  State  had  to  cut  immediately 
0  avoid  loss  from  the  freeze.  Along  the  entire  northern  tier  of 
iounties,  the  frost  caused  a  20  per  cent  loss  in  buckwheat;  po- 
.atoes  also  suffered.  Otherwise  the  weather  was  favorable  for 
frowth  and  farm  work  over  most  of  the  State  and  the  drenching 
•ains  at  the  close  of  the  month  were  beneficial. 

Storm  and  wind  damage  resulted  throughout  widely  scattered 
)ortions  of  the  State  from  a  series  of  heavy  thundershowers  oc- 
jurring  on  the  6th .  Local  flooding  occurred  during  other  storms 
rom  high  rainfall  intensities  but  no  estimates  of  damage  were 
)btained. 


TEMPERATURE. 


UrooUville,  -JeiTcrson  County.  I'lxtremiH  runted  from  a  maxi- 
mum of  '.)8°  at  Carlisle,  Cumberland  (Jounty,  and  New  Hloom- 
lield,  Perry  County  on  the  6tii,  to  a  minimmn  of  30°  at  Couders- 
port,  Potter  County  on  the  24th  and  al  Hidt;way,  Klk  County 
on  the  26th.  The  greatest  daily  range  in  teuiperature  was  44"^ 
at  Coudersport  on  the  22d. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  computed  from  the 
observations  at  175  stations,  was  4.67  inclies:  which  amount  is 
0.36  inch  above  the  53-year  normal  for  August.  The  greatest 
monthly  amount  was  9  36  inches  at  South  Mountain(Mt.  Alto 
Sanitorium),  Franklin  County,  and  Springs,  Somerset  County, 
and  the  least  monthly  total  was  1  91  inches  at  Galcton,  Potter 
County.  The  greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours 
was  5.46  inches,  by  recording  gage,  at  Dushore,  Sullivan  County 
on  the  31st. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


Temperature 

c 

<U 

$ 

g     ■si 

& 

g 

ic 

^.' 

Precipitation 


188b. 
1889. 
1890. 
IKUl. 
1892. 
lS9:i. 
189'1. 
1895 
1890. 
1897. 
1898. 
1899. 
19WI. 
1901 . 
1902. 
1903. 
1904. 
190.5. 


1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
19X4. 
191.0. 
1910. 
1917. 
1918. 
1919. 
192(1 . 
1921. 
1922. 
1923. 


1924 . 
1925. 
192B. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  computed  from  the 
■eports  of  89  stations,  was  68.8°,  which  is  1.5°  below  the  53- 
rear  normal  for  August.  The  highest  monthly  mean  was  73.8° 
it  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest,  59.9°  at! 


1927.... 

1928.... 

1'29.... 

1930.... 

1931.... 

1932.... 

1933... 

1934  . . . . 

1935.... 

1936.... 

19.37.... 

1938.... 

19,39.... 

1940.... 

Period  . 


69.8 

100 

33 

67.4 

100 

37 

68.8 

98 

34 

69.6 

99 

35 

71.4 

99 

42 

70  4 

99 

30 

69.4 

98 

32 

72.3 

101 

32 

71.2 

101 

35 

67.9 

97 

34 

72.3 

99 

37 

71.2 

101 

38 

75.0 

103 

38 

72.0 

99 

42 

67.8 

lOO 

34 

67.2 

99 

36 

68.0 

96 

34 

69.6 

95 

36 

73.2 

96 

39 

68.0 

97 

32 

69.4 

102 

30 

69.4 

100 

34 

69.8 

98 

35 

71.4 

102 

36 

67.1 

93 

36 

70.4 

102 

38 

71.3 

100 

34 

68.0 

99 

34 

71.9 

103 

32 

71.2 

101 

38 

73.6 

108 

32 

68.2 

94 

35 

70.2 

95 

37 

68.4 

97 

35 

69.1 

100 

31 

69.2 

96 

30 

70.1 

102 

31 

69.7 

97 

26 

71.9 

103 

32 

65.5 

92 

34 

73.4 

99 

35 

67.7 

98 

31 

70.3 

108 

29 

71.1 

104 

40 

71.6 

103 

34 

70.8 

104 

38 

68.6 

98 

30 

71,3 

98 

31 

73.2 

102 

37 

73.5 

101 

40 

73.8 

100 

36 

73.3 

98 

41 

68.8 

98 

30 

70.3 

108 

26 

7.06 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 
3.33 
6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 

5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 
3.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
3.14 
3.10 

3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 
4.96 
5.43 
2.90 
2.98 
4.57 

4.21 


No  of  (Jays. 


Of- 

U  Pi 


«.2 


10 

13 

10 

8 

15 

10 

12 

9 

14 

12 

8 

12 

9 

14 

7 

8 

14 

10 

6 

13 

12 

9 

15 

11 

8 

14 

11 

9 

14 

11 

12 

11 

11 

7 

14 

10 

9 

14 

12 

11 

10 

12 

8 

13 

13 

14 

9 

12 

9 

15 

10 

12 

12 

12 

12 

10 

12 

10 

16 

9 

7 

15 

10 

7 

16 

9 

6 

14 

10 

13 

11 

8 

14 

9 

12 

8 

17 

9 

11 

13 

11 

15 

10 

11 

8 

17 

10 

10 

15 

10 

11 

16 

10 

12 

13 

10 

15 

9 

12 

9 

17 

8 

10 

15 

9 

9 

15 

11 

9 

16 

10 

/ 

18 

9 

15 

11 

8 

12 

12 

10 

12 

13 

11 

7 

17 

3 

7 

15 

10 

12 

11 

10 

8 

19 

8 

12 

13 

9 

11 

14 

8 

11 

13 

10 

12 

13 

11 

12 

13 

9 

8 

17 

10 

8 

15 

10 

11 

11 

9 

10 

13 

11 

11 

10 
7 
6 
5 
6 


5 
10 


6 
7 

12 

10 
5 
7 

10 
4 
6 
5 
8 

10 
6 
7 
5 

5 
4 

12 
9 
7 
6 
6 

10 
4 
9 
9 
8 
7 
9 
4 
6 

11 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION, 


August,  1940 


Climatolog-ical  Data  for  August,    ie40 


Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


Precipitation,  in  inches 


ii  OS 

a 


_-a 


No.  01  (layh 


So 


Obser'.erb 


Allentown 

^  Altoona. .   

a  Ardniore 

I  Areudtsville 

S  Bedford 

.^  BethleliKin 

„  Bloowsburg 

c  Carlisle 

I  Chambersburg 

«  Glearfield 

'  Coatesville 

Uolebrook 

Emporium 

Ephrato 

b'roelaiid 

lieorge  School 

(.T»;liy8burg 

Lioidon ■ 

Gouldbboro.t 

Hauover 

tiarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

SIuutiuBdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawreuceville 

Leljanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocouo 

Muncy  Valley..   

Ni'shamiuy  Falli^ 

New  Bloomfleld 

Palmurton 

Phila.-li^lphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

I'hiEiiixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

[Reading 

Scrantou 

Selinsgrovo 

Shawraont 

Shlppensburg 

State  College 

ivnvandii 

W'lllsboio 

WostOhestor....  ..._■• 

Wilkes-BarreC  Airport) 

Willianisport 

Williamsto\vn 

Vork 


3rookville 

Butler..  

*■  Chambersville. 

I  Claysvilli) 

5  Gorry 

g  Coudcrsport — 

<5  Derry 

o  Donora 

S   Ebunsburg 

©  Franklin 

■  freensburg 

Greenville 

Qrove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

Lycippus 

Meadvlllet 

Midland 

New  Castle 

Newe'il 

Pittsburgh 

Ridffway 

fjharon 

Somerset 

Springs 

flniontown 

Unity  Reservoir. . . 

Vnndergrift 

Warren 

Waynesburcr 

Lake  Drainage. 

Brie 


FortheStatet 


Lehigli 

Blair 

Montgomery ... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Cumberland.. . 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Scliuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    — 
Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadi-lpliia  .. 
Philadelphia.. . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


.Tefferson 

Butler 

Indiana 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland.. . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland   .  . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


260 
1.615 
330 
710 
1.100 
450 
560 

r,i 

600 

L260 
431 
630 

1,050 
365 

1.900 
160 
553 
900 

1,890 
600 
337 
900 
200 
700 

1.  700 
2H0 

1.000 

469 

480 

554 

60 

1.656 

1.740 

864 

80 

679 

26 
20 

loo 

430 
480 
273 
746 
420 
51 
060 

1.217 
754 

1.319 
440 
544 
542 

1. 275 
400 

1,240 
1.077 
1,061 
1.150 
1.430 
1 .665 
1, 172 

762 
2. 160 

987 
1.150 

950 
1.2.56 
1.  UIO 
1,184 
1.938 
1,  420 
1.100 

780 

900 

764 
1.248 
1.393 

940 
2, 190 
2.200 
1.100 
1.050 

825 
1.210 
1.035 


670 


6H 


53 


69.3 
67.0' 
69.5 
69.6 
68.6 
70.6 
71.2 
71.6 
70.8 
65.7 
69.2 
67.0 
66.3 
71.3 
64.4 
69,8 
71.0 
66.4 


71.2 
70.4 
66.3 
73.0 
69.2 
65.0 
70.2 
66.0 
69.0 
70.4 
68.8 
73.8 
65.8 
60.2 
65.4 


68.4 
69.0 
72.0 
72.6 
70.7 
68.2 
67  6 
70.4 
68.2 
70.0 
71.8 
69.3 
67.8 
66.2 
61.6 
70.2 
67.6 
67.8 
67.2 
70.2 

59.9 
70.6 
69.2 
70.1 
67.7 
63.4 
71.3 
73.7 
65.2 
67.6 
71.6 
71.9 
68.2 
71.6 
66.4 
63.0 
69.8 


71.6 
70.9 
72.1 
70.8 
64.0 
73.4 
64.4 
63.0 
71. S 
68.4 
69.2 
67.4 
71.3 


70.8 


-2.7 
-2.2 
-2.8 
-2.9 


-2.7 


-1.3 
-1.6 
-4.4 
-3.4 
-3.3 
-1.4 
-1.1 
-2.3 
-2.3 
-1.3 
-1.9 


-2.4 
-2.2 
-2.7 
-2.0 
-1.5 
-2.6 
-2.2 
-2.3 
-3.2 

-i'.Y 

-2.5 
-1.0 
-3.8 

-2.5 


-1.9 

-2.8 
-2.2 
-3.1 
-3.1 
-2.8 
-2.5 
-1.6 
-1.4 
-2.4 

-i!6 

-2.3 
-1.8 
-1.9 


-3.2 
-3.6 
-2.4 

-6.0 
+0.4 
-0.8 
-1.6 
+0.6 
-2.7 
+2.1 
-0.5 
-1.7 
-0.9 
+0.6 
+2.6 
-0.6 
+0.8 
-5.0 


-1.1 


+0.4 
+0.1 
-2.1 
-3.1 
f2.3 
-2.6 
-3.1 
-0.1 


-2.2 
-0.4 


+  1.2 


-1.5 


6 

9 

6 

6 

5 

1+ 

5t 

6 

6 

6 

5 
10 
14 

5t 


6 
5t 

lot 

5t 
6 
6 
5t 
6 
6 


14t 
13t 

5t 
lit 
10 

5t 
18 
13 
13t 

6t 

It 
13 
13 
13 

5t 
18 


13 

5 
14t 
18 

5 

5 

6t 
13 

5t 
12 
12 


49 


25 

25 

25 

24 

21 

25 

261 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

24t 

25 


24t 
21 
25 
25 
It 
25 
26 
24t 
26 
21 
25 
24t 
25 
25 
25 


25 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

24t 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

25 

24 

24t 

24 

■21 

22 

23t 

24 

24 

22 

25 

25 

2  It 

21t 

21 

22 

24 

21t 

21+ 


24 
24 
22 
22 
26 
25 
21t 
211 
21t 
2 
22 
25 
21 


23 


241    44 


2.96 
3.63' 

7.86 
6.35 
2.87 
3.89 
5.80 
5.46 
4.91 
2.61 
4.28 
6.86 
2.74 
4.07 
3.84 
5.21 
8.88 
6.15 
5.17 
7.50 
6.22 
3.85 
4.89 
2.45 
2.17 
4.24 
3.20 
3.55 
3.18 
3.28 
7.76 
6.57 
9.33 
6.36 
5.71 
3.97 
5.60 
7.87 
7.99 
5.42 
5.03 
4.70 
5.40 
6.13 
6.32 
5.99 
7.19 
2.56 
4.06 
2.91 
5.17 
5.87 
3.67 
6.08 
4.96 

2.31 
2.76 
3.41 
4.61 
5. 56 
3.44 
4.66 
5.59 
3.0,! 
2.79 
4.33 
4.31 
2.89 
4.88 
4.  13 
4.96 
6.52 


2.87 
2.33 
7.24 
4.44 
2.29 
3.77 
3.45 
9.36 
6.14 
6.59 
3.84 
2.93 
7.39 


8.16 


4.57 


-1.94 
+0.14 
+2.18 
+  1.60 


-0.56 


+0.74 
+  1.09 
-1.51 
-0.45 
+  1.77 
-1.24 
-0.19 
-0.56 
+0.17 
+4.56 
+  1.95 
+0,86 
+2.98 
+2.18 
-0.24 
+0.97 
-1.43 
-1.12 
+0.16 
-0.27 
-0.88 

-6!  73' 

+  1.90 
+  1.60 
+5.07 
+  1.73 
-0.16 

+  i!64' 
+3.25 
+2.7! 
+  0.07 
-0. 14 
-0.39 
+  1.19 
+  1.44 
+  1.48 
+0.88 


-0.92 
+0.62 
-0.27 
+0.17 
+2.09 
-0.27 
+2.  17 
+0.90 

-1.  .53 
-1.15 
-0.51 
+0.84 
+  1.,57 
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+0.59 
+  1.88 
-1.00 
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+0.22 
+084 
-0.58 
+1.10 
-0.39 
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-1.16 
+3.60 
+1.21 
-1.13 
+0.20 
-1.46 
+5.08 
+  1.43 
+  1.39 
-0.06 
-0.82 
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+0.36 
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1.84 
2.03 
0.83 
1.62 
2.97 
2.07 
1.13 
0.76 
0.75 
3.85 
0.90 
0.76 
1.18 
1.62 
4.00 
3.15 
2.61 
2.61 
2.82 
1.69 
1.23 
0.75 
0.57 
0.79 
1.60 
1.00 
0.76 
1.20 
1.98 
2.63 
4.25 
3.77 
1.19 
1.02 
2.04 
1.82 
2.00 
1.39 
1.91 
I  59 
1.69 
3.19 
1.30 
1.38 
1.81 
0.71 
2.30 
1.13 
1.37 
2.41 
1.21 
2.12 
1.25 

0.86 
0.62 
0.85 
1.43 
I.. 55 
1.47 
1.11 
1.20 
0.76 
0.90 
1.29 
1.35 
0.93 
1.33 
1.26 
0.94 
1.60 


0.78 
0.64 
1.90 
2.12 
0.75 
1.07 
1.22 
3.85 
2.18 
1.67 
1.04 
1.00 
2.80 
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John  A.  Fri<k. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderslon. 
Penn  .State  Lxpl.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
I'lol.  C.  K.  Miller. 
William  B.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\\  ni.  A.  Korei 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B.  Evausha 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.Peunell. 
11.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  \\  all  r  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co . 

Philip  F.  Chamberlain. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 

I'liiladelphia Sub.  Water  Co. 
J.  Earl   S;ieaffer 
.\ew  .iL-r.M'y  Zinc  Co. 
1  .  n.  Wi-atlier  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
E.  E.  Rarick. 
.lohii  E.  Benner. 
U.S.  Weather  Bureau. 
II.  S.  Weatlier  Bureau 
Dr.  George  K.  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza. 
State  Teachers  College 
Dr.  H.  Landsberg. 
Mr^    M.  Ordelia  Parks. 

cconv  w.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Veronica  A.  Keller, 
.■jusquclianna  Collif-ncf  Co 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Fausf. 
John  E.  Lewis. 
J.L.  Mel VI n. 

Pennsylvania  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
led  R.  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 
U.  H.  Jones 
William  K.  Fuller. 
WcstmoP'lHud  Water  Co 
Charles  P.  Clarke. 
Prof.  H.  W.  ilarmoi.. 
W.  F.  G.llagher. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Airways  Station. 
WestmonOand  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  C??tk-  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  IT.  Gerber. 

D.  L. Grove. 
.\llenE.Y'oder. 
Wm.  W.  Marstc^ller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Referen-e  lett-^rs  »  '■   »  etc  ,  indicate,  respectively.  1.  2,  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow. 

Pos*  Office  addresses  are  as  follow.?  •  of  Lvclppus.  qreenahnr^r  nf  Veshaminv  Falls.  Oakford :  of  Sharon  Farrell :  of  Shawmont.  Manavmik :  of  Springs.  Grantsvllle,  Md. ; 
of  Altoona  RFD.  (Klttanning  Point) :  of  Midland.  Georgetown.  t    Not  included  in  means  and  summaries.  W.  B.  O.  Philadelphia-10-9-40-1150. 


Ariu'sr.     HMD 
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,90 
1.39 
1.55 
1.13 
1.17 

.04 

.37 
.09 
.03 
.09 
.10 
.04 
.84 

.02 

.02 

T, 
T. 
T 

.02 
.06 
.07 
.04 

2.04 

.02 
T. 
.04 
T. 
.11 
.85 
.55 
1.91 

5  60 

Paupaok2 

Upper  Del 

.01 

.08 

T. 

.10 

.47 
1.00 

.01 
T. 



't.' 

T.' 

.09 
.13 
.35 

09 

.68 
.04 
.01 

'.'20 

'.'23 

4  30 

Philadelphiat'.... 

Lower  Del 

Lower  Del 

1.60 
2.P0 
1.42 

'!i6 

7.87 

Phila.  Nav7  Yard^ 

7  99 

Pliila.-P'nt  Breeze. 

Lower  Del 

.06 

6.75 
5.42 
4.94 
3  95 

Phoenixville . . 

Pine  <4rove2 

Pleasant  Mt2 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Port  Clinton 

Schuvlkill 

SchuVlkill 

.12 

.17 

.04 

.07 

.02 

.10 

5  03 

Pottstovvn2 

Pottsvi!le2 

Schuvlkill 

.50 
'.'■29 

'.'6i 

.2(1 
'!27 

.01 
.06 
.06 

.03 
.14 
.19 

't.' 

T. 

.38 

.18 

.26 
.05 
.06 
.39 
.16 
.16 

T. 

.60 
.94 
.46 
,70 
.02 
.42 

,32 

,81 

,01 

.71 

1,07 

1.85 

1.01 

.33 

1.07 

.68 

.45 

.07 
.07 
T. 
.02 

.06 
.03 
T. 

1.08 
.11 

1.02 
.01 

1.23 

2.63 

4  66 

Lower  Del . . . 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

i!-59 

■;54 

.03 

1,59 

'!28 

'!62 

T. 

T 

.40 

4.70 

Readinprti 

".ok 

.02 

T. 

.... 

5  40 
2  82 

Renovo2 

Retreat 

.83 
.05 

.70 
.31 

4  89 

Scrantonji 

5.13 

Continued  on  page  46. 
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CLiMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,    1940 


Daily  JPraeioitation  for  August,   i940-('ontiiiuP(l  from  page  45 

Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■J'"i 

27 

28      29  1  30 

31 

as 
0 

Atlantic  Drainage 

(continued) 

Sellnsgrove 

Sellersvillet 

Lower  Susq 

Lower  Del 

.57 
1.56 
.37 

'.'6i 

.15 
.88 
1.41 
.02 
.56 
.OS 
T. 
.57 

.47 
.50 
.05 
.06 
.18 
.70 
.83 
.08 
.70 
.04 

.31 
T. 
.18 

L30 

'.'i7 

".6k 

1.81 
.71 
.59 

1.04 

'.'35 

.02 
.19 

';i6 

.64 

.20 
.10 
1.20 
.15 
.01 

T. 

.20 
.06 

.37 

.U8 

.17 

T. 

.04 

T. 

.03 
.62 

i]2i 

.04 
.01 

.09 

tV 

.04 
.05 

.56 
.06 
'J'. 
')■. 
.09 

'[oe 

.04 
.06 
.49 

.02 
.19 

' ."  is 

.05 
T. 

'i'.' 
.01 

.16 

.24 
.23 

T 

'!69 
.04 

"!25 

.08 

.28 
.11 
.30 
.44 

".50 
.22 

10 

.02 

.14 

.36 
.50 
T. 
T. 

.51 
.62 
.87 
1.11 
1.19 
.55 
.63 
.41 
.41 
.35 

.8a 
1.37 

1.42 
.24 
.90 
.60 
.18 
.88 
.75 
.83 
.62 

.40 

.24 

1.37 

3S 

.85 

.71 

..52 

.47 

.87 

.60 

2.12 

1.65 

.30 

'  .'.S3 
.48 

.67 

1.19 
.76 
.90 
98 
.45 
.74 
.44 
.55 
.66 
.08 

1.15 
.95 

1.39 
.65 
.46 

1.00 

.13 
.06 

.64 
1.15 
.60 
.24 
.59 
.08 
.04 

'.'22 

i.'ie 

.41 
.05 

i,;i8 
.02 
.01 

.28 
.52 
.03 
.11 
.96 

.65 

.86 

1.14 

1.30 

.03 

.54 

.45 

.54 

.10 

1.4H 

1.90 

1.58 

.69 

1  20 

1.47 

1.01 

1.10 
1.10 
.48 
.03 
.84 
1.29 

.4r 

.6^ 

1.33 

1.26 

.76 

1.60 

1  13 

.20 

.83 

.55 

.87 

.63 
1  60 

.43 
.63 
.69 

1.38 
.62 
.26 

1.23 
.73 
.75 

1.13 
.03 

1.25 

1.51 

.56 

1.41 

1.21 

.42 

.42 

90 

1.50 

1.112 

.22 
.08 
.23 
.36 
.52 
.13 

■!64 

.08 
.63 
.49 
.28 

'!40 
.09 

.43 
.89 
.21 

.38 
1.60 
.15 
.02 

.08 

* 

1.10 
.40 
.67 
.01 

1.22 
.23 
.94 
.66 

2.30 
.CO 
.99 

.39 

T. 
2.41 

.24 

.5h 
2.12 
1.26 

.91 

T. 

T. 

.35 
.4!' 

1  06 
.65 
.23 
.25 
.48 
.80 
.29 
.01 
.Of 
.25 
.36 
.16 
.30 

1.11 

.85 
.21 
.U 
.20 
.24 
.50 
.03 

5.32 
5  88 

Shade  UapJ 

Middle  Susq 

•••■ 

.70 
.25 

'."67 

'.'63 

.07 

••"•• 

'.'64 

'!20 

!ii 

.04 

T. 

.07 

.40 

T. 

.04 

.08 

.05 

.03 

.02 

.06 

T. 

.02 

.17 

.21 

.04 

'.'oi 

T. 

.46 

r. 
.01 

T. 
.03 

't'.' 

.02 
.03 
T. 

'.'lis 
.06 
.06 
.05 
T. 
.02 

r. 

5  68 

Schuylkill 

Lower  Susq 

W,  Br.  Susq 

Lower  Susq 



5.99 
7.19 
2.66 
4  47 

Shippeusbuig 

State  College 

RimDurv^ 

SusQuehanna'^ 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

T.' 

.24 

T. 

.03 



't.' 

't. 

3.59 
4  05 

.36 
06 

2.91 

Werners ville'^.  [nr] 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

1.30 

T.' 
.34 

".m 
"m 

".m 

.01 

.20 
'.'12 

l'42 

.08 

.09 

.03 

T 

.15 

T 

.11 

.02 

'.'6i 

.16 
.05 

'.'36 
.02 

'!36 
"06 

5.12 

W'^st  Ciiester 

.01 
.11 
.28 
.02 
.11 
.11 
.40 
.IH 
.13 
.48 

.98 
.70 
.41 
.50 
.53 
.06 
.62 
.85 
.93 
.76 
.li 
.43 
1.18 
.02 

.67 

.02 
.14 

'.80 
.40 
.50 
.71 
.93 
.68 
.75 
.31 
.88 
.27 

1.25 
.63 
.78 

.06 
.67 

5  17 

VVestgrovb^.. ....... 

Wilkes-Barren   *... 

.03 

".■S2 
.02 

'lie 
t'. 

'  !22 
.09 

4.25 
5.87 

Wilkes-Barre-H 

Williams  port2 

Williauistown 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Sui5q 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

3.62 
3.  (.7 
6,08 

i^ork         

4  96 

YorkHaveu2...... 

Ziousvilletnear)''.. 

Trenton.  N.  J't 

Ohio  Drainage 

.05 

't. 

't'.' 

.19 
.06 
.11 

4.37 

Schuylkill 

';73 

T 

'68 

3.94 
5.64 

Allegheny 

T. 
T. 
.01 
.07 

3.10 

Heaver  Falls2 

.'... 

.'25 

't. 

.10 
.12 

.01 
.02 

2  65 

Blairsville2 • 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheuv 

.'33 

"m 

"65 
.20 
.40 

.17 

4.65 
4  63 

Brookville'^ 

Buckstownt 

.12 

'J'. 

.19 

.17 

.iz 

.59 

T 

.72 

T. 

tV 

"26 

'.'io 

'!26 

.03 
.03 

iio 

2.31 

Allegheny 

Ohio 

.08 

.11 

3  53 

* 
.06 

'!63 

.60 

't. 

.25 
.31 
.10 

't. 

.03 

.30 

.16 

T. 

.26 

.67 

't. 

.58 

.02 
T. 

.29 
.11 

2.75 

Chambersville 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio        

lis 
.01 

1.60 
.73 
.06 

.... 

.05 

"36 

.05 
.03 

T. 

".u 

.35 
.04 

't. 

T. 
T. 

't. 

.13 

'!64 

T. 

't'.' 

.01 

'.'06 
.10 
.07 

3.41 

.02 

.01 

T. 

.02 

.02 

r55 

.54 

.40 

iie 

T. 
'.'84 

2.55 

.12 
.02 
.12 

.34 

4.61 

Goullueuce-     .  -     • 

Counellsville  ^ 

Coraopolis- 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 
Ohio 

.01 
T. 

T. 

T. 

T. 

6.93 
5.44 
3.68 

Allegheny 

Allegheny 

.12 

.40 
.02 

.12 
.39 
.94 

1.20 
.40 
.19 
.02 

".01 
.60 
.30 
.17 
.63 
.87 

.20 

.90 
.02 

i.'95 

.05 

.30 
.04 

.05 

.49 
".OS 

".22 
1.35 

5.  5fi 

Coudersport 

.02 

'.05 

.03 
.10 
.07 

.45 

".02 
T. 

.04 

3.44 

.26 

'.'36 
.11 

.60 

4.66 

Monongahela. . .. 

.02 

".'eo 

.5.59 

Hnnlnt        

Allegheny 

Couemaugh 

Allegheuv 

''06 

4.86 

Ebeusburg 

KrankUu2.    

Greensboro2 

Qreeusburg 

.75 

... 

.07 
.10 
.17 

3.02 
2.79 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver     

.54 

.... 

.05 
.37 

.09 
.04 

T. 

7  01 

.... 

.02 

4.33 
4.31 

Beaver 

.41 

T. 

T. 

tV 

.01 

■••• 

:o2 

'.'62 

't, 
't. 

.20 

2.(59 

Monongahela... . 

1.26 
.09 

.09 
.2S- 
.09 
..54 
1  24 
.19 
.35 
32 
.14 

'!60 

.02 

'.'os 
.11 

'!87 
'.6.5 

'.'62 

.12 
.08 
.32 

.i4 

'.'O6 
.36 

.64 
.09 
.94 
.07 
.18 
.90 
.59 
.42 
1.60 

.78 

4.88 

Johustowu 

Conemaugh 

Allegheny 

'!6i 

T. 

.03 
.04 

4.13 
4.96 

4.M 

Lake  hyn^^ 

53 

.15 

.72 

1.94 

1.18 

.02 

.02 

.06 

.01 

'!i8 

T. 
T. 
1.26 

".6i 

't. 

.... 

'!65 
.02 
■r 

T. 

.10 

T. 

4.67 

Beaver.  

Monongahela.... 

Allegheny 

Couemaugh 

Allegheny 

T. 

.76 

.'62 
.15 

6.78 

Loe'k    N0.42 

Lock  No.  52 

Lycippus 

Marienvillel 

McKeesporf 

"so 
[si 

... 

1.40 

.0* 
'1' 

.15 

.03 

.03 
T. 

.03 

'!6i 

.70 

6.13 

3.91 

T. 
T.' 

— 

6.  .t2 

4.89 
3.28 

Allpcrhenv     

.06 
T. 

.60 
.68 
T. 

.49 
.60 
.04 

'  .'36 

.10 
.10 
.55 
.82 
.62 

1.09 
.43 
.60 
.54 

1.35 
.07 

1.12 
.34 
.05 

.47 
.54 
.03 
.89 
.7« 
.40 
.19 
.10 
.14 
.29 
.72 
.24 
.30 
.49 
1.20 
.55 

.l.i 
.4C 

.50 
.77 
.19 

'!i3 

163 

.11 
.12 

.25 
.53 
.79 
.72 
.42 

1  90 
.74 

1.28 
.66 
.76 
.75 
.33 

.74 

1.44 

.46 

.56 

.41 

1.22 

3.85 

.27 
.35 

.78 
.16 

2.20 
.68 
.62 
.65 
.18 
.25 

1.98 
.15 
.04 
.55 

98 
.92 
.18 
.34 

.9^ 

2.50 

.64 

.73 

2.18 

1  67 

.45 

.07 

2.80 

.30 

.98 

.76 
1.25 

.70 
.81 
.39 

.09 

.08 

T 

.3f 

.10 

.44 

.02 

1.33 
.38 

1.01 
.21 
.85 
.21 
.34 

.94 
.27 

'!96 
.20 
.15 
.34 
.17 

« 

.28 

1.00 

.45 

.17 

.41 

1.10 

1.53 

'.'is 

2.92 

Ohio  

"!78 
2^66 

'!i4 
.03 
.32 

.03 
T. 

T.' 

T." 

.02 

T.' 

'.'.'.. 

T. 

.04 
.27 

■.'62 
.02 

'.'ig 

'.6\ 
.16 
.07 
.34 

'  is'l 

T. 
26 
23 
.34 
46 

.25 
.25 

'.'i2 

1  45 
..32 

.07 
.05 

* 

.06 
.15 
.06 
.48 

.28 
.48 

.01 
.06 

T. 

.25 

3.53 

Mirllmid             

Oliio 

2.87 

2.84 

Mount  Lebanon. .. 

Ohio 

Allegheny 

.69 

.06 

'!6? 

.3( 

.28 

:64 

.08 

5.63 

.01 
T. 

5.55 

New  Castle 

Beaver     

.13 

T. 

.18 

2.33 

1.40 
.26 
.67 

'/28 
.17 

.30 

7.24 

Parkers  Laudlug^. 

Pennlinc2. 

Pittsburgh^Ji..    ... 
Punxsutawney2... 
Ridg\vay2  

T 

2.10 

.93 
.35 

.19 

.04 
.01 

.... 

!l5 

''oi 

.24 

.16 
.26 

6.13 

Ohio 

AlU'fi'henv    

.06 
03 

T. 

.45 

4.44 
3.77 

.21 

T. 

.30 

T 

.04 

.06 
.04 

'."44 
1^07 

'.'io 

.01 
.02 

't. 

'[64 

.07 

.14 
.01 

".Oft 

'122 
'.'53 

.03 
.02 

2.29 

Ohio 

T. 

'^08 

't.' 

'.'02 

' '» 
.17 
.05 

't. 

1.20 
.10 
.24 

..50 

'.'84 
.08 

't. 

.03 

.17 

* 

.04 
.15 
.25 

'!48 

.46 
.02 

2.83 

3aU3burg2 

8ewar(l2 

Couemaugh 

Coneraaugh 

Beaver 

... 

!65 

h'^ 

1.45 

.82 

".m 

.01 

'.'ii 

5  05 

T. 

4.33 
3.77 

Bharpsvine2 

Smethport^ 

.06 

.40 

.02 

.02 

1.02 

1.40 

.10 

.05 

1.04 

.15 

R9 

09 

3.65 

Allegheny 

T. 

.44 
.23 
1  83 

.... 

.04 

.06 

'^OS 
.10 

'  .0.5 
.14 

T. 
.05 

".'64 

.70 

1.06 

'!29 

8.78 
3.46 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir... 
V'andergriftS 

Youcfhioghony 

.02 

.04 

■;47 

.06 

9.36 

Allegheny 

.15 
.41 

I 

'.'io 
'.'ifl 

T. 

'.'20 
.03 
.10 
T. 
.03 
.10 
T. 

'.'ii 

.60 
.02 
.05 
.11 

'.'61 

.56 
.28 

.04 

1.79 

.48 

.75 

.47 

1.55 

1.30 

.60 

.04 
.02 

h 

.88 
1.08 

31 

T. 
.15 

'.■(15 

T. 

.12 
.01 

T 
.11 

T. 

6.14 

Youghiogheny  . . 
Conemaugh 

'.'14 

5.59 
3.84 

Allegheny 

Monongahela. 

T. 

2.93 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton^ 

Lake  Drainage. 

7.39 

.06 

.28 

.8.'i 
1.68 

5.67 

T. 
T. 

.01 

.76 

6.07 

T 

.07 

3S 

T 

.IS 

3.16 

Genesee 

.... 

.19 

. . .. 

.... 

.... 

2.59 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  lat«  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.      1  First-order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       <    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
••  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1  ;30  a.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement.        T.  (trace) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch,      §  Incoraplet.p  or  missing       \  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BlosprvJlle,  Newville: 
of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennline,  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  GirardvUle,  Shenandoah:  of  Lock  No.  5,  Schenley.  §  Airway  Station.    I  River 

Station.  nil    Formerly  Daboga  and  Kane(near). 


Ariasr.    VMO 
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Stetloni 


Altoonft I  Miixhmim... 

I  Miiilimmi.. . 
Bodfonl !  Miixumim... 

I  Minimum... 
Bothlehom J  Miixlimim... 

I  Mliihmmi... 
Bloomsbiirg *  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Brookvlllel  ^  Miiximum... 

'  Minimum... 

miller \  Muximum... 

I  .Minimum.. . 

Ovrlisle *  Maximum... 

(  Minimum... 

Ohamborsbunf *  Maximum... 

<  Minimum.. . 
(.'li.vmborsvillo ^  Maximum... 

'  Minimum.. . 

CiuysviUe '  Maximum... 

'  I  Minimum..  • 

CloarfloW i  Maximum... 

I  Minimum... 
Coatesville ;  Maximum... 

'  .Minimum..  • 
Corry ]  Maximum... 

'  Minimum... 
Coudersport  ;  Maximum... 

'  Minimum... 
Donora* ]  Maximum..- 

'  Minimum... 
Ebensburg '  Maximum... 

'  Minimum... 
Emporium '  Maximum.. 

'  Minimum..  ■ 
Ephrata !  Maximum... 

'  Minimum... 
Efie*    >  Maximum... 

'  MiTiimuro... 
Frankimt >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Froeland i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  Scbool )  .Maximiim.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Gordon i  Ma.ximxim.. 

'  Minimum.. 
Greensburg *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City *  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Harrisburg* (  Maximum.. 

•  Minimum.. 
Hawley *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood' J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnstown )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Lancaster '■  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanon! /Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown i  Maximvim.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven )  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* »  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Meadville (Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montrose S  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Newcastle *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* /  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville f  Maximum.. 

I  Minimum . . 
Pittsburgh* )  Maximum.. 

)  Minimum., 


Oiilly  Tomiieraturea  for  Auffuat,    1040 

17 


8 


10 


II 


12 


18 


H 


lb     10 


l(t 


JO 


22  I  •^:i  I  •.'!  I  •-", 


3H 


M 


HI  I  Moan 


83     84 
61     fi.s 


6T    61 

67     68 


75     85 

57      65 


68  74 

(10  Uii 

721  77 

nil  U1 

76'  80 


58 
51 

55 
47 
63 
5^ 
61 
50 
86 
66 
M 
56 
66 
591  62 
63  65 
57 1  6n 
731  87 
57     65 


7,S 
601  65 
81  72 
62     65 


76.8' 
67.8' 

78.8 
68.4 
80.2 
(il.l 
78.8 
(11. 2 
(16.8 
6li.O 
Hi.-i 

6(1.  y 

81. ft 

61.0 

80.5 

61.2 

81.0 

67.6 

82  0 

.'■)8.2 

77.0 

64.4 

74). 4 

.',9.0 

B".  1 

66.  :l 

77.9 

49.0 

8:i.5 

63.9 

75.7 

64.7 

7K.3 

64.3 

81.8 

60  8 

77.9 

63.7 

78.3 

,56.9 

72.1 

.=.6.6 

79.9 

.59.  H 

79.6 

62.0 

76.0 

.'.fi.8 

82.1 

f.l.l 

86.0 

57. S 

79.2-' 

67.31 

79.  n 

61.7 
77.4 
53  2 
80.2 
65.9 
81.9 
.56.5 
76.1 
56.7 
73.1 
.52.8 
74.2 
56.9 
81.0 
.59.4 
78.7 
53.4 
79.1 
59.9 
80.4 
60.5 
79.5 
58  2 
83.1 
64.4 


82.4 
60.9 
76.0 
55.6 
70.1 
50.3 
78.5 
62.4 
79.8 
56.9 
84,2 
57.7 
78.7 
59.3 
78.9 
65.2 
81.2 
60.2 
80.0 
61.6 


Continued  on  page  48 . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


August,  1940 


1 


Daily  Temperatures  for  Aug-ust,   1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

9] 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

Mean 

Port  Clinton . . 

f  Maximum... . 

88 
5-^ 

77 

5- 

78 
5u 

81 

58 

90 
61 

92 

7( 

84 
61 

85 

60 

86 
59 

84 
55 

83 
63 

86 

70 

87 
66 

87 

58 

87 

58 

81 

67 

79 

70 

79 

70 

74 

56 

74 

42 

42 

75 
65 

71 

48 

7(. 

63 
52 

61 

55 

63 
56 

65 
57 

72 
6? 

77 
62 

78.6 
57.9 

I  Minimum,. . . 

Quake  rtown.. 

(  Maximum,,.. 

I  Minimum 

82 

77 

79 

82 

88 

9: 

80 

8^ 

86 

84 

81 

83 

88 

87 

85 

81 

77 

80 

82 

69 

72 

71 

V8 

7; 

6' 

67 

63 

61 

67 

75 

79 

78.0 

5o 

5J 

50 

55 

62 

68 

68 

60 

60 

69 

54 

69 

67 

68 

60 

60 

61 

70 

66 

54 

42 

44 

54 

4. 

u^ 

IJC 

6> 

66 

67 

61 

64 

57.2 

Reading* 

)  Maximum,,. . 

78 

78 

80 

84 

89 

92 

84 

86 

88 

86 

8.1 

85 

88 

So 

84 

75 

79 

81 

8( 

75 

76 

75 

77 

71 

6fi 

58 

02 

65 

68 

73 

80 

78.6 

(  Minimum,. .. 

6,- 

61 

57 

62 

68 

71 

70 

6b 

68 

66 

62 

66 

71 

70 

65 

66 

68 

71 

62 

68 

52 

51 

57 

52 

47 

54 

67 

58 

59 

63 

69 

62.2 

Retreat 

(Maximum... 

\  Minimum 

•(9 

/  / 

80 

81 

88 

88 

82 

84 

85 

85 

82 

83 

83 

86 

83 

76 

82 

78 

74 

71 

72 

75 

76 

67 

66 

59 

59 

60 

70 

75 

7? 

76.7 

F>i 

53 

54 

55 

60 

69 

64 

61 

69 

60 

57 

58 

58 

67 

57 

61 

67 

69 

67 

58 

45 

43 

66 

45 

3; 

SI 

52 

54 

66 

63 

67 

57.7 

KiiigwayJ 

•.  Maximum,,.. 

82 

7.5 

77 

79 

81 

84 

76 

80 

83 

86 

85 

84 

83 

87 

87 

85 

70 

84 

86 

71 

71 

73 

76 

70 

68 

60 

64 

60 

73 

70 

71 

76.8 

(  Minimum 

4b 

45 

54 

58 

62 

M 

48 

51 

51 

53 

82 

O.J 

60 

60 

50 

55 

62 

60 

62 

45 

40 

40 

46 

35 

33 

30 

46 

48 

68 

60 

63 

5l.3 

Hcraaton*,,. . . 

S  Maximum,,. . 

71 
57 

79 
68 

82 
56 

82 
59 

87 
67 

Hi 
72 

86 
69 

85 
6t 

89 
60 

88 
63 

85 
61 

S4 

60 

82 
70 

88 
67 

83 
65 

75 
61 

82 
67 

79 

7(i 

75 
60 

70 
63 

72 
44 

75 
46 

65 

66 
46 

67 

38 

69 
52 

65 
60 

69 
55 

69 
66 

77 
65 

71 
68 

77.2 

\  Minimum,. . . 

59.2 

i  Maximum,,. . 

77 

ti5 

80 

80 
69 

83 
72 

89 
68 

91 
73 

85 
67 

85 
61 

8'J 
62 

89 
62 

81 
6.^ 

8-1 
6J 

88 
6h 

89 
67 

87 
66 

87 
62 

85 
69 

79 
69 

79 

71 

■;6 

64 

71 

47 

78 
52 

74 

50 

71 
47 

67 

40 

60 
52 

60 
f>4 

62 

56 

67 
68 

72 
60 

74 
62 

78.9 

(  Minimum,. .. 

61.2 

Somerset 

\  Maximum,,. . 

78 

74 

73 

81 

87 

«5 

79 

80 

82 

78 

79 

8J 

•■■4 

8V 

76 

70 

79 

86 

79 

69 

69 

73 

71 

70 

IB 

67 

66 

78 

66 

70 

74 

75.7 

)  Minimum.,. . 

4ft 

45 

55 

52 

53 

60 

ti2 

60 

48 

48 

51 

6! 

54 

61 

62 

.59 

63 

63 

60 

48 

39 

41 

47 

39 

46 

49 

63 

57 

68 

59 

60 

53.2 

Springs 

J  Maximum.... 

I  Minimum 

^4 

72 

72 

79 

84 

83 

77 

80 

78 

74 

68 

7S 

82 

77 

68 

65 

73 

82 

71 

65 

68 

72 

67 

68 

65 

67 

65 

80 

63 

69 

-1 

72-5 

48 

48 

56 

49 

Oi 

58 

61 

62 

51 

51 

56 

64 

56 

60 

611 

57 

64 

65 

57 

46 

40 

4b 

47 

40 

46 

47 

52 

56 

56 

58 

57 

63.4 

State  CoUeue. . 

j  Maximum,,. . 

77 

76 

78 

82 

89 

89 

84 

87 

89 

84 

84 

8.; 

89 

84 

82 

68 

82 

82 

74 

71 

7-1 

77 

71 

69 

68 

56 

59 

62 

64 

72 

76 

76.5 

'  Miulmum,. .. 

.■19 

54 

61 

63 

66 

68 

65 

58 

61 

61 

69 

63 

68 

66 

61 

63 

63 

67 

67 

51 

4(. 

bl 

57 

48 

42 

49 

51 

56 

57 

60 

64 

59.0 

ritroudsburgt . 

(  Maximum,,. . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Towanda 

I  Minimum,. .. 
1  Maximuii 

72 

8n 

84 

83 

89 

89 

84 

87 

88 

90 

87 

85 

82 

88 

87 

77 

90 

80 

74 

72 

76 

78 

73 

68 

68 

59 

61 

69 

69 

80 

79 

78.6 

1  Minimum,. .. 

,")2 

5i 

51 

51 

64 

66 

61 

66 

52 

51 

54 

53 

61 

61 

53 

53 

6o 

63 

5', 

52 

41 

39 

52 

38 

33 

61 

60 

53 

55 

62 

67 

53.8 

',  Maximum,,. . 

79 
,'i7 

81 

81 
64 

86 
59 

89 
64 

90 
70 

81 
66 

85 
60 

86 
62 

83 
61 

84 
68 

88 
71 

90 
66 

86 
70 

80 
70 

6(i 

86 
70 

90 
69 

84 
67 

72 
53 

74 
49 

79 
49 

74 

57 

72 

51 

68 
55 

72 
61 

75 

a-: 

84 
65 

79 
65 

76 
67 

77 
67 

80.9 

'  Minimum,. . . 

62.8 

VandorgrifL*,. 

\  Maximum,,. . 

86 

80 
55 

80 
61 

89 
60 

9:i 
66 

68 
58 

83 
61 

89 
67 

8; 

60 

84 
61 

59 

811 
61 

92 
65 

89 
68 

86 
65 

V6 
6' 

86 
69 

86 
04 

,9 
56 

76 
51 

72 
47 

80 
41 

71 
56 

49 

60 
50 

64 
51 

74 
51 

78 
49 

80 
64 

81 
67 

76 
63 

79.9 

1  Minimum,. . . 

58.4 

Warren 

\  Maximum,,. . 

77 

78 

80 

86 

87 

87 

81 

H8 

88 

87 

87 

90 

86 

86 

88 

75 

86 

89 

78 

■.(' 

75 

78 

71 

69 

60 

68 

60 

73 

77 

74 

69 

78.9 

t  Minimum,. . . 

52 

49 

60 

62 

68 

67 

08 

■■M 

56 

57 

56 

5s 

65 

65 

55 

60 

67 

63 

.59 

50 

42 

42 

52 

37 

:46 

49 

63 

56 

00 

64 

60 

55.  9 

VVaynesburtc.. 

S  Maximum,,. . 

81 

85 

84 

86 

90 

8b 

86 

87 

85 

88 

9U 

9.1 

92 

89 

83 

78 

90 

92 

8b 

73 

75 

80 

75 

75 

67 

73 

78 

88 

87 

78 

76 

83.1 

!  Minimum,. . . 

flfi 

56 

58 

58 

64 

68 

62 

66 

60 

58 

61 

61 

62 

69 

64 

65 

64 

62 

65 

.1(1 

46 

4/ 

56 

47 

.53 

59 

61 

63 

62 

66 

66 

59.5 

VVc.llsboro,,  .. 

i  Maximum,,. . 

72 

79 

73 

81 

86 

83 

81 

8t 

85 

86 

84 

80 

81 

84 

84 

.3 

80 

78 

73 

66 

70 

75 

70 

65 

63 

59 

58 

61 

64 

74 

73 

"5.0 

1  Minimum,. . . 

,=)0 

51 

53 

54 

66 

65 

57 

53 

55 

51 

55 

51 

62 

65 

53 

51 

6b 

65 

63 

52 

42 

43 

52 

32 

31 

52 

50 

55 

57 

62 

66 

54.2 

West  Chester. 

J  Maximum... . 

78 
fiO 

78 
69 

83 
55 

87 
68 

90 
63 

92 

70 

85 
69 

86 
64 

87 
63 

88 
63 

87 
60 

88 
66 

89 
69 

88 
69 

83 
66 

76 
64 

80 
69 

8-1 
70 

83 
69 

73 
55 

75 
50 

7b 
52 

81 
56 

70 

52 

67 
47 

69 
53 

62 

5-^ 

65 
69 

67 
58 

73 
62 

81 
66 

79.4 

( Minimum 

60.9 

\Vi  Ikes-Barret 

( Maximum.... 

1  Minimum 

74 

SO 

82 

83 

90 

92 

87 

86 

91 

89 

86 

8r> 

82 

90 

84 

76 

83 

80 

/  i 

72 

73 

77 

77 

6? 

67 

60 

62 

61 

70 

77 

71 

78.5 

M 

5,^ 

53 

56 

63 

69 

67 

63 

59 

61 

5b 

58 

65 

65 

61 

59 

67 

67 

59 

51 

43 

44 

ib 

40 

38 

50 

50 

54 

66 

64 

67 

66.7 

Williamsport,. 

)  Maximum,,.. 

80 

77 

80 

83 

89 

89 

8-1 

86 

89 

87 

84 

83 

83 

87 

85 

80 

84 

81 

77 

71 

73 

78 

75 

70 

65 

61 

6j 

60 

67 

76 

77 

78.1 

(  Minimum,. . . 

."ifi 

5S 

58 

56 

65 

68 

63 

57 

68 

58 

08 

61 

66 

68 

57 

63 

67 

70 

6V 

53 

4(i 

45 

52 

42 

38 

50 

51 

55 

56 

62 

67 

57.6 

WilliamstoAva, 

j  Maximum.  .„ 

87 

/  ( 

75 

83 

88 

91 

84 

84 

86 

84 

88 

83 

83 

84 

84 

V9 

74 

82 

73 

73 

69 

75 

75 

70 

68 

61 

67 

58 

62 

71 

71 

76.7 

(  Minimum. ,. . 

5,'i 

56 

54 

58 

64 

68 

64 

64 

63 

63 

59 

62 

63 

64 

60 

58 

63 

6b 

66 

52 

46 

53 

0/ 

46 

45 

47 

61 

52 

63 

58 

64 

57.8 

York 

1  MRximiini..   . 

91 
56 

80 
53 

80 
53 

85 
58 

89 
66 

94 
70 

84 
69 

85 
67 

85 
62 

86 
63 

85 
57 

85 
65 

89 
71 

87 
71 

82 
67 

77 
66 

81 
69 

80 
71 

80 
69 

78 
52 

,6(1 

77 
52 

75 
55 

71 
47 

71 

48 

61 
54 

63 
67 

64 
60 

67 
89 

75 
64 

80 
69 

79.4 

1  Minimum  ..  . 

61.0 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
Qorning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        •,  *•,  '.  etc.,  indicate  respectively  1 .  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND, 

KUMIDITY  AND  3XJNSHINK. 

Atmospheric  pres-^iure 

i  Wi 

nd 

Relati 

re     1 

(  reduced  to  sea  level  ) 

humidity 

Stations 

3 

• 

o 

1 

to -2^ 

h 

a 
2 

o 

k 

Q 

3 

03 

O 

<  > 

1? 

<1> 
Q 

i 

Q 

% 

Erie 

30.08 

30.33 

24 

29.66 

18 

7.8 

21 

se. 

16 

78 

62 

71 

51 

Harrishurg 

30.10 

30.40 

11 

29.66 

19 

7.2 

26 

sw. 

6 

86 

60 

72 

51 

PhiladolphiB.  .. 

30.11 

30  39 

1! 

29.66 

19 

11.4 

26 

s. 

5 

86 

63 

'6 

30 

Pittsburgh 

HO.  08 

30  33 

n 

29.69 

18 

9.0 

27 

nw. 

18 

82 

56 

66 

64 

30.11 
30.11 

30,40 
30  41 

11 
11 

29.66 
29.65 

19 

15 

9  2 
5.4 

37 

25 

n. 
nw. 

6 
6 

S2 
79 

58 
52 

69 
63 

40 

STanton 

46 

*  For  any  iiro-rainute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


■<tatii>u> 


Port  Jervi.s.N.  Y. 

Easton 

Lehlghton  

Wilkes-Barre. ... 

Williamsport 

Harrishurg 

Greensboro 

West  N'ewton 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


KIVES  CONDITIONS 


i' 

o3 

bo 

tf 

*j 

s 

V. 

■•* 

11 

X 

te 

^ 

fe 

^ 

d 

« 

s 

iS 

C 

hJ 

o 

I)c1a«a,-( 

Delaware 

Lehigh 

SusQuehftuna  . 
Susquehanna. . 
Susquelmmn. . 
Monongaheli!.. 
Youghioglieny 
Monon.?ahe!a.. 

Ohio 

Ohio 


2.0 

1.0 

2  5 

1.8 

3.0  \ 

3.2 

10  7 

0,7 

2.7 

29 

1.2 

19t 

2.3 

29 

0.4 

13 

8.3 

29 

2.0 

20 

2.8 

It 

1.4 

221 

1.3 

1 

0  0 

24t 

3.6 

1 

3.1 

201 

14  3 

29 

10.2 

161 

7.6 

28 

-0.2 

14 

15.1 

29 

10  6 

18t 

17  0» 

27 

16. 3* 

2 

16.0* 

3t 

14.9* 

29 

18 
22 
9 
22 
20 
18 
80 
20 
SO 
2fi 
80 


Pool  atage 


t    On  other  dates  also. 


<p 


U.  S.  DEPARl TvlEN  r  Ol  COMMERCE,  WEATHER. BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


PEiNNSVI  \  AM  A   she:  1  K.)N. 

L.  F.  CONOVER 
HARRISBURO.  PA. 


\-..i,.  XLV. 


September.    IH40 


No.    9. 


OENKRAI.  SUMMARY. 

September  toiupcraturcs  averaged  helow  normal  t'oiall  ■^talinns 
during  ihe  niontli  ami  was  the  sevcnlh  eoldost  of  record  since 
1888.  February  and  July  have  ht(-n  tlie  only  months  this  year 
with  above-normal  temperatures  and  the  dclieiency  since  Janu- 
ary 1st  now  totals  tiGl  degrees  or  a  daily  average  of  —2.4  degrees. 
Highest  readings  throughout  the  State  were  reached  on  the  '20th 
and  2  I  St,  when  temperatures  reached  al)ove  U0°  at  many  stations. 
Sectional  averages  show  the  southeast  as  being  the  warnust  with 
an  average  of  G3  degrees;  southwest,  ()2  ilegrees;  the  Lake  Erie 
section,  !>!  degrees  and  the  Plateau  and  Mountains,  6(^  degrees. 
Heavy  to  killing  frosts  occurred  during  the  last  week  of  the 
month,  especially  on  the  2Bth  and  27th,  over  most  of  the  State 
except  along  Lake  Erie  and  the  extreme  southeast.  The  21° 
temperature  at  Kane  on  the  26th  equalled  the  lowest  ever  re- 
corded in  the  State  during  September;  previous  dates  being 
September  28,  1914  at  West  Bingham,  Potter  County,  and 
September  22,  1904  at  Saegerstown,  Crawford  County,  and 
Smethport,  McKean  County.  On  the  27th  four  other  stations 
reported  their  individual  records  equalled  for  low  temperature, 
while  two  others,  namely  Harrisburg  and  Johnstown,  estab- 
lished new  records.  Crops  were  danjaged  in  widely  scattered 
localities  by  these  frosts,  especially  corn  which  received  the 
most  injury. 

Precipitation  averaged  slightly  above  the  noruial  and  the 
rainfall  periods  were  fairly  well  spaced;  the  bulk  occurring  in 
three  general  storms,  on  the  1st  (in  eastern  counties),  tlie  8th 
to  10th  and  again  on  the  24th  and  2oth.  The  southeast  section 
received  the  highest  average  with  4.31  inches,  the  Mountains 
3.81  inches.  Plateau  3.10  inches,  the  Southwest  3.08  inches  and 
the  Lake  Erie  section  2.69  inches.  Snow  fell  at  Bucksto^vn, 
Somerset  County,  during  the  night  of  September  10th  and  M'as 
the  first  rc-ported  in  the  State  since  last  spring. 

Electrical  storms  throughout  the  State  on  the  8th  and  9th 
resulted  in  minor  lightning  damage  in  many  sections,  while 
those  of  the  21st.  associated  with  a  cold  front  and  sharp  drop 
in  temperature,  caused  no  daniage.  Days  with  other  general 
electrical  storms  were  the  24th  and  25th,  followed  by  an  auroral 
display  on  the  night  <if  the  26th. 

The  Federal-State  Crop  Reporting  Service  reported  marked 
improvement  in  prospects  for  potatoes,  buckwheat  and  tobacco, 
but  a  lowered  corn  production  in  many  areas.  Throughout  the 
growing  season,  crops  were  late  and  harvesting  at  the  end  of  the 
month  was  being  rushed  before  damage  by  frost  became  general. 
Soil  moisture  facilitated  plowing,  seeding  and  germination  of 
winter  grains.  The  early  peach  crop  throughout  Adams  County 
suffered  heavily  by  the  heavy  rains  at  the  first  of  the  month. 


reports  of  88  stations,  was  61.4°,  which  is  2.8'^  below  the  h'i- 
year  nornnd  for  September.  'Jhe  liighest  monthly  mean  was 
67.8'  at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest,  55.0° 
at  Kane,  McKean  County.  Extremes  ranged  from  a  maximum 
of  li5°  at  Maicus  Hook,  Delaware  County,  on  the  20th,  to  a  mini- 
mum of  21  °  at  Kane.  McKean  County,  on  the  26th.  'Ihe  great- 
(St  daily  range  in  temperature  was  50*^  at  Coudersport,  Potter 
County,  on  the  28th. 

PRECIPITATION . 

1  lie  average  precipitation  for  the  State,  as  computed  from  the 
observations  at  179  stations,  was  3.41  inches,  which  is  an  ex- 
cess of  0.02  inch  as  compared  with  the  63-year  normal  for  Sep- 
tember. The  greatest  monthly  amount  was  6.97  inches  at 
Pottsville,  Schuylkill  County,  while  the  least,  1.27  inches,  was 
recorded  at  lloUidaysburg,  Blair  County,  a  recording  gage  sta- 
tion. The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive 
hours  was  4.80  inches  at  Lancaster,  Lancaster  County,  on  the 
24-25th. 

COMPARATIVE  DATA  FOE  SEPTEMBER 


Year 


Temperature 


18H». 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895 
lS9(i. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 

1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
191-2. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920  . 
1921. 
1922. 
1923. 


TEMFERATTJRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 


1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1''29. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 


Period  , 


67.0 
64.8 
65.  C 
62  8 
65.5 
64.9 
65.5 
62.4 
61.5 
66.5 
62.5 
59.0 
58.7 
64.4 
64.6 
68.9 
66.3 
64.8 

59.8 
67.5 
64.2 
64.9 
60.4 
65.7 
67.8 
69.1 
65.2 
66.3 
66.4 
62.2 
66.5 
61.5 
62.0 
H5.9 
61.4 

64.2 


84 
92 
91 
94 
90 
90 
95 

100 
98 

100 

100 
93 

100 
95 
99 
94 
95 
95 

99 

95 
99 
96 
95 
92 
95 
97 
98 
96 
98 
91 
88 
96 
91 
98 
100 
92 


99 
99 
97 
94 
101 
101 
104 
105 
98 
94 
95 
96 
97 
95 
101 
95 

105 


Precipitation 


4.84 
6.05 
4.57 
2.39 
2.81 
2.67 
6.30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.7U 
4.70 
1.77 
3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 

2.40 
6.37 
l.GO 
2.27 
4.49 
5.29 
5.57 
3.28 
0.99 
2.56 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3.55 

6.44 
2.80 
5,81 
2.08 
2.33 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
6.5S 
3.51 
2.17 
1.90 
4.74 
2.95 
3  41 

3.39 


bed 
<lco 


No  of  day;:. 

O  5^ 

.£3  ^' 

SJ** 

t,  t-. 

a  o 

u 

—  £ 

°.g 

0.0 

10 

8 

11 

13 

8 

8 

11 

10 

9 

7 

17 

8 

7 

10 

7 

8 

9 

12 

10 

10 

10 

6 

16 

9 

10 

13 

8 

5 

18 

7 

6 

16 

8 

10 

12 

9 

6 

13 

10 

9 

14 

7 

11 

12 

8 

6 

17 

8 

9 

13 

10 

7 

15 

9 

7 

15 

9 

14 

8 

10 

3 

17 

9 

6 

15 

9 

10 

13 

8 

10 

13 

9 

12 

12 

7 

8 

13 

7 

5 

18 

7 

8 

16 

9 

8 

17 

8 

6 

16 

9 

10 

12 

8 

8 

16 

8 

9 

16 

8 

11 

13 

9 

4 

19 

7 

10 

13 

10 

11 

11 

7 

8 

11 

12 

12 

U 

7 

6 

18 

7 

9 

12 

9 

9 

14 

8 

9 

15 

10 

9 

16 

8 

6 

16 

9 

12 

13 

8 

12 

12 

8 

8 

15 

7 

8 

14 

7 

7 

17 

7 

12 

11 

8 

9 

14 

8 

7 

15 

8 

9 

14 

9 

11 

14 

11 
6 
7 
9 

10 
5 
9 
5 
6 
9 
7 
9 

10 
5 
7 
6 

6 
12 
4 
6 
9 
8 
11 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
6 
6 
8 
4 


12 
7 

12 
5 
9 


10 


6 
11 
8 
7 


50 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 
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John  A.  Frick. 

Robert  D.  Goodiellow. 

H.  L.  halduiston. 

Penn  .State  Expt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof,  C.  E.  Miller. 

Vt  illiain  P..  .Spear. 

Otto  J.  W.  Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Wni.  A.  liurer. 

E.  M.  Poorman. 

ira  ,1.  Keath 

Andrew  B  Evauslia 

Prui.  >;.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M .  Johnson 

Steward  W.  Eilenberger. 

'1  homas  Y.  Cooper. 
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E.  E.  Rarirk. 

.lohn  E.  Beriiier. 

U.  S.  Weather  Bureau . 

U.  S.  Weather  Bureau 

Dr.  George  K.  Fisher 

Joseph  J    Bryza . 

State  Teachers  College 

Dr.  H.  Landsberg. 

Mrs    M.  Ordelia  Pnrk-. 

■con,-.   W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.S.  Airway.'.  Station. 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 

Suscinehaiina  CoUicni  .■■  Co 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
J.L.  .Melvin. 

Pennsylvania  Electric  Co. 
Philip"R.  Shaw 
N.  Dixie  Winemau. 
.\m.  Steel  &  Wire  Co. 
n.H.lones 
William  K.  Fuller. 
Westmoiviii  ud  Water  Co 
Charles  P.  (  larke. 
Prof.  H.  W.    'armon. 
W.  F.  Gillapher. 
Robert  Trosj 
U.S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  I".  Campbell 
Xcw  Castle  Water  Co. 
Cen.  Chemical  Co. 
['.  s.  Weather  Bureau. 
WcF'  I'enn.  Power  Co. 
Har' V  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wrv  W.  MarstPller. 
W'.stmoreland  Water  Co. 
Cnrnegie-THinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thoiv.as  S.  Knox. 


0.8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  period;  for  stations  of  10  to  U 
years' the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  incomplete  II  From  all  available  records. 

Reference  letters  .  \  «  etc..  indicate,  respectively,  1,  2.  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicat.^s  precipitation  less  than  .01  mch,  ram  or  melted  snow. 

«,.,  .t'o.Ti"»  »dd-.-s,os  ar»  «g  followi  •  nf  Lv-inoiis.  areenshnrc:  of  N<^3haminr  Falls,  Oafeford  ;  of  Sharon.  Parrell ;  of  Shftwmont.  Manav.itik:  of  Springs,  GrantsvIUe.  Md. : 


of  Altoona.RFD,  (Klttannlng  Point);  of  Midland,  Georgetown. 


t    Not  included  In  means  and  summaries. 


W,  B.  O.  Philadelphla.10-29.40-1150, 


SKlThlMUKU,     I -MO 


AllaitUc  i*ftuiuiae 

Allontown- 

Altooiui 

Ansoniii'^ 

Aniiiiore^ 

ArondtsvilloS 

liakors  Siiiumlt. .. 

HiiUl  KivkK-  t 

ll.'.ifonl- 

Belliifouti" 

liorwiiulalet 

Hoilili'liom 

llig  Ivuob-'.   

lUoomsburK 

Hlosorville  

liuiValo  .\Iills2 

Carlisle 

Carter  Cann>i 

Outre  Hall 

('hambersbiirg2  — 

Cleartield- 

Ooatojville 

Colobrook 

Coushoh(K'l.on 

Coviugtou" 

Doylestowii 

Drift woodi  

Dii  Bois 

Emporium 

Kuglish  Oeiuart. .. 

Ephrata....     

Fredericksville-... 
Freelaud2 

Galetou 

Qeovgo  Sclv.ol 

Gettysburg  

Girardville-    

Gordon  

Gou!d>boro'- 

(Jraterford 

Hanover 

llarrisburg'jt' 

Hawloy*^ 

HoU  sterville 

Holt  wood-...    . — 

Huntii\gdoii 

Huutsdalet 

Hyndman^ 

Kylertown^*" 

Lakeville^ 

Lancaster.  

Lausford'- 

Laurelton-* 

Lavreuceville.   ... 

Lebanon ii ... 

Lehightou^ 

Lewistown 

Lock  Haven 

Mapleton  Depo;-  . . 

Marcus  Hook 

Martinsburg^ 

Matamoras^ 

Maueh  Chunk 

Mc("onnei!sburg- .. 
MilN-rsburgt. 

MillvilleJ 

Moiitro.se 

Morris  Run — 

Mount  I'ocono 

Mt.  Uniont ■ . 

Muucy  Valley 

pJe.shaminy  Falls'*. 
New  Bloorafield . . . 

New  Park 

Newport^ 

New  Tripoli 

Orwigsburs^...  .  . 
Palmertonf 

Paupack2 

Philadelphiat'.  ... 
Phila.  Navy  Yard^ 
Phila.-P'nt  Breeze. 

Phoenixville  . . 

Pine  Grove^ 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pottstown2 

Pottsville2 

Quakertown 

Readlngti 

Renovo2 

Retreat 

Scrantonti 


l'l,I.M.\l'«)l.<»(iirAl,    l)\T\:    rKNNSVLVANl  A    SKCllON 

1   b>ii>l<  i.ibur,  1U40 


Ofiiiy   I  rwiuiii  I  »n  M 


DrHiiiKBti  Hii.tln 


Lollixli 

Juniata  

W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del. .. 
Lower  Susq.. 

Juniata 

Middle  Susq. 

Juniata 

W.  15r.  Susq.. 
W.  Br. Susq.. 

Lehigh 

Susuueliauua 
SusuueUaiuiu 
Lower  Su.sq.. 

Potomac 

Lower  Susq.. 

W.  Br.  Susq  . 
Susquehanna 

Potomac 

\V.  Br.  Susq. 
Lower  Del  . . 
Lower  Susq.. 
Schuylkill..  . 
N.  Br.  Susq. 
Lower  Del . . . 
W.  Br.  Susq 
W.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq. . 
Schuylkill . . . 
Lehigh 


N.  Br.  Susq. 
Lower  Del.. 

Potomac 

Lower  Susq. 
Lower  Susq. 

Lehigh  

Schuylkill.. 
Lower  Susq 
Lower  Susq. 
Upper  Del.  . 
Upper  Del  . . 
Lower  Susq. 
luuiata  ... 
Lower  Susq. 
Potomac 


\V.  Br.  Susq. 
tipper  Del. .  . 
Lower  Susq. 

Lehigh 

Lower  Susq.. 
N.  Br.  Su.sq. . 
Lower  Susq. . 

Lehigli 

Middle  Susq. 
\V.  Br.  Susq. 

Juniata 

Lower  Del. . . 

Juniata 

Upper  Del... 
Lehigh 


Potomac 

Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del.  .. 
Middle  Susq. 
W.  r.i-.  Susq.. 
Lo'.vn-  Del... 

Juniata 

Lou'O'-  Susq.. 

Juuia  1)   

Schuvlkil).. 
Schuylkill . . . 
Lehigh 


Upper  Del . . , 
Lower  Del . . , 
Lower  Del. . , 
Lower  Del . . . 
Schuylkill... 
Lowe."  Susq . 
Upper  Del . . . 
Schuylkill . . . 
Schuylkill.. 
Schuylkill  .. 
Lower  Del . . . 
Schuvlkill . . 
W.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq., 
N.Br.  Susq.. 


Day  o(  month 


20 


yj 


•a 


VI    T,  1  ic  I  'i:  I  26  I  w  I  ;vi  I  ai 


2.10 

.80 
T. 


.-18 


.02 

i.'ie 

.20 

2.86 

.20 


.33 


1.6' 

.96 

3.50 


r 

3.70 

3.90 
.12 
.02 
.04 

1.15 
.27 

2.73 


1.57 


2.26 


T 

2.29 
.34 


.53 


2.30 
3.19 
4.10 
3.07 
.28 
3.75 


1.76 


4.15 


06 


.24 


.03 


.16 


1.12 


08 


.18 


10 


.06 


T. 


.01 

'.'io 

1.21 
.16 

i.'w 

T. 

'  ]6i 

.18 
.46 
.13 


.05 


.99 


2. 55 
6,i 


1.01 
.35 

.03 


2.39 
T 


.01 

.40 
1.37 
.05 
.26 
.10 
.30 


.70 
.02 
2.15 
.55 
.15 

.60 
.28 

2 '20 
1.00 

1.41 

.85 

.27 
.19 

.46 
.08 
M 


T. 

.45 
.03 
.02 
.51 
.31 
1.20 
.01 
.70 


1.03 
.01 

1.01 
.18 
.47 
.31 


.73 


.05 


.06 


.20 


.03 


.03 


07 


T. 


05 


02 


02 


.03 


.30 


1.00 


.17 


.48 


1.78 

.1-; 


1.06 

'65 


.85 

.27 

1.68 


1.06 
.08 
.60 

!22 


.16 


.02 


.51 

".ff 


T. 


05 


T. 


.63 


.45 


.09 


.05. 

[so! 


.30 


.81 


.28 


.69 


.30 


T. 


.17  , 
.24 


.07 
.27  , 
.23  . 


.63 
6H 
.76 
1  iiH 
1.16 
.98 
.71 
.76 

.46  , 
2.48  . 

.45 
1.15  , 
1.65  , 

.82 
1.31 

.61 

1.12  . 

.76 

.72 

3.00 

2.42  . 

'.'80 

3.24 

..52 

.93 

.82 

.91 

3.43 

1.30 

.78 


1.71 


.05  , 


.78  , 


.45 


1. 

.80  . 


1.00 
2  01 
3.0:-! 
'5 
1.07 


.39 


2.16 

4.27 

1.52 

.15 

.15 

1.75 

.73 

1.23 

1.28 


.80- 
.85 


30  . 


T. 

.01 


.18  , 
T. 
.13  , 


1.37  . 
.72  . 


T 

.29  . 
.94 


.03 


.75 

.95 

.97 

1.03 


.05. 


.m . 


1.50  . 

.55 
1.23  . 
1.67  , 
1-16. 
4.15. 

.37 
1.54  . 


.35  , 


.20  . 


.89  , 
1^54 


.34 
.25  . 


1.19. 

.40 
1.10 
1  .34 
1.46 
3.16 
.45 
.60 
1.57 


.85  . 


1.20. 
.35  . 


.8? 


.27 
3.02 
2  72 

.96 
1.08 

.70 


1.25  , 


r>\ 


4.01 

2.28 
2.86 
a.  20 
4.30 
1.64 
2.79 
2.38 

'li^i'i 

3.41 
3.45 
2.68 
3.68 
2.74 
4.16 

2.61 
8.82 
2.16 
4.36 
3.98 
3.14 

'ii'm 
4  37 
3  12 
4.69 
4.36 
1.62 
4.68 
5.01 
5.83 

3.03 
3.86 
4.08 
4.88 
2.68 


2.63 
5.33 

3  46 
4.83 
5.00 
4.87 
2.97 
2.95 
2.89 

4.13 
3.12 

6.08 
5.71 
1.R9 
3.03 
6.75 
5.88 
2.41 
3.15 
2.56 
2.64 
1.82 

4  36 


2  92 
4.25 
2.07 
3.08 

3.60 
3.. 55 
4.25 
3.83 
4.63 
4.49 
2.96 

5 

2.22 

4.47 
4  58 
5.95 
4.91 
4.01 
6  86 
2.91 
4  37 


6.97 
3.74 
3  66 
2.57 
3.33 
2.72 


Continued  on  page  62. 
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OLlMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,    1940 


Daily  Precioitation  for  Septs -nber,   1940  — Continued  from  ;iasH  51 


lira  mage  Basin 


Db.v  of  moniii 


AUanlie  Drainage 
{.coiUinnecl) 

Seliusgrove 

beliei-bVillbJ. 

Shade  eiapj 

Sliawmout 

riuippeusUurg 

ilitUJ  Uullege 

duiioury^. 

ausquehauua^ 

lowauiia 

vVeilsburo^ ..... 

WernersvUie^.  LnrJ 


West  Chester 

vVeslgrove^. ........ 

WilKes-Barre'J**.. 

W  lilies-Bar  re''!! 

vVilliam»po]l^ 

Williaui>lowii 

lufK. • 

i:orli  Haveii-i. . . 
^loujvilleluear)^. 
I'reuiou.  N.  J't.  •■ 
Okiu  l>ridiiagt 

AcmBtouia^.. 

Beavei  rail.-'''.  ■• 

Blairsville''^ 

Braiilord... 

Brouliville^ 

BucKStowu; 

Butler^ 

Chambersville 

Clarion^ 

Ulay-sville... 

Continence''     •  . 

Conuellsville  •* 

Coraopolis^ 

Uorry   

Coudersport 

Uerry 


Donora'* 

Dunlot 

Eoeusljuig  ... 
tfraui.liu'''.  ... 
Ureeusboro^. . 
areeusbui'g. .. 

Greenville 

Grove  City  — 

[rwiu 

lohiistown... 

Kane 

(Cregar^.....  .■ 

Lake  Lynn-'.. 
LinesviUe^.^. . 
bork    .N'o.  -l^.- 

Lock  No.  52... 
Lyeippus 


Marienvillet 

.McK.eesporl2 

Meadville- 

Mercert  

Mercer'5''^ 

Midland 

Mosgrove''* 

Mount  Lebanon.. 

Natrona^ 

New  Cattle 

Newell* ■ 

Parkers  Landing^ 

Pennline^ 

Pittsburgh?!!  .  ... 
Punxsutawney  2.. 

Ridguav2 

Rochester! 


Saltsburg2 

Seward^ 

S  h  a  ri  p  n  2   

Sharpsville^ 

Sraethport^ 

^om'^r^ot.  

Springs  

Titusvillet. ..    

Union  Cityt 

Qniontown 

Pnity  RpSHrvoir.. 

Zanders  riftS 

Warrpu^ 

Waynesburg 

WestfordS 

West  Newton* 

Lake  Drainage. 

Erietl 

Raymondt 


Lower  Susq 

08 

.16 
.25 
.01 
.09 
.24 
1.87 
.15 

."ii 
.35 
.01 

.23 

1  45 
.(« 
.54 
.04 
.49 
.66 
.33 
.60 
.07 

1.14 
97 
.13 
.23 
.64 
.02 

!29 
1.18 

.58 
.48 
.10 
.45 
20 

'  ."62 
.02 
.08 
.06 
.30 

'.'is 

2  23 
.09 
.02 
.51 

.08 

!65 
.68 
.20 

I'eo 

.02 

.'6i 

.05 
.34 

.'72 
T. 
.78 
.16 

f 

.88 
2  38 

.13 
.26 
.10 
.05 
.26 
..50 
1.00 
.18 
.06 
T. 
.39 
.69 
.74 

.30 

'.'ie 

.01 
.03 
.19 
.03 
.04 
.30 
.09 

.':.■; 

.... 

'.'69 

.50 

.02 

.... 

.11 
.03 
.18 

.03 
.le 
.23 

.'15 
.02 

1.08 

^  U 

1. 00 

1.26 

1.53 

.63 

.42 

6.i 

.87 

75 

1.46 

).lu 

.7« 

.7; 

.64 

.54 

l.2o 

l.07 

1.1.. 

.56 

i.l^ 

1.04 

.9.; 
.94 

1.06 

1.25 

.70 

.87 

1.06 

1.2,'. 

1.23 

1.34 

.95 

.85 

i!46 

.90 

.86 
63 

2.28 
3  11 

Lower  Dei 

.36 

i.iib 

.67 

.06 

1.46 

1.51 

1.18 

.17 

'."64 

■ ' 

Middle  Susq 

.... 

.... 

.04 

1.  71 

Schuylkill 

.02 

.... 

3.42 
3.02 
3.69 
3  65 

Lower  Susq 

T. 

T. 

T. 

.20 

r. 

.'is 

T. 
.20 
35 

.'2.1 
.91 

W.  Br.  .-iusq 

Lower  Susq 

I. 

.07 

.09 
.3u 
.28 

.08 

... 

'.'64 

'i'.' 

't.' 

T 

".lb 

.10 

.\6 

.20 
,15 
.41 
.13 
.06 

.01 

10 

T. 

.17 

.21 

.04 

.\h 

.62 

.06 

T. 

.10 

T. 

.48 

1'. 

".0\ 
.01 
.25 

T.' 

.45 
.75 
.16 

.... 

N.  Br.  Susq 

'!63 
1 

.01 

r. 

.07 

'JV 

.01 
1' 

3  05 

N.  Br.  Susq     .... 

3  90 

N.  Br.  busQ 

2.38 

Schuylkill 

.59 

T. 

.11 

.82 

2.99 

Lower  Del 

.23 

.40 

.11 

2.30 

1.1)8 

.78 

1.116 

1.02 

.84 

3.84 

1.08 
.31 
.17 
.01 
.58 

.01 
.03 
.36 
.04 
.12 
.34 

T. 
.'61 

3.68 

Lower  Del 

.03 

38 
.13 

T. 

•'r'. 

T. 

01 

^03 
.42 

60 
.37 

4-1 

.91) 

;6'j 

.30 

3  70 

N.  Br.  Susq 

N.   Br.  Susq 

T. 

tV 

.50 

09 
.05 

".02 

.n. 

.08 
.42 
30 
T. 
1.07 
1.60 
.05 
.01 
.14 
.35 
.67 
.48 
.35 
.65 
.47 

.57 
.43 
.25 
.05 
.57 
.95 
.15 

l.OH 
.52 
.30 

1.46 
.91 
.40 
.20 
.04 
.31 

1.25 

.41 
1.07 
.02 
17 
.02 
.42 
.32 
.70 
.76 
.35 
07 
.36 
.27 
.71 

^41 
.98 

.29 

.'26 
.51 
.20 
.8? 
.69 

'.'6i 

.15 
■•■,.•■ 

•'1' 

t' 

'ill 

.48 
.10 
.10 

'!24 

2. 19 
4.  69 

W.  Br.  .Su^q 

2.>>6 

Lower  Susq 

3  49 

Ofi 

6  36 

Lo  WtT  Susq 

1  39 

2.00 

r 

.13 

.01 
.12 

4  ^1 

Scluiylkill 

.01 

.48 
.29 
.71 
.15 
.33 
.61 
.40 
.56 
.17 
.62 
.18 
.10 
.43 
.10 
12 
.58 

.58 
.51 
.55 
.04 
.21 
.42 
.04 
.03 
.49 
.51 
.13 
.79 
.14 
.23 
.81 
.47 
.86 

.02 

.30 

T. 

.37 

.40 

.35 

.46 

.12 

T. 

.61 
.06 
T. 

.61 

T. 

.04 
T. 

.'ii 

5.11 

T 

6.17 

Allegheny 

4  13 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

.3) 

T. 
26 
T. 

.03 

T.' 

T. 

.\0 

.01 
T. 

T. 

.01 
.10 

r 

'61 
.11 
.15 

';63 

.03 

"t'.' 

2.68 
2  91 

't.' 

.is 
.'33 
'.'65 

3.61 

.... 

3.49 
3.21 

Ohio     

.38 

.43 

.'•23 

.03 
T. 
.01 

.06 
.O.i 

3.44 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio  

2.62 

.01 

3.29 
2.24 

Yoiighiogheny  .. 

.22 

iV 

.02 

•••• 

^46 

.05 
T. 

.... 

T. 

.59 
.95 

.04 

4.81 

3  71 

Ohio 

1.03 
04 

.03 

(15 

3.33 

Allegheny 

Allegheny 

.20 
.01 

.20 
.01 

.'64 

.60 

'.'55 

r. 

.'27 

.3.1 
.68 

.90 
.04 
.23 

.30 
.17 
.79 

.24 
.30 
.10 
.16 
.08 
1.4'- 

.... 

2.78 
4.. 37 

T. 

2.38 

.08 

;62 

T. 

05 
T. 

.03 

2.39 

.14 
.13 

.03 

A3 

.05 
.16 

r. 

;6i 

.06 

^05 
T. 

'i. 
'1 

'.'65 

T. 

T. 

.12 
.13 

T. 

.03 
.05 

2.02 

l.°4H 
1.18 
.88 
1.62 
1.33 
96 

';53 

'.... 

1  92 

Alleglieny 

Monougahela — 
Youghiogheny    . 
Beaver 

.53 
.44 
.32 
.70 

2.38 

3  t'8 

;6i 

T. 

;6s 

.04 

'^10 

T. 

.10 
.02 

T. 

.01 

■f. 
T. 

3.18 

.... 

3.25 
2.78 

Monougahela.... 

Coneiimugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 
Monougahela — 

Beaver 

Monougahela  — 

.12 

".16 
.14 
.21 

'!85 
1.00 
T. 

.11 

.03 

^62 
.02 

::^ 

4  52 

t' 

.06 
OH 
T 

T. 

r' 

.16 

';6i 

T. 
T. 

.14 

T. 

.'30 

'.'63 

T 

.02 
.49 

.68 

.24 

.70 

1.43 

1.30 

.74 

1.26 

1  06 

.35 

1.72 

'^30 
.48 

'.'29 
.08 

.... 

.... 

.... 

4.60 
S.43 
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■■■  1 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
nf  observation       I  First-order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ■•    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
«  Precipitation  for  period.  1  -30  a.  n,.  to  1 :30  a.  m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     •  Included  In  next  measurement.        T.  (trace ) 

when  precipitJttion  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing       t  Dally  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville: 
of  Acmetonia.  Barking;  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Lock  No.  8,  Schenley.  $  Airway  Station.    1  Kiyer 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Eane(near). 
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DiiUy  Teutperaturea  for  September,    1 940 
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Altoourt  '  Mnxiimim... 

I  Minimum.. . 
llcUora !  Nja.xlmum... 

)  Minimum... 
IVtUlohoin ;  .Maximum... 

I  Minimum.. . 
lUoomsbniK '  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Hrookvillol  *  Maximum... 

I  Minimum... 

lUiller \  Maximum... 

I  Mniimnm.. . 
CivrU-sie ;  Maximum... 

I  Minimum... 
Chamborsburu ;  Maximum... 

'  .Minimum... 
Chiunlx-Tsville ;  Maximum... 

'  Minimum..  . 
C!«y.svir.e J  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Cleartiold J  Maximum... 

I  Minimum.. . 
CoatesviUe ;  Maximum... 

'  .Minimum..  ■ 
Corry ;  Maximum.. 

'  Minimum... 
Coudersport  \  Maximum... 

'  Minimum.. . 

Donora* ^  Maximum.. 

'  Minimum..  • 
Ebensburg '>.  Maximum... 

'  Minimum... 
Emporium !  Maximum .. . 

'  Minimum..  • 
Ephrata \  Maximum... 

'  Minimum.. . 

Erie*  '>  Maximum... 

<  Minimum... 

Franklint '  Maximum... 

'  Minimum... 

Freeland i  Maximum... 

I  Minimum.. 

George  School J  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Gettysburg )  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Gordon \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greensburg 'Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Grove  City )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood' J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon I  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnstown Maximum.. 

'  MinimuiT).. 
Kane >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster '  Maximum.. 

'  Minimum,. 
Lawrenceville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI i  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven >  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* !  Maximum  . 

'  Minimum.. 
Meadville *  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland /  Maximum.. 

I  .Minimum.. 
Montrose i  Maximum., 

(  Minimum.. 
Mount  Pocono *  .Maximum. 

'  .Minimum.. 
Muncy  Valley *  Maximum. 

'  Minimum . 
New  Bloorafield J  Maximum. 

i  Minimum , 
New  Castle )  Maximum. 

'  Minimum., 
Palmerton* f  Maximum, 

1  Minimum, 
Philadelphia* )  Maximum. 

I  Minimum. 
Phoeiiixville f  Maximum. 

1  Minimum. 
Pittsburgh* )  Maximum . 

'  Minimum. 
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50 

72 

52 

71 

62 

74 

64 

78 

58 

72 

51 

79 

55 

74 

54 

76 

63 

81 

50 

72 

47 

71 

55 

68 

54 

76 

46 

74 

50 

74 

.52 

77 

53 

79 

67 

78 

64 

82 

60 

69 

59 


40 
bC 
46 
70 

48 
70 
48 
69 
46 
70 
44 
66 
48 
69 
44 
54 
31 
66 
40 
66 
42 
65 
28 
76 

'76 
49 
53 
4 

66 

46 

66 

4C 

77 

48 

72 

48 

70 

46 

70 

46 

66 

46 

68 

44 

68 

46 

67 

44 

71 

48 

68 

47 

63 

43 

5 

37 

68 

34 

75 

48 

66 

43 

67 

64 

70 

49 

71 

46 

59 

41 

77 

52 

70 

44 

64 

42 

65 

40 

73 

42 

69 

45 

69 

47 

72 

43 

75 

47 

76 

60 

63 

41 


««  CD  70 

31  >  ael  40 
6a 


29 

68 

80 

63 

3' 

61 

35 

00 

28 

66 

27 

63 

27 

55 

35 

60 

30 

60 

26 

66 

35 

63 

24 

69 

29 

63 

38 

54 

40 

59 

32 

55 

31 
61 

36 

60 

36 

56 

32 

60 

32 

63 

35 

60 

Si 

59 

40 

65 

30 

68 

43 

62 

29 

64 

31 

55 

21 

57 

30 

61 

34 

60 

27 

59 

40 

60 

37 

62 

32 

68 

41 

67 

45 

68 

35 

52 

32 

45 

29 

59 

28 

60 

32 

59 

32 

68 

34 

61 

44 

60 

36 

68 

36 


m  n 

3H|  »6 


27 
66 
29 

69 
31 
66 
34 
66 
29 
65 
29 
65 
28 
66 
32 
70 
30 
6' 
23 
66 

:^8 

71 

29 

67 

31 

69 

34 

62 

42 

67 

32 

61 

34 

6 

35 

65 

34 

63 

28 

70 

32 

69 

31 

68 

31 

66 

36 

64 

27 

69 

41 

67 

31 

64 

29 

63 

27 

64 

29 

66 

32 

70 

28 

66 

33 

65 

35 

65 

33 

74 

44 

50 

32 

64 

44 

62 

32 

45 

26 

63 

27 

65 

28 

69 

34 

C9 

29 

66 

46 

66 

32 

67 

36 


28 

77 

85 

72 

35 

69 

■ih 

72 

34 

72 

32 

72 

31 

70 

35 

72 

31 

74 

21 

72 

40 

68 

31 

70 

31 

72 

3 

66 

45 

71 

32 

68 

43 

73 

36 

70 

36 

69 

30 

76 

38 

72 

34 

75 

39 

73 

38 

70 

29 

71 

45 

72 

34 

71 

31 

68 

30 

67 

33 

71 

35 

74 

29 

71 

36 

71 

37 

71 

37 

74 

40 

56 

31 

69 

39 

69 

89 

CO 

26 

68 

30 

69 

30 

74 

34 

76 

35 

71 

50 

70 

34' 

691 

43 


36 
74 

38 
66 
46 
68 
60 
70 
44 
68 
41 
69 
08 
62 
60 
70 
37 
70 
38 
70 
63 
63 
42 
71 
41 
63 
51 
61 
49 
71 
39 
66 
46 
66 
61 
67 
49 
65 
42 
68 
47 
72 
42 
69 
43 
62 
50 
62 
38 
64 
53 
69 
40 
71 
43 
66 
36 
64 
43 
66 
47 
70 
41 
62 
38j  46 
731  72 
43 
70 
42 
62 
49 
?0 
33 
68 
49 


72.6 
48.1 
74.8 
47.0 
77.2 
63.1 


43.8 
74.1 
46.0 
76.1 

61.7 

77.4 

61.1 

74.5 

47.9 

74.0 

46.0 

71.7 

46.1 

69  8 

60.8 

72,0 

46.0 

71.2 

42,6 

74.9 

53.3 

69,8 

43.4 

73.4 

44.4c 

77  6 

51.2 

68.2 

55. 3 

72,4 

47.0 

69,6 

49,7 

76  5 

51,6 

76.6 

52.5 

71.2 

45.5 

76. 0 

50.7 

75.6 

48.0 

71.0" 

47, 8» 

74.9 

53  0 

71,7 

43,5 

75.1 

56.5 

76.4 

47.6 

71.1 

46.8 

68.2 

43,1 

70,1 

45,7 

77,0 

49.3 

72.4 

4.5.3 

74.8 

61,0 

76.9" 

62.0 

74.3 

49.8 

78.7 

67,0 

70.1 

47.9 

73.3 

50,8 

69,0 

48.3 

68.1 

43.6 

72.3 

44.1 

73.7 

45.2 

75.9 

48,4 

77, 0« 

49.3 

75.7 

59.0 

76.6 

49.7 

72.6 

62.4 


Continued  on  page  64 . 


54 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


September,  1940 


Daily  Temperatures  for  September,   1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

n 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton . . 

1  Maximum 

81 
tif) 

81 
,59 

78 
54 

79 
52 

78 
56 

76 
44 

73 
44 

67 

ftil 

76 
58 

75 
57 

72 
43 

65 
38 

68 
48 

72 
44 

70 
50 

70 
54 

75 
45 

78 
45 

79 

47 

84 
57 

86 
67 

62 

77 
4'^. 

77 
56 

76 

46 

57 
34 

63 
311 

68 
33 

74 
35 

72 
44 

74.1 

I  Minimum,. . . 

48.4 

Quakertown . . 

(  Maximum,,. . 

(  Miuimum,. . . 

76 

HO 

77 

78 

77 

79 

69 

70 

76 

72 

69 

66 

67 

72 

72 

69 

74 

77 

78 

82 

87 

79 

77 

■;9 

7.! 

66 

6M 

69 

71 

66 

73.2 

57 

60 

54 

52 

52 

46 

43 

47 

58 

55 

47 

38 

44 

40 

46 

50 

43 

44 

46 

54 

56 

62 

44 

57 

4/ 

36 

3^' 

32 

36 

46 

47.3 

Reading* 

)  Maximum,,.. 

h3 

81 

81 

HJ: 

82 

76 

70 

66 

80 

7ft 

67 

66 

70 

73 

73 

70 

78 

80 

80 

86 

90 

80 

79 

78 

69 

60 

6ft 

71 

75 

61 

74.9 

(  Minimum,. .. 

fi8 

63 

61 

60 

59 

52 

54 

58 

61 

59 

61 

46 

50 

46 

61 

57 

52 

52 

61 

62 

66 

62 

53 

63 

45 

42 

37 

40 

43 

53 

54.0 

Retreat 

J  Maximum...  . 

I  Minimum — 

80 

77 

76 

79 

75 

72 

63 

65 

73 

72 

67 

66 

71 

72 

70 

67 

72 

76 

74 

80 

84 

75 

74 

7ft 

68 

56 

54 

68 

68 

65 

71.1 

65 

57 

55 

65 

54 

47 

46 

49 

58 

56 

43 

41 

45 

44 

46 

54 

46 

46 

47 

60 

60 

62 

49 

52 

43 

33 

31 

33 

33 

43 

48.4 

Ridgwayt 

\  Maximum,,.. 

74 

77 

73 

76 

78 

78 

73 

74 

74 

73 

66 

59 

59 

64 

7(1 

67 

67 

74 

79 

74 

87 

85 

73 

77 

71 

54 

59 

67 

70 

71 

71.5 

/  Minimum,. .. 

57 

52 

52 

46 

49 

39 

40 

50 

56 

56 

37 

41 

42 

42 

49 

47 

44 

42 

42 

47 

52 

47 

49 

47 

43 

27 

27 

27 

■29 

33 

43.6 

\  Maximum,,. . 

82 
66 

78 
60 

75 
67 

78 
65 

75 
53 

72 
47 

69 
46 

70 
41 

71 
68 

69 
63 

63 
46 

62 

40 

66 
50 

73 
45 

70 
55 

69 
ftl 

74 
45 

78 
49 

76 
60 

83 
56 

86 
60 

74 
57 

76 
49 

56 

68 
43 

54 
38 

63 
33 

71 
36 

71 
39 

66 
46 

72.0 

1  Minimum.... 

49.3 

Selinsgrovt!... 

S  Maximum,,.. 

70 

71 

74 

79 

80 

75 

68 

67 

77 

73 

68 

6:-; 

6V 

72 

71 

67 

76 

77 

76 

82 

88 

84 

81 

75 

70 

60 

64 

68 

72 

72 

72.9 

(  Minimum,. .. 

52 
72 

55 

63 
70 
48 

51 
73 

49 

59 
74 
44 

67 
75 
44 

4ft 
71 
44 

49 
67 

38 

52 
72 
55 

60 
72 
57 

61 
68 
54 

44 

60 
36 

41 
66 
36 

51.' 
65 
42 

47 
70 
34 

61 
70 
46 

55 

o; 

40 

46 
71 

3S 

49 
75 
38 

50 
81 
40 

59 
83 
48 

&9 
82 
59 

57 
76 
54 

50 
75 
39 

64 
69 

49 

49 
67 
42 

33 
55 
25 

3,^. 
63 
21 

61.0" 

66 
26 

66 

28 

64 

37 

69.8 

1  Minimum.,. . 

42.3 

Springs 

/Maximum 

I  Minimum  — 

72 

69 

72 

74 

74 

70 

68 

70 

70 

63 

55 

5ft 

62 

67 

69 

63 

69 

73 

74 

XI 

81 

71 

74 

72 

67 

63 

59 

63 

68 

61 

68.2 

53 

46 

44 

41 

48 

46 

42 

52 

57 

50 

34 

3ft 

44 

37 

4.; 

ir, 

38 

42 

46 

51 

5t 

.54 

44 

53 

40 

32 

27 

32 

3^ 

41 

43.6 

State  College.. 

\  Maximum,,.. 

80 

78 

76 

78 

78 

74 

71 

70 

74 

67 

61 

60 

68 

69 

68 

69 

74 

77 

79 

88 

86 

76 

77 

72 

52 

57 

63 

68 

68 

64 

71.4 

1  Minimum.. . . 

57 

51 

64 

53 

54 

45 

48 

51 

63 

62 

42 

42 

45 

45 

50 

56 

44 

46 

48 

52 

68 

59 

53 

55 

49 

33 

32 

35 

38 

40 

48.4 

Stroudsburgt . 

J  Maximum, 

(  Minimum 

Towanda 

\  Maximum,,.. 

83 

80 

77 

80 

76 

74 

71 

72 

70 

72 

63 

63 

69 

74 

66 

71 

76 

79 

69 

87 

87 

76 

78 

73 

69 

58 

6S 

73 

73 

69 

73.2 

(  Minimum,. . . 

63 

58 

63 

49 

63 

43 

4,'/ 

4ft 

57 

oft 

3h 

37 

50 

44 

53 

53 

42 

45 

4h 

57 

56 

60 

47 

64 

43 

33 

28 

33 

38 

44 

47.5 

Uniontown,... 

)  Maximum,,. . 

79 

74 

77 

78 

79 

76 

71 

74 

77 

71 

63 

62 

70 

75 

77 

69 

72 

81 

81 

85 

89 

81 

81 

73 

71 

57 

66 

69 

70 

66 

73.8 

(  Minimum,. .. 

61 

57 

53 

,53 

55 

54 

48 

62 

64 

58 

47 

46 

4h 

44 

57 

ft  ft 

46 

50 

52 

59 

62 

60 

49 

67 

47 

33 

31 

37 

39 

49 

61.1 

Vandergrift*,. 

\  Maximum,,.. 

78 

69 

76 

76 

82 

76 

74 

78 

76 

69 

74 

70 

70 

77 

69 

7(1 

75 

84 

80 

90 

84 

80 

82 

74 

63 

62 

69 

76 

72 

70 

74.8 

/  Minimum,. . . 

4P 

59 

5.=! 

5',; 

56 

54 

4ft 

59 

49 

47 

42 

47 

49 

4ft 

,50 

48 

51 

47 

52 

56 

57 

57 

52 

53 

43 

32 

34 

36 

38 

45 

48.6 

Warron 

1  Maximum,,. . 

78 

74 

77 

80 

79 

73 

73 

75 

78 

65 

58 

55 

63 

71 

74 

66 

75 

80 

78 

76 

87 

76 

81 

70 

06 

60 

69 

73 

70 

69 

72.3 

i  Minimum,. . . 

58 

^2 

54 

50 

52 

43 

47 

55 

60 

49 

4ft 

4T 

60 

4'( 

54 

53 

48 

44 

52 

56 

50 

52 

52 

53 

42 

31 

31- 

34 

37 

42 

48.0 

VVaynesburs . . 

\  Maximum,,.. 

77 

75 

79 

81 

83 

78 

76 

75 

7ft 

71 

65 

64 

63 

75 

77 

68 

77 

82 

84 

89 

8!) 

83 

80 

73 

72 

69 

6S 

75 

70 

70 

75.1 

(  Minimum.. . . 

60 

57 

53 

51 

51 

51 

45 

60 

61 

58 

43 

46 

43 

40 

6) 

60 

4P 

46 

49 

56 

60 

53 

48 

56 

41 

30 

31 

32 

36 

46 

48.5 

VVellsboro,,  . . 

)  Maximum,,. . 

79 

73 

74 

75 

71 

69 

63 

65 

69 

68 

50 

69 

63 

69 

61 

66 

70 

76 

68 

73 

83 

73 

75 

74 

67 

55 

6& 

70 

69 

64 

68.5 

(  Minimum,... 

62 

53 

55 

49 

52 

37 

46 

,52 

67 

53 

38 

37 

60 

45 

51 

ft3 

42 

45 

48 

55 

55 

57 

47 

511 

43 

30 

28 

30 

35 

43 

46.6 

West  Chester. 

J  Maximum... . 

75 
66 

82 
61 

81 
,58 

81 

58 

80 
59 

76 
52 

70 
51 

72 
54 

77 
61 

76 
61 

70 
ft'2 

69 
4! 

69 
45 

76 
47 

76 
63 

71 

63 

76 
60 

80 
62 

80 
53 

87 
00 

88 
64 

79 

63 

80 
63 

78 
59 

73 

18 

58 
35 

66 
34 

72 
39 

73 
41 

61 
62 

75.0 

I  Minimum 

52.6 

Wilkes-Barre  t 

j  Maximum 

\  Minimum 

84 

78 

77 

79 

76 

74 

72 

68 

73 

71 

05 

64 

69 

73 

71 

72 

76 

79 

76 

■'4 

87 

76 

7K 

78 

68 

58 

66 

72 

74 

67 

73.5 

62 

56 

53 

52 

50 

45 

45 

43 

58 

49 

42 

40 

46 

44 

52 

47 

44 

47 

47 

58 

59 

52 

48 

62 

41 

33 

32 

34 

39 

45 

47.2 

Williamspor*.. 

J  Maximum,,.. 

83 

78 

76 

80 

76 

76 

68 

64 

75 

72 

64 

62 

67 

72 

68 

67 

76 

78 

74 

84 

87 

76 

78 

73 

68 

69 

65 

70 

72 

69 

72.5 

(  Minimun 

6ft 

57 

56 

55 

64 

4ft 

50 

,52 

59 

60 

41 

4i 

4U 

47 

57 

56 

48 

48 

50 

69 

60 

60 

.50 

53 

48 

36 

32 

36 

39 

43 

50  2 

Williamstowu 

J  Maximum. .,, 

82 

82 

78 

79 

79 

76 

68 

70 

75 

73 

68 

00 

6.5 

68 

72 

67 

73 

81 

80 

8:i 

82 

86 

80 

74 

72 

57 

62 

67 

71 

74 

73.5 

1  Minimum. ,. . 

64 

59 

,5fi 

55 

56 

.50 

50 

,50 

56 

,fto 

43 

4: 

46 

51 

52 

50 

48 

52 

57 

59 

67 

69 

52 

58 

43 

35 

38 

43 

46 

48 

51.2 

York 

J  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

81 

81 

78 

79 

80 

77 

73 

69 

79 

73 

71 

65 

69 

74 

74 

72 

74 

79 

80 

84 

88 

77 

78 

76 

73 

58 

64 

68 

72 

68 

74.5 

68 

57 

54 

54 

55 

48 

48 

50 

56 

61 

46 

40 

43 

46 

49 

56 

46 

46 

51 

58 

62 

68 

48 

GO 

49 

34 

3:. 

36 

38 

44 

49.7 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midTiight.         t    TJiprniometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        *,  '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  a  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Rending 

Scranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level  ) 


"m 

*A 

I 

^ 

1 

Pd 

e9 

3 

;to.12 

30.45 

30 

29.50 

30.06 

:i0.36 

28 

29.52 

30.0ft 

30  35 

28 

29.53 

30. 09 

30  37 

30 

29.53 

30.06 

30.38 

27 

29.63  1 

30.06 

30.40 

2? 

29.50 

1  Wind 


S  o 


6  6 

16 

e. 

15 

88 

70 

5  8 

28 

1. 

21 

86 

52 

10.6 

41 

25 

83 

52 

7.9 

34 

sw. 

24 

88 

49 

7.7 

38 

n. 

21 

81 

47 

5  2 

28 

nw. 

21 

87 

Relative 
humidity 


Port  Jervis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Rarre. .. . 
Williamsport 


RIVES  CONDITIONS 


Kivers 


Delawai" 

Dplawam 

Lehigh 

Susquehnnna 
Susquehanna . 


Harrisburg \  husquehanna. 


Greensboro. 
Lock  No. 4. 
Pittsburgh. 
Midland . . . 


Monongaheltt. 
Monongahe.la. 

Ohio 

Ohio 


2.6 
2.8 
3  6 
3.0 
0.9 

3.6 

n  1 
n.7 


C 

& 

t 

d 

tc 

'■''■ 

a 

OS 

S 

a.. 

oe 

o 

d 

«Si 

iS 

C 

>J 

Q 

6.5 

2 

1.7 

23 

11.3 

2 

1.0 

24 

7.4 

1 

2.1 

29 

6.3 

3 

1.9 

24 

4.4 

1 

0  2 

9 

,5.0 

2 

3  2 

241 

15.2 

26 

10.3 

151 

15.7 

27 

10  7 

24 

17  5' 

27 

16.5* 

151 

16.1* 

17 

14.9* 

27t 

18 

22 

9 

'22 

20 

18 
80 
80 
25 
30 


•For any  dve  miinte  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


•     Pool  stage. 


t    On  other  dates  also. 


m. 


r 
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\..i,.    XEV 


PHNiNSVI  VAMA   Sl-.criON. 

L.  F.  CONOVK» 
HAKRlSBUKa.  PA. 


Oc   OBKR.     1940. 


10. 


O-KNERAI.  SUMMARY. 

riu>  month  was  oim^Iit  lliaii  usiial,  avi'ra^iiip  'i.T)  Ik'Iow  tlic 
normal.  It  was  tlu'  ninth  hnvcst  Octolx-r  of  iccoid.  No  ^icat 
extreim>s  of  temperature  occurred,  altliough  record  low  temper- 
at\n-e.<  wt>re  recorded  from  the  19th  to  22(1,  inclusive.  All  sta- 
tions recorded  monthly  deliciencies,  the  greatest  being  4.9°  at 
Port  Clinton,  Berks  County.  Sectional  averages  were:  —  Erie, 
50°;  Plateau,  4S°;  Southwest,  5H°;  Mountains,  -19°;  and  the 
Southeast,  ol°.  The  deficiency  since  .January  1st  totals  739°, 
or  an  average  daily  deficiency  of  2.4°.  Temperatures  on  the 
first  to  days  of  the  month  were  generally  above  normal.  Dur- 
ing the  remainder  of  the  month,  most  of  the  State  experienced 
a  definite  reaction  to  subnormal  temperatures.  Heavy  to  kill- 
ing frosts  were  experienced  in  the  Lake  Erie  section  during  the 
19th  and  20th,  resulting  in  considerable  damage  to  grapes, 
staple  crops  having  been  harvested  previously. 

Precipitation  for  the  month  averaged  more  than  one  inch 
below  the  normal.  Heaviest  amounts  fell  over  the  extreme 
Northeast  and  South-Central  Counties.  Lack  of  moisture,  dur- 
ing the  first  half  of  the  month,  resulted  in  a  shortage  of  stock 
water,  but  the  ground  and  welis  were  replenished  by  copious 
rains  on  the  29th  and  30th.  The  snowfall  of  the  19th  was  gen- 
eral over  the  State,  ranging  from  zero  to  a  trace  over  northern 
counties,  to  over  4  inches  in  some  southern  counties.  Many 
motor  accidents  occurring  on  this  date  were  attributed  to  the 
snow.  This  storm  was  the  earliest  sigriificant  general  October 
snowfall  of  record  since  1925. 

The  snow  of  the  19th  interrupted  corn,  potato,  and  buckvvheat 
harvests,  which  were  rapidly  being  completed,  and  in  some 
localities  left  the  ground  too  wet  for  fall  seeding.  Potatoes  were 
mostly  dug  by  the  close  of  the  month,  and  corn  husking  was 
well  advanced  in  most  sections.  The  apple  and  grape  harvests 
progressed  satisfactorily.  Meadows  continued  in  good  condi- 
tion, and  cattle  were  still  getting  considerable  feed  from  pas- 
tures at  the  close  of  the  month.  The  season  for  tender  vege- 
tables was  cut  siiort  by  the  low  temperatui'es  which  occurred 
shortly  after  the  middle  of  the  month.  Harvesting  of  root 
crops,—  cabbage,  celery,  and  spinach,—  progressed  slowly  and 
was  far  from  complete  at  the  end  of  the  month. 

Widely  scattered,  mild  thunderstorms  occurred  throughout 
the  month.  The  only  severe  local  storm  reported,  occurred  at 
at  Altooria  on  Monday,  October  7,  when  a  heavy  wind  accom- 
panied by  rain  passed  over  that  locality. 


TEMFERATUKK. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deterrnined  from  the 
reports  of  88  statir)ns,  was  .50.0°.  which  is  2.5°  below  the  58- 
year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  56.2° 
at  Point  Breeze,  Philadelphia  County,  and  the  lowest,  43.8°  at 
Mount  Pocono,  Monroe  County.     Extremes  ranged  from  a  maxi- 


mum of  85°  at  Donoia,  Washington  County,  on  Ww  Hlh, 
Sharon,  Mercer  County,  on  thedth,  and  Vandergrift,  Westmore- 
land County,  on  the  Oth  and  14th,  to  a  minimum  of  10^  at 
Coudersport.  Potter  tJounly,  on  the  20tli.  'I  he  greatest  daily 
range  in  tcm|)crature  was  52°  at  Huntingdon,  Hnnf ii:ndoii 
County,  on  the  23d. 

PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  frouj 
the  observations  at  171  stations,  was  2.03  inches,  which  is  a 
deficiency  of  1.19  inches  as  compared  with  the  53-year  normal 
for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  4.09  inches  at 
South  Mountain,  Franklin  County,  while  the  least,  0.74  inch, 
was  recorded  at  State  College,  Centre  County.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.72  inches 
at  Retreat,  Luzerne  County,  on  the  7th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  1.1  inches,  which  is 
0.9  inch  above  the  58-year  State  normal.  The  greatest  month- 
ly snowfall  was  4.5  inches  at  Springs,  Somerset  County,  which 
is  also  the  greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours,  occurring 
on  the  19th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  OCTOBER 


Year 


Temperature 


18»6... 
1889... 
1890... 
1891 . . . 
1892... 
1893... 
1894... 
1895   .. 

isyc... 

1897... 
1898... 
1899 . . . 
19O0... 
1901 . . . 
190;;... 
1903... 
1904... 
1905... 

1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1914... 
1916... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 
1921... 
1922... 
1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1'V29... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933.. 

1934 . . . 

1935 . . . 

1936. . . 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

Period 


46.3 
47.3 
50.9 
50.6 
50.8 
53.0 
53.6 
47.3 
4S.9 
5^.2 
53.8 
54  6 
58.6 
52.2 
53.1 
53.4 
•50.6 
53.2 


52, 
48, 
54 
48 
■55 
52 
54, 
54 
56 
54 
52 
47 
55 
57 
57 
52, 
54, 
51 

52 
46 
51 
55, 
55, 
50 
50, 
55 
53, 
51 
51, 
53 
54 
50 
54, 
53, 
50.0 

52.5 


Precipitation 


bo  03 


No  of  day.";. 


5£ 


4.02 
3.85 
5.87 
3.06 
0.72 
3.26 
4.26 
1.99 
3.19 
1.32 
5.20 
1.55 
2.74 
1.23 
4.64 
4.64 
2.87 
4.23 

4.46 
3.16 
1.95 
2.27 
1.91 
4.83 
2.74 
5.44 
2.35 
2.65 
2.25 
6.38 
3.17 
4.77 
1.67 
2.16 
2.51 
2.38 

0.28 
4.83 
4.51 
6.40 
1  78 
5. -59 
0.99 
1.83 
5.31 
1.91 
1.46 
2.77 
3.69 
5.84 
1.81 
3.88 
2.03 

3.22 


'i' 
0.2 
0.3 

T. 

T. 

■i'. 

T. 
0.3 

T. 

T. 

T. 
0 
0 

T. 
0.1 
0.1 

T. 

T. 

1.1 

T. 

T. 

T. 
0.5 

T. 

T. 
0.2 


T. 
1.7 


T. 
T. 

0 
3.8 
0.2 
0.1 
0  1 

T. 
0.2 

T. 

T. 

T 
0.6 

'I'. 

T. 
0.1 

'r. 

T. 
1.1 

0.2 


16 

9 

6 

10 

8 

9 

15 

6 

8 

8 

11 

9 

6 

13 

11 

8 

14 

8 

9 

12 

8 

5 

17 

8 

9 

11 

8 

5 

14 

8 

12 

11 

7 

6 

13 

8 

8 

11 

9 

5 

16 

10 

9 

12 

9 

9 

12 

8 

7 

15 

8 

9 

14 

7 

14 

7 

7 

7 

16 

8 

6 

Ifi 

7 

7 

13 

7 

7 

16 

8 

11 

11 

7 

7 

16 

7 

13 

10 

6 

9 

11 

9 

8 

15 

/ 

6 

18 

7 

13 

10 

10 

10 

15 

8 

17 

9 

8 

.-> 

19 

7 

8 

17 

7 

7 

18 

6 

fc 

15 

8 

2 

21 

7 

15 

6 

8 

14 

10 

9 

9 

17 

5 

8 

14 

8 

9 

12 

8 

6 

15 

7 

9 

15 

8 

11 

10 

7 

8 

16 

9 

6 

17 

7 

9 

16 

8 

11 

13 

6 

14 

8 

8 

6 

18 

6 

11 

13 

/ 

8 

12 

8 

9 

13 

8 

16 

14 
17 
11 

7 

9 
11 

6 
12 

9 
13 
10 
11 

5 

10 
11 

8 
10 


11 
8 

14 
5 

7 
7 


17 

12 
9 
9 

11 
9 
8 

14 
6 
7 
7 

12 

15 
7 

II 

11 

10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


OCTOBEK,     1940 


Olimatolog'ical  Data  for  October,    1940 


Counties 


1 

Temperature 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inc 

a 

R 

$ 

S-3 

l»l 

o_ 

5i 

■n* 

'^^ 

a  ^ 

o 

« >> 

^S 

_^ 

♦i?f 

^5= 

L.. 

> 

03 

1 

a 

09 

ax; 

2 

1 

0/ 

^g 

? 

5 

b 

|-° 

«♦* 

o 

^ 

H 

hJ 

S 

C 

US 

a 

►J 

fi 

O 

t-i 

c 

No.  of  days 


.So 
OS  o 


Observers 


Allentown 

^   Vltoona 

&  Ardmore 

S  Arendtsville 

;   Bedford 

5  Betlilehem 

,_  Bloomsbure 

a  Carlisle 

£  Ciiambersburg 

s  Clearfiuld 

"^  Coatesville 

(Jolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Lieorge  School 

Uettysburg 

Gordon • 

Gouldsboro.t  — 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

HoUwood 

Huntingdon 

Kviertown 

Liaucaster.. 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muucy  Valley 

NHsiiaminy  Falls 

Nevf  Bloomfield 

Palmerton 

Philad^'lphia , 

Phila.  Navy  Yard 

PhcBnixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Salinsgrove 

■5hawmo7it 

ahlppensburg 

-itittB  College 

Towanda 

Wollsboro 

Westchester.  ....._•■■ 

\Vilkes-Barre(  Airport) 

Willittuisport 

Willlamstown 

Vork 


Brookville 

Butler 

-J  Chambers vlHe. 

I  Claysville 

.2  Corry 

E  Coudersport... 

•5  Derry 

o  Donora  

3  Ebonsburg 

Ci  Franklin 

lireensburg  — 

areeuville 

Hrove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

LyelDDUs 

Meadvlllet 

Midland 

New  Castle 

Newed 

Pittsburgh 

Ridsrway 

%haron 

Soraer'-'et 

Springs 

fTnioutown 

Unity  Reservoir... 

\'ttndergrift 

Warren 

Waynesburg 


Lakf  Drainngf. 


Erie. 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Cumberland... 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Laucaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    — 
Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia    . 
Philadelphia.. . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lyconiiiig 

Daupliiii 

York.       


Jefferson 

Butler 

Indiana 

Washington  .   . 

Erie 

Potter 

Westmoreland 
Washington... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


260 

28 

49.2 

-3.7 

78 

13 

22 

29 

.38 

2.00 

-1.55 

0.82 

0.5 

9 

13 

3 

14 

s. 

1.615 

53 

50.0 

-2.1 

81 

6 

20 

22 

47 

1.96 

-1.23 

0.78 

1.8 

10 

18 

10 

3 

w. 

330 

20 

51.2 

-3.8 

80 

13 

24 

22t 

38 

2.77 

-0.84 

0.80 

2.9 

10 

11 

13 

7 

1 

710 

18 

61.1 

-2.9 

79 

13 

24 

22 

41 

3.88 

+0.38 

1.24 

2.0 

8 

17 

3 

11 

w. 

1,100 

8 

.51.3 

81 

7 

26 

19t 

47 

L28 

0.55 

2.0 

5 

14 

6 

11 

nw. 

450 

54 

53.0 

-2.8 

80 

13 

25 

22 

32 

1.91 

-1.44 

0.77 

0.5 

8 

13 

3 

14 

nw. 

560 
473 

14 
71 

51.4 

-1.6 

81 

13 

22 

22 

40 

2.42 

-0.97 

0.78 

2.0 

9 

18 

3 

10 

nw. 

600 

43 

51.7 

-1.6 

82 

13 

25 

22 

38 

2.85 

-0.22 

0.86 

2.8 

8 

11 

9 

11 

ne. 

1, 260 
431 

39 
53 

48.0 
49.8 

-4.3 
-4.2 

84 
79 

7 
13 

16 
22 

22 
22 

46 
34 

1.39 

2.71 

-2.00 
-0.6-i 

0.97 
0.96 

1.0 
1.0 

8 
6 

w. 
ne. 

12 

8 

11 

630 

28 

48.4 

-4.0 

76 

7t 

20 

22 

37 

2.72 

-0.80 

0.82 

2.1 

7 

18 

1 

12 

s. 

1.050 

55 

48.0 

-2.1 

77 

23 

15 

22 

50 

1.03 

-2.  20 

0.40 

0 

0 

13 

0 

18 

w. 

365 

43 

51.2 

-3.4 

81 

13 

23 

22 

37 

2.41 

-0.69 

0.94 

1.2 

9 

14 

7 

10 

n. 

1,900 

160 

47 
34 

46.6 
52.0 

-1.1 
-3.3 

75 
81 

7 
13 

21 
22 

201 
22 

30 
34 

2.57 
2.47 

-1.72 
-1.23 

0.98 
0.91 

T. 
1.0 

6 
10 

w. 
nw. 

8 

14 

9 

553 

67 

53.2 

-0.2 

81 

13 

26 

22 

34 

3.07 

-0.33 

1.04 

1.7 

8 

15 

3 

13 

e. 

900 

36 

46.8 

-3.9 

75 

71 

16 

22 

37 

2.66 

-1.66 

1.27 

2.0 

7 

18 

2 

11 

ne. 

1,890 
600 

25 
36 

52.8 

-3.4 

79 

13 

27 

20 

31 

3.09 

+0.15 

1.54 

3.0 

9 

17 

3 

il 

n. 

337 

71 

51.6 

-3.2 

81 

13 

25 

22 

35 

2.63 

-0.30 

0.98 

1.2 

9 

11 

7 

13 

w. 

900 

22 

45.6 

-3.7 

75 

7 

14 

22t 

38 

3.43 

+0.07 

1.42 

T. 

6 

19 

5 

7 

w. 

200 

25 

52.8 

-3.6 

79 

13 

30 

22 

28 

2  35 

-0.46 

0.90 

3.0 

7 

14 

8 

9 

nw. 

700 

53 

49.2 

-3.5 

84 

7 

16 

22 

52 

1.24 

-1.83 

0.75 

2.2 

6 

9 

13 

9 

ne. 

1.700 

U 

46.3 

-3.0 

78 

6 

17 

22 

40 

1.15 

-1.45 

0.89 

1.0 

8 

6 

12 

13 

sw. 

280 

53 

50  2 

-3.3 

79 

13 

21 

22 

39 

2.72 

-0.37 

1.06 

2.4 

8 

19 

4 

8 

nw. 

1.000 

43 

46.6 

-3.9 

80 

7 

12 

29 

,50 

1.25 

-1.58 

0.47 

T. 

8 

12 

12 

7 

469 

56 

49.4 

-4.3 

80 

13 

22 

•22 

39 

2.63 

-0.76 

0.91 

1.2 

9 

19 

7 

5 

sw. 

480 

2 

51.8 

82 

7 

23 

22 

40 

1.64 

0.87 

T. 

7 

13 

6 

12 

e. 

554 

50 

49.6 

-3.9 

81 

7 

20 

22 

35 

1.71 

-1.42 

0.92 

T. 

9 

11 

13 

7 

ne. 

50 

14 

55.6 

-3.6 

80 

12 

30 

191 

28 

2.24 

-0  20 

0.80 

1./ 

/ 

11 

13 

7 

sw. 

1.656 

35 

46.2 

-2.9 

73 

7 

18 

22 

34 

2.71 

-0.85 

0.85 

0 

11 

5 

16 

in 

sw. 

1.740 

34 

43.8 

-4.3 

76 

13 

19 

19 

41 

1.10 

-3.58 

0.40 

0.5 

5 

16 

5 

10 

sw. 

864 

28 

47  0 

-0.3 

74 

6t 

15 

22 

37 

3.17 

-0.44 

1.40 

T. 

7 

17 

8 

6 

nw. 

80 

51 

60.0 

-3.8 

80 

13 

21 

221 

,S9 

2.65 

-1.37 

0.91 

1.5 

8 

18 

4 

9 

w. 

679 

2 

48.6 

80 

13 

18 

22 

40 

1.67 

0.71 

1.0 

9 

5 

16 

10 

w. 

420 

22 

49.2 

-2.7 

82 

13 

18 

29 

38 

1.99 

-1.40 

0.94 

T. 

7 

18 

5 

8 

ne. 

26 

69 

54.3 

-3.5 

79 

13 

31 

20 

28 

2.38 

-0.43 

0.77 

2.2 

9 

11 

13 

7 

n. 

20 

24 

54.0 

-3.4 

79 

13 

32 

19 

29 

2.51 

-0.60 

0.80 

2.0 

11 

15 

10 

6 

n. 

100 

30 

51.1 

-3.8 

82 

13 

21 

29 

37 

2.82 

-0.80 

1.05 

2.5 

6 

16 

11 

4 

w. 

430 

2 

4S.5 

-4.9 

79 

lat 

18 

22 

42 

2.81 

-1  16 

0.89 

1.0 

9 

19 

2 

10 

n. 

i80 

55 

48.6 

-3.6 

78 

7 

17 

29 

38 

2.14 

-1.78 

0.85 

1.0 

8 

15 

8 

8 

nw. 

278 

70 

51.5 

-4.0 

80 

13 

27 

22 

31 

2.01 

-1.11 

0.72 

1  0 

10 

11 

7 

H 

n. 

746 

46 

48.2 

-3.6 

80 

7 

22 

22 

34 

3.14 

+0  11 

1.31 

T. 

8 

8 

13 

10 

n. 

420 

50 

50,0 

-2.9 

79 

13 

21 

22 

40 

2.52 

-1.05 

1.11 

0.6 

9 

6 

10 

15 

u. 

61 

44 

51  4 

-4.5 

78 

13 

24 

221 

39 

2.21 

-1.04 

0.72 

2.5 

9 

7 

9 

15 

nw. 

660 

7 

51.5 

80 

7t 

24 

22 

39 

2..S5 

0.69 

2.0 

8 

10 

8 

13 

sw. 

1,217 

56 

48.2 

-3.0 

80 

7 

22 

22 

49 

0.74 

-2.28 

0.49 

0.5 

5 

7 

12 

12 

w 

754 

46 

47  1 

-3.7 

79 

7 

16 

29 

39 

2  11 

-0.80 

0.73 

T. 

14 

11 

11 

9 

ne. 

1.319 

70 

45.4 

-3.5 

78 

7 

15 

29 

41 

0.87 

-2.16 

0.40 

T. 

9 

12 

12 

7 

w. 

(40 

91 

51  0 

-3.6 

82' 

12 

■23'- 

22 

32 

2.59 

-1.03 

0.99 

2.0 

6 

17 

6 

8 

nw. 

544 

2 

47  2 

82 

7 

20 

221 

38 

3.30 

+0.20 

1  20 

T. 

9 

7 

11 

13 

sw. 

542 

54 

48.4 

-4.2 

78 

7 

20 

■221 

35 

2.45 

-0.77 

1.07 

0.5 

9 

19 

3 

9 

w. 

1,  275 

25 

50.3 

-3.1 

78 

13 

22 

201 

34 

2.65 

-1  06 

0.97 

0.5 

8 

11 

10 

10 

sw. 

400 

52 

50.7 

-3.4 

77 

7t 

23 

22 

33 

2.83 

-0  21 

1.22 

T. 

10 

la 

6 

9 

n. 

1,240 
1.077 

.50 

27 

16 
20 

211 
22 

■ie' 

0.85 
1.31 

-2.42 
-1.56 

0.49 
0  70 

0.1 
1.5 

6 
8 

5 
20 

2 
7 

24 
4 

w. 

,50  8 

-2.1 

83 

6 

1,061 

39 

,50  4 

-2.0 

83 

14 

18 

22 

48 

1.63 

-1.88 

0.73 

2.0 

10 

15 

3 

13 

n. 

1.150 

35 

52  2 

-1.9 

82 

14 

24 

22 

38 

1  22 

-2  03 

0.49 

0.6 

7 

16 

6 

9 

s. 

1,430 
1.665 

27 
13 

47.3 
44  2 

-2.0 
-2.8 

78 

14 
6 

18 

19 

47 
50 

1  79 

—2  27 

0  45 

0 
T. 

14 

w. 

74 

10 

20 

1  .58 

-1.62 

0.51 

12 

13 

6 

12 

nw. 

1. 172 

43 

51  7 

-2.4 

84 

14 

21 

20 

43 

1.89 

-1.35 

1.05 

1.5 

9 

13 

8 

10 

w. 

762 

14 

55  0 

-0.8 

85 

14 

29 

201 

35 

1..39 

-1  .36 

0.74 

T 

8 

8 

9 

14 

w. 

2.  160 

?8 

47.4 

-2.6 

80* 

6 

17 

22 

42 

1.57 

-1.75 

0.87 

1.8 

7 

10 

9 

12 

w. 

987 

66 

47  8 

-3.4 

80 

14 

21 

201 

50 

2.21 

-1.08 

0.77 

0.5 

9 

12 

( 

12 

n. 

1,  150 

81 

53.3 

-0.9 

83 

6t 

23 

20 

38 

1.45 

-1.47 

0  69 

0.5 

9 

9 

12 

10 

sw. 

950 

44 

50  8 

-0.6 

82 

6 

20 

20 

43 

1.87 

-1.66 

0.78 

1. 

10 

13 

8 

10 

1,256 

33 

49.8 

-2  3 

80 

5t 

21 

20 

39 

1.56 

-1.61 

0.63 

0.5 

8 

11 

10 

10 

nw. 

1.100 

43 

52  4 

-1.5 

84 

14 

20 

20 

44 

1.07 

-1.80 

0.45 

0.5 

10 

10 

12 

9 

nw. 

1, 184 

58 

49  1 

-4.6 

80 

6 

21 

22 

44 

1.76 

-1.50 

0  58 

4.2 

8 

15 

8 

8 

w. 

1,938 

44  2 

73 

6 

11 

20 

38 

2.17 

0  64 

T. 

12 

8 

12 

11 

n. 

1,420 

48 

52.6 

-1.8 

81 

14 

22 

20 

31 

1.98 

-1.42 

0.85 

1.0 

8 

7 

11 

13 

sw. 

1. 100 

46 

46.6 

-4.2 

77 

7 

18 

20 

.39 

1  62 

-2.15 

0.69 

T. 

7 

10 

8 

13 

se. 

780 

3 

52.3 

82 

14 

27 

201 

40 

1.13 

0  40 

T. 

10 

8 

II 

12 

n\>.  1 

900 

60 

52  0 

-0.4 

84 

6 

22 

20 

49 

1.52 

-1.28 

0  67 

1.9 

12 

11 

11 

8 

n.   * 

764 

W 

53  6 

-1  4 

83 

14 

32 

20 

37 

2.06 

-0  50 

1.30 

0 

7 

8 

9 

14 

sw. 

1,248 

98 

53.0 

-2.7 

82 

6 

25 

20 

34 

0.88 

-1.64 

0  36 

T. 

9 

8 

8 

15 

nw. 

I,  393 

33 

45.2 

-3.5 

79 

11 

12 

20 

48 

L.30 

-1.83 

0  55 

0 

10 

9 

10 

12 

s. 

940 

?7 

53.0 

-0.1 

85 

6 

23 

22 

38 

1.70 

-1.12 

0.60 

0.2 

5 

16 

8 

7 

ne. 

2,  iqo 

7? 

47  0 

-2.3 

78 

6 

20 

22 

43 

1.78 

-1.43 

0.92 

2.7 

10 

7 

15 

9 

sw. 

2  200 

73 

47.2 

-2  3 

77 

6 

23 

19 

40 

2.23 

-0  97 

0.64 

4  S 

12 

5 

11 

15 

w. 

1  100 

S'' 

54  0 

-0.8 

8=*. 

14 

30 

201 

37 

2.22 

-1.15 

1.13 

T. 

9 

12 

9 

10 

sw. 

1  050 

SI 

50  4 

80'' 

6 

22 

20 

38 1" 

1.74 

-1  42 

0.75 

1.0 

9 

1 

10 

20 

nw. 

825 
1. 2 10 

''fi 

52  0 

-1.9 

85 

6t 

2J 

22 

38 

1  37 

-1.62 

0.74 

2.0 

7 

51 

48.2 

-2.6 

80 

6t 

19 

20 

47 

2  13 

-1.39 

0.69 

0.1 

10 

8 

.  5 

18 

nw.  1 

1.085 

9 

53.8 

84 

14 

26 

■22 

42 

2.68 

1.54 

0.1 

7 

b 

19 

V 

nw.  i 

670 

6K 

51.6 

-1.8 

80 

6 

28 

20 

30 

2.12 

-1.57 

0.64 

0 

15 

3 

15 

13 

se. 

S3 

50.0 

-2.5 

85 

61 

10 

20 

52 

2.03 

-1.19 

1.72 

1.1 

8 

12 

8 

11 

w. 

Joliu  A.  Knck. 
Robert  D.  Ooodfellow. 
H.  L.  lialder.>iton. 
Peun  State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
I'rol.  <;.  K.  Miller. 
William  li.  Spear, 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
W'ni.  A.  Rorer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evausiia 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr   Henry  Stewart 
Miss  Sallio  M.  Johnson 
Steward  \V.  Eilenbergcr. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Buresii. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Yoder 
U.  5.  Weather  Burean. 
Supt.of  W  atrr  Worl-s 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  cias 
Penua.  Edison  ("o. 
Jo.seph  Beaver. 
Sun  Oil  Co . 

Philip  F   Chamberlain. 
Cecil  J.  Hoskinsou 
11.0.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  <  c. 
J.  Earl   Sr.eatler 
New  .lersey  Zinc  Co. 
1  .  .S.  Wiulhei  Burean 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSul).  Watei  <c 
E.  E.  Barick. 
.lohii  E.  Bonner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
l.S.  Weatliei  Bureau 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza 
State  Teachers  College 
Dr.  H.  Landsberg. 
•Mrs  ..M.  Ordelia  Park- 
i.eorg'-  \\  .  11  ill. 
Harlan  Say  lor 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Veronica  A.  Keller. 
Susqnelianna  Coiinries  '  <, 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
William  <'.  Fau>-t. 
John  E.  Lewis. 
J.  L.  Melvin. 
Pennsylvania  Electric  Co 
Philip  R.  Shaw 
N.  Dixie  Winenian. 
Am.  Steel  &  Wire  (^o. 

D.  H..lones 
William  K.  Fuller. 
Westmoreland  Watei  ro. 
Charles  1'  Clarke. 
Prof.  H.  \v    iinrmoti. 
W.  F.  Gdlagher 
Robert  Tro«s 

r.  S.  .Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
Xew  Ca«lle  Water  Co. 
'ien.  f'hemiial  Vv> 
V.  S.  W'eather  Hnreau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  TT.  Cerber 
D.  L.  Orove 
Allen  E.  Yoder. 
Wri   W   \far?teller. 
Westmoreland  Water  Co 
Carnegie- Illinois  Steel  Corr 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  ad.iusted  to  a  uniform  35-Tear  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete.  t  From  all  available  records 

Reference  letters,  •.  \  \  etc..  Indicate,  respectively.  1.  2.  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  lesx  than  .01  inch,  rain  or  m°lti>d  «now 
Po<:t-Offiee  addraases  are  as  follow^:  of  Lvcippn«.  Qrnenshiirg:  of  Neshaminv  Falls.  Oakford  :  of  Sharon  Farr«ll :  of  Shawm ont.  >f»navunk:  of  Springs,  Gran'sTllle,  Md.: 
of  Altoon».RFD,(KlttannlnK  Point):  of  Midland.  Georgetown.  X    Not  Included  in  means  and  summaries.  w.  B.O,  Philadelphia  12  4-40-1150. 
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Dully   i'r«oipittttioii  Toi  Octobor.   1U40 
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1 

•2 
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4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

2fl 

•r. 

28 

29 

8U 

81 

^ 

AlUvUie  lirainaot 
AllentOHuS 

.08 

.74 

.04 
.08 

.60 

1.24 

.08 

0' 

.20 


.01 
T." 

1 

.06 
.06 

'.'25 
.27 

'i'.' 

.03 

.  .  •  • 

• . . . 

".bi 

T. 

'.'i7 

T. 

.08 

'.'is 
.11 

.oa 

".lit 
'."6i 

'!67 
.41 
T. 

'!6i 

.69 

.78 

.40 

.79 

.76 

T. 

.26 

.66 

'.'si 

.77 
.68 

.07 

'.'08 

'ios 

'.'62 

2.00 

.... 

.84 

... . 



•••• 

. . . . 

. . . . 

.07 

■••■ 

.12 
.01 

.17 
.01 
04 

'."86 
.16 

'."24 

1.9« 

.Vu.soula- 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

"m 

"77 
1.10 

'."46 

.... 

.... 

•r. 

T. 

.09 
'.'61 

".'in 

T, 
.02 
.01 
.06 

0.79 
2  77 

.\r<liiioro'' ■  • 

.\reniltsville- 

Hiikor's  Summit. . . 
BuM  KiiKlo  I 

.... 

.... 

.... 

.... 

8.88 

.18 
.16 

.... 

.... 

.... 

1.48 

Middle  Susq 

.... 

... 

T.' 

■  ."is 

.35 

.... 

.... 

LU 

.17 
.'22 

.... 

.  .  .  . 

T. 

.'62 
.08 



.86 

.... 

.... 

.... 

.... 

.16 

.... 

.06 

L28 

Bellefoute 

HerwimtaleJ 

VV.  Br.  Susq 

W.  Br. Susq 



.53 
.05 

■::: 

■.'65 

T.' 

•••■ 

"i!ii 

.06 
.22 

.04 

1.91 

Susquehanna  ... 

T. 

.... 

.11 

.... 

1.86 

Big  Knob-. 

Hk)Oinsl)urK 

BU>serville  

lUilliilo  .Mlll,s2 

(."arlisle 

Carter  Camp; 

CeutreHall 

ciiiiiubersburK*.... 

CleivrlieUl- 

Coiiti'sville 

Colebroolj 

Cou^lioUockeu 

Covuigtou- 

uoylostown 

Lower  Susq 

.50 

.16 
.09 
.06 

.46 
.15 
.65 

' 

.18 

.07 
33 
.21 

T. 

12 

T. 

.06 
.08 

.32 

.86 
.61 
.75 

.26 

••• 

2.34 

.08 

.06 

1.82 

Lower  Susq 

\V.  Br.  Susq 

.59 

:::: 

.23 

.... 

.... 

.... 

.  .  .  . 

.02 
.09 





.05 

:: 

.05 

.02 

.06 
.22 

2.42 
1.26 

Fotoiuac 

.... 

.27 

.66 

.... 

.... 

'.'08 

.80 
.06 
.51 
.78 
.31 
.05 
.50 

"."32 

'a6 
.12 
.98 

isi 

.98 

l.Oo 

1.27 

1.0.5 

.58 

.39 

.10 

.69 

.83 

.16 

".03 
.13 

'.'77 
.34 
.60 
.05 
.10 
.80 
.60 
.11 
.22 
.27 
• 

.16 
.13 
.65 

.31 

,09 
.06 
.69 

.... 

.... 

..'.'. 

T. 

.06 

".bb 

T. 

26 

.24 
.11 
T. 
.21 

.28 

'"i5 

't.' 

T 
T. 

"t. 

•••• 

.... 

't.' 

.06 
T. 

.03 
.06 
.04 
.19 
.02 

'.'is 

.04 

.15 
.06 
.02 

'.bi 

T. 

.02 

.08 

"t. 

.15 

.04 

.12 

"."06 

".'69 

.18 

'.'io 
.12 

't.' 

.01 
.03 

't. 

.02 

.... 

.82 
.97 
.% 
.82 
.92 
.60 
.91 
.1" 
.48 
.40 
.22 
.77 
.62 
.75 

.47 
.91 
.76 
.78 
.70 
.37 

1.31 
.82 
.48 
.99 

1.37 
.33 
.75 
.49 
.68 

.37 
1.16 
.95 
.90 
.51 
.42 
.57 
1.10 
.87 
.92 
.68 
.65 
.98 
.97 
1.00 

.60 
.30 
.41 

.85 

.04 
.03 

".bi 

'.a 

.06 

.04 
.01 

".bi 

.84 

'.'19 
.27 
.34 

't.' 

'!i8 

';67 

".bb 

.27 
.03 

".bs 

.02 
'.'25 
T. 

';68 

2.86 

1.89 

Lower  Del  

Lower  Susq 

Schuylkill 

N    Br   Sus.i 

;62 

.88 
.78 
.46 

.06 

T. 
T. 

2.71 

.11 
.19 

.... 

".bi 

.22 
".hi 

.... 

■■•• 

■••■ 

. . . . 

..   . 

T 
T. 

"t." 

.15 
■.'O6 

.18 
.01 

■r. 

•  ■  ^ 
.01 

T. 
"."67 

".W 

. .   . 

.  .  .  . 

.02 
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.12 

2.72 

'.'io 
'.'63 

'!i6 
'.'64 

.... 

.19 

2.44 

.05 

'.■21 
.25 

'."ie 

.25 

i.20 

.53 

'.'94 
.20 

'.'ei 

1.04 

'.'52 

.10 

'."63 
.57 
.60 
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.01 
.82 

.40 
.27 
.03 
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.99 
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;67 
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T. 
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.03 

r. 
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T. 
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T. 
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•••• 
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T. 

1.64 
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T. 
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1.71 
1.30 
2.24 
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.15 
.07 
T. 

1.54 
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Lehigh 

!64 

T. 
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.36 
.05 

.39 
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'\9 

.... 
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Mauch  Chunk 

.... 

T. 
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.20 
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Potomac 
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.... 



.r'5 

.15 

.38 

'.'65 

;;:: 

".'io 

.06 
.05 

;::; 

.09 

.10 
.20 

.37 

.32 

2.18 

2.67 

2.71 

N.  Br.  Susq 

^outit  Pocono 

Upper  Del    

Middle  Susq 

.... 

.40 
OQ 

.30 
.04 
.41 

.50 
.08 
33 

"■ 

.10 

"t." 

.05 

.20 

'.'ii 

.06 

.3fl 

't.' 

T. 

't.' 

09 

't. 

.25 
.33 

.96 
.88 
.61 
.63 
.60 
.92 

T. 

't. 

.n 

.10 

".'in 
T. 

1.10 

Mt.  Uniont 

. . . . 

.12 

.99 

".3» 

'  .'si 
".02 

.11 

.18 
T 
.07 
.06 

'!65 

'.'67 

;63 

"!i8 

.39 
.05 
1. 

T. 

1.28 

Muncy  Valley 

^e.^haminv  Falls^. 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susri 

.27 
.91 
.20 
.81 
.01 
.60 

T, 
.02 

.06 

•••• 

3  17 
2  65 

\ew  Bloomfielci  .. 
New  Park 

.09 
T. 
.06 
.06 

••■■ 

1.67 
2.30 

Newport^ 

Junia*!!   . . 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

.24 
.12 

.02 

..52 
39 

.... 

"t." 

.0? 

1.64 

2.13 

^rwigsburg''! 

* 

, 

Palmertoni 

Lehigh 

.i7 

.10 

1.10 
.01 
.03 

^36 
.92 
.39 
.13 

.14 
T. 

"t." 

.20 

.59 
.39 
.43 
.12 
.47 
.82 

.77 

T." 
i!34 

.... 



T. 

't. 

.06 
T. 

'.'62 

.03 

T. 

T. 

'  .'23 
.25 
.21 

'.'(15 
.02 

.07 
.2.=. 
.12 

'.'io 

"t." 

•••• 

:::.' 

't.' 

04 

'.'6.=. 

.05 

.06 
.06 

.04 

'.08 
.20 

'!i7 
.11 

.17 

.61 

.05 

.02 
'jo 

.33 

T.' 
02 
T. 
T 

.61 

1.40 
.77 
.72 
.87 

1.05 
.85 

l.PO 
.87 

.05 

'.'20 
.22 

1.99 

Paupaok^ 

Upper  Del 

.04 

3  25 

Philadelphia t'.  ... 
Phila.  Navy  Yards 
Phila.-Pt.  BreezoSJ 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

fSchnvikill 

Lower  Susq 

T. 
T. 
T. 

.70 
.77 
.87 
.63 

« 

■;76 

;;:; 

2.38 
2..';i 
2  69 

^hoenixville  . .   . . 
Pinedrove^ 

'[20 

2.82 
3  09 

'leasant  Mt^ 

Upper  Del 

Schuvlkill 

.07 

fifii 

3.42 

^ort  Cliuton 

.09 

.01 

2  81 

Pottstown2 

Schuvlkill 

^ottsville2 

Schuvlkill 

85 

8'' 

.08 
.09 

'.'62 
.03 

.05 
'!l8 

'."ie 

't. 

T. 

.08 

.'ii 

.'6i 
.35 

.85 
.85 
.61 
.85 
.6S 
.80 

.05 
.01 

'f.' 

2.70 

Lower  Del . . . 

.71 
.59 

09 
.02 

!i2 

.01 

• 

1.01 

.35 

.25 

.04 

1  7> 

.01 

.... 



■■•• 

T." 

"."12 
.11 

".'li 

:;;: 

"t." 

'!io 

'.'6i 

— 

.03 

.05 

03 

2  14 

Readinjrt^ 

Schuvlkill...     . 
W.  Br.  Susq.    ... 

T. 

2  01 

Elenovo2 

1  29 

Retreat 

N.  Br.  Su<q 

* 
.38 

.21 
T. 

f.' 

.   .. 

2  77 

Scrantonjl 

N.Br.  Susq 

....| 

.30 

••••' 

....i 

'1 

.05 

T. 

T. 

14 

.... 

3.14 

Continued  on  page  58. 
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CLixMATOLOGiCAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


October,    1910 


Daily  Precipitation  for  October,   1040 -Continued  from  page  67 


Drainage  Basin 

Day  of  month 

i 

1 

2 

;i 

4 

5 

6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

X 
^ 

Atlantic  Drainaiie 
(continued) 

Selinsgrove 

Sellersvillet 

Shade  uapt 

Lower  Susq 

Lower  Del 

* 

.80 
.50 
.43 
.53 

.22 
.01 

... 

'!i9 

1.11 
.33 
.01 
.41 
.69 
.14 

1  OH 

"62 

•• 

.... 

.10 

'tV 

.14 

.02 
.11 
.20 

'.'is 

T. 

.08 

.'2i 
.0.5 
.03 
.05 

".bi 

T. 

.21 

't." 

.06 

'.'is 

.27 
T. 
.03 

.17 
.16 

.18 

';ii 

.14 

.18 

.02 

.08 

T. 

.44 

.28 

.15 

.15 

'.'ie 

T. 

.05 
.36 
•I 

T.' 
.03 

'.'62 
.15 
.34 
.01 
.23 
.17 
T. 

't.' 

'.'O8 
.05 

T. 
T. 

't. 

.... 

•••• 

.09 
.03 

".b% 

.09 

■r. 

'.'61 

".'Oi 
.08 
.10 
01 
.10 

'.'62 

'.'61 

'.'is 

'.'6s 

'  .'69 
.30 
T, 
.03 

.04 

.'24 

.01 
T, 
,5i) 

.i2 
.02 

.74 
.69 
.40 
.72 
.68 
.49 
.80 
.82 
.69 
.40 
.77 

.75 
.44 
.04 
.79 

l.O^i 
.81 
.91 
.3^ 

1.04 
.77 

.60 
.60 

1.06 
.46 
.49 
.4(' 
.61 
.73 
.64 
.49 
.78 

1.28 
.43 
.40 
.51 

1.05 

.*? 
35 
.68 
.74 
.99 
.  flO 
.67 
.44 
.45 
.58 
.28 
1.03 
.78 
.50 
.71 
.76 

.07 
.44 

T 

.25 

.57 

.18 

.75 

.40 

.94 

.54 

..34 

.12 

.84 

.55 

.71 
.91 
.60 
.85 
.08 
.61 
.64 
.13 

i!is 

.75 
.O."! 
.4.'i 
1,35 
.15 
.9C 

.01 

I    n 

.02 

'f.' 
.04 
.20 
.02 

.03 

T.' 
T 

.21 
.03 

!2S 
.08 

... 

'!6i 

,06 
T, 

'.'io 

.06 
.bli 

'■'r. 
't. 

T 

't. 

't.' 

'  .'62 

".bi, 

... 
... 

2.52 
2  09 

Middle  Susq 

i.CO 

Schuylkill 

.22 
.13 
T. 

.41 
.39 
.10 

!42 

2.21 

Shippenshurg 

dtota  College 

Lower  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

tV 

2.35 

.02 
.10 
.23 
.03 
.16 

T 

0.74 

i  59 

Susquehanna'' 

Towanda. 

N.  Br.  Susq 

.03 

T.' 

T.' 

T.' 
T. 

'!24 

'."ii 

1.65 
.28 
.04 

'.'si 

't'.' 

T 

.09 

.06 

.02 

'  .'62 
.01 

■.'15 

.02 

3.44 

N.  Br.  Susq 

.05 

".bb 

.99 
1.03 

.58 

iss 

1.22 

.68 
.35 

.77 

2.11 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

0  87 

Wernersville^.  LnrJ 

Westchester 

Weslgrove^. . ..••••• 
Wilkes-Barre^)**... 

Willies-Barre^ll 

WiUiamsport^ 

Williamstowu 

vT^cir             

1  99 

Low' er  Del 

.51 
.10 
.11 
1.41 
.63 
.97 
.39 
.60 
05 
.45 

.27 
.31 
.12 
.10 
.06 
.03 

"m 

.28 

.21 

.12 

.0.1 

.03 

'^63 

.Ij4 

2.69 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill  

'.6i 

.15 

i.'si) 

.37 

.24 
.03 
.66 
.75 
.01 

.32 

'!i2 
.25 

.02 

".\i 

T. 

.06 

.03 

".\\ 
.13 

'!64 

'!63 

2.3(1 

.12 

T. 
.02 

1.09 
'  .'oi 

T. 

.08 

T. 
T. 

T. 

T. 
.02 

'.'75 
.09 
02 
.10 
.13 
.23 
.14 

'!i2 

.13 

.04 
.09 

T. 
T. 

".06 

T. 

.'64 

3.30 
4  i.'8 
2  40 
2  tiS 
2,83 

VorKHaven^i...... 

Zionsvilletnear)''.. 

Trenton.  N.  J'+ 

(Jhio  Drainaoe 

Acmetoma2.. 

tJeaver  Falls  ^ 

Blairsville''' 

2  KC. 

■i.hJ 

Lower  Del 

Allegheny 

T. 

.11 

.07 
.16 
T. 
T. 

T. 

'.'67 
.07 
.15 

.22 
.13 

.05 
.05 

.05 

.02 
T. 

i'.' 

T. 

'.'i.3 
T 
.04 
T. 

.01 
T. 
.01 

T. 

't.' 

.04 

.03 
T. 

.0:! 
.12 

.13 

T 

.04 

!63 

■r 
'!62 

T. 
".\0 

03 

T. 

.08 

T. 

.08 

''45 
.09 
.05 

".m 
.38 
32 
.01 

,06 
,21 

.41 
.^7 
.19 

':6.5 

.1. 

.  19 
.14 
.29 
.61 
.19 
.04 

"\i 

01 
.23 

.63 
.90 

'[73 
.15 

'."35 
.04 
.27 
.36 

.33 

"62 
.10 
'  '* 
.02 
.37 
.31 
.33 
.55 
.30 
.18 
.21 
.74 
. 
.19 

.r 

2   15 
1,48 

Beaver 

T 

1.50 

Allegheny 

T. 

1,66 

.36 

T. 

.16 

.11 

.19 

."ii 

2.20 

aruokviile' 

Buckstownt 

0  hS 

Allegheny 

1.48 

Ohio 

Allegheny 

.11 

.11 
.14 

.14 

.17 

.10 

.40 

.08 

.20 

T. 

.17 

T. 

* 
.22 

'!i6 

.'62 

.01 

• 

T. 

.17 

.24 

1  31 

Chambersville 

'iofi 

.03 

't.' 

T. 

"63 

't. 

T. 

';6i 

.06 
'08 

'.b:< 
.05 
.18 
.00 

.09 
.19 
.09 

.08 

".b?, 

.37 
.16 

".Of, 
.21 

.05 

'.'io 
't'.' 

'[62 
t' 

1  63 

Allegheny 

Qtiio           

1,46 

1  22 

Coatiueace^     -.     • 

ConnellsviUe^ 

Coraopolis^ 

Yougliiogheny  . . 
Monongahela. . . . 

.18 
21 
.14 
.45 

.08 
.15 
T, 

.06 
.02 

.20 

2.34 

2  81 

Ohio  

.02 

0  87 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh 

Monongahela  — 

]63 

.02 
.01 

.23 
.11 

.08 
.22 
.26 

■^ie 

.18 

1  79 

Coudersport 

.28 
.08 

.03 

.05 
.02 

.01 

'.'6.3 
.02 
.20 
.02 
.02 
.03 

't 
't. 

'  .01 

.06 

T. 
T 

1.,')S 
1  89 

1.39 

1..39 

EbeusbiiTK 

Fraub-Un^- 

areensboro-^ 

tireeusbarg 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

■'36 
.10 
T. 

.12 
.56 

'!66 
.53 
.21 
.05 
.17 
.48 

'!08 
.OR 

T. 

.03 
.2.1 
.13 
.23 
.13 
10 
.14 

'tV 

.22 
.05 
.05 
.14 
.07 
.24 

.20 

"6s 

.1.1 
.11 
.13 
.38 
02 
T. 

't.' 
".i\ 

1.67 
2.21 
1.90 
1.4.=) 

.01 

.10 
.03 

M 
.07 

.02 

''63 
.11 

.06 

is 

".b?, 

1.87 

Beaver       

.28 
.03 

L.^r. 

Monongahela — 
Conemaugh 

.05 
11 

.... 

1.07 

Johnstown 

Kanellll. 

1.  16 

AUegneny 

Youghiogheny... 

.... 

T. 

.48 
.17 

.04 

2.  17 

:'.02 

iiregarS..... 

.22 
.40 
.10 
.23 

'!49 
T. 
.04 
.17 

.23 
.03 

'.'65 
.13 
T. 
.22 
.01 
.16 
.15 
.12 
.51 
.09 

.06 
'1' 
.05 
.06 

,17 
.15 
."8 
T. 

1.66 

Lake  Lynn-! 

Beaver 

.01 

T. 
.09 

T. 
.02 

'!6i 

.07 

.12 
.10 

.30 

'.'61 

.03 
T. 

.0.'^ 
.03 
T. 
.10 

.02 
.05 

T 

.03 

't" 

.11 
.17 
.26 

'!32 
.08 

"t." 

.38 

"t." 

.04 
.14 

't.' 

't  '- 

l.lil 

Lock  No.  4^ 

Lock  No.  52 

Monougahela.... 
Alleflrheuy 

".ii 

.26 

1.51 
1.41 
1.98 

Lycippus 

Marienvillet 

McKeesport^ 

"m 

t" 

.09 
.14 

ii 

'i'.' 

.05 

.02 
T. 
'1' 
.02 

'.'08 
.10 

.01 

.06 

T. 

.04 

.10 

".(yi 

. . . . 

'.'6.^ 
... 

.Oi 

... 
... 

.10 

:23 
.09 

".bb 

".m 
'.is 

'!i2 
.22 

't.' 

.06 



.4' 

't.' 
't.' 

't,' 

'!65 
.'i7 

T. 

T. 
.09 

't.' 

'.'67 



.IC 
.0' 

... 
... 

1.39 

.12 

.03 
.03 
.21 
.02 
.25 
.12 

;i2 

..50 
.01 
.02 
.04 
.01 

.20 
.08 
.28 
.16 

.'is 

.10 

'.'65 
.18 

".\9 
.2C 

.21^ 
.14 

... 

.'i2 

.14 

'!20 

'19 
.25 

'.'08 

'.'io 

T  " 
.23 
.47 
.01 

'!29 

.2r 

.2C 
T. 

.2f 

... 
... 

.0; 

.21 
.01 

.'is 

.15 
.01 
.11 
.14 
.12 

lis 

.06 
.03 

,23 
.08 
.11 
.12 
.02 
.05 

".bi 

01 
.02 

.01 

'  .'2c 

!    .0; 

'!6i 

.02 
T. 

r 

.01 
.01 

T 

.01 
.02 

.02 
.06 

.01 

T. 

T. 

.02 

.Clb 

.04 

.06 

.01 

.03 

".OA 

".ii 

... 

I  .w 

T. 

"bh 

't" 

T 
T 

T.' 
T 

T. 

.02 

T.' 

.03 

't. 

I  ... 

f. 
.01 

't 

't.' 

■,-,.•  ■ 

.02 
".01 

"M 
't.' 

.01 

2. 09 

Allegheny 

QJijO               

'!6i 

't.' 

.Vlercert 

Mercer52 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon... 



QJjJQ                 

.30 
.20 

■]i2 

Otiio         

Allegheny 

Ohio 

1.21 
1.63 

Natrona^ 

New  Castle 

Mm\s7a1\4         

Beaver .   .   

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver  

Ohio 

.25 

tv 

.05 
.07 

.02 
.15 
.28 
.60 
.04 
.14 
.12 

.17 
.24 

.20 

■!26 
.02 
.02 

■.'6a 




M 
.54 

".k 

M 
1     04 

.02 

■•• 

■•■■ 

't' 

T. 

.04 

K 

T. 

;66 

't, 

''ifi 
'.'66 

't.' 
".ok 

... 

1.52 
2.06 
1  20 

Parkers  Landing^. 

2.12 

Pennline^.. 

Pittsburglm^.- ■••• 

0  88 
1.26 

Punxsutftwney '.  .. 

Ridgvvay2  

Rochesterl 

3altsburg2 

8eward2 

Sharon^  

Sharpsville^ 

Smethport2 

Somer-ct 

Springs  

Titusvillel ...    

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir.. 

Vand^rgriftS 

Warren^ 

Waynesburg 

Westford2 

West  Newton^ 

Lake  nrninage. 
fPrletl        

Allegheny 

Ohio  

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  .. 
Youghiogheny  .. 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela... 
Y'oughiogheny  . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 

Beaver 

Youghiogheny  . 

La!;e  Erie 

Genesee 

"m 

T.' 

T.' 

T. 

ios 
".k 

T, 
.0 

■;2i 
■;26 

'!is 

.21 
.27 
.45 
.IC 
.IS 
... 
T 
.22 

M 
.1! 

•r. 

... 

... 

... 

".m 

T. 

.Of 

.16 
.11 

.03 

"si 

.52 
.28 
.03 
.05 
.38 
.47 
.13 
.09 
.18 
.66 
.07 
.58 

)    .5" 
.3] 

1.32 

1  49 
1.41 
1.70 
1.98 
1.56 
1.78 
2.23 
l.M 
1.57 
2.22 
1.74 
1.37 
2.13 
2.68 
1.61 
1.38 

2.12 

Raymondt 

T<-^,.«T,t  as  otherwise  indicated   observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  pnding  at  the  tUm" 
f  ^vZlation       rplSX  Weatr^^^^  station:  precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      =  rr.c,r,t«t,on  measured 

the  morn^^-  amoantSrrrcorde^isTr  the  preceding  24  hours,        8    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       4    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
"  ^ec^nrZ^f^rriirrsra  ^  toT:30a.m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      •  Included  In  next  measurement         T.  .traoe) 
wh!:n"SStSo;'f  less  than  .oTlnch.      I  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inoonsistent.       Post  Omoe  -''J;--  ^  ^  J'^"''"-  ^'  «'°-"""-  ^^-^T'"- 
of  Acmetonia.  Barking:  of  Pennllne.  LinesviUe:  of  Unity  Reservoir.  Qreensburg:  of  Girardvllle.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley. 
Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane(near). 


$  Airway  Station.    1  River 


O.romcK,    I!»10 


CUMaT(>1A)(;I('AI>   DATA:    IMONNSYLVANI A  SKCTION. 
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Dully 

Ton 
9 

jperaturea  I'ui 

Oc 
H 

tob 
15 

ur. 
16 

11)40 

28 

24 

Stotlona 

1 

2 

• 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

18 

1 
17      18 

19    ;;0 

21     23 

26     26 

27     2H     29 

8U     81      Mi-Ill' 

AUentowix 

. .  (  Maximum 

62 

M 

70| 

n 

67 

81 

79 

64 

64 

67     68| 

74 

7!) 

67 

68l 

56 

68 

All 

89 

>I6 

46 

h\s 

78 

Bb 

66!    u, 

60 

49I  .46 

67|    Sel    «l.7 

1  Miuliuuni.. . . 

46 

47 

48 

49 

42 

48 

64 

49 

32 

;u     HHI 

42 

48 

.39     42| 

81 

2H 

38] 

28 

2f'i 

U4 

20 

81 

61 

87'     89 

■M 

m.   M>\ 

:iiji    ;>'.     iiH.  4 

Bedford 

. .  ^  Maxinuiin... . 

68 

68 

70 

73 

69 

79 

81 

09 

62 

Of) 

7U 

76 

79 

74 

08 

53 

00 

60 

46 

89 

44 

62 

76 

73 

6ri 

60 

65 

la 

49 

60 

00 

ra.4 

'  Miuluium.. . . 

4A 

47 

40 

42 

41 

48 

57 

48 

89 

80 

88 

87 

43 

41 

60 

80 

84 

42 

26 

82 

86 

26 

.'9 

60 

38 

40 

82 

42 

87 

88 

86 

89.2 

Kothlohem 

lilooinsburK 

..  *  .Mrtxiiiuiui... . 

6'J 

61 

74 

78 

70 

70 

7« 

76 

66 

67 

72 

76 

80 

79 

73 

66 

66 

66 

40 

46 

46 

62 

66 

76 

75 

6U 

66 

62 

68 

48 

62 

68.4 

'  Minimum  — 
..  >  Mnxlnuim.... 

1   \l  i  (t ( 111 iim 

48 

49 

62 

53 

41 

61 

68 

56 

44 

43 

41 

63 

61 

60 

63 

88 

84 

48 

32 

29 

86 

26 

88 

62 

43 

4U 

82 

88 

26 

87 

40 

42.6 

Brookvlllel 

'    iMllllllllllll-.  •  • 

.-  ^  Maximum.... 

i  Minimum 

•  ■  1  Maximum 

86 

88 

40 

37 

.34 

"S6 

"49 

"« 

'28 

"27 

"28 

"iii 

"36 

"36 

"si 

"26 

"ii 

"26 

"is 

'26 

ie 

'ie 

"i7 

"29 

""S4 

"si 

"88 

"si 

"29 

'rt4 

'80 

■'ii!?' 

Hiittar              

70 
41 

72 
39 

76 
46 

76 
40 

7li 
80 

83 
62 

80 
52 

60 
47 

67 
30 

66 
30 

69 
84 

71 
41 

78 
84 

82 
50 

80 
47 

89 
27 

60 
26 

60 
40 

36 

28 

4:) 
21 

46 
37 

66 
20 

72 

331 

73 
48 

70 
41 

60 
82 

60 
82 

53     68 
43     30 

66 

48 

68 
32 

64.6 

DUUtM  -•• 

\  Miuinuim..  ■  • 

8/.1 

l^xrll^lA                     

•  -  )  Maximum. ..  ■ 

66 
45 

60 
50 

74 
47 

70 
48 

70 
40 

74 
50 

80 
63 

72 
55 

67 

38 

66 

38 

72 
36 

77 
46 

81 
48 

75 
46 

68 
82 

56 
87 

62 
32 

58 
42 

47 
27 

44 

27 

45 
27 

63 
22 

68 
28 

78 
46 

60 
36 

64 
41 

63 
80 

60     48 

40 
88 

62 
86 

63.2 

VMriiBits 

'  Mii\imum..  •  ■ 

82 

80 

39.5 

Ohanibersburji 

•  •  ^  Mftximum 

02 

56 

76 

78 

69 

72 

81 

66 

01 

67 

68 

76 

82 

73 

66 

66 

60 

56 

46 

44 

49 

50 

68 

74 

57 

64 

56 

60 

46 

51 

62 

62.1 

'  Minimum. .  •  • 

48 

49 

47 

46 

48 

50 

64 

65 

38 

86 

30 

48 

47 

51 

4V 

37 

40 

45 

29 

28 

82 

25 

30 

51 

89 

42 

33 

41 

87 

37 

36 

41.0 

ChauibersvlUe 

•  *  ^  Maximum 

61 

71 

72 

72 

78 

81 

78 

66 

61 

65 

67 

74 

78 

83 

78 

64 

58 

54 

44 

42 

43 

57 

75 

72 

69 

59 

64 

53 

51 

68 

65 

63.7 

^  Minimum.. 

42 

48 

43 

40 

44 

55 

57 

49 

27 

28 

32 

41 

52 

86 

36 

26 

25 

37 

24 

26 

36 

18 

36 

49 

36 

86 

29 

41 

36 

41 

82 

87.  1 

ClaysviUo 

•  ■  '  Maximum..-  • 

66 

70 

69 

70 

77 

81 

77 

63 

62 

67 

67 

72 

78 

82 

76 

66 

69 

86 

46 

45 

17 

60 

74 

70 

63 

61 

62 

68 

62 

69 

61 

66.3 

I  Minimum ..  •  ■ 

43 

41 

41 

41 

40 

59 

58 

45 

29 

30 

84 

44 

64 

46 

45 

29 

29 

36 

27 

28 

29 

24 

36 

47 

48 

38 

36 

36 

42 

61 

83 

39.2 

Cleartiolil 

•  •  J  Maximum... - 
i  Minimum..  •  • 

67 

66 

75 

73 

72 

84 

78 

65 

62 

69 

68 

73 

76 

77 

70 

67 

56 

63 

40 

45 

46 

57 

77 

71 

55 

87 

47 

83 

41 

64 

50 

62.4 

.S7 

H'J 

39 

89 

87 

47 

52 

48 

27 

30 

30 

37 

38 

31 

46 

26 

23 

34 

19 

28 

32 

16 

28 

47 

34 

34 

25 

31 

26 

31 

31 

33.1) 

CoatesvlUe 

•  •  \  Maximum..-- 

63 

89 

69 

66 

68 

71 

76 

66 

62 

62 

69 

73 

79 

72 

74 

50 

54 

56 

43 

45 

61 

49 

62 

74 

55 

63 

52 

49 

47 

49 

57 

60.7 

'  Minimum.. .. 

43 

45 

60 

47 

37 

46 

68 

53 

42 

39 

87 

46 

47 

49 

45 

36 

38 

38 

28 

26 

30 

2^2 

28 

42 

40 

38 

29 

36 

24 

38 

.39 

39.0 

C*i\TTV                 

•  •  ^  Maximum..-  • 

66 
86 

72 
41 

72 

47 

78 

40 

74 
45 

76 
44 

67 

40 

62 

28 

60 
32 

58 
33 

62 

38 

67 

40 

69 
32 

78 
46 

64 

28 

69 
30 

56 
35 

55 
30 

48 

18 

49 
32 

38 
21 

68 
27 

74 
27 

67 
34 

50 
36 

53 
34 

82 
27 

82 

29 

45 
35 

53 
30 

45 
39 

60  4 

yjiKji  1  J 

i  Minimum..  -• 

34.2 

r^MliirtTITMirfc       

•  •  \  Mftiimum..- ■ 

71 
3^i 

70 
34 

72 
35 

73 
39 

68 
29 

74 
45 

71 
52 

60 
41 

67 

25 

67 
29 

68 
30 

69 
35 

70 
40 

73 
26 

62 
37 

58 
25 

54 
18 

43 
30 

37 
15 

46 
10 

40 
27 

55 
12 

75 
25 

67 
35 

61 
80 

64 
SO 

45 
20 

81 

30 

40 
15 

44 
31 

44 
33 

.59  0 

vouuwrsyv*  •* 

'  Minimum..  •  ■ 

29.6 

r\j-*t^/^F^»  *                 .... 

•  ••\  Mftvimum  .■■ 

66 
51 

71 
49 

71 
49 

70 

50 

79 

49 

84 
64 

80 
66 

64 
46 

60 

38 

64 
40 

68 
43 

73 
51 

81 
57 

86 
51 

69 
45 

57 
39 

61 
39 

51 
41 

43 
34 

47 
29 

46 
37 

59 
29 

76 
41 

72 
48 

62 
44 

62 
44 

88 
43 

61 
41 

62 
49 

60 
51 

63 
42 

65  3 

LHJilUnk    .  •  • 

1  nini.\iii-i***'J  -  * 

I  Minimum..  • . 

44.8 

Rtvtii<ihtinr       

•  ••  )  Maximum..- • 

61 

40 

62 
43 

67 
43 

70 
39 

70 
39 

80 
50 

78 
50 

61 
42 

59 
28 

63 
26 

65 

28 

72 
40 

76 

47 

73 
37 

64 
40 

"27 

56 
26 

42 
34 

38 
20 

42 
24 

40 
31 

56 
17 

75 
33 

68 
40 

56 
35 

56 
35 

81 

28 

49 
30 

42 
32 

57 
34 

52 
36 

60. 0» 

auousuuiB 

'  Minimum 

34.8 

Emporium 

•  ••  )  Maximum... ■ 

71 

67 

73 

73 

69 

76 

76 

63 

86 

68 

67 

71 

71 

73 

69 

60 

56 

54 

50 

44 

48 

56 

77 

73 

63 

55 

.50 

52 

4» 

47 

49 

62   1 

'  Minimum.. . . 

38 

38 

42 

45 

36 

38 

57 

49 

30 

33 

36 

40 

41 

32 

46 

28 

20 

33 

20 

18 

38 

15 

27 

4! 

33 

33 

25 

35 

19 

3(i 

35 

34.0 

|j*nl^T-|ktjl 

•  ••  \  Maximum.... 

67 
46 

60 
49 

"4 
51 

71 

47 

71 
41 

73 
52 

79 
57 

68 
66 

65 

40 

64 

40 

69 

37 

77 
44 

81 
44 

74 

48 

71 
49 

57 
36 

58 
38 

55 
40 

44 
30 

48 
26 

47 

52 

66 
30 

74 
44 

51 
38 

89 
86 

81 
29 

52 
39 

46 
26 

48 
40 

66 
33 

62.3 

cyiimtn-  •  •  •  • 

'  Minimum..  • 

32     23 

40.0 

Erie* 

•••  S  Maximum.... 

60 

63 

66 

63 

74 

80 

74 

55 

58 

63 

66 

70 

68 

78 

64 

49 

56 

48 

37 

46 

46      84 

77 

58 

57 

49 

48 

47 

47 

64 

50 

.58.9 

'  Minimum..  ■  • 

49 

50 

52 

52 

53 

63 

83 

47 

41 

48 

52 

55 

52 

'.8 

44 

35 

37 

37 

31 

28 

33 

31 

52 

46 

40 

40 

39 

37 

37 

44 

41 

44.3 

tTmnlcHnt           

.  . .   ^  Mn'viTTlum     .  . 

67 
43 

71 
42 

72 

43 

73 
45 

73 

40 

79 
41 

70 
53 

63 
44 

59 
31 

69 
31 

68 
33 

70 
36 

72 
43 

80 
35 

66 
36 

54 
31 

50 
27 

48 
28 

36 
27 

43 
21 

43 
23 

56 
21 

71 
21 

60 
30 

52 
40 

88 
33 

49 
32 

58 
36 

45 
36 

57 

38 

50 
36 

00.7 

'  Minimum..  •■ 

34.9 

ITrAolnTllI                   .... 

•  •  ■  i  Mftirimnm 

61 
44 

54 
44 

67 
46 

63 

4b 

62 
43 

63 
47 

75 
54 

64 
49 

58 
«8 

59 
38 

64 
39 

71 
49 

72 
53 

67 
41 

66 
40 

58 
28 

52 
32 

44 
32 

37 
22 

40 
21 

37 
23 

49 
21 

85 
32 

60 
51 

53 
40 

82 
34 

43 
26 

45 
38 

45 
25 

41 
30 

43 
30 

55.7 

r  rodtfcuu 

I  Minimum..  ■. 

37,0 

George  School 

■  ••  J  Maximum.... 
1  Minimum.. .  • 

61 

57 

71 

68 

69 

71 

77 

75 

67 

66 

71 

76 

81 

73 

75 

56 

59 

58 

48 

49 

50 

50 

64 

78 

69 

63 

57 

55 

54 

48 

59 

63  7 

47 

48 

51 

47 

37 

49 

51 

55 

43 

41 

38 

46 

50 

49 

53 

36 

31 

37 

29 

29 

33 

■2'2 

30 

52 

40 

36 

28 

37 

28 

39 

38 

40.2 

Gettysburg 

■•■  \  Maximum... ■ 

63 

65 

74 

71 

69 

67 

77 

73 

65 

66 

69 

77 

81 

72 

73 

54 

60 

57 

52 

46 

48 

60 

66 

77 

67 

64 

57 

52 

49 

53 

62 

61.0 

'  Minimum..  -  ■ 

49 

48 

47 

52 

43 

53 

58 

54 

40 

41 

37 

45 

49 

51 

52 

39 

42 

41 

29 

28 

33 

26 

33 

50 

40 

44 

33 

41 

37 

40 

36 

42.3 

rSrtrrlrtn                    .... 

.  • .  S  Mft-Ttimum    .  • 

66 
40 

59 
47 

68 
48 

63 
40 

70 
34 

67 
46 

75 
54 

70 
52 

59 
32 

61 
31 

66 

30 

72 
35 

75 
39 

70 
39 

68 
45 

53 
30 

54 
25 

SO 
36 

42 
23 

43 
18 

42 
25 

49 
18 

64 

28 

70 
41 

60 
34 

55 
35 

49 
23 

49 
34 

46 

28 

46 

35 

48 
30 

."9.0 

KtMl  UUii 

1    I'ltt  Al  lUUlAJ  .  .  • 

1  Minimum  — 

34.6 

Greensburg 

•  •  '1  Maximum.... 

65 

70 

67 

72 

79 

83 

73 

64 

62 

66 

67 

74 

80 

83 

76 

55 

60 

51 

44 

46 

43 

55 

76 

70 

62 

60 

53 

58 

57 

61 

58 

64.2 

'  Minimum..  ■■ 

47 

47 

54 

41 

46 

61 

57 

50 

33 

33 

86 

47 

54 

45 

48 

32 

33 

40 

30 

23 

36 

38 

38 

53 

43 

40 

.39 

43 

44 

42 

39 

42.4 

Greenville 

•■  ■  )  Maximum.... 

65 

71 

75 

77 

77 

82 

75 

63 

60 

67 

69 

72 

74 

79 

72 

59 

58 

51 

43 

44 

44 

86 

76 

71 

56 

58 

60 

55 

58 

68 

53 

64.0 

'  Minimum  — 

42 

40 

47 

42 

42 

52 

65 

4! 

37 

31 

36 

43 

42 

36 

45 

29 

27 

36 

27 

20 

38 

21 

37 

36 

42 

34 

35 

42 

36 

42 

.34 

37.6 

dmvtk  CAtv           .... 

...  \  \Tn  yI  mum  . . . 

65 

■7A 

73 

75 
44 

80 

73 
5J 

59 
45 

59 

69 
35 

67 

66 

68 

71 

80 
41 

73 

64 

54 

49 

49 
24 

44 

44 

50 

74 

68 

60 

56 

52 

51 

50 

66 

53 

61.7 

U>  I VJ  *  O  v*  1 V  J 

'  Minimum..  -- 

43      42 

48 

57 

35 

36 

43 

49 

53 

46 

33 

33 

29 

2! 

28 

26 

43 

34 

36 

23 

38 

41 

25 

30 

36 

37  8 

Hn.»Ti<4hurff*    

•  -  -  \  Maximum    . . 

64      KQ 

73 

69 
47 

72 

73 
55 

80 
55 

64 

02 

64 

72 

76 

31 

74 

68 

55 

61 
41 

54 

41 
31 

45 

45 

83 

70 

72 

53 

59 

51 

52 

41 

48 

56 

61.5 

ntunauiuH    

<    iJUt  AJ  tliU-I-iJ  .•  * 

'  Minimum..-. 

50 

50 

50 

46 

51 

43 

42 

40 

47 

50 

47 

46 

37 

38 

30 

29 

26 

35 

45 

40 

40 

32 

40 

33 

40 

38 

41.7 

Hawley 

-•  •  )  Maximum 

64 

56 

67 

63 

68 

70 

75 

66 

63 

62 

67 

73 

72 

71 

72 

52 

54 

60 

44 

48 

41 

49 

69 

67 

57 

52 

50 

43 

52 

47 

46 

.59.0 

'  Minimum 

38 

38 

43 

38 

31 

44 

51 

52 

33 

31 

30 

36 

41 

33 

42 

27 

20 

36 

18 

20 

33 

14 

23 

.44 

29 

33 

21 

17 

14 

33 

34 

.32.2 

Hnltwnnd*           

...      MnYimnTn 

64 
51 

55 
52 

70 

67 
48 

68 
46 

73 
55 

70 
59 

62 
55 

63 
46 

62 

72 

74 

79 

72 
56 

73 

57 
42 

57 

54 

43 
35 

45 
32 

52 
38 

54 
30 

64 

74 

84 

59 
40 

82 

50 

45 

50 

55 

6/0  9 

XlUlIf  >v  wu    ...•••.•■ 

Minimum 

54 

46 

46 

49 

51 

46 

45 

39 

36 

47 

45 

36 

40 

34 

44 

44 

44.0 

Huntingdon 

•-• .  Maximum.... 
Minimum  — 

65 

65 

74 

71 

71 

79 

84 

67 

65 

69 

69 

77 

82 

76 

66 

57 

60 

65 

44 

46 

44 

56 

79 

71 

55 

60 

49 

54 

42 

52 

56 

63.5 

42 

46 

43 

40 

42 

45 

54 

48 

31 

32 

36 

39 

39 

36 

44 

27 

27 

34 

23 

27 

29 

16 

27 

27 

31 

33 

26 

40 

27 

36 

33 

34  8 

Johnstown 

-••  '  Maximum.... 

60 

63 

64 

70 

72 

80 

76 

59 

59 

63 

65 

71 

76 

77 

00 

57 

55 

47 

37 

42 

43 

56 

75 

67 

57 

58 

49 

56 

47 

57 

56 

60.3 

'  Minimum  — 

43 

47 

43 

41 

37 

49 

52 

47 

29 

29 

31 

49 

51 

39 

44 

30 

28 

35 

26 

25 

33 

21 

31 

54 

30 

34 

33 

43 

37 

37 

40 

37.9 

g  ane 

•  ••  \  Maximun)...- 

66 
34 

67 
32 

69 
39 

67 
41 

70 
41 

73 
52 

69 
51 

57 
38 

85 
■23 

63 
29 

65 
33 

67 
42 

68 
46 

72 
34 

49 
39 

53 
24 

52 
26 

41 

32 

34 
15 

43 
11 

38 
28 

52 
15 

72 
35 

63 

41 

49 
34 

50 
27 

43 
21 

37 
32 

37 
25 

48 
33 

46 
35 

55.9 

'  Minimum 

32.4 

■  ■■  i  Maximum..-. 
1  Minimum  — 

62 

61 

72 

69 

65 

78 

77 

61 

58 

66 

65 

71 

72 

69 

63 

52 

54 

45 

33 

41 

41 

50 

74 

67 

47 

54 

46 

48 

38 

50 

48 

58.0 

41 

42 

39 

44 

44 

52 

51 

34 

30 

32 

33 

44 

46 

37 

35 

30 

28 

26 

20 

23 

23 

17 

34 

43 

36 

30 

28 

29 

26 

37 

39 

34.6 

Lftncast6r . .  ■ 

*••  ^  Maximum.... 

67 
46 

61 
46 

72 
50 

68 
43 

67 
39 

72 
48 

76 
53 

70 
55 

65 
37 

64 
36 

69 

36 

74 
41 

79 
42 

72 
42 

74 
49 

58 
33 

56 
36 

57 
36 

49 
27 

45 
24 

80 
34 

50 
21 

66 
27 

76 

40 

63 
31 

64 
36 

85 

27 

53 
38 

47 
25 

51 
39 

57 
31 

(t)  8 

'  Minimum  — 

37.7 

La  wrenceville  — 

■■■  \  Maximum.... 

72 

71 

73 

70 

72 

74 

80 

72 

61 

60 

72 

75 

70 

74 

62 

67 

59 

52 

38 

51 

48 

64 

78 

71 

55 

50 

50 

46 

49 

47 

48 

61.9 

'  Minimum 

36 

34 

35 

40 

32 

48 

55 

45 

30 

32 

32 

38 

47 

28 

42 

24 

19 

34 

17 

13 

27 

14 

30 

39 

30 

32 

20 

19 

12 

32 

38 

31.4 

Lebanon! 

■  ••  /  Maximum.... 

70 

59 

72 

67 

69 

72 

79 

61 

63 

63 

70 

75 

80 

71 

70 

51 

58 

54 

39 

46 

45 

51 

69 

73 

52 

59 

51 

51 

48 

45 

50 

60.6 

i  Minimum  — 

48 

48 

48 

44 

42 

50 

54 

54 

38 

32 

36 

43 

45 

47 

52 

36 

38 

42 

28 

25 

28 

22 

30 

38 

35 

31 

28 

35 

26 

33 

33 

38.3 

Lewistown    

•  •■  i  Maximun)...- 

68 
46 

62 
49 

74 
46 

72 

47 

71 
42 

74 
49 

82 
55 

67 
43 

70 
37 

66 
37 

79 

48 

75 
43 

80 
44 

79 
42 

72 
48 

67 
39 

59 
32 

58 
44 

46 
27 

45 
26 

48 
34 

53 
23 

71 
31 

7;: 

56 
39 

60 
38 

58 
29 

53 
39 

51 

9( 

47 

57 
38 

64.0 
39.6 

'  Minimum 

47 

36 

Lock  HavGn 

•  •  •  )  Mmcimnin 

68 
43 

66 
44 

78 
45 

73 
45 

68 
39 

68 
46 

81 
55 

77 
53 

66 
35 

63 
37 

65 

38 

75 
43 

76 
46 

72 
37 

69 

48 

53 
35 

58 
27 

57 
35 

48 
23 

42 
22 

46 
84 

50 
20 

63 

28 

72 
43 

68 
36 

56 
39 

55 
27 

49 
36 

47 
2V 

45 
35 

50 
38 

62.0 
.37.1 

/    iUtli  AJ  LUUUJ  1  .  .  - 

'  Minimum 

Marcus  Hook*.... 

■  ■■  \  Maximum... 

62 

73 

72 

71 

74 

79 

78 

64 

65 

73 

78 

80 

79 

78 

60 

57 

59 

58 

47 

55 

60 

65 

76 

74 

66|     61 

55 

51 

52 

61 

61 

65.6 

Minimum 

48 

52 

55 

46 

54 

57 

66 

49 

47 

46 

54 

86 

54 

58 

40 

42 

45 

32 

30 

37 

30 

40 

56 

47 

44 

37 

39 

33 

43 

42 

47 

45.6 

Meadville 

•  •  j  Maximum 

'  Minimum 

.  .  .  . 

.... 

.... 

.... 

Midland 

•  •  -  i  Maximum 

Minimum 

63 

"■70 

"7i 

"74 

"75 

"si 

"73 

"62 

"62 

"64 

"67 

"72 

"75 

"82 

"70 

"53 

"60 

'56 

"46 

■46 

'49 

"57 

"75 

"67 

"6.5 

"59 

"56 

".58 

"54 

"eo 

"eo 

"hi'.l 

47 

46 

47 

44 

44 

54 

56 

44 

36 

36 

40 

44 

50 

42 

47 

33 

32 

38 

33 

27 

36 

27 

37 

45 

44 

39 

39 

39 

40 

48 

36 

40.9 

Montrose 

•  • .  Maximum.... 
Minimum 

67 

58 

68 

69 

65 

66 

73 

64 

55 

57 

65 

70 

64 

68 

59 

54 

53 

58 

40 

45 

38 

47 

64 

64 

52 

47 

45 

43 

50 

41 

42 

56.5 

42 

44 

48 

43 

40 

48 

56 

49 

38 

38 

36 

45 

•50 

38 

39 

28 

27 

31 

28 

20 

27 

18 

30 

46 

36 

34 

25 

22 

19 

32 

38 

35.8 

Mount  Pocono.... 

■  ■■  )  Maximum 

64 

6C 

62 

66 

65 

6r 

6C 

60 

6C 

6C 

70 

60 

76 

70 

62 

41 

40 

40 

38 

39 

36 

56 

56 

56 

65 

56 

44 

40 

40 

38 

40 

53.9 

'  Minimum 

4S 

46 

42 

4C 

35 

4C 

42 

40 

33 

35 

29 

4C 

47 

35 

41 

26 

27 

36 

19 

26 

24 

29 

46 

40 

42 

30 

24 

20 

20 

28 

24 

33.8 

Muncy  Valley  — 

■  ■-  j  Maximum.... 

6f 

65 

6£ 

68 

64 

74 

68 

71 

67 

7C 

74 

73 

72 

70 

61 

56 

58 

60 

47 

45 

46 

48 

64 

69 

52 

51 

49 

48 

47 

45 

50 

60.1 

'  Minimum 

4£ 

4C 

49 

32 

44 

5:- 

52 

49 

32 

35 

38 

42 

44 

33 

33 

27 

24 

23 

20 

18 

26 

15 

28 

38 

34 

36 

22 

24 

16 

36 

40 

33.8 

New  Bloomfield.. 

...  )  Maximum.... 
1  Minimum 

6E 

5' 

7a 

65 

68 

76 

78 

65 

64 

65 

69 

75 

8f 

76 

68 

55 

59 

84 

46 

46 

46 

sr 

67 

72 

66 

59 

54 

ii 

49 

46 

66 

61.6 

44 

4S 

41 

42 

36 

5-' 

5C 

5C 

42 

31 

34 

38 

42 

39 

4" 

31 

26 

46 

23 

23 

2" 

18 

28 

32 

38 

36 

25 

36 

24 

31 

31 

35.7 

New  Castle 

...  J  Maximum.... 

6S 
4S 

72 
4? 

73 
44 

7E 
41 

7' 
41 

8-1 
54 

83 
56 

61 

44 

6C 

34 

68 
33 

69 
36 

72 
44 

7! 
43 

8? 
34 

86 
4' 

56 
28 

66 
29 

81 
3- 

48 
28 

4E 
22 

4" 
41 

88 
25 

77 
3£ 

74 
36 

68 

43 

58 
36 

5f 
34 

56 
44 

86 
38 

59 

46 

67 
38 

65.3 

38.7 

'  Minimum 

Pal  merton* 

.  •  ■  /  Maximum*.. . 

6f 

>     5i 

72 

71 

7C 

6? 

t    r 

61 

6i 

65 

72 

r 

85 

73 

76 

56 

58 

53 

42 

49 

4f 

52 

6" 

T 

54 

68 

55 

51 

84 

44 

53 

61.8 

1  Minimum.... 

44 

ii 

4i 

41 

38 

51 

58 

4f 

3£ 

)     33 

34 

41 

44 

4C 

46 

31 

31 

3E 

31 

24 

2E 

19 

36 

45 

35 

34 

27 

27 

18 

39 

39 

36.6 

Philadelphia* 

. ..  )  Maximum 

6( 

)     5- 

75 

6" 

68 

71 

78 

!     68 

6' 

0' 

73 

76 

79 

)      74 

74 

5: 

55 

5? 

41 

r 

51 

48 

65 

76 

61 

63 

53 

84 

56 

81 

59 

62.4 

'  Minimum 

51 

5( 

)     6E 

5;: 

5C 

)     54 

5' 

5f 

51 

48 

4' 

)     5E 

54 

58 

46 

45 

44 

39 

31 

31 

■M 

.     3: 

39 

54 

41' 

44 

46 

41 

36 

44 

43 

46.2 

PhoenixvlUe 

...  /Maximum... 
1  Minimum.... 

6S 

5< 

)     71 

6? 

68 

7C 

7i 

71 

6; 

!     64 

7( 

>     7f 

)     85 

>     7E 

)     7" 

5' 

5' 

5f 

5- 

4- 

h\ 

4? 

6E 

r 

76 

63 

55 

52 

86 

48 

59 

63.7 

Pittsburgh* 

4f 

4< 

)     45 

)     4E 

3« 

4" 

?     5- 

5- 

45 

!      Si 

!      3E 

)      45 

!     4f 

)      45 

^i 

I     35 

>     3E 

34 

25 

26 

2< 

1      Ti 

!     28 

4- 

35 

33 

26 

38 

2 

46 

35 

38.5 

...  )  Maximum.... 

65 

'     7( 

)     7( 

)     7v 

7f 

>     8i 

!    r. 

!     61 

5' 

)     63     6f 

.     71 

7' 

1      85 

I     6 

5E 

.     58 

!      4! 

)     38 

4E 

4; 

)      5' 

)     7E 

)     76 

)     61 

5f 

5;- 

56 

56 

88 

61 

02.9 

'  Minimum 

r 

4' 

4i 

5( 

)     5( 

)     5< 

)     6' 

I     4( 

>     4 

39     3< 

)      4- 

1     65 

I    a 

i     4 

3^ 

1     4( 

)     39 

)     2! 

)     25 

)     3^ 

1     3( 

)     4; 

i     65 

>     4E 

441     46 

)     44 

45 

56 

45 

43.2 

Continued  on  page  60. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


October,  1940 


Daily  Temperatures  for  October,  1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

!1 

12  13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

91 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Von  Clinton.. 

( Maximum.... 

I  Minimmu,. . . 

1 
fi9 

67 

70 

70 

65 

67 

75 

75 

68 

62 

68 

73 

79 

79 

69 

60 

54 

52 

48 

44 

43 

'15 

63 

72 

65 

56 

65 

51 

49 

45 

6fi 

61.4 

iS 

48 

48 

42 

35 

49 

52 

54 

35 

36 

34 

31 

41 

39 

49 

31 

30 

36 

25 

21 

27 

18 

27 

41 

33 

32 

25 

36 

19 

37 

31 

35.6 

Quakeitov/n.. 

(  Maximum,,. . 

t  Miuimuui,. .. 

fiO 

57 

68 

65 

66 

68 

78 

69 

61 

60 

67 

71 

75 

68 

74 

51 

54 

52 

4a 

45 

47 

66 

62 

7i 

()2 

57 

62 

48 

60 

45 

55 

69.9 

•16 

47 

48 

44 

34 

47 

55 

55 

41 

33 

33 

42 

47 

43 

48 

34 

30 

34 

27 

25 

29 

18 

27 

50 

33 

30 

34 

36 

17 

32 

35 

37.2 

)  Maximum,,. . 

68 

.01 

60 
51 

73 
53 

68 
49 

69 
44 

72 
55 

79 
57 

60 
53 

65 
45 

63 

42 

69 
41 

75 
48 

80 
.52 

72 
51 

71 

46 

54 
39 

56 
38 

54 
37 

4( 
32 

45 
28 

46 
33 

49 
27 

65 
34 

74 
.50 

52 
42 

89 
37 

6'i 
3:1 

52 
33 

46 
28 

47 
39 

66 

38 

60.9 

(  Minimum.. . . 

42.1 

Retreat 

J  Ai,<xiiiiuiii.. 

1  .Miuiiuuuj.. . . 

m 

5.3 

nil 

62 

65 

67 

78 

71 

59 

60 

63 

75 

7) 

74 

68 

54 

48 

54 

37 

40 

40 

40 

60 

64 

56 

68 

68 

,54 

43 

44 

46 

58.0 

42 

47 

48 

43 

35 

47 

51 

54 

37 

37 

35 

43 

44 

34 

44 

38 

27 

35 

26 

23 

30 

19 

38 

43 

34 

38 

34 

24 

19 

36 

42 

37.0 

Ridsrwayt 

)  Maximum,,. . 

69 

69 

69 

72 

71 

73 

78 

72 

6] 

57 

79 

68 

70 

70 

77 

52 

58 

56 

46 

36 

46 

40 

50 

74 

es 

51 

55 

46 

61 

41 

55 

60.8 

(  Minlmuui,... 

r, 

38 

38 

39 

34 

36 

49 

46 

28 

29 

32 

32 

38 

28 

29 

24 

21 

24 

16 

12 

14 

13 

15 

29 

34 

38 

24 

27 

27 

31 

32 

29.6 

J  Maximum,,. . 

65 

46 

56 

48 

69 
51 

65 
44 

69 
38 

69 
53 

8f 
57 

62 
48 

5S 
39 

59 

41  > 

66 
36 

72 
43 

72 
48 

74 
40 

66 
41 

54 
34 

54 
31 

46 

34 

41 

27 

47 
27 

39 
29 

49 
22 

69 
35 

66 
46 

4y 
37 

51 
35 

46 

28 

45 

28 

61 
22 

44 
37 

46 
43 

58.0 

(  Minimimi,. . . 

38.3 

Selinsgrovf . . . 

S  Maximum,,. . 

?J 

63 

74 

71 

68 

6fi 

77 

68 

64 

70 

64 

74 

79 

69 

66 

50 

68 

54 

43 

46 

45 

60 

65 

72 

60 

64 

51 

62 

48 

46 

62 

61.6 

(  Minimum,. .. 

4H 

49 

46 

51 

40 

52 

ni 

5o 

36 

36 

38 

44 

46 

41 

47 

34 

28 

42 

26 

24 

32 

21 

32 

45 

36 

3^ 

28 

32 

22 

36 

31 

38.5 

j  Maximuii.,,. . 

60 

41) 

61 
43 

67 
37 

66 
34 

74 
34 

78 
44 

72 
55 

57 
47 

58 
24 

65 
24 

66 
27 

6S 
3'-' 

73 
42 

71 

38 

66 
41 

52 
24 

54 
29 

49 
39 

39 
21 

43 
25 

47 
26 

56 
2(.l 

72 
29 

68 
50 

54 
29 

59 

36 

5-: 
28 

63 
34 

46 
34 

56 
36 

58 
34 

60.0 

1  Minimum.,. . 

34.1 

Springs 

f  Maximum  — 

1  Iwinimuiii 

56 

59 

64 

68 

73 

7- 

71 

58 

56 

63 

62 

67 

73 

73 

65 

47 

53 

43 

36 

42 

37 

55 

70 

67 

54 

56 

68 

65 

41 

66 

67 

58.4 

44 

46 

43 

3H 

40 

4! 

52 

40 

29 

29 

31 

■6i. 

43 

44 

39 

26 

30 

35 

2.< 

27 

27 

25 

30 

44 

37 

39 

33 

34 

35 

38 

34 

35.9 

State  College . . 

>  Maximum,,. . 

63 

45 

63 
46 

72 
45 

67 
45 

66 
44 

76 
45 

80 
53 

63 

52 

59 
36 

66 
36 

66 
36 

73 

H8 

'6 
47 

70 
41 

64 
43 

52 
36 

56 
3? 

46 
33 

35 
24 

44 

26 

43 
27 

51 
22 

73 
24 

68 
38 

50 
43 

55 
37 

48 
3(. 

47 
32 

41 
27 

52 
30 

52 

4C 

69.3 

'  Miuimum,.  . . 

37.2 

Stroudsbui'gJ . 

i  Maximum,, . . 

59 
40 

58 
45 

71 

46 

67 
38 

67 
33 

68 
47 

73 
49 

72 
53 

65 
33 

65 
30 

70 
31 

76 
37 

79 
39 

70 
35 

70 
43 

52 
36 

57 
26 

52 
.30 

43 
23 

50 
21 

35 

50 
15 

64 
26 

72 
30 

60 
36 

66 
43 

58 
22 

60 
25 

52 
15 

62 
34 

52 
37 

60.8 

t  Minimum,. . . 

33.9 

Tovvanda . 

)  Maximum,,. . 

68 
42 

61 
40 

72 
42 

68 
42 

70 
34 

71 
49 

79 
59 

65 
48 

59 
36 

60 
36 

65 
34 

75 

70 
45 

72 
33 

62 
41 

53 
30 

59 
22 

49 
35 

41 
22 

50 
20 

42 
28 

52 
17 

71 
32 

69 

48 

50 
31 

53 
31 

50 
23 

48 
23 

61 
16 

46 
36 

46 
41 

59.5 

(  Minimum,. . . 

34.7 

Uniontowi'.. . . 

\  Maximum,,.. 

62 

49 

66 

48 

66 
45 

72 
44 

78 
45 

81 
61 

7ft 
59 

66 
53 

62 
34 

65 
33 

68 
86 

73 
42 

79 
56 

83 
50 

73 
49 

57 
35 

61 
39 

54 
39 

45 

32 

42 
30 

44 
32 

60 

30 

74 
37 

73 

59 

60 
40 

61 

4S 

6h 
40 

62 
39 

61 

46 

63 
61 

62 
41 

64.7 

(  Minimum.. . . 

43.3 

Vandergrift*,. 

. . . , )  Maximum,,. . 

66 
47 

IS 

73 
4,S 

74 
45 

79 
42 

85 
55 

65 
39 

63 
34 

69 
36 

69 
36 

68 
37 

74 
44 

79 
52 

85 
54 

70 
39 

69 
29 

60 

30 

52 
.39 

41 

28 

44 

25 

48 
28 

61 
23 

77 
44 

71 

45 

61 
41 

62 
36 

53 
35 

56 

45 

61 
89 

62 
49 

61 
34 

64.7 

/  Minimum,. . , 

39.3 

Warren 

,  Maximum,,. . 

68 

tl 

72 

45 

70 
45 

70 
41 

80 
52 

70 
52 

60 
39 

58 
30 

68 
34 

70 
35 

70 
4= 

73 
46 

80 
33 

07 
41 

60 
28 

58 

2K 

47 
34 

38 
24 

50 
19 

40 
30 

58 
20 

76 
34 

67 
40 

51 
38 

57 
32 

46 
27 

53 
33 

42 
?9 

51 
37 

46 
38 

60.8 

'  Miuimum,. . . 

35.7 

Waynesburg.. 

j  Maximum,,. . 

6.S 

70 

71 

75 

79 

82 

76 

65 

62 

69 

69 

74 

81 

84 

75 

59 

61 

54 

45 

45 

48 

62 

77 

73 

63 

63 

65 

64 

65 

69 

64 

66.5 

/  Minimum 

46 

46 

46 

42 

4(1 

.59 

57 

47 

32 

31 

34 

4.ft 

51 

46 

47 

32 

3b 

39 

27 

29 

3i 

26 

36 

55 

40 

46 

40 

38 

45 

45 

41 

41.1 

Wellsboro,,  . . 

S  Maximum,,. . 

64 

64 

70 

63 

66 

70 

78 

65 

56 

57 

67 

72 

ns 

69 

58 

50 

55 

47 

39 

45 

41 

48 

73 

65 

60 

48 

47 

41 

46 

4b 

46 

67.2 

(  Minimum,. . . 

.SR 

40 

38 

40 

32 

,50 

58 

49 

32 

32 

31 

4! 

48 

30 

38 

28 

21 

34 

21 

16 

32 

16 

32 

39 

32 

31 

22 

27 

15 

34 

40 

33.5 

West  Chesfer. 

J  Maximum... . 

63 

48 

"47 

71 

65 

49 

68 
40 

73 
49 

78 
,50 

66 
54 

63 
44 

65 
44 

71 
40 

82 

"42 

76 
52 

// 
48 

57 
37 

55 
40 

56 
38 

45 
28 

45 

77 

49 

31 

50 
23 

64 
32 

75 
51 

58 
43 

62 

38 

62 
30 

60 
38 

44 
28 

48 
40 

57 
39 

61.6" 

( Minimum.. . . 

40.3' 

Wilkes-Barre  t 

i  Maximum.... 

I  Minimum.. . . 

66 

55 

71 

67 

69 

71 

82 

66 

60 

60 

67 

74 

75 

74 

67 

58 

56 

50 

41 

4i> 

42 

50 

70 

69 

,50 

53 

52 

47 

51 

46 

48 

69.8 

45 

46 

45 

38 

.S5 

48 

51 

40 

36 

37 

37 

42 

44 

39 

37 

29 

26 

32 

25 

23 

23 

20 

32 

36 

34 

26 

24 

24 

20 

36 

39 

34.6 

Williamspo!!,. 

>  Maximum,,.. 

69 

62 

73 

68 

68 

66 

78 

66 

61 

64 

60 

7! 

72 

69 

65 

53 

5/ 

50 

42 

13 

43 

.50 

65 

72 

■66 

64 

50 

60 

44 

44 

49 

59.6 

(  Minimum 

44 

44 

45 

45 

38 

49 

57 

50 

37 

36 

36 

4:; 

44 

36 

46 

30 

27 

41 

2.-. 

24 

36 

20 

30 

40 

36 

38 

28 

36 

20 

36 

36 

,37.2 

Williamstoiva, 

)  Maximum. .,, 

68 

68 

71 

71 

66 

69 

y  / 

74 

61 

61 

66 

69 

78 

72 

66 

51 

60 

55 

49 

40 

43 

52 

68 

70 

68 

52 

60 

62 

48 

48 

62 

61.5 

'  Minimum... . 

45 

44 

46 

50 

45 

50 

,55 

49 

37 

38 

4! 

48 

54 

44 

43 

29 

33 

39 

25 

22 

31 

22 

34 

44 

41 

36 

32 

32 

26 

37 

39 

39.1 

York 

i  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

65 

58 

70 

66 

67 

72 

77 

70 

61 

60 

07 

72 

77 

71 

72 

51 

56 

53 

50 

43 

49 

49 

66 

74 

68 

60 

65 

60 

43 

51 

67 

61.3 

45 

49 

46 

44 

41 

53 

58 

55 

37 

35 

35 

42 

45 

42 

60 

36 

38 

41 

28 

28 

29 

23 

33 

49 

44 

44 

30 

40 

30 

39 

33 

40.1 

UnSes;'  otherwise  noted  temperatures  shown  repre.sent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  aftfirnoon.         *    Micinight  to  midnight.         t    Thermoineters  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  precediup  date.       t    1:30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        •,  '■.  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  mi.ssing  from  record. 


r,:i]SSSUBE,  WIND,  HXJMIOCTY  AND  3U» SHINE. 


Stetloni- 


Erie 

Uarrisburg  . . 
Pbiladolphin 
Pittsburgh.. 

Reading 

9eranton 


Atmosphtrir  pressure 
(  redured  to  sea  level  ) 


<p 

jd 

sj 

0 

30.11 

30.39 

22 

29.68 

30.11 

30.49 

22 

29,72 

30.10 

30  49 

22 

29.76 

30. 10 

30  42 

22 

29.77 

30.11 

30.61 

22 

29.74 

30.47 

22 

29.70 

1  Wind 


7  1 
6  2 
12.3 

9,0 
8.4 
5  7 


Relative 
humidity 


20 

s. 

7 

85 

70 

38 

s. 

13 

82 

54 

35 

n. 

15 

82 

52 

25 

uw. 

30 

84 

54 

47 

ne. 

28 

79 

49 

34 

nw. 

28 

82 

62 

82 
71 
73 

62 
64 
48 


RIVER  CONDITIONS 


? 

i 

«c 

Etc 

^ 

2 

to 

? 

2i 

s 

3! 

c 

OS 

^ 

E 

►^ 

0 

Si  !  Port  Jervis.N.  Y Iieis'.iC!. 

Ettstou Pelawarf 


3.1 


Lehighton 
Wilkes- Karrc. 
V^'illianisport. 


Harrisbur? 

Greensboro 

Lock  .Vo.4 

Pittsburgh 

Midl/.ncl 


Lehigh. 
Susquelm  nni\ 
Su.sqv;eh3nno 


3  1  3.6 
2.5  3.3 
0.2        0.6 


.Susquehann.". . 
Monongahc'i. 
Mouonirph     ■ 

Ohio 

Ohio 


3.3 
10  8 
11.3 


3.6 
119 
12.5 
16  8» 
16.0* 


10 

1.6 

28 

9 

2.7 

29 

12 

2.1 

6t 

1 

0.0 

27 

1 

3  2 

29 

31 

10.3 

17 

31 

10.8 

21 

181 

16.5* 

6t 

'' 

16. 4» 

29 

18 
22 
9 
22 
20 

18 
80 
SO 
26 
30 


•For any  6ve-minute  period. 


1  Corrected  to  trvie  ■velocities 


Pool  "tiistf. 


t    On  otlier  dates  also. 


jpr^ 


f 
d 
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L.  F.  CONOVEK 
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\'..i..  XLV. 


NOVKMBKK.      1940. 


N< 


11. 


GENERAL  SCJMMARY. 

'Pile  month  was  luuch  inild>M'  tlinn  November,  It'))!),  but  not 
so  warm  as  the  corresipoiidinji  month  of  1988.  Teniperaturep 
for  tlip  first  half  of  the  month  were  above  the  seasonal  average, 
while  the  latter  half  of  the  month  ushered  in  aetual  winter  con- 
ditions. Extremes  of  temperature  were  well  within  previous 
limits.  The  lowest  averages  were  contined  to  the  Pocono  JMoun- 
tain  and  the  northern  border  sectioiis.  The  southeast  averaged 
44°;  Mountains,  40°;  Southwest,  42°;  Plateau,  39°;  and  the 
Lake  Erie  Section,  41°.  The  deficiency  in  temperature  since 
January  1st  is  739°,  or  an  average  daily  departure  of  —2.2°. 

Precipitation  was  nearly  an  inch  above  the  normal  during  the 
first  week  and  light  from  the  5th  to  the  J  1th.  Alnio.st  contin- 
uous rain  fell  from  the  11th  to  the  loth  in  eastern  areas,  wliile 
snow  was  reported  frou)  the  western  part  of  the  State.  The 
heaviest  precipitation  occurred  on  the  14th  and  15th  and  again 
on  the  26lh  and  27th.  It  was  in  excess  for  all  stations  except 
those  along  the  northern  tier  counties  where  slight  deficiencies 
were  noted.  The  southeast  section  received  the  greatest  aver- 
ages, the  Lake  Erie  and  North-Central  Counties  the  least.  An 
average  of  13  days  with  measureable  amounts  of  precipitation 
wa-^  recorded  and  isthe  highe.<5t  average  since  1927.  This  is  the 
7th  month  this  year  with  above-normal  averages  in  pr(>eipitation 
and  the  excess  since  January  ist  now  totals  1 .63  iiuhes.  Snow- 
fall was  heaviest  in  the  central  and  northern  counties  and  very 
light  over  the  southeast.  Snowfall  depths  during  the  2Gth  and 
27th  ranged  from  a  Trace  to  over  10  inches.  Snovv-,  rain,  and 
sleet  occurred  during  these  two  days  and  many  motor  accidents 
were  reported  throughout  the  State. 

Weather  conditions  during  the  fore  part  of  NovemL'er  were 
generally  favorable  to  the  new  fields  of  very  late-planted  truck 
crops,  enabling  them  to  reach  maturity.  Harvesting  of  the  lat" 
beet  crop  progressed  rapidly  in  the  extteuie  southeastern  cour- 
ties  and  large  quantities  were  slorid  for  marketing  during  tho 
winter  months.  Near  the  close  of  the  month  beets  and  celery 
were  injured  slightly  by  freezing  weather.  Some  potatoes,  field 
corn  and  cabbage  remained  unharvested,  due  to  the  unfavorable 
weather  for  outdoor  v.ork. 

An  upper  air  tornado  was  observed  at  Kylertown  on  Novem- 
ber 29th.  No  inegularity  in  the  station  barogragh  was  noted 
during  its  pa.ssage,  and  no  tornadic  activity  at  the  surface  was 
reported. 


TEMPERATTJR£. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  88  stations,  was  41.3°,  which  is  also  the  normal  for 
the  o3-year  record  for  November.  The  highest  monthly  mean 
was  47.9°  at  Point  Breeze,  Philadelphia  County,  and  the  lowest 
was  35.4°  at  Kane,  McKean  County.  Extremes  ranged  from  a 
maximum  of  78°  at  Palmeiton,  Carbon  County,  on  the  5th,  to 


a  minimum  of  9°  at  Mount  Pocono,  Monroe  County,  on  tho 
2()th,  and  liawley,  Wayne  County,  on  the  29th.  The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  47°  at  Lawrcnceville,  Tioga 
County,  on  the  1th. 

PREOIPITATIOK . 

The  average  pri'ei|)itation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  at  I5H  stations,  was  4.04  inches,  which  is  an 
excess  of  1.18  inches  as  compared  with  the  53-ypar  normal  for 
November.  The  greatest  monthly  amount  was  5.80  inches  at 
Kane,  McKean  County,  while  the  least,  1.93  inches,  was  re- 
corded at  Lawrenceville,  Tioga  County.  The  greatest  amount 
recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1 .96  inches  at  Arendts- 
ville,  Adams  County,  on  the  1st  and  2d. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  5.8  inches,  which  is 
3.0  inches  above  the  53-year  normal.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  21.7  niches  at  Warren,  Warren  County.  The 
greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was  10.5  inches,  at 
Corry,  Erie  County,  on  the  26th  and  27th. 

GOMPAEA?  f  Vi,  DATA  FOJl  NOVEMBER 


Year 


Tmi]  D:!rature 


18SS 

18»9 

1»90 

18H1 

1892 

1S9H 

1894 

189.^  ...  . 

lS«t\ 

189V 

IS98 

1899 

19UU 

1901 

190i 

190:1 

1904. 


1905. 


1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
I91I... 
191:2... 
1918... 
1914... 
191.5... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920 . . . 
1921... 
19-22... 
1923... 


1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1''29. 
1930. 
1931. 
1932. 
193S. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 


Period  . 


Precipitation 


OS 


tA  03 

0)  o 


No  of  days-. 


31 


41.5 
39.8 
41.2 
46.4 
36.8 
37.8 
43  0 
43.9 
40.6 
42.1 
41.3 
37.6 
42.1 
41.2 
40.3 
42  3 
42.9 
40.7 

40.7 
.39.5 
40.4 
46.2 
43.4 
41.1 
42.0 
49.2 
39  4 
38.1 
44.9 
44.4 
38  6 
40.7 
42.7 
39.7 
41.3 

41.3 


79 
73 
78 
76 
80 
68 
74 
78 
83 
76 
13 
72 
79 
76 
78 
78 
79 
68 

80 
70 
75 
80 
68 
77 
81 
79 
81 
79 
79 
69 
76 
76 
75 
80 
73 
70 

78 
71 
79 
8.) 
81 
81 
75 
SO 
75 
83 
80 
85 
78 
79 
8: 
76 
78 

87 


4 

3.37 

10 

6.72 

10 

1.49 

6 

2.65 

10 

4.34 

-4 

2.93 

6 

2.50 

6 

2.48 

12 

3.55 

2 

5.28 

8 

4.03 

/ 

2.66 

/ 

4.10 

10 

—2 

13 

4 

-5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-9 

4 

-1 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 

2 

-3 

-13 

11 

9 


2.56 
1.63 
2  18 
1.14 
2.47 

1.48 
3.60 
0.90 
1.40 
2.45 
2.84 
2.17 
3.05 
1.76 
2.18 
2  27 
0.63 
2.03 
5.85 
3.54 
5.75 
1.21 
2.83 

1.54 
3.56 
4.49 
4.95 
2.32 
3.39 
1.48 
1..52 
4.75 
1.55 
3.61 
3.84 
2.40 
2.56 
3.10 
0.97 
4.04 


2.1 
0.7 
0.5 
1.2 
8.6 
2.4 
5.3 
0.5 
1.1 
2.6 
6.9 
1.2 
3.1 
3.1 
1.5 
1.4 
3.6 
0.9 

4.0 
2.9 
5.0 
1.9 
8.5 
3.7 
1.9 
4.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.4 
T. 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 
0.3 

2.9 
2.2 
0.9 
1.8 
2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.3 
7.0 
1.8 
2.5 
3.4 
2.0 
10.9 
1.6 
5.8 

2.8 


10 


9 

7 

5 

8 

9 

10 

9 

8 

6 

8 

8 

11 

10 

9 

10 

8 

8 

9 

6 

8 

8 

9 

10 

8 

6 

9 

7 

8 

10 

8 

11 

8 

10 

9 

11 

8 

12 

6 

13 

8 

12 

8 

12 

8 

4 

7 

7 

7 

10 

8 

10 

5 

12 

9 

10 

9 

13 

6 

14 

7 

12 

6 

11 

7 

/ 

7 

5 

7 

10 

7 

12 

5 

12 

8 

11 

7 

9 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

10 

7 

10 

8 

12 

7 

8 

7 

9 

7 

7 

6 

9 

8 

11 

7 

13 

7 

15 

6 

6 

6 

9 

8 

14 

17 
11 
13 
16 
11 
11 
11 
13 
16 
13 
12 
15 
15 
12 
11 
11 
11 


10 
10 
19 
16 
12 
15 

9 
11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 

10 
12 
14 
16 
If 
14 
13 
12 
11 
15 
14 
17 
13 
12 
10 
9 
18 
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Climatologrical  Data  tor  November,   1640 


Counties 


0) 

g 

■6 

o 

Temperature 

in  degrees  Fahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  riays 

5° 

a 
^1 

^5f 

s 

|i 

> 

a 

p 

at 

Cm 

o 

K 

1> 

2 

o 

St]  a. 

—  5 
23 

0;  s 

ce 

o 

3 

o 

H 

>-i 

S 

P> 

s 

G 

1 — ( 

^ 

C5 

H 

C 

ri 

O 

o 

£ 

Observers 


Allentowu 

^  Altoona 

g  Ardmore 

§  Arendtsville 

S  Bedford 

q  Bethleliem,   

^  Bloomsbui-g 

■s  Carlisle 

§  Ghambersburg 

5  Clearfield 

""  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freelftiid 

Ueorge  School 

Gfttysburg 

iJordon ■ 

Oouldsboro.I 

Hanover 

Uarrisburg 

Hftwley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kviertown 

Lancaster.. 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Potouo 

Munoy  Valley 

SIcshaminy  Kails 

New  Bloomfield 

I'almerton 

Philadtjlpliift , 

Phila.  Navy  Yard 

Phoenix  ville 

Port  Clinton 

Qiuakertown 

Reading 

.Scranton 

Selinsgrove 

Shawraont 

Shippensburg 

^tate  College 

Tuwaiida 

W<'l!sbor<) 

Wiist  Chester... _....•••. 
Wilkes-BarreC  Airport) 

'iVillianisport 

Williamstown 

York 


Brookville 

Butler 

u  chambersville. 

§  Glaysville 

•s  Com?  ■  •  

g  Coudersport  — 

i^  Derry 

o  Donora 

S   Ebensburg 

O  Franklin 

(ireensburg  — 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

Lycipniis 

Meadvillet 

Midland 

New  Ca-tle 

NewHil 

Pitfi.  burgh 

Ri'lgway 

Sharon 

Bonier'Jet 

Springs 

[Tniontown 

Unity  Reservoir... 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburer 

La'ke  Drainage. 
Erie 


For  the  StateH. 


Leliigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Cumberland. . . 

F'ranklin 

Cleaiiield 

Cliester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna. . 

Monroe 

.Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Pliiladelphia  . . 
Philadelphia... 

Cliester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna    . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycouniig 

Dauphin 

York 


Jefierson 

Butler 

Indiana 

Washington  . .. 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland . 

Warren 

Greene 


Erie. 


260 
1,615 

sao 

710 

1,100 
450 
560 
473 
600 

1,260 
431 
630 

1,050 
365 

1,900 
160 
553 
900 

1,  8H0 
600 
337 
900 
200 
700 

1,700 
280 

LOOO 

469 

480 

554 

60 

1.656 

1,740 

864 

80 

679 

420 

26 

20 

lOU 

430 

480 

273 

746 

420 

51 

660 

1,217 
754 

1.  319 
440 
544 
542 

1. 275 
400 

1.240 
1,077 
1,061 
1,150 

1.  430 
1.665 
L172 

762 

2,  160 
987 

1,150 

950 

1,256 

1,  100 

1,184 

1,938 

1.420 

1.100 

780 

900 

764 

1,24b 

1,  393 

940 

2,190 

2,200 

1,100 

1.050 

825 

1.210 

1.03.'^ 


670 


28 

41.8 

-0.6 

72 

5 

20 

26 

30 

4.75 

+  1.99 

1.23 

2.3 

13 

7 

18 

5 

e. 

M 

38. 6» 
43.8 

-1.8 
+0.5 

73« 
72 

4 
22 

16° 
18 

26 
26 

35'' 
34 

1.29 
1.40 

11 
2 

10 
12 

9 
16 

20 

5.24 

+  1.87 

0.1 

10 

18 

42.7 

+0.1 

73 

5 

21 

26 

38 

5.43 

+3.06 

1.96 

1.6 

9 

12 

8 

10 

nw. 

8 

42.0 

73 

4 

20 

26 

43 

3.78 

1.40 

4.0 

8 

5 

5 

2(1 

nw. 

54 

44.3 

-0.2 

76 

5 

22 

2h 

29 

4.63 

+  1.76 

1.17 

2.2 

10 

6 

0 

24 

nw. 

14 

41.0 

73 

5 

17 

26 

31 

3.74 

1.23 

7.6 

16 

6 

9 

15 

71 

44.2 

+2.6 

74 

5 

18 

26 

40 

5.12 

+2.80 

1.75 

3.0 

13 

9 

4 

17 

nw. 

43 

44.1 

+  1.7 

72 

5 

22 

26 

34 

5.24 

+2.99 

1.78 

1.3 

9 

5 

9 

16 

sw. 

39 

38.7 

-2.2 

70 

4 

15 

26 

43 

4.19 

+  1.22 

1.30 

6.4 

16 

3 

4 

23 

w. 

53 

42.6 

-0.2 

71 

22 

18 

26 

34 

4.98 

+  2.04 

1.18 

0.3 

12 

3 

7 

2(1 

nw. 

28 

41.8 

+0.2 

71 

5 

17 

26 

.35 

4.56 

+2.13 

1.38 

2.8 

14 

10 

1 

19 

n. 

55 

39.4" 

+  0.1 

70" 

4 

l.S" 

26 

40" 

4.06 

+  1.22 

1.75 

8.0 

9 

5 

1 

24 

s. 

43 

44.0 

+  0.7 

72 

51 

21 

26 

36 

5.10 

+2.84 

1.34 

1.0 

11 

6 

7 

18 

n. 

4V 

36.4 

-0.9 

70 

4 

14 

26 

28 

4.91 

+  1.78 

1.44 

13.5 

13 

4 

10 

16 

w. 

34 

44.4 

+0.6 

73 

22 

20 

26 

33 

4.(8 

+  1.91 

1.09 

0.2 

8 

3 

17 

10 

sw. 

67 

45.4 

+3.0 

75 

5 

21 

26 

37 

5.21 

+2.81 

1.55 

2.2 

13 

12 

5 

13 

s. 

36 
25 

40.4 

+0.5 

73 

6 

13 

26 

41 

4.70 

+  1.52 

1.03 

8.0 

!2 

7 

2 

21 

w 

36 

45.0 

0.0 

72 

5t 

2*2 

26 

32 

5  63 

+3.  37 

1.54 

2.0 

14 

9 

5 

16 

s. 

71 

43.6 

+0.8 

74 

5 

23 

26 

36 

4.22 

+  1.96 

1.49 

2.5 

11 

3 

7 

20 

nw. 

22 

38.4 

-0.8 

73 

5 

9 

29 

38 

3.63 

+  1.00 

0.94 

8.3 

10 

6 

8 

16 

w. 

25 

44.8 

-0.3 

71 

4 

25 

26 

.32 

3.96 

+  1.77 

1.09 

0.5 

11 

7 

5 

18 

nw. 

63 

41.2 

-0.5 

75 

4 

14 

26 

46 

3.76 

+  1.53 

1.03 

7.4 

11 

5 

8 

17 

nw. 

11 

37.4 

-0.8 

68 

4 

14 

26 

33 

3.38 

+  1.00 

0.78 

7.6 

17 

0 

6 

24 

w. 

53 

43.5 

+0.4 

75 

5 

18 

26 

44 

5.09 

+2.71 

1.25 

T. 

12 

13 

4 

13 

nw. 

43 

37.8 

-1.3 

71 

4 

10 

26 

47 

1.93 

-0.34 

0.60 

8.0 

10 

6 

5 

19 

56 

41.7 

-0.9 

75 

5 

21 

26 

38 

4.38 

+  1.87 

1  28 

3.0 

9 

12 

10 

8 

sw. 

2 

43.8 

73 

4 

20 

26 

40 

4.16 

1.08 

2.5 

11 

3 

3 

24 

e. 

bO 

41.8 

-0.2 

68 

5 

17 

26 

29 

3.91 

+  1.80 

1.01 

4.5 

12 

1 

13 

16 

sw. 

14 

47.0 

-0.6 

73 

21 

23 

25 

35 

3.70 

+0.94 

0.95 

T. 

8 

13 

7 

10 

sw. 

35 

36.2 

+0.9 

65 

41' 

11 

26 

24 

3.71 

+  1.06 

0.93 

11.3 

15 

1 

9 

20 

nw. 

34 

?8 

34.9 

-1.2 

68 

5 

9 

26 

40 

3.00 

-0.21 

1.00 

10.5 

9 

3 

9 

18 

sw. 

51 

44.0 

+1.3 

73 

23 

19 

26 

41 

4.75 

+  1.72 

1.16 

0 

10 

9 

3 

18 

w. 

2 

40.8 

74 

5 

15 

26 

36 

4.64 

1.30 

3.0 

10 

9 

11 

10 

w. 

22 

41.8 

-0.2 

78 

5 

16 

26 

38 

4.24 

+  1.  66 

1.22 

3.1 

13 

7 

7 

16 

sw. 

69 

46.4 

+0.7 

71 

22 

25 

26 

24 

4.24 

+  1.54 

1.22 

T. 

12 

2 

12 

16 

n. 

24 

46.2 

+0.2 

70 

22 

25 

26 

24 

3.82 

+0.99 

0.99 

T. 

11 

12 

5 

13 

w. 

30 

45.5 

+  18 

77 

22 

18 

26 

42 

5  82 

+2  33 

1.35 

T. 

7 

11 

10 

9 

w. 

2 

42.6 

+0.8 

73 

5 

15 

26 

43 

4.67 

+  1.86 

1.57 

2.4 

10 

10 

2 

18 

n. 

bo 

41.8 

+0.4 

70 

5 

17 

26 

35 

5.50 

+2.36 

1  56 

1.5 

11 

/ 

8 

15 

w. 

70 

44.0 

+0.2 

71 

5 

24 

26 

30 

4.86 

+2  13 

1.26 

2.0 

12 

3 

11 

16 

nw. 

46 

■10.4 

-0.1 

71 

5 

17 

26 

29 

3  05 

+0.28 

0.98 

7.0 

15 

3 

7 

20 

nw. 

50 

42.8 

+  1.0 

72 

5 

18 

26 

36 

3.90 

+  1.43 

1.28 

4.0 

16 

3 

4 

23 

nw. 

44 

44  3 

-0.8 

67 

5 

21 

26 

31 

4  43 

+  1  60 

1.06 

0.2 

9 

nw. 

7 

43.  2 

71 

5 

19 

26 

35 

4.36 

1  61 

3.5 

9 

5 

7 

18 

w. 

5f) 

40.0 

CO 

69 

4 

18 

26 

32 

3.46 

+  1.15 

1.07 

8.5 

14 

1 

6 

23 

w. 

46 

39.2 

-0.6 

71 

4 

13 

26 

44 

2.06 

-0.08 

0.62 

7.0 

15 

3 

5 

22 

nw. 

70 

38.0 

+0.4 

68 

4 

12 

26 

42 

2.30 

+0.118 

0.60 

10.3 

11 

6 

0 

19 

n. 

91 

44.0 

+0.9 

73 

22 

20 

26 

31 

5.11 

+  2.03 

1.30 

T. 

10 

13 

5 

12 

nw. 

2 

39.6 

72 

5 

16 

26-t 

34 

3.32 

+  1.10 

1.07 

4.5 

15 

1 

5 

24 

sw. 

54 

41.0 

-6.2 

70 

5 

18 

26 

29 

3  81 

+  1.44 

l.U 

8.0 

14 

8 

4 

18 

w. 

25 

41.4 

-0.7 

72 

5 

16 

26 

31 

4  22 

+  1.39 

1.16 

3.0 

10 

6 

9 

15 

sw. 

52 

44.8 

+  1.6 

74 

5 

19 

26 

38 

5.04 

+  2.81 

1.41 

1.0 

13 

9 

t 

14 

w. 

.50 

37  5 

-0.1 

65 

lit 

16 

26 

.32 

4.. 34 

+1.45 

1.11 

8.8 

20 

4 

5 

21 

27 

41.0 

+2.6 

76 

21 

18 

17 

40 

4  12 

+1.32 

1.20 

8.0 

16 

8 

5 

17 

w. 

39 

41  2 

+0.1 

71 

19 

26-t 

40 

3.32 

+0  55 

0.99 

2  9 

20 

/ 

4 

19 

w. 

35 

41.0 

+  1.3 

70 

14 

16 

34 

3.57 

+  1.07 

1.01 

3  6 

13 

9 

2 

19 

s. 

V7 

38.1 

-0.5 

70 

16 

25t 

31 

20.0 

lb 

7 

8 

w. 

13 

36.0 

-0.4 

63 

2^2 

10 

26 

37 

4.44 

+  1.35 

1.10 

18.0 

21 

8 

1 

21 

rm 

43 

42.3 

+0.2 

73 

21 

19 

41 

3.79 

+  1.16 

1.12 

1.2 

14 

7 

6 

17 

s. 

14 

44  3 

-0.7 

74 

24 

28 

37 

3.67 

+  1  24 

1.37 

T. 

12 

4 

3 

23 

w. 

?3 

37  2 

-1.5 

69 

12 

30 

34 

4.25 

+1  37 

1.24 

10.4 

11 

3 

8 

19 

w. 

66 

39.1 

-0.4 

71 

20 

26 

41 

3.78 

+  0.85 

0  82 

9.0 

15 

4 

3 

23 

n. 

31 

44 
33 

42.7 

-0.2 

73 

22 

16t 

36 

4.03 

+1.63 

1.09 

3.9 

19 

4 

7 

19 

sw. 

40.2 

-0  3 

68 

20 

161 

30 

3.26 

V6.23 

6.97 

11.8 

15 

3 

6 

21 

w. 

43 

42  4 

+0.3 

73 

21 

19t 

40 

3.36 

+1.07 

0.89 

2.0 

17 

.S 

6 

19 

w. 

58 

39.4 

-2.6 

VO 

18 

26t 

38 

4.23 

+  1.35 

1.03 

10.5 

17 

8 

4 

18 

w. 

35.4 

68 

10 

26 

37 

5.86 

1  61 

17.1 

20 

2 

9 

19 

sw. 

48 

41   1 

-1.4 

71 

19 

16t 

36 

3.19 

+0.52 

0.67 

6.5 

12 

4 

2 

24 

sw. 

4fi 

37  4 

-1  6 

68 

17 

28 

31 

3.13 

-0.41 

0.69 

16 

6 

2 

22 

sw. 

•^ 

42.0 

71 

18 

16 

37 

3.40 

0  98 

2.3 

19 

4 

7 

19 

nw. 

60 

42.0 

+  1.7 

72 

20 

16 

38 

3.75 

+  1.40 

0.90 

6.9 

19 

6 

5 

19 

u. 

•>n 

46.4 

+2.2 

73 

31 

19f 

34 

».,51 

+  1.34 

1.50 

T. 

9 

3 

1 

26 

sw. 

98 

41  2 

-2.0 

71 

21 

28 

32 

2.92 

+0.63 

0.99 

0.3 

17 

3 

4 

23 

s. 

33 

37  2 

-0.9 

69 

14 

26 

43 

3  54 

+0.84 

0.82 

13.5 

16 

4 

5 

21 

s. 

97 

40.6 

-0.7 

71 

20 

16 

32 

3.94 

+  1.71 

0.80 

6.5 

14 

6 

/ 

n 

sw. 

73 

37.2 

-1.4 

66 

11 

30 

41 

3.38 

+0.20 

1  04 

8.1 

15 

2 

9 

19 

sw.   1 

93 

37  0 

-1.6 

67 

17 

28 

35 

3.44 

+0.62 

1.04 

8.8 

17 

2 

2 

26 

W.       ! 

59 

44  0 

+0.2 

74 

22 

16 

38 

3.00 

+0.07 

0.85 

2.5 

16 

V 

7 

16 

SW. 

tl 

40  0 

71 

18 

16t 

40 

3.26 

+0.72 

1.05 

1.1 

17 

1 

7 

22 

nw.  ! 

26 

51 

42.4 
38.6 

-0.3 
-0.6 

74 

22 

28t 

10 

11 

7 

4 

19 



70 

15 

26 

40 

3.17 

-0.19 

0  73 

21.7 

19 

S 

3 

22 

w. 

9 

43.0 

73 

19 

16 

41 

4.04 

1.41 

1.8 

13 

1 

12 

17 

sw.   ' 

68 

41.4 

0.0 

70 

4 

22 

26 

23 

2.81 

-0.49 

0.44 

7.7 

17 

2 

6 

22 

w. 

53 

n.3 

0  0 

78 

5 

9 

26i 

47 

4.04 

+1.18 

1.96 

5.8 

13 

6 

6 

18 

w. 

John  A.  Fri(  k. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Penn  State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University , 
Bloombburg  Water  Co. 
f'rof.  C.  li.  Miller. 
NVilliam  li,  Spear 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
Wni.  A.  Horer 
K.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evausl.a 
Proi.  N.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewan 
Mivs  Sallie  M.  JoIiilsou 
Steward  W.  Ellenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
.Mrs.  Delia  M.Pennell. 
H.  W.  Lowy.  C.  E. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Supt.  ot   Watrr  Works. 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
I'enna.  Edison  Co. 
Joseph  Beaver. 
Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 
Cecil  J  HoskiusoiJ . 
H.O.  Hacker. 

I'liiladelphiaSub.  Wati'i  (  ;•. 
J.  Earl   Si  caller 
New  .Icrsfv  Ziuc  t..'o. 
I  .  S.  Wciu'hir  Buicad 
Navy  Aeiological  OfUcc 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 
E.  E.  Rarick. 
.lohn  h.  Beiiner. 
U.  S.  Weather  Bureau 
U.  S.  Weatlicr  Bureau. 
Dr.  George  K.  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza 
State  Teachers  College 
Dr.  H.  Landsberg. 
Mrs  ..M.  Ordelia  Paik~ 
licoige  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 
U.  S.  Airways  Station. 
Mrs.  Veronica  A.  Keller 
Susquehanna  Collieries  i  o. 
York  Water  Co. 

Frank  8.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
John  E.  Lewis. 
J.L.  Melviii. 
Pennsylvania  Electric  Co 
Philip"R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Am.  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.  Jones 
William  K.  Fuller. 
Westmoreland  Watei  1:0. 
Charles  P  Clarke. 
Prof.  H.  V.'.  ilarmoi.. 
W.  F.  G'llaghe'- 
Robert  TrosK 

t'.  S.  Airways  Station. 
Westmoi''!aiVi  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Casflp  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
r.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber 
D.  L.  (irove. 
Allen  E.Yoder. 
Wni.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


C.e  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departuree 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  T  From  all  available  records. 

Reference  letters.  «,  K  '.  etc.,  indicate,  respectively.  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicate,  precipitntion  less  than  .o\  inch,  rain  or  melted  snow 
Po'.t-Omce  addresses  are  as  follows:  of  LycipKns.  Qreensbure:  of  Veshaminv  Falls.  Oakford  :  of  qviaron  Farrell :  of  Shawmont,  Mandvnnk  :  of  Springs.  GrantsvUle.  Md.  - 
of  Altoona^RFD,  (Klttannlng  Point):  of  Midland.  Georgetown.  t    Not  included  in  means  and  summaries. 


W.  B.C.  Phlladelphia-l  9-41-nSO. 


Ndvkmiucu,  \'^M 


Cl.IMAT()l;(Hil(;\L    DAIA:    I'KNNSV  I  A' AN  I  A   SKOTION 


Dally  Preolpitutlou  for  November.  1940 


C'A 


Dniiiuixt'  l<K8lu 


Hay  of  month 


'iO 


'22 


•it) 


2(1 


26 


29 


:<o 


.lUaittic  DrfUiuiae 

Alleutowu' 

.\ltoouft 

Aiisouia- 

.Vrilnioro-'..  ; 

.Vrondt-sville- 

lluUer's  Suuuuit. . . 

Ualil  Kaglo  I 

BiHlford- 

Hellofouto,.  

Berwiuilalel 

Bethlehem 

Big  KuoM. 

Bloon\sburg 

BUxserville 

BuiValo  ^U11.^- 

Carlisle 

Carter  Cainpl 

CeutreHall 

chambersburg''  ... 

CloivrtieUI- — 

Coatesville 

Colebrook.. 

Coushohoi'keu 

Coviugtou- 

uoylestown 

Uriftwoiidt 

l)u  Bois 

Emporium 

English  Cenierj... 

Ephrata 

Freilericksville^... 
Freeland^ 

Galeton  

George  School 

Gettysburg  

Girardville* 

Gordon 

Gouldsboro^ 

Graterford .   . 

Hanover. 

Harrisburg^t' 

Uawley- 

Hollisterville.2  — 

Holtwood^ 

Huntingdon 

Huutsdalel 

llyndman^ 

Kylcrtowu***' 

Lakeville^ 

Lancaster 

Lansford^ 

Laurelton^ 

Lawrenceville 

Lebanon^ — 

Lehighton'^ 

Lewi^town 

Lock  Haven 

Mapleton  Depot'  . . 

Marous  Hook 

Martinsburg-^ 

Matamoras^ 

Mauch  Chunk 

Mci'onneilsburg2 .. 

Mill.^rsburgt 

Millnllel 

Montrose 

Morris  Run 

Movint  Pocono 

Mt.  Uniont 

Muncy  Valley 

.N'e^haminy  Falls^. 
New  Bloomfield. . . 

New  Park 

Newport.2 

New  Tripoli 

Orwigsburg^ 

Palmertont 

!'aupack2 

Philadelphiatl.  ... 
Phila.  Na^'v  Yard^ 
Phila.-Pt.  BiuezeSI 

Phoenixville 

Pine  Grove2 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pottstown2 

Potts  ville2 

Quakertown 

Readingt' 

Renovo''' 

Retreat    

Scrantont^ 


Lehigh          

.86 
1.29 

.45 
1.03 
1.96 

.74 
54 

.17 

H9 

.01 

T. 

.01 

T. 
.12 

'.'oi 

'.'ii 
.10 

.88 
.27 
.66 

.73 
.57 

.30 
.21 

.21 

.88 

1.28 

.03 

T. 

.01 

"69 

T. 

.... 

.16 

.28 
07 

.01 

.82 

I.IU 

.31 

i.'i'y 

.69 
.17 
l.-lO 

'!64 

'.'62 

.('8 

.08 
.01 
T. 
.08 

4.76 

• 
.06 

".SO 
.99 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

■••• 

.08 

'  •/•} 

.12 
T. 
T. 
.10 

T. 

E 

E 

E 

'."eo 

.87 

.01 

.■12 
.22 
.62 
.15 

.5r 

.06 
.78 
.62 
.19 
.60 

.04 
.01 

'i'.' 

T. 

."04 

'r" 

T. 

T. 

'I'.ib 

'isi 

1.09 

2  22 

'.'i4 

.03 

T. 

'."67 
T. 

26 
.17 

"".2b 
.25 

6.24 
6.48 
8.79 

Middle  Su.sq 

"t." 

.04 

.03 

4.46 

.85 

"."as 

1.17 
1.34 

.80 
1.H0 

.86 
1.69 

.29 

.01 

'."6i 
."03 

••• 

'."29 

.18 

'."6i 

.02 
.05 
.06 
.03 
.08 

.03 

.... 

.... 

a. 78 

W.  Br.  Su.sq 

W.Br.  Susq 

Lehigh 

Susquehanna  ... 
Susiiuehanna.... 

Lower  Su^q 

Potomac 

Lower  Susq 

\V.  Br.  Susq 

"89 

"m 

.40 

"  .'62 

."63 

.20 

T. 

;o2 

.20 

■;i8 

.24 

.18 
1.13 
.62 
.43 
.15 
.29 
.43 

.m 

"."i9 

.02 

.41 
.4!) 
.13 
.43 
.65 
.25 
.60 

.25 

.14 

.78 
.97 
.80 
.72 
..38 
.87 

.22 

'i'. 

.03 
.02 
'1'. 

"r".' 

't. 

.01 
.02 

.09 

"f. 

"t." 
'i''. 

.09 
.01 

.20 
.17 
.19 
.11 
.06 
.22 
.19 

.10 

'."04 

1.30 

• 

"'.i'j 

.64 

.17 

.71 

1.11 

.8:t 
• 

l.Ol) 
.8:; 

.12 

"t." 

.03 
1.27 

.06 

.12 

05 
T. 

'.'62 

.07 

.02 
.01 

".03 
.04 

't.' 

.19 

4.21 
4.03 
4.51 
3.74 

■••• 

T." 
.27 

"t".' 

5  UO 

'."63 

07 

.01 

8.03 
8.12 

3.38 

Potomac 

W.  Br.  Susq..   .. 

Lower  Del   

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.11 

L78 

1.30 
.95 

1.27 
.87 
.24 

I  10 
.34 
.52 

1.75 

i;34 
1.22 

.81 

.61 
1.09 
1  47 

".oi 
r " 

'.ok 
"t." 

.03 
T 

>i9 
.01 

.03 

">23 

'.W 

T. 

.10 

.'14 
.46 
.33 

'."i9 
.02 
.03 

.22 

"."03 

".m 

■'65 
'."64 

'  .'63 
•r 

.01 

.03 
.06 

•••• 

T. 

"t." 

.06 
.16 
.08 

.58 
.48 
.82 
.27 
.31 
24 

.03 

!25 
.08 
.38 
.20 
.31 

'.'is 
.22 

.05 

'.'29 

.10 

.23 
.04 
1.18 
.86 
.98 

i;37 
.47 
.10 

".'95 
.45 
.10 

.04 

1.03 

.71 

1.22 

.38 
45 
.52 
.14 
.70 
.17 
.11 
.27 
.55 

'  ..53 
1.32 
1.04 

.58 
.48 
.80 

'.'67 

T. 
T." 

T. 

■I. 

.01 

.02 

T. 

T." 

■;65 

'.'65 

't.' 

■  '05 
T. 

'[ot 
't. 

"t." 

.05 
T. 

'■i'.' 

T. 

"61 

.17 
.22 
.29 
..31 
.21 
.07 
.18 
.19 
.17 

'.'39 

.20 

.03 

't'.' 

'  .'25 

* 

.01 

't'. 

.7.5 
.40 

"."16 

.27 
'.'26 

1.19 
1.04 
.65 
.81 
1.05 
.00 
.75 
.10 
.37 
.75 

'!66 
.04 

"65 
T. 

'."65 
.07 
.10 

T. 
.10 

'."oi 
Vio 

T. 

8.24 
4.19 
4.98 
4.56 
4.03 
2.28 

T. 

';62 

"t." 

T." 
T. 

T." 

T.' 

T. 
.24 

.00 
.20 

".n 

".()! 

17 
T 
.26 

.53 
.13 
.32 
.30 

"36 

.83 

1.44 

.41 
.67 

.41 

4.41 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

.27 
.18 

tV 

T. 
.04 
."08 

3.24 

.01 

'f.' 

.12 
.01 

.12 

".'63 
T. 
.20 

.05 

T. 

.01 

.02 

.04 
1 

.02 

3.24 

4.06 

.75 

.94 

1.00 

.64 

1.04 

.86 

"t." 

.09 

T. 

"t." 

.09 
.02 
.02 

T. 
T. 

8.10 
8.20 

.05 

T. 
T. 

... 

T. 

.... 

r 

T. 

4.91 

.16 

3.31 

T.' 



.16 

.20 

4.78 
5.21 

Lower  Susq 

Lehigh    

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  De  1 

.02 

.37 

1.03 

•  ■^■ 

l.,52 
88 
.50 
.74 
.87 
.53 
.66 

1.20 

25 

.61 

1.25 

1.53 

15 
1.28 
1.05 
.97 
.92 
.97 
.95 

.05 
■  ■*' 

'.'.'.'. 

.35 

.20 
.02 

T." 

'!'. 
.35 

'!iu 

I'.m 
.11 

.08 

.'62 

* 

."(is 
.07 

.10 

i."23 
.05 
T. 
T. 
.09 
.03 

.'ii 

.06 

;67 

T. 

.18 

't.' 

.15 
.12 
T. 

.'67 
.25 

.24 
T. 
.10 

.70 

'!74 
.27 
.21 
.24 
.49 
.13 
.25 
.26 
.37 

.13 

.39 

.33 

1.4(' 

!is 

.39 
1.30 
.45 
.61 
.39 
.47 

.08 

'.'si 
.11 

.06 
.13 
.16 
.14 

'.'oi 

'  .'20 
.21 

.03 

.05 
.07 

'."is 

.37 

'!83 
.87 

1.19 
.23 
.36 
.48 
.60 

1.10 
.12 

.54 
.23 
.93 
.21 

.'23 
.30 
.20 
.04 
06 
.26 

.97 

"."96 
.91 
.38 

1.12 
.96 

1.09 
.28 
.29 
.48 

.08 
1.06 

.81 
L05 

'.'en 
i.2n 
1.01 

.71 
.64 

.88 

.48 

T 

'.'62 
.02 
T. 
T. 

T 

•1. 

't' 
't. 

T. 

.03 
T 

T 
.01 

.04 

".m 
.01 

T. 

.01 
.09 
.02 

.6.3 
T. 

.01 
.04 
.02 
.05 

'[os 

T 
T. 
T. 

't.' 

.04 

't'.' 

.... 

't." 

T. 

"t".' 

.19 

" ."  io 

.27 
23 
08 
.12 
.19 
.3'2 
.19 
.28 

.16 
.10 
.38 
.03 

'.05 
.33 
T 
.24 
.20 
.14 
.20 

"i'"." 

.05 
.03 

't 

'!6i 
'!io 

T. 

.10 

"30 
.72 
T. 

'  .'9 '' 
.91 

.75 

]6s 
"t".' 

'.'Ofi 

.89 

'."84 
1.10 
T. 
.94 
.91 
.96 
1 

.10 
1.11 

.05 
.97 
.90 
.50 

"iso 

.82 
.64 
1  02 
LOl 
1   14 

T. 

4.70 

"5.' 24 

"t." 

01 

T 
T. 

"t.' 

T. 

.02 

T. 

T. 

.03 
T. 

T. 
T." 

T. 
T. 
T. 
T. 

.'in 

T. 
. . .. 

'.'63 
.04 

t" 

.03 
T. 

"t"." 

".U 

't.' 

T. 

5.63 
4.22 
3.63 
4.. 30 

Lower  Susq 

.luiiiata  

Lower  Susq  

Potomac 

".".50 

T. 

.04 

3.96 

".OS 

T. 

.'12 

.02 

'!63 

T 
T. 

''67 
T. 

".0\ 

.07 

3.76 
4.94 

T. 

.05 
T. 

3.67 

VV.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

.78 

.07 

't.' 

T. 

"t." 

T. 

.05 
.01 

■."66 
■."65 

.03 
T. 

3.38 
4.02 
5.09 
8.06 

Lower  .Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

^10 

.02 
T. 

"."is 

.'io 

T." 

i'"." 

".'65 

."is 

.08 

't.' 

't. 

t. 
T. 

'"i!93 

4.38 

5.70 

Middle  Susq 

.20 
01 

4.16 

VV.  Br.  Susq 

.17 
.15 
T. 

T. 

T. 

.05 

.10 

3.91 
3.74 

T. 

T. 

* 

1.16 

3.70 

Juniata. . .  ,  

Upper  Del 

..56 
* 

I.S6 
.89 
.55 
.93 

.71 
1.70 

.52 

1. 00 

51 

■I' 

.32 
.10 

.18 
.OS 
.71 
..32 

I.3( 
1.24 

1.00 

.40 

.3S 
.60 

't. 

'!08 

.05 

.17 
13 

.19 
.24 
14 



.63 

.86 

.94 

.07 

"t." 

'!ii 

"t. 

4.41 

Lehigli 

T. 

1. 

T. 

8.22 

T. 

.01 

'.'77 

4.18 

Lower  SuS'i 

.•57 
.32 

.04 

';ii 

"  .'24 

.... 

.10 
.09 
.07 

.51 
.30 
.29 

01 

.03 
.03 

.02 

.02 

.... 

N    Br.  Susq 

'."ii 

.07 
,.06 

i 

3.71 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  Susq 

.06 

.74 

.04 

.03 

.06 

Upper  Del    

Middle  Susq. 

.'53 
T. 

.11 
.05 

.60 
.46 
1  01 
1. 11 
1,21 
1.40 
1.29 
1  52 
I  n3 
1.03 

.75 

."06 

.''15 
.03 

.... 

"."is 

... 

'.'43 
T. 
T. 

'.'64 
.01 
.03 
T. 

03 

"!07 
.13 
.OS 
.3S 
.15 

LOT 
.39 

58 
.51 
.43 
.3.=. 

51 

'lie 
'.'50 

.06 
.16 
.42 
.17 

".■42 

.38 

.40 

.24 

T. 

.07 

.12 

.15 
.75 
.34 

1.16 
.55 

1.22 
.10 
.67 
.07 
.81 

.40 
1.09 

.8X 
1  09 
.83 
.18 
.f4 
.51 

".15 

.61 
.11 

.75 

3n 

1.16 
.64 

1.17 
.16 

.95 

.05 
.12 
.05 
.95 
1.23 
.40 
.74 

T. 

.15 

T. 

''64 

'.'67 

'.'6l 

'!68 

.10 
.14 

.... 
.... 

i!i2 
■4q 

.50 

.20 

.20 

T 
.03 

3.00 
3  97 

\V.  Br.  Susq 

T. 
T. 
T. 
T. 

'.'62 

T 
T. 
T. 

'.'61 
T. 
.04 

.05 
T. 
T. 
02 
T. 
.04 
.19 
.02 

j! 

't. 

T. 

T. 
T. 

"t. 

T. 
T. 

."09 

T 

'.'63 

T. 

.01 
.ns 
T. 

.01 

.12 

il 
.18 
.16 
.21 
.10 

.10 
.18 
.18 
.22 
.21 
.34 
.11 
.23 

'.'63 

'.'76 
T 

.67 

.25 
.26 

'.'68 

'.'i? 

T. 

1.09 
.40 
.13 

T. 

"!72 

.4i 
.75 
1.00 
.90 
.61 
.  77 
.24 

1.05 
.13 
.63 

i'05 
.90 
.02 
.71 

4.75 

Juniata 

;;;. 

T. 

'."63 

T. 

.61 

.02 

4.64 

Lower  Susq 

Juniata 

.5.43 
4  34 

Schuvlkill 

.25 
.03 

.81 

T. 

.01 

.06 

.01 

T. 

.01 

.09 

.11 

.96 
.50 
.48 

.65 

.27 
.1^ 
.44 
.69 
.90 
.26 
.64 

5.14 

Schuvlkill 

T." 

.... 

4.27 

Lehigh 

.19 

T. 

.04 
.31 

* 

'.is 

.... 

.03 

't 

T. 
T 
T. 

"."64 
.02 

.02 

"t" 
■r 

4.24 

Upper  Del 

Lower  Del .   . 

.15 



4.10 
4  24 

Lowor  Del 

Lower  Del 

.68 
.^7 
1  35 
1  58 
1.17 
1  57 

".'io 

T. 
.05 

'.'oi 

.01 

T. 

T. 

3.82 
4.08 

Schuylkill 

Lowp]'  Susq 

Upp.r  Del   ..     .. 
Schuvlkill... 

T. 

.04 

''63 

't. 

.12 

T. 

5.32 
5.23 
4.22 
4'67 

Schuvlkill 

Schuvlkili 

1.80 
1  56 
1.04 

.•'19 
11 

T 

.02 

"'65 

T. 
05 

.75 
.85 
.56 
.39 
.05 
.17 

T 

.26 
.30 

'.'62 
.03 

.13 
.67 
1.23 

'."i& 

.72 

1.07 
.91 
.11 
.80 
.93 
.18 

T. 

't.' 

.02 

23 

.76 
.78 
.32 
.99 
.70 
.14 

T. 

't. 

.02 

.06 
.05 

4.24 

Lower  Del 

.15 
.22 
T 

.35 
.04 

.02 

T. 

T 

10 

f 

.23 

.23 
.20 
.21 
.19 

't'.' 

T. 
.59 
.  .^. 

.46 

"t" 
"t" 

"."6i 
'.'i2 

T. 

5.50 

Schuvlkill 

.21 

".50 
.15 

T. 

.04 
.10 

"."62 

■r. 

T. 

4.86 

W.  Br.  Susq.    ... 
N.  Br.  Susq 

T  ' 

.05 

.01 

"t." 

3.22 
4.15 

N.Br.  Susq 

.83 

T. 

.02 

.03 

T. 

T. 

T. 

.02    .02   T. 

3.05 

Continued  on  page  64. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION, 


November, 


Daily  Precioitation  for  November,   1940  — rontinued  from  page  63 


Drainage  Basin 


Day  of  mouth 


4       5       6      7 


10     11      12     13     14     15     Ifi     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     :ii 


Attantic  Drainage 
(continued) 

Selinsgrove 

Selle.i-sviUel 

Shade  t-iapt 

Shawmout 

dhippensburg 

South  Mountain. . 

Stale  Culiegu^ 

duubury^ — ■ 

ttasquenauna'' 

Towau'Ja 

Well&tJuro^. . .-•■•• 
VVernersviUe'i.LnrJ 

WeistGhester 

We.itgrove^....-.-. 
Wilkes-Barre<5  *... 

Wilkes-Barre^'J 

Williams  porlii 

Williamstown 

Vork • 

yorkriaven^...... 

Ziousville(near)''.. 

rreuioa.  N.  J't 

Ohio  Drainage 


Acmetoma'.. 

Beaver  Fa  lis 'i.  ... 

BlairsviUe^ 

Bradford... 

Brookville^ 

Buckstownt 

Butler^ 

Ciiambersville. . .  ■ 

Clarion^ 

Claysville... 

Coudueuce^     ■  • 
Connellsville''.   •■ 

Coraopolis^ 

Corry 

Coudersport 

Derry 


DonoraS  — 
Dunlot 

Ebeusborg 


Frauiaiu''. 

yreeu.iboro^ 

Qreousbujg 

drueiiville 

Grove  City 

Irwiu 

Johnstown 

Kanellll 

iCregar'^...-- 

Lake  Uyan' 

Liuesville' 

bo.'k  N'-t^ 

Lock  No.  5^ 

Lycippus 

Marienvillet 

McKeesporf'' 

Meadviile2 

Mercert 

Mercer$2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon... 

Natrona^ 

New  Castle 

Newol)^ •  ■ 

Parkers  Landing^, 

PeunlineS 

Pittsbargh$tl.-„--- 
Punxsutawney^.., 

Ri(ig'.va;,2  

Rochosterl 

3rtltsburg2. 

8eward2 

Sharou2  

8harpsville2 

Smethpon^ 

So  rat>r':et 

Springs  

Titiisvillet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir.. 

V^andergrift^ 

Warren^ 

Wavne.shurg 

Westford2 

West  Np.wton^.... 

Lake  Drainnge 

Erieti 

Raymondt 


Lower  Susq 

.02 

1.26 

.05 

.05 

.04 

.14 

.32 

.02 

.45 

.71 

.01 

.21 

.10 

50 

.01 

.01 

3.90 

Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

'.'if) 

1.04 
1.46 

.02 
T. 

T. 

.29 

.47 
.22 

.28 

.93 

.29 

.41 

.77 

r. 

■v. 

.22 
.16 

•r 

.05 

.22 

1.01 

.80 

4  43 

T. 

4.36 

Potomac 

.96 

.04 

.66 

13 

.34 

1.41 

T. 

T. 

.26 

1.15 

02 

6.00 

VV.  Br.  SUSQ 

.55 

.33 

.21 

T. 

r. 

T. 

.01 

.37 

.07 

.43 

.2.1 

T. 

T. 

T. 

.02 

.14 

1.02 

.05 

T. 

.02 

.01 

3.46 

Lower  Susq 

1.16 

.30 

.08 
.47 
.02 

.12 

.09 

T. 

.01 
.02 

.05 
.01 
.02 

■I.' 

T. 

T.' 

.02 

I- 

.01 

.4,> 
.lu 
.07 

.08 
04 

.05 
.02 
.20 

1.16 
.86 
.62 

.05 
02 
T. 

.03 
.04 
.01 

.10 
.02 

T. 

r 

T. 
'I- 

.13 
.04 

.0,-) 

r. 

T. 

■r 

'  .'2.5 

.77 
.59 
.31 

.')3 
."4 
T. 

'■]'.' 
T. 

.0.5 
.01 
.07 

4  22 

N.  Br    Susq 

tV 

tV 

2  77 

N.  Br.  Susq     .... 

2.06 

.33 

i!23 

T. 

tV 

.15 

06 

T. 

.02 

-r. 

.44 
.60 

.  .^. 

•    ^^■ 

..58 
1.60 

.01 
.09 

T. 
T 

T. 

■V 

T. 

.06 
.20 

T. 

.60 

.76 

.04 

.05 

(12 
.01 

2.30 

Schuylkill 

4.65 

Lower  Del 

'1" 

1.30 

05 

.03 

.69 

.20 

.85 

.6( 

T. 

.28 

.22 

.82 

. . . . 

i'. 

5.11 

2H 

81 

.05 
T 

"0? 

.05 

.48 
.12 

.27 

05 

.33 

.88 

L42 

■>4 

T,' 

T. 
T 

.25 
14 

.03 
T 

'.-■2 

L17 

.04 

3.32 

N.  Br.  Susq 

01 

T 

T 

12 

T 

T. 

'i3 

0? 

(6 

N.  Br.  Susq 

.78 

.20 

.07 

T. 

T. 

.06 

.01 

.95 

T. 

.06 

T. 

T. 

T. 

.1-' 

.02 

.76 

.1.3 

.02 

3.11 

VV.  Br.  Susq 

qfi 

02 

11 

'(" 

T 

.4t 

02 

H.^l 

(),^ 

0^ 

.0.' 

T 

15 

l.ll 

.03 

01 

.01 

3.81 

Lower  Susq 

.8.1 

.01 

T. 

.02 

.77 

.02 

.40 

1.16 

.03 

28 

.68 

4.22 

Lower  Susq 

■r 

1.41 

.02 

.04 

.12 

.19 

.14 

.81 

.76 

.01 

.24 

.23 

1.02 

.02 

5.04 

Lower  Sasq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheny 

1  CO 

04 

26 

00 

29 

1   17 

O'i 

T 

23 

r 

86 

4.50 

.'04 

1.05 
43 

.41 

.97 
45 

.21 

37 

31 

97 

1  27 

05 

.04 
T 

i' 

i' 

1" 

't 

.33 
13 

.03 

74 

.62 
21 

'i' 

'i 

't  " 

5.24 

.06 

.57 
.19 
52 

T 

01 

3.'j6 

1.09 

1.07 

.82 

T.' 

.01 

.05 
.05 
.01 

.19 
.21 

.05 

.17 
.52 
.37 

11 
.11 

,29 

.04 
.18 
.17 

.03 
.01 
.05 

T. 
T. 

.05 

.07 
.05 
.06 

T. 

T. 

■r. 

.27 
.22 
.31 

■r 

.05 

.01 

't'. 

1..32 
.93 
1.12 

.07 
.05 
.11 

.07 
.01 
.02 

.(5 
.02 
.03 

4.10 

Beaver 

T 
T. 

3.67 

Allegheny 

.05 

4.115 

Allegheny 

16 

.52 

.05 

10 

55 

T. 

.05 

.10 

.38 

.33 

T. 

.32 

.is 

.02 

.02 

T. 

06 

.32 

3;^, 

.26 

.21 

3.92 

Allegheny 

T. 

1.11 

.f.2 

26 

14 

.03 

.01 

.02 

.40 

.02 

.22 

.(i7 

.1.1 

.i3 

.ie 

.04 

.23 

1.00 

.09 

.08 

.18 

.. . . 

4  34 

Allegheny 

fiO 

26 

16 

.10 

.15 

.62 

.56 

.02 

.03 

.  03 

.62 

.04 

.04 

.08 

.24 

1.08 

.12 

.01 

3.56 

Ohio 

\.;i) 

* 

26 

,03 

.73 

.08 

.12 

.08 

.10 

.20 

* 

1.0<' 

.07 

.26 

.Ob 

4.12 

Allegheny 

30 

.3.S 

,02 

31 

03 

.13 

.12 

.09 

.23 

,02 

.11 

6i 

.05 

.02 

. . . . 

.32 

.52 

.4/ 

.04 

.13 

.02 

3  32 

Allegheny 

Ohio 

.01 

7? 

1.36 
.29 

.62 

.28 
.15 

.13 

.02 

't'.' 

.04 
.56 

.40 

't'.' 

.15 
.27 

.05 
.02 

14 
T. 

Id 

.17 

.03 

.61 
T. 

.27 
.29 

.96 

l.H' 
.21 

.('V 
.01 

.11: 
.04 

.'20 
.01 

4.70 

,04 

T. 

3  57 

Yougliiogheny  . . 
Monongahela  — 

1.46 

1.<'1 
1.24 

.28 
.24 
.32 

.03 
T. 

.(13 
T. 
.43 

.ii 

.12 

.19 

15 

21 

05 

30 

61 

1   3(' 

10 

01 

4  07 

T. 

.03 

.23 
.10 

06 
.06 

■r' ' 

■r 

T. 

T. 

.03 

T. 

T. 

■!• 

.28 
.28 

.04 

1.09 
1.16 

.03 
.01 

.01 
.01 

T. 
T 

.... 

3.14 

Olijo 

Allegheny 

Allegheny 

3.  82 

25 

.42 

T. 

.18 

.12 

1.10 

.10 

.34 

.08 

.40 

.04 

.14 

.06 

.03 

.01 

.06 

.01 

.28 

.30 

.27 

.11 

.14 

4  44 

Couemaugh 

.35 

.66 

.04 

.54 

.08 

T. 

.11 

.21 

.29 

.02 

.05 

T. 

... 

T. 

.25 

.... 

.85 

.2< 

.0< 

1' 

T. 

3.<9 

Monongahela. . .. 

87 

,30 

T 

.02 

,35 

.10 

,35 

T 

T. 

T. 

.07 

.20 

1  33 

.04 

.01 

.0:-, 

3.67 
4.05 

Allegheny 

6? 

.25 

30 

.04 

.13 

.18 

.02 

.48 

.■£i 

.01 

.08 

.09 

09 

.01 

.08 

.14 

.62 

1.03 

.■22 



.03 

Couemaugh 

5? 

.72 

30 

.32 

.28 

.44 

.09 

T. 

■r 

.05 

.23 

1.12 

.09 

4.2 

Allegheuv 

.82 
.73 

T. 

01 

.62 
16 

.10 

no 

.14 
13 

.55 
18 

.... 

'!63 

.25 
.16 

.68 
.08 

.10 

.18 

.1/ 

T. 

.16 
.29 

'.oi 

.46 
1. 12 

.  69 
.01 

03 
'J' 

.03 
T. 

Monongahela — 

T. 

2.94 
4.03 

Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

.35 

.40 

.01 

07 

.42 

.03 

.03 

.18 

.10 

.14 

.25 

.09 

T. 

■1'. 

T. 

T. 

.28 

.25 

1.09 

.24 

.04 

.03 

.0-j 

5fi 

.41 

T, 

T 

33 

11 

.07 

.19 

.02 

.20 

.18 

.17 

.24 

.04 

.m 

..55 

.09 

3.26 
3  36 

Monongahela — 

,S!^ 

3fi 

T 

18 

01 

T. 

.22 

.03 

.64 

.18 

.03 

.02 

T. 

.03 

.24 

.70 

.61 

.10 

.Ob 

03 

Conemaugh 

5S 

81 

04 

34 

.04 

.10 

.46 

.17 

.02 

.07 

.03 

.21 

1  1)3 

Oh 

.1/ 

.00 

.09 

4.23 
5  86 

AUegneny 

.80 

.81 

.29 

.20 

.15 

.i3 

T. 

.33 

T. 

.08 

.24 

.27 

.13 

.2) 

.01 

.ib 

.11 

i'. 

..53 

.48 

.25 

.23 

.46 

Monongahela.... 

.66 
63 

'!25 

OS 

!04 
'4 

.06 
32 

.15 

.50 

.01 

.20 
.20 

.12 

.16 

.45 
T. 

.03 

90 

.65 

.09 
.  23 

.02 

2  ilfi 

03 

.16 

.05 

.19 

.02 

3.  0« 

Monongahela  — 

77 

T 

36 

T 

.23 

.2I> 

.02 

.14 

.10 

•I' 

T. 

T. 

T. 

.30 

.61 

1.34 

.  03 

i'. 

.01 

3.  51 

Allegheny 

1.44 

,4" 

14 

.09 

.27 

.15 

.03 

.03 

'1'. 

.06 

.01 

.28 

1.25 

.09 

.05 

.08 

3.19 

Conemaugh 

.60 

r. 

T. 

T. 

.38 

.02 

T. 

.14 

.20 

.07 

.18 

.04 

T. 

1 

■r. 

■r. 

'i'. 

.30 

.3b 

.b< 

.24 

'1 . 

T. 

Allegheny 

1  ?0 

.09 

26 

15 

06 

.03 

.07 

..50 

.01 

.10 

.10 

.10 

.20 

.06 

.08 

.07 

.64 

.22 

.14 

.13 

.30 

4.54 
3.41 
3.13 
3.91 
.3.39 

Monongahela  . . . 

1  04 

18 

oq 

T. 

.24 

.10 

T. 

.08 

T. 

.02 

i'. 

T. 

T 

.26 

i'. 

1.3V 

.01 

.02 

T. 

AUegheuv 

.69 

14 

16 

01 

T, 

.14 

.42 

.11 

.12 

.01 

.16 

T. 

T. 

.04 

'1'. 

.08 

.66 

.14 

.01 

1 

.24 

Ohio    

89 

60 

05 

02 

.70 

.05 

.13 

.06 

.01 

.20 

.10 

.io 

.6:3 

.  1/ 

.  II 

.  10 

Ohio    

81 

T 

35 

03 

T 

T 

T 

.59 

.09 

.22 

.04 

.03 

.21 

T 

T. 

.11 

.03 

•i'. 

.4V 

.12 

.04 

.09 

.  13 

Ohio 

hS 

.15 

10 

10 

01 

.01 

.63 

.03 

.18 

.00 

.07 

.02 

.01 

T. 

.22 

.78 

.  13 

.03 

.06 

.01 



Allegheny 

Ohio     

83 

L37 
T 

T. 

27 

.27 
05 

.09 

T. 

"65 

.04 
.45 

.28 

.03 

.04 

.13 
.19 

.03 
.02 

.05 

•i'. 

T. 

.08 

.03 

.05 

.2b 
.27 

i.'is 

.9S 
.08 

.I'b 
.02 

.(16 
.03 

.06 
.04 

3.65 
4.10 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio          

■62 

* 

74 

L  18 
.28 
.72 

1.62 

T  ' 

T 
I'. 

T. 

.26 

.44 
.12 
.25 
.22 

.00 

.02 

'■.04 

"09 

T.' 

'i'" 

't.' 

'.'63 
"63 

.04 
.76 
.38 
.14 

'.'25 

.26 
.02 

'.'46 

".m 

.16 
.25 
.15 
.12 

'.'ii 

.04 
.10 

.10 

'!6i 

.02 
.05 

'.'12 

T 

.07 
.... 

■■a3 

.30 
.17 

.'26 


■.".30 

1.31 
.45 

.10 

.ns 

1.50 

.04 

.01 

.04 
.06 

'.08 

.06 
.10 
.05 
.  12 

'!67 

■.'26 

.04 

.10 

3.75 
3.51 

.04 

93 

t'. 

.14 
T.' 

't" 

T. 

".U 

.22 

''is 

!97 

.90 
"62 

4.30 

.04 

.07 

2.92 
3.72 

Alloglieuy 

Allegheny 

Ohio 

1  on 
.76 

.0(1 

on 

.28 
.24 

T 

T 

01 

35 

0' 

3^ 

T 

Ot 

06 

04 

05 

2( 

9t 

.0-2 

T. 

.99 

.'20 

.10 

.04 

■1'. 

.'66 

.55 

T. 

.01 

.33 
.12 

.01 

.03 

13 

;63 

.04 
04 

T 

.09 

.20 
.21 

.82 
.10 

.in 

.01 

.02 
.05 

.08 
.10 

3.54 

.90 

3.51 

Conemangb 

01 

.87 

'p 

.20 

.07 

.09 

13 

.21 

.04 

T. 

T. 

.05 

T. 

.29 

1.19 
1.48 

.04 
.02 

.02 

.02 

3.23 
4.17 

Conemaugh 

1.06 

.46 

.02 

.04 

.31 

.04 

.41 

.04 

.03 

.26 



Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghioglipuy  .. 
Youghiogheny  .. 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. .. 
Youghiogheny  . 

.64 
.98 
.f>1 
.25 
.44 

;76 

.89 
.51 
.40 
.20 
.09 
.34 
.21 

'.'65 

'.'62 

T.' 

.20 
.  37 
.01 

.06 

.in 
.24 
.15 
.24 

.10 
.04 
.35 
.48 

''02 

,05 
.05 
.0? 
.10 
.15 

'.'6a 

'03 

M 
.01 

'.'62 
.02 

T 

.07 
.in 
.79 
..5S 
.06 
.Ifi 

'.'24 

.37 

in 

.12 

.'15 
.16 

T. 

18 
.25 
.10 
.03 
.03 
.09 

'!i6 
.33 

.31 

.08 

.on 

.34 
.20 
.29 

'  .'26 
.03 
.03 
.03 
.10 
.03 
.03 
T. 

";64 

.02 
.02 
.01 
.34 
.21 

't. 

';26 

'.'62 
.01 

T. 

'."65 

67 
.23 

't.' 

!l8 
.02 

.62 
.06 

■;6i 

T 
.03 

'.03 

.09 

02 

T. 

.01 

.13 
.06 
.34 

.43 
.03 

'.'38 
.10 

't. 
. . .  ■ 

't.' 

.6' 
7S 
50 

.4. 

.85 
1.05 

.75 
4!1 

.25 

..30 
.4' 
.20 
.15 

.06 
.39 
.14 
.04 
.32 
.21 
.04 
.03 

.03 

.09 

.01 

T. 

..30 

.07 

T. 

.02 

.04 
.in 
T. 
.02 
.80 
.53 
.01 
.02 

3.09 
3.45 
3.38 
3  44 
5  13 
4.45 
3.00 
3.26 

Conemaugh 

Alleghen?' 

.73 

.O-l 

'.'.'. 

.'42 

'.'02 

'.'6g 

.6.5 

'.'62 

.2^ 

.21 

■.'08 

'.'ic 

.'sn 

't. 

''07 

.03 

T. 

.0.5 
.4C 

T. 

T 

1   15 

..35 
96 

.34 
09 

.04 

08 

.10 
01 

.... 

3.17 
4.03 

Monongahela — 

.6S 

.3S 

.0, 

.  02 

.6f 

.Of 

Beaver 

YoughioghPuy  . . 

■94 

.. 

'.■32 

'.U 

'.'if 

.'l? 

'!ir 

T. 

.30 



.... 

1.5£ 

.03 

.... 

.... 

3.73 

Lake  Krie 

Genesee 

.26 
.21 

.18 
.2E 

... 

.OJ 

.28 
.14 

.V 
.03 

.05 

■.'6{ 

T. 

.28 

.03 

.28 

.1 

.r 

.Of 

.... 

'••• 

.2' 

.02 

I--- 

'.'61 

T. 

.2£ 
.40 

.Of 
.11 

>   .07 

.11 
.06 

.27 
.22 



2.81 

lours  ending  at  the  time 


Kxpept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  .   ..  ^.  „  „p„,,,„d 

of  oh^ervation.      1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-honr  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.         Pr.  ':'nt«t^h  measurea 

inthemorning;amonntthenreoordedisforthepreceding24  hours  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  -  Precipitation  '- ;;";°f  •^f"^"  ^^^"^^ 
"  Preclpitationforperlod.l:30a.Tn.tol:30a.m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight       *  '^^''^^'^'l^'^l^"^;'^^'^'^':,,^   JewX 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.  5  Incomplete  or  missing  t  Daily  amounts  inconsistent.  Post  Office  addresses  are  as  follows^  °^'r8:a  on  IRl^^r 
of  Acmetonia.  Barking;  of  Pennline,  Lincsville:  o!  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Girardville.  Shenandoah:  of  Ix^ck  No  6.  Schenley.  «  Airway  Station.    I  River 

Station.  Illl    Formerly  Dahoga  and  Kane( near). 


NOVKMIIKK,      I'.MO 


CLIMATOLCHilCAL   DMA;    I'KNNSYLVAN'I A   SKCI'lON 


<;r> 


Utilly  T«xaperat<.i'e«  for  November,   1840 


Statlonn 


8      4      ft 


■JO 


•a 


■a 


20 


27 


28 


28 


80 


Hbbii 


Wloutowu 

liotUord 

H,.thl>'l>eiu 

UliHUUsVuirK 

HrooUvlllol  

Butler  

Civrlislo 

OhaiulKTsburK — 
(.■h.mibersvillo... 

i     Claysvilie 

Clearlield 

CoatesvlUe 

Corry 

Coudersport 

Donora* 

Ebensburg 

Emporium 

Ephrata 

Erie* 

Frankllnt 

Freeland 

George  School . . . . 

Oettysburg 

Gordon 

^   Qreensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harrisburg* 

Hawley 

Holtwood* 

Huntingdon 

Johns  txjwn 

Kane 

Kylertownt 

Lancaster... 

Lawrenceville. . 

LebanonI 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcu.s  Hook* . . . 

Meadville 

Midland 

Montrose 

Mount  Pocono... 
Muncy  Valley. .. 
New  Bloomfield. 

New  Castle 

Palmerton* 

Philade'phia*  ... 

Phoenixville 

Pittsburgh* 


. ..  (  Maximum... 

1  Minimum.. . 
...  \  Maximum... 

1  Minimum., . 
. ..  *  Maxiuuim... 

<  Minimum.. . 
. ..  >  Maximum... 

'  Minimum.. . 
. .    >  Maximum... 

'  Mini  mum.  . 
.■  •  I  Maximum... 

I  Minimum..  . 
.■•  >  Maximum... 

I  Minimum.. . 
...  '  Maximum... 

I  Mit\imum... 

■  ■■  ^  .Maximum... 

'  Minimum.. . 

■  •I  Maximum... 

1  Minimum..  • 

•  •■  i  Maximuiii... 

I  Minimum.. . 
...  I  Maximum... 

'  .Minimum..  • 
.••  )  Maximum... 

'  Minimum.. . 

•  ••  >  Maximum... 

'  Minimum... 

•  ••  ^  Maximum.. 

'  Minimum..  • 

•  •  *  .Maximum... 

'  Mininuim..  • 

—  '  Mnximum.. 
'  Minimum.. 

•  ■  "  Maximum.. 

'  Minimum..  ■ 
•■•  )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
•••  )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
■■■I  Maximum.. 

I  Minimum.. 
■    J  Maximum.. 

I  Minimum.. 

•  ■■  [  Maximum.. 

'  Minimum.. 

—  \  Maximum.. 
'  Minimum.. 

•  •  '  Maximum.. 

'  Minimum.. 

—  ;  Maximum.. 
'  Minimum.. 

'  Maximum.. 

'  Minimum.. 

—  *  Maximum.. 
'  Minimum.. 

■■■■  )  Maximum.. 
'  Minimum.. 

—  J  Maximum.. 
I  Minimum . . 

I  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Maximum.. 

'  Minimum.. 
*  Maximum.. 

'  Minimum.. 
J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
*  Maximum.. 

'  Minimum.. 
i  Maximum.. 

I  Minimum.. 

—  )  Maximum.. 
'  Minimum.. 

)  Maximum,. 

'  Minimum.. 
'  Maximum.. 

■  Minimum.. 

■  ..  '•  Maximum . . 

'  Minimum, . 

—  S  ^[aximum.. 
I  Minimum.. 

i  Maximum.. 

1  Minimum.. 
i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
)  Maximum.. 

'  Minimum.. 
I  Maximum.. 

I  Minimum.. 

—  )  Maximum.. 
'  Minimum.. 

—  /  Maximum,. 
1  Minimum . . 

')  Maximum.. 

'  Minimum.. 

—  f  Maximum.. 
1  Minimum.. 

—  ^  Maximum.. 
'  Mini  mum . . 


mi    27 


4»     48 


44     64 


55 


54 
.34 
61 
32 

53 
35 
57 
46 
68 
40 
641  47 
41 1     40 


»8  i<4 

2U  22 

:I5  88 

20  »J 

m  81) 

22  26 

82  ii6 

17  2^) 

86  86 

161  ly 


88  88 
29  24 


40, 

20. 
40. 

21  . 
8(1. 
80. 
40. 
80. 
46  . 

22  . 
80. 
24  . 

40  . 

22  . 

41  . 

•2a. 

40. 
19. 
49. 

vo . 

37  . 

20. 

40  . 

27  . 
43  . 
28. 
as . 
20  . 
56. 
2i(  . 
35  . 
12  . 
35  . 

26  . 

38  . 
2»  . 
45. 

28  . 

48  . 

27  . 
33  . 
24  , 
43  . 

28  , 

41  . 
26  . 
37  . 

29  , 

49  , 

23  , 


40  . 
23  . 

3l!  . 

28. 
37  . 

29  . 
40. 
31  . 
41. 

23  . 
44  . 
18  . 
33  . 

21  . 

41  . 

22  . 
39  . 
25  . 
3ft  . 
19. 

42  . 
27  . 
41. 
29. 
37  , 
28. 
51  . 
39  . 

43  . 
25, 
40. 

24  , 
36  . 
24  . 

30  . 
18  . 


40. 
23  . 

42  . 
2fi  . 
41  . 

33  . 
50. 

34  . 

43  , 
26. 
51  . 
23  . 


49.1' 

84.fi' 

6(J  3 

83.7 

51.0 

87.6 

49. 1 

32.8 

45,1 

29.9 

49.(1 

32.6 

63.4 

U.'.> 

61.9 

86.3 

49.0 

33.4 

/>0.2 

31.9 

47,8 

■10. 1 

61.2 

34.0 

46.6 

29.6 

46.1 

27.0 

r<\.'.' 
ac.  7 

45,7 

28.7 

47.7"' 

31. l"" 

51,4 

36.6 

47.3 

36.8 

46.6 

31, li 

43,0 

29  9 

.52,7 

ao.o 

64.3 
36.6 
48.6 
32.3 
50,8 
34.6 


47  3 
33. 2 
51  0 
;-6,3 
47,3 
29.6 
51  I 
38.5 
50.5 
31.9 
46,8 
32,1 
42.0 
2S.7 
44.0 
30.7 
53.4 
33.6 
47.5 
28.2 
49.6 
33.8 
.51.8 
35.7 
49.7 
33  8 
55.0 
39.1 
44.4 
30.3 
50.0 
34.0 
42.7 
29.6 
42.7 
27.1 


49.2 
32.5 
.50.2 
33.8 
46.3 
34.1 
52.6 
40.2 
55.1 
35.9 
48.3 
34.1 


Continued  on  page  66 


66 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


November,  1940 


Daily  Temperatures  for  November,-  1940— (continued) 


Stations 


10 


13  14 


16  17 


19  20  91     22  23  24  25  26  27  28  29 


30     31 


Mean 


Port  Clinton f  Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown (  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Reading* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat ( Maximum.. 

(.  Minimum.. 
Ridgwayt )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Scranton* \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
8elinBgrove i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset j  Maximum,, 

)  Minimum., 
Springs j  Maximum.. 

(  Minimum.. 
State  College \  Maximum,, 

/  Minimum,. 
Stroudsburgt j  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towanda j  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Uniontown )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift* S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Warren ;  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,. 

}  Minimum,. 
Wellsboro i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Wilkes-Barre  t  j  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Williamsport \  Maximum., 

(  Minimum,. 
William.stown )  Maximum. . 

t  Minimum. , 
York 1  Maximum,. 

1  Minimum  .. 


43 

52 

52 

68 

67 

50 

48 

35 

36 

1     37 

35 

37 

23 

30 

4a 

41 

34 

41 

34 

15 

27 

I     28 

Z^ 

30 

43 

57 

52 

en 

62 

46 

45 

34 

36 

36 

36 

37 

21 

28 

38 

39 

34 

40 

31 

17 

27 

29 

21 

29 

4« 

53 

54 

71 

54 

48 

41 

35 

37 

36 

37 

45 

29 

37 

46 

43 

40 

38 

27 

24 

31/ 

28 

26 

31 

43 

49 

49 

58 

68 

45 

42 

28 

35 

35 

34 

31 

25 

31 

29 

39 

34 

40 

28 

17 

24 

27 

19 

29 

55 

47 

64 

63 

43 

40 

34 

38 

37 

30 

34 

46 

19 

21 

40 

41 

32 

36 

21) 

14 

17 

23 

21 

24 

48 

60 

51 

66 

45 

46 

;-.8 

35 

35 

31 

33 

38 

31 

36 

36 

45 

43 

37 

22 

17 

24 

26 

20 

31 

48 

54 

56 

68 

63 

50 

44 

37 

37 

35 

32 

38 

22 

34 

44 

42 

36 

41 

29 

18 

26 

29 

23 

30 

57 
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32 

35 
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33 

43 
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18 
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28 
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54 
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37 
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31 

36 

25 

34 

43 

43 

37 

38 

30 

16 

23 

22 

21 

25 
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38 

38 

38 
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46 

43 
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31 

30 

26 
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50.8 
34.3 
50.2 
33.5 
50  8 
37.2 
45.8 
32.5 
45.5 
28.9 
47.0 
33.9 
50.8 
34.7 
45.6 
28.7 
45.2 
28.8 
46.1 
33.9 
50.6 
31.9 

48.2 
30.2 
52.5 
35.4 
50.8 
33.9 
46.2 
31.1 
52.4 
33.7 
45.5 
30  6 
51.6 
36.4 
47.9 
31.4 
47.9 
34.2 
49.4 
33.3 
52.9 
36.7 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date         1     1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        *,  '',  ",  etc.,  indicate  re.'-pectively  1,  2  or  3  day.s  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMID 

TY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pres.^ure 
( reduced  to  sea  level 

i  Wind 

Relative 
humidity 

Statlong 

a 
a; 

1 

1 

3 

03 

Q 

3 

i 

si 

a 

11 

3S 

c 
o 

1 

a 

a 

03 

1 

a 

a 

o 

h 

11 

Erie 

30  1'. 
.30.14 
30.14 
30.  13 
30.14 

30.55 
:'v0.66 
30  68 
30  55 
30  67 
30  63 

19 
19 
19 
18 
19 
19 

29.53 
29.70 
29  66 
29.63 
29.68 
•29  66 

11 
5 

27 

27 

5 

27 

11. 1 
9  0 
13.4 
12  4 
12,8 
7.3 

28 
43 
38 
34 
45 
41 

se. 

se. 

s. 

nw. 

se. 

se. 

11 

23 
12 
6 
13 

10 

78 
77 
80 
76 
72 

74 
59 
59 
64 
56 

79 
68 
73 
71 
63 

18 

Harrisburg 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Reading 

31 

36 
21 

4:i 

18 

Port.Iervis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

".Vilkes-Rarre.  . .. 
William.iport 


RIVEK  CONDITIONS 


Delawaif 

Delaw  are 

Lehigh 

Sus<iuohr.nna 
Susquehanna. 


Harrisburg Rusquelianna. 

Green.sboro Monongahela. 

Lock  No. 4 Monongahfla. 

Pitt-il^'irfrh Ohio 

Midland Ohio 


? 

CS 

bt 

s 

ts 

5 

g 

S 

» 
s 

o 

a 

C3 

S 

tr 

a 

C 

3  6 
4.1 

4  0 
4.7 
1.6 

4.1 
12  6 
13.4 


6.1 

16 

2.5 

2 

8.7 

16 

2.2 

12 

4.6 

13t 

3.4 

11 

7.4 

17 

3.0 

1 

2.5 

16 

0.4 

1 

4.R 

17 

3  3 

1 

19  2 

27 

11.0 

18t 

18.6 

28 

11.5 

12 

16  8* 

11 

16.5* 

3t 

15.7* 

28 

15.4* 

29 

18 
22 
9 
22 
20 

18 
80 
30 
26 
80 


•For any  Sre-minute  period. 


■t  Corrected  to  true  velocities 


Pool  stage 


t    On  other  dates  also. 


ERRATA 
JULY,  1940  Page  38 :     Greatest  precipitation  in  24  liours  at  Coatesville  0.56;  at  Colebrook  2.18;  at  I'nioutown  1 .06;  at  Y'ork  0.86. 

AUGUST,  1940  Page  44:    Lebanon,  mean  temperature  69.5;  Marcus  Hook,  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  10:  Muncy  Valley,  days  with  0.01  inch  or  more 

precipitation  7,  total  precipitation  7.95;  New  Castle,  mean  temperature  71.0;  New  Tripoli,  greatest  precipitation  in  24  hours  1.07;  West  Chester, greatest 
precipitation  in  24  hours  1.42. 
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OSNERAL  StrMMART. 

With  the  oxctM>tit^ii  (^f  tho  (irst  six  days,  tlic  i)iist  montli  wiis 
exceptionally  mild,  it  \vi\s  the  Sth  wnrnicst  ncccinlicr  (>ver 
recorded  in  Pennsylvania  and  the  warmest  since  1981.  There 
were  several  hrief  cold  spells  during  the  month  at  scattered  in- 
tervals, hut  for  the  most  part  there  was  a  steady  accumulation 
of  temperature  values  in  excess  of  the  normal.  Every  station 
in  the  State  had  temperature  averages  above  the  normal,  the 
excess  being  greatest  over  the  Southeastern  and  Southwestern 
sections.  Sectional  averages  were:—  Erie  30°,  Plateau  33°, 
Southwest  40°,  Mountains  35°,  and  the  Southeast  38°.  The 
warmest  days  occurred  during  the  middle  and  latter  half  of  the 
month.  Since  January  1st,  the  deficiency  in  temperature  has 
been  596°  or  an  average  daily  departure  of  —1.6°  for  the  year, 
normal  being  60.2°. 

Precipitation  during  the  month  was  normal  and  well  distrib- 
uted, the  heaviest  occurring  on  the  16th  and  again  on  the  28th, 
when  moderately  heavy  rain  fell.  Snowfall  occurred  mostly 
during  the  first  week.  Because  of  the  generally  mild  tempera- 
tures thereafter,  n)ost  of  the  precipitation  fell  as  rain.  Precipi- 
tation was  deficient  over  the  central  and  eastern  counties,  but 
was  ample  for  ground  moisture.  Sectional  averages  were:  — 
Erie  2.86  inches.  Plateau  3.46  inches.  Southwest  3.02  inches. 
Mountains,  2.86  inches  and  the  Southeast,  2.99  inches.  The 
ground  had  a  moderate  snow-cover  over  central  and  plateau 
counties  until  the  7th,  when  a  gradual  reduction  took  place  due 
to  njild  temperatures  and  rains.  After  the  lOth,  very  little 
snow  remained  on  the  ground.  Light  thunderstorms  occurred 
over  scattered  localities  of  the  Southeast  on  the  29th.  Sleet 
storms  were  light  and  scattered.  Altliough  the  ground  was 
generally  frozen  during  the  first  week,  it  was  free  from  frost 
during  most  of  the  month. 

The  month,  as  a  whole,  was  favorable  for  outdoor  work. 
Some  plowing  was  accomplished  in  southeastern  localities. 
Dandelions  were  reported  in  bloom  at  Midland,  Beaver  County, 
on  the  28th  and  in  Wayne  County,  some  potatoes,  in  good  con- 
dition, were  dug  as  late  as  December  81st.  Winds  were  light 
and  no  severe  storms  were  reported.  A  slight  earth  tremor 
occurred  over  portions  of  northeastern  Pennsylvania  on  the 
24th,  but  no  damage  was  reported. 

M.  I.  P. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  88  stations,  was  36.0°,  which  is  4.6°  above  the  53- 
year  normal  for  December.  The  highest  monthly  mean  was 
was  45.8°  at  Newell,  Fayette  County,  and  the  lowest  was  28.2° 
at  Mt.  Pocono,  Monroe  County.  The  highest  during  the  month 
was  68°  at  Newell,  Fayette  County,  on  the  16th,  Waynesburg, 
Greene  County,  on  the  25th  and  Derry,  Westmoreland  County, 


on  the  28th;  the  lowest  was  —9"  at  Mount  Pocono,  Monroe 
County,  on  the  4th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  48°  at  Somerset,  Somerset  County,  on  the  24th. 


PRECIPITATION . 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet  and  melted  snow, 
for  the  State,  iis  deduced  from  the  observations  at  161  stations, 
was  3.08  inches,  which  is  also  the  normal  amount  of  fall  for 
the  month.  The  greatest  monthly  amount  was  4.95  inches  at 
Mariensville,  Forest  County,  and  the  least  was  1.39  inches  at 
at  Towanda,  Bradford  County.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24  consecutive  hours  was  1.86  inches  at  West  Chester, 
Chester  County,  on  the  28th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  3.1  inches,  which  is 
4.7  inches  below  the  53-year  normal.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  12.8  inches  at  Ebensburg,  Cambria 
County.  The  greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was 
5.0  inches,  at  Warren,  Warren  County,  on  the  3d. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  DECEMBER 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1940 


Climatolo^ical  Data  for  December,    1940 
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-0.91 
-0.07 

+6.37' 

-o.'i?' 

-0.25 
+  1.15 
-0.40 
-1  01 
+0.49 
-0.'23 
-1.63 
-0  81 
-0.3U 
+0.14 
-1.17 
+0.21 
-0.16 
-0.62 
+0.11 
+0  19 
+1.16 
-0.09 
+0.32 
-0.86 

+6.U 
-0.33 
+0.45 
+0.24 
+0.07 
-0.51 

-6!92' 
-0.90 
-0.91 
-0.38 
-0.72 
-0.09 
-0.16 
-0.91 
+0.26 
-0.74 

-0.80 
+0.08 
-0.03 
-0.01 
-0  22 
-0.63 
-0  20 

+1.12 
+0.33 

1.57 
0.97 
0.96 
1.02 
0.65 
1.13 
0.85 
0.76 
0.60 
1.12 
1.40 
1.07 
0.91 
1.48 
0.76 
0.98 
0.98 
1.17 
0.90 
1.29 
0.84 
0.57 
0.78 
0.84 
0.95 
1.20 
1.00 
0.57 
0.72 
1.10 
0.60 
0.94 
0  80 
1.01 
1.07 
1.04 
0.87 
0.84 
0.86 
1.41 
1.02 
1.18 
1.81 
0.99 
0.90 
1.0s 
1.01 
0.55 
0.65 
0.83 
1.8G 
n.92 
0.52 
0.67 
1.28 

1.13 
0.73 

2.5 
4.3 
3.6 
0.5 
2.0 
4.2 
2.7 
1.0 
1.5 
5.0 
3.5 
2.3 
3.0 
2.1 
5.1 
5.0 
1.0 
6.0 
1.7 
1.5 
1.5 
4.3 
4.0 

T. 
3.1 
2.5 
1.0 
0.9 

T. 

"i!6' 
1.5 
1.5 

T. 

4.0 
0.6 
2.3 
2.9 
1.6 
3.5 
2.0 
4.0 
2.3 
1.5 
1.5 
3.1 
1.5 
0.4 
0.5 
2.5 
4.5 
2.3 
T. 
2.0 
2.0 

3.3 
5.8 

10 

13 
11 
11 

9 
11 
14 

9 
13 
15 

9 

8 
11 
10 
11 
10 

16 

8 

u 

10 
13 
12 

9 
12 
11 

9 
10 
10 

7 

9 
14 
11 

8 
10 
11 

9 
11 
12 

9 
13 
10 
11 

8 
14 
U 
12 
11 
11 
13 
10 
14 
15 
13 
10 

16 
14 

14 
15 

6 
14 
10 
10 
16 
12 

7 

8 

2 

8 

9» 
11 

4 

10 
10 

9 

6 
10 

4 
10 

8 

7 

3 
11 

6 
12 

10- 
19 

5 

4 

8 
15 

8 

6 

6 
12 
12 
13 
11 

6 

5 

1 

1 

6 
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6 
13 
14" 
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8 

7 
10 

4 

6 

u 
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10 
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1 

4 

6 

4 
10 

2 

7 

6 

0- 

6 

1 

8 

6 

2 

7 

5 
10 
10 

8 

9 

7 

5 

9 
13 

5 

9' 

3 

6 

3 

6 

4 
12 

8 
10 

8 
13 

1 

8 

9 

6 
10 
11 

6 

7 
11 

7 

6' 

6 

? 
11 

4 
6 

6 
10 
15 

8 
20 
17 
11 
15 
14 
21 
22 
17 
21" 
14 
26 
13 
15 
■20 
18 
16 
17 
11 
15 
15 
21 
15 
16 

6 
19 

9« 

9 
20 
24 
17 
12 
11 
18 
15 
11 

6 
17 
12 
17 
20 
20 
19 
19 
20 
14 
U 
10' 
22 
18 
17 
10 

23 
19 

8. 
W. 

nw. 
nw. 
nw. 

sw. 

ne. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

s. 

w. 

nw. 

s. 

nw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

e. 

sw. 

8W. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

w. 

ne. 

n. 

w. 

w. 

n. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

w. 

sw. 

w. 

nw. 

s. 

w. 

Blair 

Robert  1)  Goodfellow 

ci  A-rdmore 

Moatgomery 

Adams          

H    L   Balderston 

^    ArpTidtsville    

Penn  State  Kxpt.  Station. 
Chai'le^  C    l^ee 

■~    Hpdford         

Bedford 

k  Bethlehem 

^  Bloomsburg 

Northampton — 
Columbia 

Lehigh  University. 
Bloomsburg  Water  Co. 
Prof   C  K   Miller. 

Cumberland 

Franklin    

S  Chambersburg 

Williauj  K.  Si)ear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
W  wi   A    Korer 

Cleariield 

"  Coatesville 

Lebanon  

Cameron  

K  M.  Poorman 

Lancaster 

Ira  J.  Keath 

Luzerne 

Andrew  B  Evansiia 

Butks 

Proi .  N .  W.  Swayne. 

Dr   Henrv  Stewart 

Sohu.vlkin 

Wayne 

Miss  sallie  M.  Johnson. 

Gouldsboro.t  — 

Steward  W.  EUenberger. 

York  

39.2 

37.6 

30.9 

38.0 

35.5 

33.2 

36.8 

MA 

35.6 

37.4 

135. 8« 

42.0 

30.2 

28.2 

30.6' 

38.6 

38.  V 

35.2 

40.4 

39.8 

38.2 

35.4 

34.6 

38.0 

33.7 

35  6 

38.4 

36.9 

34.6 

33.0 

31  0 
38.2" 

32  8 
33.9 
34. 0« 
38.6 

32.0 
38.0 

+4.4 
+4.9 
+2.2 
+3.2 
+3.7 
+3.9 
+3.6 
+2.3 
+3.4 

'+4!4' 
+2.9 
+  3.6 
+2.3 
+2.4 
+6.2 

'+3!3' 
+4.1 
+3.9 
+  4.4 
+3.3 
+3.2 
+3.8 
+3.0 
+3.7 
+3.0 

'+4;6' 
+3.9 
+3.0 

+  4.8 

■+3.'6' 

+2.5 
+5.2 

+3.8 
+6.2 

60 

60 

57 

56 

68 

57 

61 

68 

60 

68 

56« 

62 

54 

55 

56' 

63 

59 

62 

62 

63 

63 

58 

59 

61 

56 

56 

61 

57 

54 

59 

53 

61" 

56 

54 

57' 

60 

59 
62 

26 

29 

25 

29 

10 

24 

29 

25 

25t 

10 

10 

28 

25 

25 

29 

29 

10 

25 

29 

29 

29 

25 

29 

25 

25 

lot 

29 

10 

25 

29 

25 

25 

25t 

29 

29 

29 

25 
16 

12 
11 
-7 
15 
2 
2 
6 
-6 
11 
9 

13" 
15 
3 
-9 
—  7" 
6 
4 

;i 

14 

8 

4 

4 
12 

5 

8 
11 

8 

7 
-5 
-3 
10* 

0 

4 

6° 
10 

-6 

1 

3+ 

4t 
19 

30 
33 
39 
25 
38 
32 

■is 

39 

36 

34 

350 

36 

29 

37 

32' 

41 

37 

40 

25 

26 

39 

37 

39 

31 

30 

32 

31 

33 

29 

33 

33 

31" 

33 

28 

27« 

34 

43 
39 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

Lanca*5ter 

H.  W.  Lowy,  C.  E. 

iluntingdon 

Clearfield 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

1'.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Oas 

Mifflin     

Peiina.  Edison  Co. 

Clinton 

Joseph  Beaver. 

Delaware     

Susquehanna 

Jiun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Ceril  J.  Ho>kinson. 

Muncy  Valley..  

M<'shaminy  Falls 

New  Bloomfield 

Sullivan       

U.O.  Hacker. 

Bucks 

PhiladelpliiaSub.  Water  Co 

Perry      

J.  Earl   SueaSer 

New  .lersev  Zinc  Co. 

Philadelphia 

Philadelphia 

(jliP^ter        

1.  S.  Weatlier  Bureau 

Phila.  Navy  Yard 

^^htenixville 

Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  Co 

Schuylkill 

E.  E.  Rarick. 

lohn  E.  Beiiuer. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Lackawanna 

r.  S.  Weather  Bureau 

Dr.  George  K.  Fisher. 

Philadelphia 

Cumberland 

Joseph  J .  Biyza . 

State  Teachers  College 

Dr.  H.  Landsberg. 

Bradford 

Mrs  ..M.  Ordelia  Parks. 

Tioga 

i:<'orgf  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

Wilkes-Barre(  Airport). 
Williarasport 

U.  S.  Ainvavs  Station. 

Lycoming 

Dannhin ■ 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 
Susquehanna  CollleneB  Co 

York 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

Butler.. 

J  Chambersville 

William  C.  Faust. 

John  E.Lewis. 

Washington 

Erie              

38.6 
31.4 
29  4 
39.6 
41.0 
33.5 
34.6 
40.2 

+5.6 
+2.8 
+2.2 
+7.2 
+4.5 
+4  4 
+5.0 
+7.0 

64 
61 
56 
68 
65 
60 
59 
65 

25 

25 

26 

28 

16 

24 

25t 

161 

1 
6 

-5 
3 
11 

-5 
6 
5 

31 

37 
36 
42 

4(1 
33 
40 
36 

37 

3  31 
3.25 
3.78 
2  42 
2.59 
4.19 
3.90 
3.47 

+0  35 
-0.37 
+  1.11 
-0.88 
+0.25 
+  1.21 
+0.72 
+0.42 

0.77 
0  60 
0.68 
0.46 
0  51 
1.35 
0.91 
0.V3 

2.3 
5.7 
7.5 
2.0 
T. 
12.8 
6.5 
3.1 

14 

15 
15 
12 
13 
15 
14 
17 

9 

I 
6 
0 
6 
6 
5 

6 
7 
4 
4 
4 
8 
2 
7 

16 

19 
22 
21 
27 
17 
23 
19 

s. 

w. 

nw. 

sw. 

w. 

w. 

n. 

s. 

J.  L.  Melvin. 

.2  Gorry 

g  Coudersport 

Pennsylvania  Electric  Co. 

Potter         

Philip  R.  Shaw 

WestiDoielaiul  — 

Washintrton 

Cambria     

N.  Dixie  Wineman. 

o  Donora 

Am.  Steel  it  Wire  Co. 
1).  H.  Jones 

Venaugo 

Westmoreland  — 

William  K.  Fuller. 

ireeusburp 

Westmoreland  Water  Co. 
Charles  P.  Clarke. 

Grove  City 

Irwin 

Johastowu 

Mercer 

Westmoreland  — 
Cambria     

36.0 

39.4 

36.0 

30.8 

.38  6 

33.8 

38  2 

37.7 

45.8 

38  1 

32  0 

36.3 

35.2 

34.9 

42.1 

37.4 

38  9' 

34.1 

40.6 

a5.6 

36.0 

+.5.7 
+6.7 
+3.3 

■+5;9' 

+4.6 

■+6'.7' 
+10.2 
+3.9 
+3.8 
+5.1 
+6  2 
+5.1 
+7.0 

'+5^3 

+5.2 

+3.7 
+4.6 

59 
66 
58 
56 
63 
59 
63 
62 
68 
64 
60 
.59 
6? 
62 
67 
63 
62" 
60 
68 

61 

68 

25 
25 
241 
241 
26 
25 
16 
25 
16 
16 
25 
26 
24 
24 
2.5 
16 
27 
25 
25 

25 

16t 

4 

2 
-1 
-3 

4 

6 

I 
16 

6 

0 

2 
-8 
—6 

5 
-1 
10* 

9 

4 

12 
-9 

39 
42 
3S 
33 
31 
33 
30 
41 
37 
30 
40 
35 
48 
43 
41 
34 
39 
36 
45 

27 

48 

3.49 
2.60 
2.87 
4  59 
3  16 
3.39 
3.26 
3.19 
2.48 
2.62 
3.29 
3.83 
2.86 
2.49 
2.43 
3.51 
3.72 
4.10 
3.16 

3.50 

3.08 

+0  39 
-0.29 
-0.90 

-oaj' 

+0.21 

+0;49' 
—0.09 
-0  24 
-0.48 
+1.45 
-1.22 
—0.74 
-1.00 
-0.11 
+0.74 
+1.02 

+0.67 
0.00 

0.89 
0  61 
0.56 
1.24 
0.76 
0.82 
0.64 
0  74 
0.50 
0.64 
0.68 
0  79 
0.84 
0  45 
0.67 
0.68 
0.74 
0.80 
0.68 

1.16 

1.86 

30 
1.5 

11  2 
9  8 
7.0 
4.2 
0.5 
2.1 
T. 
2.4 
6.7 
4.0 
6.1 
4.1 
1.0 
1.1 
1.5 

10.8 
0.5 

10.3 

3.1 

i3 

14 
16 
15 
12 
12 
13 
15 
10 
14 
15 
11 
15 
18 
14 
15 
11 
19 
11 

13 

12 

5 

11 
4 
6 
6 
4 
7 
4 
3 
3 
8 
1 
3 
5 
0 

8 

I 
6 
0 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
4 
8 
6 
10 
9 

21 
20 
16 
21 
25 
22 
23 
17 
23 
22 
24 
19 
22 
22 
16 
•22 

w 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 

s. 

se. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 
W.  F.  G.llRgher. 
Robert  Tro-s . 

McKean 

Westmoreland  — 

V .  S.  Airways  Station. 

We.stmorpland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Beaver 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Payette 

Allegheny 

Elk   

<;en.  '"bemical  Co. 

Pitt'thiiircrh           

V.  S.  Weather  Bureau, 

Wes»  Penn.  Power  Co. 

Meroer 

Somerset 

Harrv  H.Gerber. 

D.  L.Crove. 

Somerset 

Allen  E.  Yoder. 

rr.iontown 

Unity  Reservoir 

Favette     

vvm.  VY   Marsteller. 

Westmoreland 

Westmoreland . . . 

Warren 

Greene 

Westmoreland  Water  Co. 
Oarnegie-niinois  Steel  Corp 

5 
3 

3 

7 

2 
U 

4 

7 

24 
17 

24 

17 

w. 
sw. 

s. 

w. 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 

Lake  Drainage. 
Erie                           

Erie 

n.  3.  Weather  BnrekD. 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  station*  having  10  or  more  years  of  record.  Departure! 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  of  10  to  M 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete.  I  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  »  "  etc    indicate,  respectively.  1.  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  tndipat^'s  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  m»lt/-(1  snow 
Post-Office  addresses  areas  follows:  of  LvHpous.  arnonsburg;  of  Sash  aminv  Falls.  Oakforrl :  of  shftron  Farrell;  of  Shawmont.  Manavunk :  of  Springs.  QrantsTllle.  Md.  • 
of  Altoona.RFD.  (Eittaimln«  Point);  ol  Midland,  Georgetown. 


J    Not  Included  in  means  and  simmaarles. 


W.  B.  0    Philadelphl»-l-28-4M150. 
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Daily  Preoipitution  for  Ducotubur,   1040 
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D»r  of  month 
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Atlantic  Drmnage 
Allontown* 

L«bigh 

Juniata    

.... 

T. 
.O^ 
T. 
T. 

T." 

t" 

'.'oa 

'!6i 

.IC 

.0« 

.3il 
.16 
.14 

!20 



. . . . 

.1; 

.oe 

T. 
'.M 

.OC 
".Hi 
M 

.. . . 

•••• 

.... 

.m 
.01 

T. 

■."22 

.14 

.11 

.17 
.27 
.09 
.08 
.04 
.08 
.34 

.... 

.... 

.18 
.59 
.2S 

.9e 

.35 
.60 
.91 
.20 

L6- 
.17 
.16 

.64 
.07 

".•X 

.... 

't. 



'.'67 
'.'6i 

't. 
't. 

•••• 

']•. 

.... 

.... 

T. 

.6 
.0* 
.2C 
.41 
.61 
.4« 
.66 

.18 

.04 

.(.7 

.01 

1  .(2 

T. 

1 

.69   .w!  .IC 

971  .04    .28 

1  0.)    .12    .16 

.%    .20   .OS 

.36'   .(16    .03 

.  66.  -In    .  (K 

T. 

... 
■l 

... 

... . 

"t." 

8.78 
8.36 

W.  Br.  SiisQ 

Lower  Del 

Lower  Susii 

Juniata 

Middle  Su.sq 

.21 

'."os 

T. 

T. 
T. 

'f.' 

■2.61 

Anlmore-' 

Arenilt.<ville- 

Httkors  Summit. . . 

BaUl  Eagle  I 

BiHlfor.1- 

.Oi 
.03 

2.88 
3.16 
2  60 

.... 
.04 
.08 

.... 

.5C 

.62 

.24 
.If 

.20 

2.96 
2.66 

W   Br.  Susij  .   ... 

Berwinilalet 

Bethloliem.  

Big  Knob" 

W.  Br.Su.sa 

Lehigh   

Susiiuehauua. ... 
Susiiuehauim.... 

.09 
'.'05 

•••• 

!6i 

T. 

.0-J 
.01 

.17 

.10 
.31 
.01 
.2U 
.09 
17 
.13 

.07 
.50 
.05 
.13 
.35 
.16 
.31 

".'47 
.Oil 
.08 
.20 
.05 
.■ii 
.09 
.14 

T. 
.42 

.10 
.16 
1  17 
T. 
.40 
.15 
.IS 
.09 
.05 
.08 

'.'6.5 


.63 
T. 

■.'oj 

.02 

• 

'.'08 
.04 

• 

• 

.60 

.37 

.01 
T. 
.62 

.06 
.11 
.14 
.17 
.10 
.17 
.07 

.09 

"62 

■••• 

.78 

1.00 

.26 

« 

.61 
.23 
.76 

.72 
.54 
.35 
.51 
1.04 
1.07 
.59 
.20 
.80 
.50 
.58 
.57 
.72 
1.48 
.22 

.48 
.50 
.98 
.04 
.57 

'.'56 
.86 
.80 
.04 
.2i 
.03 

.05 
.17 
.51 
.47 

't.' 

.18 
.20 
.32 

'r.' 

.14 
.05 
.03 
1.50 
.02 

.02 

.47 

T. 

.65 

.10 

.69 

::;; 

't.' 

'[63 
.12 

't. 

'.'6i 

';65 

— 

■'•■■ 

;.':.' 

.39 
.09 
.11 
.13 
.86 
.76 
.38 

.28 
.25 
.56 
.30 
.17 
.08 
.17 
.06 
.13 
.21 
.10 
.32 
.09 
.03 
T. 

.18 

.10 

.57 

.02 

.03 

T. 

.11 

.27 

.35 

'.'62 
.45 

1.21 
.86 

.52 

'!i3 
T. 

.47 
.06 
.42 
.04 
.04 

.'63 

.38 
.03 
.09 
.35 
.05 

'.'63 
.08 
.02 
.41 
.01 

'.'23 
.02 
.12 
.10 

.04 
.02 

.ai 

.08 
.10 
.11 
.24 
.21 
.05 
.24 
.19 
.15 
.01 
.14 
T. 

.35 
.17 
.04 
.10 

.74    .05 

1.13    .2i 

.66    .3(1 

.11 

.05 
.21 

'.'64 
'.'69 

't.' 

8.88 
3.65 
3.16 

Bloomsburg 

.85      •  1  .50 
.88   .751  .15 

2.82 
3.68 

BulYalo  MilUS 

Carlisle 

Carter  Camp* 

Centre  Hall 

Chambersburg-.... 

Cleartield- 

Coatesville 

Colebrook 

Conshohocken 

Covington^ 

uovlestown 

UriftwoodJ 

Uu  Bois 

Emporium 

English  CenterJ. .. 

Potouittc     

•••• 

••■'• 

.64 

.75 

.69 
.66 
.60 
1.12 
L40 
.61 
.87 
.70 
.9'i 
.57 
.92 
.91 
.98 
.68 
.80 
.35 

.90 
.98 
.60 
.40 
.62 
.90 
.93 
.72 
.79 
.36 
.54 
.60 
.73 
.48 
.46 

.95 
.36 
.68 
.48 

.12,  .01 

.46    .02 

.401   .02 
.27     03 

2.24 

1  Lower  Susq 

SV.  Br.  Susq 

Susiiuehauaa  — 

Potomac 

\V.  Br.  Susu..  .. 

Lower  Del    

Lower  Susq      , 

.06 
1'. 

.ii 

"t.' 

'.'io 

T.' 

.09 

't." 
f.' 

'ids 

.05 
.10 

'.'06 
.09 

tV 

2  63 

.03 

.... 

..  . 

.... 

3.96 
2.44 

.05 

.08 

'.'is 

.04 

'm 
'.'67 

'.'io 

.04 
.25 

.'ie 

.15 
.08 

'.'io 

'.'ag 
.43 

.52 

« 

.07 
.49 

't. 

]oi 

't.' 

.03 
T.' 

"t  ' 

.10 
T. 

.26 

't' 

.04 
.18 

'!63 
.10 

.08 

.  .^. 

T. 

.07 
T. 

'.'06 
T. 

.07 

'.'62 

'.'62 

'.'62 
T. 

.1'5 

.')2 

".2-t 

.03 

.. . 

T. 
T. 

't 
.'cfi 

.'•22 
.0-2 
.10 
.13 
T. 

.07 
T.' 
'.'62 

T. 

.Oi) 

.11 
.36 
.11 
.11 
.09 
.20 
.12 
.04 
.!» 
.41 
.03 
.12 
.13 
.22 

T. 

.09 

.02 

.18 

.17 

.01 

.08 

.05 

T. 

.05 

.03 



't.' 

't.' 

't.' 
't'.' 

.04 
T. 

'f.' 

'.05 

.03 

't.' 

.04 
T. 

't. 

't.' 

.... 

.... 

.21 
.10 
.20 
.32 
.16 
.10 
.15 
.22 
.18 
.32 
.33 
.17 
.37 
.38 

.32 
.11 

.54 
.35 
.46 

.07 
.18 
.12 
.03 
.10 
.10 
.04 
.12 
.13 
.12 

2.71 
4.23 
3.59 
2.46 

Sehuylkill 

N.  Br   Sus.1 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Su:^q 

W    Br   Susq 

'.'25 

.03 
.14 

T. 

."04 
.06 

.02 

.... 



2.55 
2.18 



3  09 

.... 

;;.': 

'.'.'. 

•••• 

2.95 
3  05 

.... 

... 

T. 
T. 

t. 
.03 

3.71 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lehigh 

.04 

••'• 

't.' 

.23 

i'.' 
'.'ii 

.14 

.01 

2.90 

.07 
.19 

.76 

.02 
.01 
T. 

.52 

'.'61 

T. 
't'. 

't.' 

'.'62 
1. 

2.89 

Frederieksville*... 

1?l-tiplAnH2             

T. 
T 

.'.: 

:::.' 

3.33 
2. 29 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

IxjwerSusq 

Lower  Susq 

Lehigh 

.12 

.07 
.02 

T. 

2  73 

George  School 

Getty>burg  

Ciirardville2 

"r." 

T. 

.08 
T. 

'•i'.' 

.12 

.02 

T 

T. 

.... 

.... 

2.76 
2  86 

T. 
T. 
T. 

.01 
.02 
T. 

.01 

2.84 
3.86 

T. 
'.'64 

.34!  T 

2  18 

(iraterford 

Schuylkill 

.68 
L29 
.80 
.07 
.02 
.'29 
.84 
.80 
.32 

.67 

.11 

L20 

.08 

.09 
.45 
.57 
.33 
.19 
.43 
.11 
.60 
.L3 

.21 
.40 
.28 

.26 
.03 
.04 
.46 
.27 
.05 

2  74 

HanovtT   

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 

't'.' 

.04 
.06 
T. 

T. 
.02 
T. 
.06 

T. 
T. 
'C. 

't.' 

.12 

.03 
T. 

.57 
.84 
.78 
.03 

'.'29 

T. 
.62 

.17 
.83 

.... 

T. 
.01 
T 
.02 

'.'io 

.06 

'i'.' 

.10 

.05 

T. 

T. 

.... 

.... 

.... 

3  26 

2.86 

Haw  ley*       

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.12 
.09 

T.' 

.13 
T. 

T. 
T. 

;;:: 

't.' 

T. 
.01 

.... 

".i-3 

2  55 

Homsterville.s.... 

2  39 

Holtwood2 

.... 

'.'70 
.12 

.07 
.14 
.06 
.18 

T. 

.04 
.13 
.30 

.02 
'.'64 

1 

2.79 
3  11 

Huutsdalet 

Lo«  er  Susq 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

Lower  Susq 

t.' 

.02 
.18 

.03 

.07 
.04 

.07 
.08 
.22 
.05 

T.' 

T. 

.09 

'.'oe 

3.69 

Hyndman^ 

.06 

.07 
.37 
.12 
.84 

T. 
T. 

';6i 

2.38 

Kylertown^**" 

T-Akevillp-          

'.'63 
.12 

:::: 

T. 

.17 

.... 

T. 
T. 

T. 
T. 

T. 

r. 
.63 

T. 
T. 

't." 

T. 

3,54 
2.47 
3.10 
2.86 

Lancaster 

Laurelton^ 

La  vrrence  villa 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigli 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susci 

.15 
.'cr2 

T. 
T.' 

r. 

T. 

T.' 
T. 

T. 

'i-'.' 

T. 
04 

■.'6i 

.03 

T. 

.25 

.as 

.05 

* 

IS 

.'65 

"6i 
.33 

.17 

.07 
.02 

.08 

.05 

'[64 
.15 
T. 

'.'63 

f.' 

ioe 

.04 

.... 

•• 



.05 

't.' 

T. 
.09 
.44 
.15 
.16 
.14 
.14 
.03 
.10 
L80 

T. 

.03 
.02 
.19 

"t.' 

•••■ 

.33 
.30 
.06 
.72 

* 

.18 
.50 
.72 
.13 
.62 

.34 

.82 
.77 
.56 

T. 

.85 

.88 

.06 

.96 

.54 

.20 

'.'88 

« 

.40 
.02 

'.16 

;:i: 

't. 

'.'67 

.05 

.05 

.03 

:.'.: 

•••• 

.12 

'.'62 
.20 
.14 
.27 
T. 
.39 

T. 
.05 
.12 
T. 

* 

.24 
.14 
.28 
.12 
.03 

.10 
.15 

* 

.12 

1.00 
.57 
.43 
.62 

LIO 

.47 

• 

.50 
.69 
.66 

.45 
.79 

* 

.94 

.50 
.20 
.50 
.16 
.43 
.14 
* 

.16 
.40 
.35 

.14 

.64 

L68 

.44 

T. 

.28 
.10 
.09 

'.'08 
1.10 
.06 
.22 
.15 

T. 

.06 
.12 
.16 

't. 
't. 

.05 

't 

2.30 
2.49 
2.58 
2.12 
2  97 

Le;.ighton2 

Lewi-town 

Look  Haven 

Mapleton  Depot^  . . 
Marcus  Hook 

.... 

.... 

T. 

.02 

.... 

.... 

2.16 
2  37 

Lower  Del 

MartinsburgS 

Juniata 





.20 

.... 

.02 

.07 
.06 
T. 

T. 
.10 

.05 

.01 

2  66 

Matamora.s2 

Upper  Del 

Lehlgli 

Potomac 

.20 

;62 

.11 

T. 

"!65 

3.29 

Mauch  Chunk 

.36 

.... 

T. 

.08 

.85 
.17 

* 

.09 

3  94 

Mc<;onnel'sburg2 .. 

T. 

.  17 
.16 
.11 

:.": 

2.53 

Milt'TSburgt 

Milh-illet 

Lower  Susi 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.Susq 

■■*■ 

^67 
.05 

!62 

M 

.07 
.11 

.10 

.03 
.12 
.04 

.... 

.... 

••  • 

.04 

'"•" 

"i" 

"*■ 

3.07 

Montrose 

Morris  Run 

.... 

.... 

.... 

.... 

.02 

3.02 

Mount  Porono 

Upper  Del    

(^ 

.10 

.... 

.... 

.30 

.15 
.05 
T. 
.03 

* 

".ii 

'!6i 

.06 

.01 

".'26 
.02 

.. 
.04 
T 
.17 
.12 
.12 
.12 
.12 
.12 
.01 

.05 
.08 
.13 
.12 
.10 
.15 
.04 
.12 

.... 

.80 
.85 

1.01 
.91 
.75 

1.19 
.08 

1.23 

!87 

.12 

.77 
.86 
.97 
.58 
.18 
.61 
1.02 

.25 

.02 

T. 

.02 

T. 

.67 

.03 

L02 

.45 

T." 

.'43 
.71 
.18 
.22 

I 

".'6ft 

'Ms 

T.' 

t" 
't." 

T. 
T. 

'.'6.5 

.'62 

.12 

.10 

't'.' 
't.' 

.01 
T. 

'!6i 
't.' 

T 

•••■ 

••■• 

.30 
.56 
.44 
.15 
1.04 
.23 
T, 
.11 
.06 
.04 

!2i 
.17 
.14 
.07 

.10 
.30 
.74 
.16 
.04 
.04 
.90 
.02 
.02 
T. 

.15 
T 
.02 
.02 

'.'69 
.02 
.05 

.40 
.30 
.18 
1.07 
.8i> 
.6H 
.47 
.84 
.78 
.50 

.46 
.82 
.60 
LOS 
1.41 
.40 
.91 
.69 

.60 
.15 
.46 
.12 
..•il 
.25 
.57 
.30 
.42 
.25 

.32 
.14 
.14 
.10 
.25 
1.14 
.61 
.32 

.50 

.16 

.13 

1. 

.18 

.05 

.34 

.07 

.07 

T. 

.30 
.09 
.02 
.09 
.06 
.03 
.03 
.09 

'.'65 
'.'64 

3  50 

Mt.  rniont 

Muncy  Valley 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

Juniata 

ScJiuvlkill 

Sehuvlkill 

Lehigh 

't.' 

T. 

'!oi 

T.' 
T. 

'.'6i 

T.' 
.04 
T. 

.04 
■I'. 

't.' 

T.' 
.04 

.'26 

'!63 
.05 
.04 

't.' 

.36 
.05 

'iis 

;i6 

.14 

.31 
.35 
.30 

3.T 

"oq 

2.58 
3.10 

Neshaminy  Falls3. 
New  Kloomtield. .  .1 
New  Park j 

.05 
'!l6 

T. 

.04 
.16 

.06 

'.'63 

.'64 
.12 
.08 

.... 

.... 

".05 
.02 

'.'63 
.01 

T. 

3.01 
3.71 
3.02 

Newport^ i 

Orwigsburg^ ' 

.03 

".'oe 

'.'06 
.10 

".\i> 

•••• 

•••• 

3.35 
2.96 
2.78 

Palmertont 

••"•■ 

•■■ 

1.99 

2.27 
2  53 

Paupaok2 i 

Philadelphiat' 

Upper  Del 

Lower  Del | 

.13 

Phila.  Navy  Yard^ 
Phila.-Pt.  BreezeSI 
Phoenixville 

Lower  Del 

Lower  L)el 

Sehuvlkill 

2.53 
2.92 
3  31 

PineGrove^ 

Lower  Susq 

Upper  Del. . .     .. 

Sehuvlkill 

Sehuvlkill 

'.in 

M 

T. 

'!64 

.06 
.17 
.20 

.10 

".r)9 
.02 

'.'06 

'!64 
.02 

.05 
.02 

'!66 

3.05 

Pleasant  Mt^ 

Port  Clinton 

PoftstownS 

.24 
.02 

3.43 
2.89 

Pottsville2 

Quakertown 1 

Readingji I 

Schuylkill 

Lower  Del 

Sehuvlkill 

.... 

"t" 
.'6i 

T. 

't.' 

.01 

tV 

T. 

.'6i 

T. 

T. 

.43 

.17 

T. 

T. 

.06 

.12 

'.'06 
.14 
.24 
.01 

.09 
.10 

.04 

•-■• 

•••• 

•-• 

'.'ii 

'!02 

.02 

.13 

.07 
.01 
.22 

't. 

•••• 

.... 

.-•1 
1. 13 
1.81 
.26 
.92 
.68 

.58 
.48 

'.'3.3 
.07 
T. 

•••• 

't" 

't' 

T. 

.02 
T. 

't.' 

.01 

't.' 

'.'63 

.... 

:::: 

'.'ie 

.02 
.14 
.17 
.12 

.04 
.03 
.02 
.21 

't.' 

.45 
1.18 
.77 
.85 
.94 
88 

.67 
.14 
.38 

.26 
.15 
.04 

'!62 

2.57 
3.87 
3.40 
2.74 
3.25 
2.11 

Renovo^ 

W.  Br.  Susq.    ... 

N.  Br.  Susq 

N.Br.Susq 

.10 
.24 

T.  1 

Retreat  

.10;  .Lo 

.36    .22 

.33   T. 

Scrantont' 

.02  ....| 
T.     T.  ! 

■ 

Continued  on  page  70. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December, 


Daily  Preciiaitation  for  December,   1940  — Continued  from  pagn  69 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

■? 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ai 

Atlantic  Drainage 
{continued) 

Selinsgrove 

Sellersvillel 

Shade  Uapt 

Shawmout 

dUippeusDurg 

South  Mountain. .. 

State  Cullogoi' 

duuDury^ ; 

SusQuehauua^ 

Towauaa 

VVellsboro''' .. ... 

Wernersville^.  LnrJ 

WebtOhebtcr 

W'oitgrovo^. ....... 

Wilkes-Barre>5'*... 

Wilkes-Barre^ll 

Williams  porl^ 

Williamstown 

Vork 

YorkHaveu-^...... 

Zionsville(near)2.. 

Ireutou.  N.  J't 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^ 

Beayer  Falls'! 

Blairsville"'' • 

Bradford... 

Brookville^ 

Buckstownt 

Butlei-2 

Chambersyille 

Clarion^ 

Claysville 

Contlueuce^     .  •     • 

Conuellsville -^ 

Coraopolis^ 

Con-y 

Coudersport 

Derry 

Donora'^ 

Dunlot 

Ebeusbiurg 

FrauKUu^ 

Greens boro2 

Glreeusburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwiu 

Johustovvu 

Kanellll 

Kregar2..... 

Lake  Lynn- 

Liuesville'' 

Lork  No.  4  2 

Lock  No.  52 

Lyuippna 

Marienvillet 

McKeesport^ 

Moadville^ 

Mercert 

Mercer'J2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon... 

Natrona^ 

New  Castle 

NewelH ■■ 

Parkers  Lauding''. 

Pennline^ 

Pittsburgh'51'..  ••■• 
Puuxsutawney  »... 

Ridg\vay2 

Rochesterl 

Saltsburg2 

Seward^ 

Sharon^ 

Sharpsville^ 

Smethport^ 

Somerset 

Springs  

Titusvillet 

Union  City  J: 

ITniontown 

Unity  Reservoir... 

VandergriftS 

Warren^ 

Waynesburg 

WestfordS 

West  Newton^ 

Lake  Drainage. 

Brleti 

Raymondt 


Lower  Susq 

"m 

.02 

.10 
.41 
.05 
.34 
.11 
.05 
.01 
.02 
.07 
T. 
T. 

.06 
.09 

.04 
.08 
.14 

"!62 

.10 

.05 

.11 

.09 

.12 

.07 

.07 

.13 

.24 

.04 

.25 

.14 

.11 

.09 

T. 

.20 

.16 

.13 

.07 

.10 

T 

.08 

.36 
.39 
.29 
.62 
.69 
.13 
.88 

.74 

1.47 

.81 

.48 

1.01 

.27 

51 

.19 

.04 

.2,1 

.22 

.17 

.11 

.06 

.18 
12 

.04 
.02 
.25 
.02 
.05 
.33 
.19 
.14 
.13 
.01 
.06 
.02 
T. 
.04 
.06 
.09 
.16 
* 

.04 
.15 
.04 
T. 

.02 
T. 
.01 
T. 

.17 

.90 

1.15 
.25 

1.08 
.85 
.39 
.55 
.66 
.60 
.65 
.83 
.68 

1.86 
.67 
.92 
.39 
.51 
.7(1 
.68 
.86 
.75 

1.32 

.91 
1.11 
.75 
.72 
1.13 
.43 
.60 

.62 
.23 

.20 
.15 
.26 
.25 
.09 
.45 
.40 
.21 
.06 
.46 
.12 
.76 
.21 
.50 
.43 
.57 
.28 
.30 
.52 
.19 

.28 
.17 
.24 
.46 
.14 
.01 
.78 

.12 

.05 

'.'62 
.02 
.12 
.05 
.39 
.24 
.02 
.25 

.03 

't.' 

'.'63 
T. 
T. 
■)■. 

3.27 

Lower  Del 

'tV 

.02 

3.73 

Middle  Susq 

'[46 
.08 
.66 
T. 
.66 
.40 
.08 
.24 

1.44 
.21 
.78 
.02 
.67 
52 
.04 
.02 
.78 

1.65 
T. 

.03 
.08 
.09 
.05 
.16 

.'62 

'.'oi 

.04 



.70 
.14 
.67 
.37 
.34 
.01 

'.'67 
.06 

2.6;i 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 

'.'67 

.'  ii 

.05 

'tV 

.17 

".ii 

'.07 
.01 

■;67 

.52 

.02 

.01 
.09 

'!6i 

';64 

.06 
T. 

2.79 
3. 22 

Potomac 

.01 
t'.' 

'i'V 

2.59 

W.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.01 

.04 

.15 

T. 

.10 

'I'. 

T. 

■."03 
.02 
.03 

T. 
T. 

.09 
T. 

'.'6i 

.04 
.06 
.01 

'.'06 

.05 
.04 

';65 

.04 
'.'67 

.06 

'.'06 
.05 
.01 

'.02 

■v.' 

T. 

T. 
T. 

't.' 

T 

.08 

't.' 

T. 

T. 
T. 

'tV 

'tV 

T. 

1.97 
2.97 

N.  Br.  Susq 

2.47 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  Susq 

1.39 
2.22 

Schuylkill 

2.»7 

Lower  Del 

'tV 

.03 
.05 

'.'i'i 

T. 

T. 

T. 

.04 

T. 

'.'64 

.40 

.04 

.05 

T. 

T. 

.05 

.15 

.04 

.32 

.31 

.09 

.04 
.09 
.10 
.17 
.12 
.12 

.04 
.09 

■.'67 
.17 
T. 
.02 

T. 

.80 
.14 
.81 
.11 
.20 
.50 
1.28 
.22 
.03 
.86 

.36 

.47 
.28 
.60 
.42 
.46 
.47 

1 
t" 

T. 

T. 

.06 

.05 

.11 

T. 

.04 

* 

.18 
.10 

.17 
.17 
.04 
.19 
.33 
.08 
.01 
.18 
.46 
.03 

.49 

.40 
.30 
.20 
.43 

0<i 

'.'62 

't.' 

.01 

'.'03 
.08 

.16 

.02 
.08 
T. 

:t.77 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

'!i2 
'.'6i 

.08 

•••• 

.'i2 
T. 
.01 
.04 

T. 
.04 
.OJ 
.02 

3.11 
2.72 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  .Susq 

Lower  Susq 

T. 

2.38 
2.67 
2.24 

't. 

2.73 

Lower  Susq 

.08 

2.91 

Schuylkill 

4.37 

T. 

T. 

T. 

.01 
.05 
.02 

'*" 

•r 

.04 

.05 
.02 
.25 
.09 

';65 

T. 

i'' 
.01 
.10 

.'26 

.06 

.25 
.06 
.21 
.50 
.28 
.07 
.30 

.21 

■1'. 
.16 
T. 
.13 

.01 

T 
T. 

■.'33 

.08 
.10 

* 

't.' 

T. 

T. 

.01 

T. 

.17 

.10 
.01 
.29 
.09 
.05 
.26 
.05 

3.02 

.10 
.11 
.13 
.05 
.311 
.01 
.14 

3.  40 

Beaver 

■.'06 

2.92 

Allegheuy 

Allegheny 

Allegheny 

T. 

.02 

T. 

T. 
T. 

'tV 

T. 

t'. 

'!64 

3.13 
4.12 

. . . . 

.03 

■;:: 

4.14 

Allegheny 

Ohio  

.... 

2.12 

.48 

.... 

3.34 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela — 

.83 
.01 

.01 
T. 

.08 
.20 
.32 

T 

.08 

.13 

.22 

.01 

.05 

tV 
t" 

.'05 
.06 
.08 

T. 

r. 

r. 

.01 

.04 
.04 
.03 
.04 

■r. 

.25 
.12 
.16 

'.'30 
.12 
.04 
.08 

.oi 

'.'20 

.08 

.06 
.09 
* 

.02 

.21 

.04 
.09 
.08 
.03 
.02 
.11 
.20 

.08 
.12 
..30 
.17 
.05 
08 

.04 

".ib 

.05 

■r, 

'.'63 

— 
.02 

-07 
T. 

.22 

.55 
.04 
.05 
.25 
.30 
.57 
.36 

.35 
.10 
.37 
.24 
.09 
.49 

.16 

';i6 

.07 
.05 

.12 
.07 

.75 
.38 
.37 

.18 
34 

.01 
T 
.07 
.10 

.40 
.80 
.16 
.11 
.38 

'.'56 
.27 

.37 
.52 
.52 
.38 
.21 
.29 

.21 

T. 

.25 

.04 

.02 

.30 

.12 

T. 

'1'. 

.'62 
.26 
.05 
.01 

.01 

T.' 
.05 

T.' 

'tV 

't.' 

't.' 

.05 
.11 
.28 
.02 
.03 

.03 
.08 
.01 
T. 

".62 

.24 

.22 

.48 

T 

T. 

.13 

1.42 
.77 
.70 
.41 

1.31 
.62 
.68 
.25 

.51 
.42 
1.35 
.91 
.35 
.78 

.14 
.67 
.20 
.27 
.24 
.22 
.27 
.14 

.37 
.OA 
.09 
.2^ 
.38 
.36 

.40 
.■20 
.37 
.45 
.43 

'!i6 

.46 

.21 
.25 
.36 

.25 
.33 

.49 

.07 

T. 

.06 

.04 

.05 

.07 

.02 

T. 
T 
T. 

4.61 

T. 

.08 
.01 
.11 

■;65 

.05 

't.' 

3.31 
2.!i0 
2.07 
3.21 

Allegheuy 

.40 
.15 
.02 

.16 
.14 
.17 
.12 

■;68 

.60 
..51 

.2'.! 

.09 
.07 
.10 
.81 
.30 
.37 

T. 

.05 

3  25 

Allegheny 

Conemaugh 

't.' 

'.'08 

.07 
.10 
T. 

... 

.02 
.11 

.17 
.11 

.06 

.34 

• 

.08 
.10 
.15 

3.78 
2.42 

Monongahela.. .. 
Allegheny 

2.59 

2  63 

'!64 

.15 

.01 

4.19 

Allegheny 

.14 

3.90 

Monongahela.. . . 

.08 
.12 

.10 
T. 

2.40 

Youghiogheny  . . 
Beaver        

T. 

T. 

T. 

.... 

3.47 

Beaver 

Monongahela. .. . 

T. 

.04 
.17 
.10 

.08 
T. 
.04 
.12 

.06 
.02 

"Ai 

.16 
.0? 
.03 
.16 

.02 
.12 
.17 
T 

tV 

.14 
.42 
.06 
.29 

T. 

T. 

.51 

.06 

.06 

1.24 

.12 

.17 
.27 
T. 

.58 
.29 
..56 
.67 

.17 
T. 
07 
.28 

■.'62 

'.'65 
.0.5 

'!62 

'.'6b 

'.'67 
.31 
.13 

.0.! 
T. 

.25 
.56 

.89 
.61 
.39 
.43 

.31 
.40 
.08 
.17 

.43 
.31 
.34 
.25 

'.'62 

't. 

3  49 
2.60 

Conemaugh 

Allegheny 

Youghiogheny... 

2.87 
4.. 59 

.04 

.01 

.08 

.02 

.10 

.36 

.10 

.17 

.02 

.... 

.03 

.09 

.... 

.11 

.26 

.2.5 

.42 

T. 

206 

Monongahela  — 
Allegheny 

.07 
.15 
.08 

.10 

.28 

.24 

.02 

.03 

.06 

.20 

T 

.11 

.10 

.02 

.18 

1' 
T. 

.10 

.05 

.11 
tV 

.04 
T. 

.03 

T.' 

.02 
.03 
.18 

'.'63 
.03 
.03 
.04 
T. 
09 

.(il 

.04 
'.'Ofi 

T.' 

.04 

.18 

tV 
.10 
.n 

T. 

'."04 

T. 

.05 

T. 

.12 

.05 
.30 

.06 
.03 
.07 
.10 
.15 
.03 

.09 
.04 
.05 

.01 

'.'io 

.05 
.02 

T.' 
T. 

.05 

.14 
.16 
.25 

.60 
.04 
.08 
.22 
.19 
.23 
.16 
.39 

.36 
.14 

'.'46 
T. 

T. 

.2i 

'.'61 
.99 

.19 
.43 
.25 

.01 
.10 
.59 

.11 

'.'io 

.06 
.40 

.30 
.48 
.31 

.71 

'.'•48 
.87 
.76 
.64 
.43 
.32 
.40 
.74 

.'44 

.06 
.08 

.11 
.03 

.18 

".M 

".'io 

'.'64 
.01 
.03 
.24 

T. 

'r'.' 

T. 
T. 

T.' 

.11 
T. 

.18 

.02 
T. 

'.'62 
T. 

T. 
T. 
T. 

't'.' 
't.' 

T.' 

-r. 

't.' 
tV 

T.' 

't. 
't.' 

T. 

.10 
.09 
.13 

.17 
.10 
T. 

.05 
.07 

• 

.15 

.07 

15 

'1' 

't 

.66 

T. 
..54 

..58 

* 

T 

.45 

T 

.02 

T 

.04 

.55 
.95 
.76 

.65 

.71 

.82 

.41 

.40 

1.08 

1.25 

.77 

.93 

.78 

.50 

1.10 

.29 
.19 
.30 

.28 
.10 
.45 
.40 
.47 
.32 
.18 
.65 
.22 
.47 
.45 
.06 

.65 
.24 
.38 

.23 
.71 
.11 
.10 
.10 
.40 
.13 
.27 
.29 
.21 
..55 
.34 

.06 

.04 

t'.' 

.06 
.03 

'!i2 
".oi 

3.18 
3  06 

Conemaugh 

Allegheny 

.01 

3.16 

.03 

't. 

4.95 
3.05 

Allegheny 

Qj^iQ          

T. 

T. 

.07 

.03 

.32 

1.03 
.96 
.15 
.04 
30 

3.39 
3.99 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

.01 
.27 
.50 
.04 
.43 
.46 
.30 
..54 

T. 

4.05 
3.26 
3.61 
3.38 

Allegheny 

.03 

T. 
T. 

.23 
.11 

.ie 

.17 
T. 

.08 

.01 
.18 

■.'i2 

T. 

.... 
.15 
T. 

3.19 

.... 

't.' 

••■• 

.03 
.10 
.14 

3.19 

Monongahela.... 
Allegheuy 

.03 

.35 

2.48 
3.64 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

.06 
.18 
.18 
.10 

.03 
.01 

.'i6 

.42 
.1? 

.07 
.10 

.'oi 

.07 
.42 

"03 

T. 

T. 

'oi 

.01 

t'.' 

.09 
.10 

.'(ii 

.05 
.02 

T. 
.04 

.05 

.04 
.04 
.08 
.10 
.11 
.08 
.03 

'.'li 

.06 
.03 

'.'26 
.20 

.11 

t'.' 
.03 

T. 

.03 

.01 

.01 

.08 

,03 

.19 

.02 

T. 

.01 

.10 

.03 

.04 
.10 
.10 
.01 

.09 

.10 
.19 
.10 
.19 
.25 
.13 
.11 
.08 
.13 
.16 
.40 
.16 
.10 

T,' 

.02 
.03 

".02 
.01 

T. 

.02 

37 
.39 
.20 
.21 

.29 
.03 

[io 

.24 
.11 
.12 
.40 
.18 
.16 
.39 
.56 
.21 
.41 

.26 
.26 

.... 

T. 

.21 
T 
.08 
.44 

T. 

■;23 

.17 
.12 
.05 
.03 
1.15 
.93 
.04 
.10 
.36 
.28 

.06 
..54 
.54 

.42 
.21 

.72 
.75 
.85 
.24 
.44 

'.'25 
.30 

'.69 
.32 

T. 
T. 

.30 
.4? 
.32 
.50 

.34 
.36 

.46 
.50 
.35 

42 
.43 
.83 
.70 
.16 
.35 
.42 
.38 

38 

T. 

.21 
.25 

'i'.' 

T. 

.02 

T. 

T. 

't.' 

T. 

.08 
.13 
.04 
."3 

.14 

.29 
T. 
.06 
.45 

T. 

T 

.79 

.01 

.25 

.09 

.08 

.66 

.48 

.10 

.18 

.42 

.03 

.06 

.46 

1.03 

.68 

.82 

.80 
.90 
.76 
.79 
.25 
.84 
.45 
.46 
.38 
.67 
.68 
.74 
.80 
.68 

.38 
.09 
.11 
.47 

.22 
.06 
.44 

.50 

'.08 
.11 
.25 
.26 
.23 
..38 
.12 
.20 
.48 

.21 
.3'> 
.33 
.08 

.40 
.12 

'.'42 
.72 
.12 
.10 
.21 
.04 
.31 
..55 
.46 
.19 
.32 

't. 

.09 

.14 
.04 

".m 

.05 
T. 

;o6 

2.62 
3.71 
3.29 

3.14 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

.18 
.84 

.04 
.29 
.11 
.08 
.25 
.09 
.02 

'.'6i 

T. 
"."23 

.01 
.02 

'.'oi 

.... 

3.16 
2.55 

.02 
.05 

'  .'22 
.31 
.03 
.05 
.10 
.17 
.09 
.01 
.12 

3.88 

.'65 

'."08 
't'.' 

't. 

"67 
.02 

'.'20 
.13 

09 

'.'63 
't 

T. 

.... 
'^02 

■.■36 

.3.73 

Allegheny 

Youghiogheny  .. 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiogheny . . 

Conemaiigh 

Allegheny 

Monongahela 

.08 
'.'64 

.'ie 

t" 

.04 
.10 
T. 
T. 

4  29 
2.86 
2.49 
4.52 
3  43 
2.43 

T. 

3. 51 
8.72 
4.10 
3.16 

Youffhiogheuy  . . 
Lake  Erift 

.03 

.05 
.14 

.18 
.03 

.03 

.01 
.06 

.09 
.03 

.32 

T. 
.02 

T. 

.24 

T. 

.56 

.25 
T. 

.20 

.03 
.03 

.08 

.26 

.45 
.47 

19 

.14 

T 

.09 

.01 
.13 

T. 

.29 
.39 

.70 

.17 
.34 

.33 
.60 

.73 
.28 

.io 

.05 

3.50 

T. 

1.15 
.67 

3.50 

.... 

01 

.  251  .  08 

8.21 

'        ' 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipit»Hon  recorded  is  for  the  24  hours  endinsr  at  the  time 
of  observation       1  Pirst^order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ■•    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
••  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     •  Included  in  next  measurement.        T.  ( trace  1 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.       Po.st  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newvllle; 
of  Acmetonia,  Barking;  of  Pennllne.  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  QirardyiUe.  Shenandoah;  of  Lock  No.  6,  Schenley.  *  Airway  Station,    t  River 

StatloiL  nil    Formerly  Dahoga  and  KaneCnear). 
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Dully  Temperatures  for  December,   1840 


Stations 


vlleutown J  Mnxlmuni... 

1  MInlimiin.. . 
IteiUord IMiixlmuin... 

I  Mlnimimi... 
Hothlohem !  Miiximum... 

(  MInlimim.. . 
Blwmsbvirg *  Maxtmuiii... 

'  Minimum..  . 
Hrookvlllol  \  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Butler i  Maximimi... 

I  Minimum..  . 
CiuUsle ]  Maximum... 

'  Minimum.. 
Chftinbersburst »  Maximum... 

'  Minimum... 
Ch»robersvine \  Maximum... 

'  Minimum.. . 
ClaysvlUe J  Maximum... 

I  Minimum.. 
ClearfieW i  Maximum... 

I  Minimum.. . 
CoatesvUle \  Maximum.. 

'  Minimum.. . 

Cony 1  Maximum.. 

'  Minimum..  ■ 
Coudersport ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Douora* \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Ebensburg S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Emporium >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Ephratft !  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Erie* !  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Franklint )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Freeland J  Maximum.. 

I  Minimum., 
George  School J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gettysburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gordon S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Qreensburg ^Maximum.. 

'  Minimum.. 
Greenville J  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Grove  City i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrlsburg* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon f  Maximum .. 

I  Minimum.. 
Johnstown >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kane )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville S  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Lebanon! i  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lewlstown )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lock  Haven \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* )  Maximum.. 

•'  Minimum.. 
MeadvlUe )  Maximum.. 

'  Minimum. . 
Midland I  Maximum .. 

(  Minimum.. 
Montrose f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castle j  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Palmerton* f  Maximum,. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville /  Maximum.. 

1  Minimum . . 
Pittsburgh* j  Maximum.. 

I  Minimum.. 


1   2   I   4   6   8   7   8   9  10  11  13  18  14  IS  16  17  18  19  30  21     22  38  24  2S  26  27  28  29  80  81  Moan 


43  86 

31  21 

49  40 

33  36 


52  36 
28  20 


.39  40 


30 
46 
37 
52 
39 
54 
3ni  .SO 
441  41 
34  31 


4A 

87 
4» 
30 
67 
«7 
46 
III 

ai 

■<V) 
40 
22 
48 
37 
47 
38 


36 
HO 
34 
29 
43 
32 
31 
28 
34 
26 
38 
32 
32 
26 
37 
31 
4o 
36 
34 
33 
34 
31 
32 
26 
47 
35 
47 
35 
37 
S2 
35 
32 


58;  63 
50 


32 
30 
44 
34 
39 
3:^ 
46 
35 
40 
34 
32 
29 
29 
26 
30 
29 
46 
33 
36 
28 
50 
35 
39 
36 
38 
33 
69 
34 
33 
29 
38 
32 
33 
28 
34 
25 
40 
28 
41 
83 
35 
32 
45 
35 
46 
38 
46 
36 
34 
81 


«i.8 
37.1 
46  U 
JJO.I 
41.3 
HO.ft 
43.0 
3«.l 
41.1 
22.8 
47.1 
38. » 
46.1 
38.6 
46.0 
30.9 


48.0 

29.3 

42.7 

34.8 

46.4 

27,2 

4f'.  1 

23.7 

39.. i 

19.3 

48,9 

33.3 

42.3 

24.7 

42. &■ 

25.5* 

46.3 

30. U 

41.7 

29.5 

42.4 

26.9 

38. 2» 

24.3 

46.5 

28.9 

47.3 

30.6 

42.5 

25.5 

48.7 

31.7 


44.0 

27  9 

45.0 

.30.3 

40.0 

21. 8 

44,8 

31.3 

44.0 

27.0 

44.2 

27.9 

37.3 

24.2 

40  3 

26.0 

47.0 

26.5 

41.7 

20.5 

4.S.6 

27.5 

45.1 

29.6 

43.2" 

28.7'' 

50.0 

33.9 

41.7 

26.0 

46.5 

29.8 

37. 6 

22.9 

36.5 

19.8 

38.9* 

22.2' 

43.3 

26.1 

46.4 

29.0 

43.0 

27.5 

47.1 

33.6 

48.2 

28.3 

45.6 

80.6 


Continued  on  page  73. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SPXTION 


December,  1940 


Daily  Temperatures  for  December,    1940— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

* 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2e 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

1  Maximum 

44 

29 

37 

2:1 

37 

20 

27 
4 

33 

i6 

33 
9 

40 

16 

41 
31 

38 

28 

48 
24 

48 

30 

42 
33 

47 
37 

39 
25 

38 
19 

40 
33 

45 
34 

40 

21 

40 
17 

41 

;i3 

42 

32 

48 
33 

42 

35 

44 

16 

68 
21 

50 

30 

60 
41 

49 
44 

.57 

46 

57 
36 

40 
35 

43.1 

( Minimum,. . . 

27.8 

Quakertown . . 

1  Maximum,,. . 

t  Minimum.. .. 

43 

37 

35 

28 

34 

32 

44 

43 

37 

48 

42 

41 

50 

41 

37 

39 

49 

38 

38 

43 

45 

17 

4! 

45 

56 

48 

49 

48 

59 

56 

42 

43.1 

m 

19 

11 

4 

28 

8 

5 

29 

27 

20 

30 

29 

;i2 

25 

19 

32 

30 

19 

17 

30 

30 

32 

34 

17 

23 

30 

40 

43 

45 

35 

35 

26.2 

Reading* 

!  Maximum,,.. 

46 

39 

33 

31 

35 

33 

48 

44 

41 

65 

44 

47 

49 

41 

38 

43 

45 

42 

41 

44 

49 

49 

47 

48 

61 

51 

60 

51 

60 

47 

44 

45.0 

(  Minimum,... 

29 

26 

16 

12 

26 

19 

27 

32 

30 

33 

3! 

36 

32 

29 

26 

36 

30 

25 

25 

35 

38 

36 

31 

26 

30 

37 

44 

45 

46 

37 

35 

31.0 

Retreat 

( Maximum... 

I  Minimum.. .. 

SI 

35 

30 

30 

25 

26 

35 

34 

32 

46 

4': 

45 

39 

36 

35 

38 

38 

41 

34 

35 

37 

37 

38 

42 

42 

42 

47 

49 

52 

51 

36 

38.1 

29 

26 

6 

0 

18 

6 

19 

19 

23 

21 

26 

3: 

28 

20 

17 

31 

31 

15 

17 

32 

32 

32 

31 

17 

21 

30 

40 

44 

42 

34 

34 

26.0 

Ridgwayt 

'.  Maximum,,.. 

34 

26 

20 

32 

33 

41 

44 

31 

4b 

47 

38 

54 

36 

37 

41 

48 

33 

30 

40 

47 

38 

35 

45 

55 

60 

50 

50 

50 

52 

33 

32 

40.6 

(  Minimum.. .. 

24 

19 

3 

0 

12 

8 

18 

30 

27 

26 

30 

30 

33 

18 

18 

21 

26 

15 

13 

15 

36 

30 

31 

15 

l,") 

19 

41 

43 

46 

30 

29 

23.3 

Scranton* 

j  Maximum,,. 

41 
19 

32 
16 

24 

7 

27 
5 

33 
19 

28 
14 

41 

28 

40 

29 

33 
23 

51 
24 

39 
32 

44 

45 
23 

% 

37 
19 

46 
36 

43 
23 

3h 
19 

42 
22 

42 
36 

41 
37 

38 
35 

37 
25 

45 
21 

56 
26 

48 
35 

52 
42 

49 
47 

55 
43 

43 
34 

40 
36 

40.6 

1  Minimum,. . . 

26  8 

Seliusgrove... 

\  Maximum,,.. 

44 

35 

34 

31 

37 

35 

39 

JO 

40 

56 

53 

41 

46 

38 

40 

41 

44 

43 

41 

42 

45 

46 

43 

46 

50 

46 

49 

50 

56 

49 

42 

43.3 

(  Minimum,. .. 

30 

24 

18 

8 

25 

9 

19 

34 

29 

26 

29 

24 

36 

22 

22 

34 

32 

19 

19 

33 

34 

30 

32 

18 

18 

31 

42 

45 

46 

35 

36 

27.7 

8onieri*et 

\  Maximum,,. . 

45 
28 

35 
20 

30 
6 

31 

-8 

35 
26 

41 
15 

42 
20 

41 

28 

45 
26 

48 
32 

45 
25 

•51  i 
30 

54 
33 

42 
28 

51 
30 

50 
35 

52 
24 

34 
21 

42 
14 

46 
32 

44 
35 

42 
29 

44 
28 

62 
14 

57 
17 

51 
39 

49 

43 

52 
42 

50 
36 

37 

28 

31 

21^ 

44.4 

1  Minimum.,. . 

25.9 

Springs 

1  Maximum.... 

I  Wiuimum 

48 

34 

23 

34 

38 

38 

46 

40 

44 

51 

43 

.52 

53 

33 

40 

52 

51 

36 

39 

44 

43 

46 

44 

62 

64 

48 

48 

50 

48 

36 

32 

43.5 

■2!S 

2n 

6 

-fi 

24 

12 

17 

2^ 

27 

28 

25 

2t 

31 

29 

29 

35 

24 

22 

18 

33 

35 

32 

27 

19 

24 

43 

45 

43 

36 

28 

27 

26.3 

State  College. . 

45 

27 

32 
20 

20 
13 

28 
7 

26 
21 

34 
19 

43 
30 

36 
31 

42 
29 

63 
35 

40 
34 

42 

36 

51 
25 

33 
22 

39 
23 

44 

38 

45 
26 

35 
22 

37 
19 

46 
34 

44 

34 

38 
31 

44 

29 

47 
28 

64 

25 

48 
30 

48 
44 

50 
45 

53 
41 

35 
33 

33 

32 

40.8 

1  Minimum,. .. 

28.3 

Stroudsburgt . 

t  Minimum,. . . 
i  Maximum,,.. 

Towanda 

42 

20 

33 

10 

28 

1 

27 
"5 

36 

18 

29 

5 

41 

26 

40 
31 

38 
25 

64 
24 

41 
30 

44 

32 

47 
25 

34 
17 

40 
14 

44 

26 

44 
23 

40 
14 

43 
15 

49 
33 

42 

35 

38 
30 

40 
23 

50 

18 

53 

20 

45 
27 

49 
40 

51 
45 

59 
46 

52 
33 

41 

32 

42.4 

)  Minimum,, . . 

23.6 

llnlontown,... 

S  Maximum,.. . 

51 

41 
27 

36 
12 

5 

40 
31 

47 
21 

51 
34 

43 
33 

51 
32 

59 
39 

49 
34 

61 

3h 

61 
37 

45 
31 

54 
36 

66 
44 

61 

3U 

36 

.SO 

52 
26 

49 

41 

48 
40 

50 
34 

45 

35 

63 

25 

S7 
26 

59 

51 

69 
52 

61 

62 

55 
40 

40 
33 

38 
33 

.50.8 

(  Minimum.. . . 

33.4 

Vandergrift*.. 

. . ., j  Maximum,,. . 

54 

35 

26 

34 

40 

42 

49 

40 

50 

58 

44 

58 

45 

40 

51 

43 

37 

49 

60 

45 

46 

47 

56 

62 

59 

58 

62 

53 

48 

;.if 

47.6* 

(  Minimum,. . . 

?n 

24 

10 

13 

26 

18 

25 

32 

31 

39 

35 

41 

32 

27 

41 

31 

25 

22 

38 

35 

31 

27 

19 

23 

44 

49 

51 

31 

.13 

3:-: 

30. 2« 

Warren 

1  Maxlmuu 

45 

24 

20 

2fi 

30 

37 

44 

36 

48 

46 

36 

5i 

52 

35 

44 

50 

40 

32 

39 

46 

40 

35 

45 

57 

60 

50 

52 

52 

52 

,S8 

33 

41.8 

'  Minimuii 

■m 

19 

10 

9 

22 

19 

3(1 

26 

25 

3ft 

30 

3(' 

25 

17 

18 

33 

26 

17 

17 

36 

33 

31 

27 

21 

25 

33 

42 

46 

37 

30 

30 

V0.4 

Wayne.sburg.. 

\  Maximum,,. . 

56 

40 

35 

42 

41 

46 

48 

43 

52 

57 

49 

56 

58 

44 

55 

66 

56 

38 

49 

49 

47 

47 

45 

64 

68 

59 

6(1 

61 

56 

40 

37 

,50.5 

)  Minimum 

an 

25 

9 

4 

29 

20 

32 

32 

27 

42 

27 

38 

34 

28 

29 

39 

29 

27 

19 

41 

38 

32 

34 

19 

24 

44 

49 

.50 

38 

33 

32 

30.8 

Welisboro,,  .. 

(  Maximum,,. . 

80 

31 

25 

23 

31 

30 

40 

40 

34 

47 

37 

41 

44 

32 

37 

40 

40 

33 

36 

46 

40 

38 

36 

46 

53 

48 

49 

46 

62 

3,', 

35 

38.5 

(  Minimum 

22 

8 

0 

-3 

20 

2 

22 

30 

24 

24 

,32 

32 

24 

18 

16 

27 

22 

17 

15 

32 

35 

30 

2o 

18 

20 

28 

41 

43 

41 

32 

32 

23  5 

West  Chester. 

48 
34 

40 
■23 

33 
20 

31 
10 

35 
27 

35 
17 

48 
22 

46 
33 

41 
27 

51 
2s 

46 
31 

47 
34 

52 
37 

37 

28 

38 
27 

49 
35 

49 
34 

41 
21 

44 
24 

47 
32 

50 
36 

50 
,32 

46 
34 

61 
30 

51 
42 

52 

42 

51 
44 

59 
46 

50 
36 

45 
35 

45.8' 

(  Minimum 

30  -' 

Wilkes-Barret 

f  Maximum... . 

1  iMiniumm.. . . 

41 

33 

25 

28 

35 

2" 

41 

41 

A6 

52 

39 

4? 

44 

32 

38 

44 

42 

37 

40 

J3 

40 

40 

39 

46 

56 

47 

51 

51 

56 

4;'. 

44 

41.2 

17 

14 

1 

0 

12 

6 

28 

30 

22 

24 

28 

34 

23 

20 

19 

33 

19 

16 

19 

33 

34 

34 

22 

19 

23 

30 

40 

46 

41 

34 

31 

24.3 

Williarasport. 

........  )  Maxim\ui.,,. . 

42 

33 

30 

24 

34 

29 

36 

39 

38 

53 

45 

41 

41 

35 

38 

42 

42 

35 

37 

10 

41 

40 

44 

42 

48 

48 

48 

60 

54 

46 

38 

40.4 

'  Minimum,  .. 

27 

17 

14 

4 

23 

12 

22 

33 

29 

25 

?S 

3,^ 

35 

21 

20 

33 

27 

20 

19 

.14 

34 

35 

32 

18 

22 

30 

43 

45 

44 

33 

34 

27.4 

William.stoun, 

)  Maximum. .,, 

46 

38 

34 

22 

32 

32 

38 

46 

38 

56 

56 

39 

51 

35 

40 

37 

42 

39 

38 

43 

46 

45 

45 

47 

51 

.  ,  .   , 

.  .  .  . 

,57 

48 

40 

42.2" 

!  Mininunn.,. . 

i  Maximu)n,.  . 

(  Minimum  ..  . 

25 
45 

20 
41 

13 
.36 

6 
30 

19 
3S 

14 
41 

22 

50 

32 
47 

23 
46 

28 
58 

29 

4S 

30 
45 

31 
54 

19 
43 

24 
43 

29 
42 

27 

48 

20 
44 

22 
46 

31 

47 

33 
47 

30 
66 

31 
50 

27 
63 

34 

58 

41 

6(1 

30 
52 

80 

4e 

ib.T 

York 

.52 

60 

51 

47.3 

36 

23 

22 

10 

29 

13 

28 

31 

28 

29 

29 

33 

39 

30 

26 

36 

34 

22 

19 

32 

29 

27 

36 

19 

24 

34 

45 

45 

49 

39 

34 

30.0 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  datp.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        ',  ',  ".  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  misricg  from  record. 


PRESSURE.  WIND,  HUMIDITY  AND  3XTNSKINE. 


Atmospheric  pre-tfiure 

Wind 

Relati 

ve 

(  reduced  to  sea  level 

humidity 

Stations 

3 

• 

•5 

1 
be 

^ 

a 

a> 

J3 

*5 

a 

If 

3 

X 

a 

ei 

0 

S 

6, 

0 

a 

d 

0 

^0. 

11 

s 

in 

c9 
Q 

2 

Q 

^'i 

g| 

a 

(S 

Q 

t^ 

Erie 

iiO.K. 

30.65 

14 

29.21 

29 

88 

24 

s. 

7 

86 

80 

85 

17 

Harrisburg 

30.14 

10.62 

19 

29.29 

29 

6  9 

50 

ne. 

17 

81 

62 

71 

38 

Philadelphia  ... 

30.13 

:50  63 

19 

29.33 

29 

12.3 

35 

uw. 

17 

82 

64 

78 

42 

Pittsburgh 

30.  10 

■iO  60 

18 

29.24 

29 

110 

35 

w. 

1 

82 

68 

76 

22 

30.14 
30.10 

30.66 
30  63 

19 
14 

29.32 
29  33 

29 
29 

10  6 
6  5 

57 
36 

s. 
nw. 

27 
14 

73 
77 

58 
68 

66 
66 

41 

Scranton 

23 

•For  any  fiva-minut6  period. 


t  Corre<'ted  to  true  velocities 


KIVEB  CONDITIONS 


Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre.  . . 
Williamsport. . . 

Harrisburg 

Greensboro 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


Delawart^ 

Delaware 

Lehigh 

SvLsquehsniia  , 
Susquehanna. 

Susquehanna. 
Mouongabela. 
Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


0) 

te 

? 

1 

d 

bo 

s 

t? 

1 

a 

S 

S 
fe 

s 

a 

0 

a 

S 

X 

c 

J 

0 

3.9 
4.1 
3  8 
6.3 
4.5 

4.8 
12  6 
13.7 


9.1 

30 

2.6 

6 

12.1 

31 

2.2 

7 

4.8 

30 
31 

15.3 

3.0 

6 

10.9 

30 

1.3 

6 

9.1 

31 

3  7 

7f 

14.9 

31 

11.2 

26 

17.0 

31 

11.9 

26t 

16  9* 

31 

16.4* 

19 

21.9* 

31 

13.0* 

22 

18 
22 
9 
22 
20 

18 
80 
80 
2S 
80 


*    Pool  atage. 


t    On  other  dates  also. 
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GENERAL   SUMMARY. 

The  year  li'4()  was  characterized  by  abnormally  cool  weather. 
The  lueau  leiuperature  lor  the  State,  48. (>°,  was  l.(J°  below 
normal  and  was  the  lowest  since  1924.  Unly  five  of  the  5o 
years  of  record  have  l)een  colder.  Tht  only  (uoiitlis  which 
averaged  above  normal  were  February,  July  and  Mecember, 
July  being  the  warmest  month,  with  an  average  of  72.8°  and 
January,  the  ci)ldest,  with  a  mean  of  19.8°.  The  highest  re- 
corded during  tlie  year  was  t()o°  at  Marcus  Hook,  Delaware 
County,  on  July  2(.ith.  I'he  lowest  for  the  year  was  —19°  at 
Coudersport,  Potter  County,  on  February  2(ith. 

The  average  annual  precipitation  for  the  Stale  was  48.71 
inches,  which  is  1.68  inches  above  normal.  I'he  vvettt'St  month 
was  April,  with  5.43  inches,  while  the  driest  was  January,  with 
1.41  inches.  Mt.  Pocono,  Monroe  County,  reported  tiie  great- 
est annual  amount,  59.18  inches,  while  the  least  annual  total 
was  '60. 66  inches  at  Ansonia,  Tioga  County.  The  average  snow- 
fall, 47.9  inches,  exceeded  normal  by  (5.2  inches.  February 
received  19.3  inches,  a  greater  amount  than  any  other  month 
Days  with  a  measurable  amount  of  precipitation  were  slightly 
above  normal,  totaling  138,  and  cloudiness  was  greatly  in 
excess. 

Throughout  the  growing  season,  many  farmers  were  puzzled 
and  discouraged  due  to  lateness  of  the  crops.  In  a  few  locali- 
ties, the  ground  was  still  frozen  at  the  middle  of  April,  and  only 
on  well-drained  fields  were  plowing  and  seeding  possible. 
Weather  conditions  became  more  favorable  during  July  and 
crops  generally  made  progress.  However,  crops  suffered  heavi- 
ly from  stornjs,  wind  and  frost  during  August,  and  by  the  end 
of  September,  harvesting  was  being  rushed  to  prevent  damage 
by  frost. 

WEATHER  BY  MONTHS 

JANUARY:-  This  was  the  driest  and  the  fourth  coldest  Jan- 
uary of  record.  Daily  temperatures  were  frequently  from  10° 
to  20°  below  normal.  Precipitation  was  generally  light  and  local 
after  tlie  19th.  Snowfall  was  concentrated  in  the  western  third 
of  the  State.  Fields  in  central  and  eastern  counties  were  bare  for 
long  periods,  with  damage  to  winter  grains,  due  to  freezing. 

FEBRUARY:-  The  average  temperature  was  slightly  above 
normal.  Precipitation  was  above  normal  and  was  evenly  dis- 
tributed over  the  State.  The  average  snowfall  of  19.8  inches 
was  exceeded  only  six  times  in  the  past  53  Kebruaries  of  record. 
Heaviest  falls  were  in  the  Northeast.  Damage  to  winter  grains, 
due  to  freezing,  was  checked  by  more  favorable  conditions 
Heavy  snow  on  the  14th  and  loth,  accompanied  by  high  winds, 
interrupted  traffic  on  the  main  highways  for  thiee  or  four  days. 

MARCH:-  This  was  the  6th  coldest  of  record  and  the  coldest 
since  1916.  Precipitation  was  above  normal.  Most  rivers, 
clo-ied  since  January  by  moderately  heavy  ice  sheets,  were  open- 
ed by  a  brief  warm  spell  on  the  18th  and  19th  Warm  weather 
and  heavy  rains,  from  the  27th  to  30th,  caused  general  flood- 
ing, and  by  the  81st,  all  major  streams  were  at  or  above  flood 
stage. 

APRIL:-  Excepting  for  the  last  few  days  of  the  month,  tem- 
peratures were  well  below  normal.  The  total  precipitation  for 
the  month  was  nearly  2  inches  al)0ve  normal,  making  this  the 
third  consecutive  month  with  a  plus  departure.  Outstanding 
was  the  number  of  heavy  rainstorms  which  prolonged  flood  con- 
ditions existing  at  the  close  of  March.     Flooding  reached  major 


pr()|)ortionH  on  the  Norih  Branch  of  the  Sus(|U(haniia  during 
the  iirst  days  of  the  month.  However,  a  Htrenglhened  Hood 
warning  .system  ke|)t  the  damage  comparativ(  ly  low. 

MAY:-  l'em|)eralures  were  only  slightly  below  normal,  but 
preci|)itation  was  again  above  normal.  Vegetation,  already 
retarded  by  previous  low  tenjperalures,  was  not  materially 
damaged  by  general  heavy  frosts  early  in  the  month.  Heavy 
wind  storms  at  Winburne,  Cleartield  County,  on  the  let,  at 
Pennline,  Crawford  County,  on  the  19th,  and  at  Erie,  on  the 
2()th,  caused  some  property  damage. 

JUNE:-  Tills  was  the  fourth  consecutive  month  with  tempera- 
tures below  normal.  Extiemes  ranged  froni  the  njiddle  90's, 
during  the  first  10  days,  to  freezing  or  near  freezing  on  the  20th 
and  21st,  when  damage  resulted  to  corn  and  tender  plants  on  low 
lands.  Precipitation  was  close  to  normal  for  the  State,  but 
western  stations,  many  of  which  recorded  rainfall  on  18  days, 
generally  reported  excesses.  Thunderstorms  were  frequent. 
Hail  and  heavy  showers  near  the  end  of  the  month  lodged 
meadows  and  grain  fields  at  widely  scattered  localities. 

JULY:-  Cool  weather,  continuing  until  the  19th,  was  defi- 
nitely i»roken  by  a  heat  wave  which  lasted  until  the  close  of  the 
month  Although  elev(  n  stations,  mostly  in  the  southeastern 
portion,  reported  readir.gs  of  100°  or  more  during  this  period, 
the  month  was  only  0  1°  above  normal.  This  was  the  first 
month  since  January  with  a  definite  deficit  in  precipitation. 
A  severe  rainstorm  occurred  at  Hanover  and  a  hailstorm  at 
Allentown  on  the  17th,  heavy  wind  and  hailstorm  at  LeRays- 
ville,  Bradford  County,  on  the  27th.  The  month,  as  a  whole, 
was  favorable  for  agriculture. 

AUGUST:-  The  temperature  was  somewhat  below  normal, 
due  to  an  extended  period  of  cool  weather  from  the  20th  to  near 
the  close.  On  the  24th  and  25th,  rmmerous  stations  reported 
minima  close  to  the  lowest  ever  recorded  in  August.  Killing 
frosts  were  associated  with  these  low  temperatures,  causing  con- 
siderable damage  to  vegetation  in  the  northern  counties.  Ex- 
cept for  general  showers  on  the  6th,  and  scattered  showers  be- 
tween the  14th  and  18th,  precipitation  was  confined  to  the  last 
week.  A  20%  loss  in  buckwheat  was  reported  and  corn  growers 
in  the  northeast  portion  had  to  cut  immediately  to  avoid  loss 
from  the  freeze. 

SEPTEMBER:-  Like  the  preceding  month,  September  was 
deficient  in  temperature.  The  warmest  period  occurred  from 
the  18th  to  the  24th,  when  temperatures  rose  above  90°  at  many 
stations.  Precipitation  was  slightly  above  normal.  Heavy 
rains  on  the  1st  resulted  in  considerable  damage  to  the  early 
peach  crop.  Corn  suffered  from  the  heavy  killing  frosts  during 
the  last  week. 

OCTOBER:- The  month  was  cool  and  dry.  Although  pre- 
cipitation averaged  below  normal,  copious  rains  on  the  29th  and 
30th  replenished  wells  and  soil  moisture.  Snowfall  was  nearly 
an  inch  above  normal.  A  general  snow  on  the  19th  was  the 
earliest  significant  snoAvfall  for  October  since  1925.  This  storm 
interrupted  the  harvesting  of  corn,  potatoes  and  buckwheat. 

NOVEMBER:-  Temperatures  averaged  normal,  but  the  latter 
half  of  the  month  was  attended  by  typical  w'inter  conditions. 
Precipitation  was  above  normal.  Most  stations  reported  an  ex- 
cess, except  those  along  the  northern  tier  of  counties,  where 
slight  deficiencies  were  reported.  Weather  was  favorable  for 
the  late  planted  truck  crops,  enabling  them  to  reach  n:aturity. 

DECEMBER:-  The  month  was  exceptionally  mild,  being  the 
8th  warmest  December  of  record  and  the  warmest  since  1931. 
Precipitation  averaged  normal  and  was  well  distributed  through- 
out the  State.  Snowfall  occurred  mostly  in  the  first  week. 
The  weather  was  favorable  for  outdoor  work  and  the  ground 
was  free  from  frost  most  of  the  month. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1940 


Climatolog'ical  Data  for  the  ITear  1940 


Station 


Counties 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 


Precipitation  (inches) 

s 

Sky 

t3 

S 

_^ 

O 

S 

XI 

>. 

- 

^S 

>i^ 

•a 

i_  t-i 

O 

o 

a 

4^ 

A 

P 
o 

s 

1=5 

04J 

03 

1^ 

a 

I"- 

n 

A 

x; 

^  S 

2  <= 

%% 

hj 

c 

5 
o 

o 

^ 

a 
o 

l§ 

^ 

1 

So 

a 

t-; 

H 

CT 

-== 

J 

S 

£-<~' 

Z 

Z 

•/U 

z 

Aaantic  Drainage. 

Lehi""!! 

260 
331 
710 

1.100 
450 
560 
473 
600 

1,260 
431 
630 

1.033 
365 

1,900 
184 
553 
900 
600 
337 
900 
200 
700 

1,7.10 
280 
996 
47o 
480 
554 
50 
540 

1,656 

1,740 
864 
80 
679 
420 
23 
100 
430 
480 
273 
600 
746 
420 
66 
654 

1,200 
755 

1,319 
440 
549 
542 

1,  275 
640 

1.077 
1,150 
1,432 
1,653 
1,172 

761 
2,160 

987 
1,160 

961 
1,256 
1,090 
1,180 
1,938 
1,420 
1,100 

780 
1, 100 

900 

764 
1,248 
1,393 
2,190 
2, 200 
1.100 
1,050 
1,  210 
1,035 

670 

18 
21 
19 

9 
38 

2 
74 
49 
.30 
53 
25 
53 
40 
47 
34 
65 
37 
36 
52 
22 
21 
53 
11 
37 
43 
52 

3 
50 
16 
50 
36 
35 
28 
26 

3 

15 
69 
30 

2 
53 
43 

7 
46 
61 
23 

8 
52 
46 
60 
86 

2 
51 
25 
41 

18 
36 
28 
12 
44 
14 
23 
47 
32 
44 
33 
41 
51 

8 
48 
47 

4 
15 
60 
20 
66 
25 
73 
21 
51 
31 
46 
10 

68 

49.2 
50.0 
50.4 
49,5 
51.2 
50.0 
.51.4 
51.2 
46.0 
49.1 
48.2 
46.6 
51.6 

44  6 
50.8 
52.1 
46.6 
52.1 
51.1 

45  0 
51.9 
18.5 
■14.9 
50  5 
45.3 
49.6 
50.8 
49.2 
55.1 

98 
9(1 
97 
97 
99 
95 

102 

101 
89 
99 
93 
95 

102 
91 
98 
99 
94 
98 

100 
9o 

100 
98 
91 

100 
95 

102 
96 
96 

105 

July  26 
do.   291 
do.    26t 
do.    26 
do.   26t 
do.   26 
do.   261 
do.    26 
do.    191 
do.  261 
do.   221 
do.   25 
do.   26 
do.   251 
do.   27 
do.   26 
do.   26t 
do     26 
do.   26 
do.   26t 
do.   27 
do.   30 
do.   26 
do.    2H 
do.    261 
do.    26 
do     29 
do.    201 
do.   26 

-1 

2 

0 

-5 

3 

0 

1 

1 

-8 

-2 

-1 

-9 

2 

-6 

-1 

1 

-4 

0 

2 

-10 

3 

-3 

-9 

-7 

-16 

-2 

1 

0 

8 

-2 

-5 

-9 

-8 

-3 

_-'2 

0 

5 

-2 

2 

0 

2 

-1 

1 

1 

5 

0 

—5 

-7 

-10 

1 

0 

0 

-4 

-5 

-8 

-9 

-15 

-19 

-8 

-5 

-11 

-10 

-7 

-11 

-12 

-9 

-6 

-16 

-11 

-11 

-7 

-10 

-8 

-5 

-9 

-13 

-16 

-13 

-11 

-10 

-9 

-9 

-8 
-19 

Jan.   19 

do.   20 

do.    IHt 

do.   19 

do.   20 

do.   20 

do.   19 

do.    18 

do.    19 

do.    20 

do.     li 

Feb.  161 

Jan.  20 

do.   20 

do.   20 

do.    19t 

Dec.     4 

Jan.   20 

do.   20 

do.    20 

do.    18 

do.    19 

do.    19 

Jan.     1 

Feb.  26 

Jan.  20 

do.    19 

do.    19 

do.    19 

do.  20t 

do.    191 

Dec.     4 

Feb.    3 

Jan.   18 

do.    19 

do.    19 

do.   20 

do.    19 

do    21 

do.   20 

do.   20 

do.   20 

do.   20 

do.    19t 

do.   20 

do.    19 

do.    19 

Feb.  27 

do.   26 

Jan.  20 

do.   2nt 

do.    19 

do.    19 

do.     It 

.Tan.  19 
do.    19 
do.    19 
Feb.  26 
Jan.   19 
do.    19 
do.    19 
do.    191 
do.    19 
do.    19 
do.    19 
do.   19 
do.    19 
do.    19 
do     19 
do.   18 
do.   19 
do.   19 
do.    19 
do.    18 
do.    19 
do.     71 
do.   29 
do.    19 
do.    19 
do.    19 
do.    19 
do.    19 

Jan.  19 
Feb.  26 

28 
21 
19 

9 
56 
13 
51 
44 
33 
52 
31 
53 
48 
47 
34 
67 
37 
3>i 
71 
22 
27 
53 
11 
53 
43 
57 

3 
50 
15 
50 
36 
35 
28 
26 

3 
24 
69 
31 

2 
55 
63 

7 
46 
51 
44 

8 
65 
46 
70 
91 

2 
54 
25 
51 

18 
36 
29 
12 
44 
14 
22 
68 
32 
44 
33 
44 
59 

8 
49 
48 

4 
15 
56 
20 
69 
35 
58 
21 
52 
31 
51 
10 

68 

45. 99 
52.14 
52. 23 
41.06 
43.98 
44  50 
45.31 
41.95 
45.05 
43.08 
46.02 
37.66 
43. 38 
50  39 
45.23 
49.61 
49.63 
57.  37 
43.04 
46.43 
42.90 
38  64 
40.53 
44,83 
35.71 
49,62 
36,30 
42,. 55 
43,69 

6.33 
7.97 
6.35 
6  76 
5.75 
7.64 
ii.42 
6.18 
5.65 
5.79 
6.86 
4.35 

5.  6 
8.46 
6.65 
8.88 
6.32 
7.73 

6.  22 
7.01 
6.21 
5.78 
5.48 
6  4t 
5  18 
6.75 
4  08 
5.63 
7.76 

July 

Apr. 
Aug. 
June 
Mar. 

do. 
Apr. 

do. 

do. 

do. 
Aug. 
Sept. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Aug. 
Mar. 
July 
Aug. 
Mar. 
Apr. 

do. 
Mar. 
Apr. 
May 
Sept. 
Mar. 

do. 
Aug. 

1.32 
1.89 

2.32 
1.28 
1.47 
0..52 
1.38 
1.73 
1,39 
1.32 
l.U 
1.03 
0.85 
1.68 
1.61 
1.68 
1.71 
0.97 
1.21 
1  65 
1.20 
1.24 
1.15 
1.16 
1.09 
1.72 
1  26 
1.13 
1.13 

Jan. 

do. 

do. 
Oct. 
Jan. 

do. 
July 
Jan. 

Oct. 
.Ian. 

do. 

Oct. 
Jan. 

do. 

do. 
June 
.Ian. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Oct. 

do. 
Jan. 

do. 

<lo. 

do. 

do. 

do. 

30.0 
31.1 

20.9 
■ii.b 
39,9 

32.' .5' 
33.5 

24.5 

26!4 
74.6 
29.7 
23.7 
62.0 
26. 5 
26.8 
67  2 
27.0 
36  d 
64.4 
2  J.  2 
61.  5 
28.9 
25  9 

'ii'.'i 

27  4 
73.3 

68,5 

127 
133 
134 
106 
135 
i42 
120 
125 
144 
115 
126 
1U6 
122 
137 
127 
131 
136 
132 
127 
135 
126 
122 
170 
131 
110 
116 
112 
12c 
109 

174 
88 
161 
141 
167 
184 
164 

lu: 

141 
124 
93 
39 
40 
89 
61 
142 

61 
154 
112 
180 
159 

93 
141 
117 

s. 

Montgomery 

nw. 

Bedford 

uu . 

Northampton 

CoKimbia 

w. 

Carlisle... 

Cumberland 

Franklin 

1 1  ^■.  . 

ne. 

Clearfield 

w. 

Chester 

Lebanon 

103 
163 

68 
45 

195 
158 

nw. 

w. 

w. 

Emporium -  •  • 

Lancaster 

139 

76 

151 

n. 

w. 

Freelaud • 

Bucks 

Adams 

146 
170 
159 
153 
88 
158 
134 

198 
118 
183 
93 

114 
71 
49 
69 
111 
103 
90 

m 

nw. 

125     e. 

Schuylkill 

York 

1.5» 
14  t 
167 
105 
142 

w. 

s. 

w. 

w. 

Lancaster 

Huutiugdon 

n\. . 

Vf. 

ICylertown 

Lancaster 

58 
116 
79 
70 

110 
132 
104 
203 

nw . 

Tioffa       

sw. 

Mifflin   

e. 

Clinton 

Delaware 

Carbon     

Susquehanna 

Monroe  

ne. 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

201 

53 

112 

sw. 
w. 

Mauch  Chunk 

Montrose  

44.3 

42.7 

92 

89 
94 

July  29 
do.   30 
do.   28 

41.33 
59.13 

"ii.sY 

43.35 
44  30 

44  85 
48.77 
47.31 
48  41 
40.33 
43.00 
38,73 
47,34 
46,85 
46,18 
39  77 
36  11 
32,56 
48.51 

5.67 
10.55 
6- 36 
6.64 

5  89 
6.52 
7,87 
6.71 
6.92 

6  44 

5  40 

6  82 
6, 52 
6.10 
6. OK 
7.19 
5.58 
5  26 
3.87 
6.17 

Aug. 
Mar. 

."^Ug. 

Apr. 
May 
Mar. 
Aug. 
Apr. 
Mar. 

do. 
Aug. 
Mar. 

do 

do. 

do. 
Aug 
Mar. 

do. 
May 
Mar. 

1.33 
1.10 
1.14 
1.52 
1  67 
1,59 
0.  96 
1.8.S 
1.35 
1..54 
0.66 

0  80 
0.47 

1  38 
I  59 
1.50 
0.74 
0,62 
0,73 
1,83 
0,44 
2.17 
2,22 
0.95 

1.31 
1,03 
1.73 
1.58 
1  30 
0..52 
1.57 
0.99 
0.86 
1  26 
0.95 
0.77 
1.65 
1.43 
1  75 
0.95 
0.81 
0.68 

i.n 

1..53 

;  0.88 

1  0.98 
1,66 
2,07 
1.05 
1.08 
1.54 
1.32 

1 
0.95 
0.44 

July 
Oct. 
Ian. 

do. 
Oct. 
Jan. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Oct. 
Jan 

do. 

do. 

do. 

do. 
*do. 

do. 

Oct. 
Tan. 
July 
*do. 
Jan. 

do. 
Oct. 
Jan. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Mo. 

i  do. 

!   do. 

1    do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

July 
Jan. 

HI 
126 

53 
111 

154 

1.59 
163 

u\v. 
nw. 

w. 

Muncy  Valley.. 

Neshaminy  Kails 

New  Bloomfield 

3L9 

30.4 
25.3 
23.8 
28.0 
34.7 
29,8 
37,3 
66,7 
44  7 
31,0 
23.9 
25.0 
46.6 
67.2 
67.6 
33.2 

122 
114 
125 
126 
112 
120 
132 
127 
129 
130 
146 
128 
121 
131 
144 
131 
125 

i88 
121 
97 
88 
158 
194 
152 
108 
166 
67 
93 

43 

125 
115 
127 
121 
.30 
81 
107 
75 
133 
122 

135 
117 
1.54 

161 

w. 

Perry 

48.6 
48.9 
53.1 
51.3 
48.9 

5i!.3' 

46  9 
47.8 
49  5 
51  8 
.■10.7 

47  4 
46.5 
44.9 
51.0 

'4S.\ 
47.8 
.50.7 

49.0 
49.1 
45.6 
43.4 
,50  0 
52.2 
44.2 

46  S 
50.6 

'ki'.e.' 

50.2 
47.9 
42.8 
49  4 
45.6 
49.9 
49.5 
49.6 
51.2 
49.6 
43.9 
44.8 
44.2 
51  6 

47  9 
46.3 
50.4 

47.8 
48.6 

101 
98 
99 
99 
98 
94 
99 
92 
96 
95 
99 
97 
95 
96 
96 
98 
97 
94 
95 
98 

97 
94 
98 
95 
93 
97 
91 
95 
94 
99 
96 
94 
93 
91 
92 
95 
96 
95 
98 
99 
94 
97 
90 
88 
94 
93 
95 
95 

94 
105 

July   26 
do.    26t 
do.   28 
do.   26 
do.    26 
do.    21 1 
do.    26 
do.   26 
do.    29 
do.    26 
do.   27t 
do.   26 
do.   29 
do.    29 
do.   30 
do.   27 
do.   26 
do.   26 
do.   26 
do.   26 

July  28 
do.    30 
do.   25 
do.   2.M 
do.   261 
do.    29 
do.   26 
do.   25t 
do.   27t 
do.   24t 
do.   28 
do.   27t 
do.   29 
do.    29 
do     27t 
do.   25 
do.   26 
do.    29 
do.    25 
do.   21 
do.    30 
do.   28 
do.   29 
do.   281 
do.   291 
do.    29 
do.   25 
do.   291 

July  25 
July  25 

w. 
ne. 

Philadelphia 

Chester 

n. 

Phoenixville 

87  1   IV. 

Schuylkill 

142 
130 
151 
l:16 

■(,(, 
151 

n. 

nw. 

Berks   

nw. 

UW. 

La(.ka\vanna 

Snvder  

n. 

nv,'. 

Philadelphia 

Cumberland 

Center  

IIW. 

108 
6b 
91 
199 
170 

99 
128 
134 

65 

85 

159 
172 
141 
102 
110 

w. 

W. 

nw. 

Tioga 

n. 

Chester 

nw. 

Lycoming 

43.8.5 
42.70 
46.15 

41.50 
42.78 

"43  ii' 

49,98 
42,11 
43,6) 
39.09 
48.05 

"34  .',52' 
46.19 
46.85 
56.53 
50  04 
34.97 
38.16 
48,24 
38.22 
43.71 
41.61 
40.11 
43.99 
.51.99 
50  68 
50., 54 
40,83 
50.86 

33.80 
43.71 

5.79 
6.08 
6.87 

5.56 
7.49 
6.56 
5,41 
7.13 

5.  .59 

6.  .39 
4.79 
6.08 
7.24 
5.79 
5.95 
6.40 
7.17 
6.45 
4.47 
6.39 
6.75 
5.75 
7.24 
6.23 
5.67 
6.04 
9.36 

7.  .53 
6  68 
4,99 
7.39 

4.72 
10.55 

Mar, 
Aug. 
Apr. 

Apr. 
June 
Aug. 
JIar. 
May 

Aug. 
June 
Apr. 

do. 
.Tune 

do. 
.Tuly 
Apr. 
.Tune 
May 
.Tune 
Apr. 
.Tune 
Apr. 
Aug. 
June 
Sept 
.Tune 
Aug. 
.Tune 
Apr 

do. 
Aug. 

May 
Mar. 

51.8 
39.5 
19.2 

65.5 
58.1 
89.9 

ia5  0 
41.9 

23.9 
95.5 
64,0 
60,8 

153 
123 
139 

133 
164 

147 
135 
163 

121 
158 

77 
84 
100 

135 
57 

142 
147 
103 

110 
151 

w. 

8W. 

Vrirlr                                     

York 

w. 

Ohio  Drainage. 

TlntlPT                         

Butler 

w. 

Washington 

Erie 

8. 

W. 

Potter 

Westmoreland  — 
Washington 

186 
160 
141 
146 
143 
181 

111 
117 

82 

104 



173 
145 

nw. 

w. 

w. 

w. 

TTmnlrlin                          

Venango 

104 
84 

78 
127 

184 
155 

n. 

Westmoreland  — 

sw. 

Greenville 

(rrnvp  nitv        

Mercer 

Westmoreland  — 
Cambria 

.50.3 
45.2 
90.1 
103.1 
67  7 

'39.3' 

,   45,4 

51.8 

'44'8' 
1  55.5 
87.9 
77.9 
4n.  5 
48,2 
97,5 
40.4 

68.9 

41.7 

155 
162 
183 
202 
155 
149 
167 
143 
184 
124 
171 
!     169 
174 
200 
1G5 
184 
189 
123 

169 
138 

"88 
140 

'124' 
91 

"isi" 

135 

w. 

w. 

w. 

Kane  Airway  Station.. . 

Flk 

8W. 

Westmoreland 

61 
90 

107 
77 

198 
199 

SW. 

8W. 

nw. 

Mount  Lebanon 

Allegheny 

103 
129 
89 
53 

120 

no 

104 
120 

143 
125 
173 
193 

w. 
nw. 

Fayette 

sw. 

Allegheny 

Elk 

nw. 

B. 

Somerset 

i     si 

32 

115 

!      22 

i      93 

33 

68 
120 

.     143 

■     104 
135 

!     109 

50 

207 

126 
94 

i72 
230 
116 
[    235 
!     223 
128 

172 
152 

sw. 

Somerset 

w. 

Fayette 

sw. 

Unity  Reservoir 

Warren                    

Westmoreland 

Warren 

nw. 
w. 

Greene 

sw. 

Lake  Drainage. 
Erie 

Erie 

sw. 

w. 

t  On  other  days  also. 


§  From  all  available  records. 


*    Other  months  also. 
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7h 


January 


Monthly  iind  Aiiuuiil  I'reoipitatioii  for  the  Year  1B40,  -with  Uepurturea  from  tho  Normal 
Kubnmry  [     Miircli      i      April 
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3.96 
3  32 
2.64 

3  10 

2  3! 
3.02 
3.4 
2.65 

4  -28 
4.24 
3.24 
3.70 
4.01 
2.71 
2.93 
2.61 
2.83 
3.16 
0.81 
2.71 

3  64 
3.85 
3,55 
4.43 
3.09 
3.22 
2.67 
3.71 
3.42 

2  55 
2.95 
2.84 
2.35 
3.31 
2.41 
2.77 
1.69 
1.13 
3,80 

3  09 
3.31 
1.-23 
3.. 59 
2.84 
3  90 
3,74 
3.65 
2.41 
2.48 


-0.80 
-0.^26 
+  0.48 
-0.71 
+0.40 
-0,95; 


-0.07 
-0.72 
-0.311 
-1,37 
+0.71 
+  1.'22 
+  1.12 
+0.49 

8 
0  52  i  6 


+  0  64 

0.07 

+  1.05 

+0.22 


-0.30 
+0.66 
-0.53 
-0.65 
-0.37 
-1).^24 
-0.09 
-0.13 
-O.-.M 
^0.72 
-0  16 
-0.66 

-6^3-2 
-0.65 


+0.17 


+0.59 
+  0.02 
+  1.12 
+0.67 


+  1.75 
+0  99 

+  i.'36 
+  1  '22 
-0.70 


+0.34 
-6'24 


+0.-23 

fO.28 
+  1.62 
+  0  03 
+0,.50 
-0.02 

+  i]-20 
-0.12 
+  1.12 
-0. 29 

+0^77 


+  1.72 


+  1,8:1 
+0.'65 


+  0.78 
+1,33 


-0.67 


+2. 19 

+2.5(1 
+  2.51 
+  0.93 
+0.88 
+  1.94 

+  4.09 
+  1,61 
+3.00 
+  0.68 
+4.11 
+2,39 
+  2.81 
+  4.-2* 

+-2!  59 
+2.49 
+2.  69 
+  6  99 
+  1,87 


+  3.48 
+4. -28 
+  0.7 
+  1.96 
+2.21 
+2,  15 
+  1.89 
+3.05 
+  0.76 
+  2.18 
+■2.  65 
+  0.G5 

+-2.59 


6.0' 
4.05 
5.  21 
4.34 

4  74 
3.90 
6. '22 

5  19 

3  99 
7.61 
4.66 
5.27 

4  96 
4.37 
5. -23 
4  99 
4.06 
4  45 
4.50 
3.99 
4.96 
4.56 
4.18 
7,09 

6  32 
5,15 
4.99 

4  '20 
4.89 
4.53 

5  48 
4.6-' 
3,75 
5,47 
4,6'< 
5.63 
3.81 
4.54 
6.23 


4,98 
4.  .56 

4  69 

5.76 

5  20 
4.42 
5.18 
7.39 
4.96 
6.82 
6.52 


+2  31 


+2,79 
+  1.63 
+  1,73 
+  0.76 


+  1.49 
+  1.96 

+  i'.34 
+  1.55 
+  1.1 


+0.26 

+-i'.23 

+■2  is? 
+2.43 
+  1.84 
+  1.95 
+  1  18 
+  1.43 

+  i;'72 
+  1.30 
+  1.45 
+-1.99 

+2^26 


+2.31 


+2.73 


4-0.97 


+3.. SI 
+2.03 


+3.82 


5.44  +1.73 
7.97  +4.14 
6.:i9|  +  l  89 


5.79 
4.64 
5,33 
6.47 
5.46 
6.65 
6  12 
5.83 
6.05 
4.78 

5  17 
5.35 

6.ii 

5.82 
5.62 
5.11 

6  64 
5.0U 
5.29 
4.65 
4.96 
6  06 
6.62 
6.43 
6  71 
5  15 
5.92 
5.25 
5,62 
6.07 
4.84 
5.56 
5.94 


2.-58 
6.13 
5.27 
6.89 

5,50 
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+0. 23 
+  1.00 
+0.45 
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4.71 
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6.90 
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4.59 
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4.72 
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1.57 
4.35 
4.45 
4.54 
2.36 
1.88 
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3  05 
4,51 
1.85 
3,19 
-2.89 
3  12 
3.84 
2.93 
2.71 
4.74 
2.02 
3  84 
2.19 
3  45 
4.05 
3.39 
3  49 
2.30 
5.40 
2.71 
3  -29 
3.59 


3.02 
3.94 
1.74 
1.67 
2.42 
3  50 
3.22 
3.48 
3.71 


-1.21 
-1.69 
-1.57 
-1.17 
-2.19 
-2  21 
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-0.96 
-0,65 
-1.71 

-  0.41 
-1)28 
+  1.74 

-  0.97 

-6 '66 
+0.78 
-0.-26 
-0.10 
-0.99 


+  1.00 
+0.21 
-0  72 
-1.-25 
-2.02 
-1.47 
-0.35 
-1..58 
-1.91 
+0.34 
-0.74 
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-1.38 


+  3,05 
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+0.35 
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-2.29 
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-1.73 
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3  11 
3.57 
1.52 
2.96 
2. '24 
3,88 
3.50 
2. '27 
3.62 
4,01 

4  33 
4,63 
4,29 
2.67 
3.58 
1.41 
2.08 


2.54 
3.12 
3. '22 
4.50 
5,29 
3.89 
1.82 
2.88 
2.42 
3.38 
2.71 
3.61 
4  39 
3  18 
3  63 
4.35 
5.19 
3.91 


2,49 
2.61 
1.24 
4.68 

3,98 
2,36 
3.89 
4  81 
2.14 
3.17 


4.00 
2.70 
2,06 
2.32 
1,38 
2.11 
1  39 
3.80 
5.30 
3.42 
2.88 
3.77 
2.65 
1.36 
4.58 
'2.40 
2.29 
3,56 
7  73 

2.29 
3.07 
2.70 
3.34 
2.44 
4.33 
5.-27 
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4.00 
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1.33 


1.78 
4.49 
1.93 
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3.36 
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2.66 


+  1.72 
-1.67 
-  0.99 
-3.04 
-1.-24 
-2.63 

-lAl 
-2.16 
-0.S3 
-0..57 
+  1.55 
-0.15 
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-1.93 
-1.35 


+0.81 
+  0.70 
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-1.29 
-0.13 
-1  51 
-1.06 
+0.09 

-6.38 


-2.08 


-0  02 
-1.16 
+  0.01 
+0.64 


-2.48 
-2  45 

-'2^78 
-0,76 
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-1.76 

+  6/20 

-2^82 
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+  0. 23 
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+  6'.50 
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-1.37 
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3.89 
4  '28 


4.20 
6.47 

3.84 
5.21 
5.17 
5. '24 
3.85 
3.65 
4.64 
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4.41 
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3.61 
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5.71 
4.02 

'5  if/' 
4.30 
7,87 
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6.75 
5.42 
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5.03 
5.36 
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4,70 
5.40 
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5.99 


5.12 
5.17 
4.25 
3.94 

3.63 
3.15 
6.35 
4.94 
3.08 
2.87 


3.09 
5.21 
5.80 
6.91 
5  46 
3. '23 
3.15 
2.61 
6.86 
3.91 


4.51 

2.74 
2  98 
4  07 
1,91 
3,75 
6.15 
7.50 
6. '22 
4,89 

2  45 
5.90 
2.17 
4.-24 
3. 20 
3.55 

3  18 
3. -28 
3.69 
4.27 
4.49 
4.03 
5.57 


3  14 

6  36 
3,97 
6.78 
3,66 

4  94 
2,82 
4.89 
5.13 


-1.94 

+  2.18 
-0.56 
-0,45 


-1  05 

-0.56 
+0.17 
+  0.86 
+  0,52 
-0,-24 
-0  -22 
-0.05 
-0.'25 

+  i!90 
-0.13 


+5,07 
-0.16 


+0.88 


+0.17 


+0,14 
-0,35 
+  1,6" 
+  1.23 


+  1,10 
+0,74 

-6^78 
-1.51 
+1.77 


-0.19 

-V.m 

+1.9'' 
+2  98 
+  2.18 
+0.97 
-1  43 

-i.i2 

+0  16 
-0.27 
-0.88 


-0.73 


+1..50 


+  1,73 
+  3^57 


+0.73 
-0.72 


+  1,44 


4,01 
3.-20 
3,41 
3,98 


4,37 
5.01 
5.83 
3.86 

'-2  53 
4.33 

T.dO 

3.12 

5.71 
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2.64 
4,36 


5, '25 
4  25 
2.96 


2  99 

3  68 
3.70 
5.11 

2,28 
2,86 

4  30 
1.64 
2.79 
2 


3.12 
3.45 

4,16 
2.51 
3.82 
4.36 
3.14 
3.03 
3.12 
4.59 
4.35 
1..52 
4.58 
3.03 
4.88 
2.68 
5.3? 
3.46 
4.87 
2.97 
2.95 
4.13 
6.08 
3.03 
6.75 
2.41 
3.15 
2.26 
1.82 
4.25 
2.07 
3.08 


3.60 
3.55 
3.33 
4  53 
4.49 
6  86 
2.. 57 
3.33 
2.72 


+  0.6; 
-0.87 
+  0.17 
+  0.68 


+0.7: 


+  1,98 
+  0.40 

-6!64 
+  1.12 
+0.9f 
-0,57 
+  1,98 
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+  1,17 


+0.81 
+  0.77 


-1.07 
+0.52 
+  1,44 
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+(1.86 
+  0.74 
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+  0.32 
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-0.15 
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+0.26 


+0.16 


-0.67 
-0.03 
+0  64 
-1.11 


-0.01 
+  1.44 


+  0.98 
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-0.13 


+  0.87 
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+  0.41 
+2.11 
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-0.01 
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2.77 
1.91 
2,71 
2  44 
2.'^G 
2.15 
2  57 
2  47 

'3.14 
3.43 
3.56 
3.50 
2.44 
2.6r, 

2  '24 
1.93 
2.67 
1.1(1 
2.65 
2.13 

"i.'99 
3.25 
2.88 
2.51 
2.69 
2.82 

3  42 
2.81 


-1.55 

-0.84 
-1.44 
-0.6.S 
-1.17 
-1.66 

-1.12 

-  1 .23 

-')'.bi 
+0.07 
+0  22 

-  0  04 
-1.46 

-6.26 
-1.31 
-1.23 
-3.68 
-1.37 


-mo 

-0.46 
-0.43 
-0.60 
-0.24 
-0.80 
-0  47 
-1.16 


2.70 

2.14 

2.01 

2.09 

2. '21 

1.2 

1,99 

2.59 

2.30 

2.52 

1,96 
0,79 
3.88 
1.48 
1.11 
1.28 


-1  39 
-1,78 
-1.11 

-i!64 

-2.51 


-1,2,( 

-2.39 
+  0  38 
-1.84 


1.11 
1.86 
2.89 
2.34 
2,42 
1.25 


-1  25 
-0.97 


1  39 
2.72 
1-20 
1.20 
1.03 
1.03 
0  99 
2.41 
1.23 
2.97 
2.66 
3.09 
2.  63 
2.  35 
1.'24 
2.20 
1.15 
2.72 
1.'25 
'2.  63 
1.61 
1.71 
1.30 
1.64 
2.18 
'2.57 
2.71 


-2.00 
-0.80 


-2  20 

-6  .'69 

-i'37 
-1.66 
+0.15 
-0.30 
-0.46 
-1.83 


-1.45 
-0.37 
-1.58 
-0.76 


-1.42 


-0.85 


1.28 
3.17 
1,67 
2.30 
1.61 
3.09 
!.'29 
2.77 
3.14 


-1.18 


-0.98 
-1.74 


+0.11 


4.76 
6.24 
4  6.1 

4,98 
4. ('3 

4  41 
5.  20 
4.91 
4.78 

'5! '24 
3.63 
4.30 
4.U2 
5.06 
5.70 
3.70 
4.41 

5  22 
3.00 
4.75 


,14 

4. '27 
4. '24 
4.10 
4.24 
3,82 
4  08 
5.32 
4.54 
4.67 


+  1.99 
+  1.87 
+  1.76 
+  2.04 
-1  07 
+  1.45 

+  i!78 
+  1.91 

+2.'28 
+  1.00 
+  1,23 
+  1  22 

+2  i'l 

+  i)'.Slk 
-t  1 .60 
+2.06 
-0.21 
-t-1.72 


+  1.65 
+  1,28 
+  1.54 
+  0.99 
+  1.18 
+2  33 
+  1.26 
+  1.86 


4.21 
5.50 
4.86 
4.94 
4.43 
5.65 
4.55 
5.11 

'6!24 


2.22 
5.43 
3.79 
4.45 
3.78 


+  1  31 
+2,30 
+2.13 

+i  '60 

+2  46 
+2!  63 


-0.C7 
+3.05 
+  1,42 


4.21 
4.51 
3.74 
5.00 
5.12 
3.35 


+2.43 
+2.80 


4.19 
4., 56 
2.25 
3.24 
3.24 
4.06 
3.05 
5.10 
3.31 
4.14 
4,70 
5,63 
4.22 
3.96 
3,76 
4.94 
3.38 
.5.09 
1.93 
4.38 
4.16 
3.91 
3.74 


+  1.22 
+2.13 


+  1.22 

+2!84 

+  i]66 
+  1.52 
+3.37 
+  1  96 

+1.77 
+  1.53 

Vi'no 

+2  71 
-0.34 
+  1.87 

+  i.'80 


4.5'; 


8.7] 


+1.06 


3.97 


4.64 
5  43 
4.34 
6.23 
3.  -22 
4.15 
3.06 


+2.39 

+  i'88 
+0.77 

+6.'28 


8.73 
2.83 
3  65 
3.69 
2.65 
3.09 
3  33 
'2.29 
2.76 
-2.15 
-2.74 
-2.56 
2.39 
■2.47 
2.86 
2  58 
'2. 37 
3.29 
3.94 
3.60 
3.01 
2.96 
•2.78 
1.99 
•2.  27 
2  53 
2  53 
2.92 
3.31 
3.43 
2.89 


2  67 
3.87 
3.  40 
3.73 
2.79 


'2.87 
3.77 
3.11 
4.37 

3.. 35 
'2.61 
8.15 
2  60 
2.96 
2.55 


3.88 
3  16 
2  82 
3.6.- 
2.63 
3.96 
2  44 
4.23 
2.46 
2.18 
2.95 
3.05 
8.71 
2.90 
2.89 
2.73 
2.88 
3,86 
3. -Jf 
2.86 
2,79 
3.11 
3.69 
8.54 
3.10 
2.30 
2.49 
2. 1'.' 
2.97 
2.16 


3.07 

's.A 


2  58 
8,10 
8,71 
8.02 
3.  35 

3  05 
2.74 
3. '25 
2.11 


+0.-21 
-0.91 
+  0.37 
0.40 
0  01 
-0.7.'. 

-i.'68 
-0.81 
-  1.17 
-0,72 
-0.52 
-0,-2(. 
-0.08 
-0.59 


-0.33 
+  0  38 
-0.10 
+0.24 
-0.51 


-0.92 
-0.61 
-0  90 
-0  91 
-0.50 
-0.38 
-0.62 
-0.72 


-1.28 
-0  09 
-0.16 

-6!'74 


-0.03 


+0.61 

+0.38 

-0.07 

0.00 


+  0.49 
-6;23 


+  0.12 


+0.45 


+0.07 


-0.18 


-1.06 
+0.19 


-0.91 


45.99 
62. 14 
43.98 
43.  Oh 

4i.93 
18.86 
60.39 
45. '23 

44!3'l 
46  43 
47,68 
49.^20 
60 


43.69 
46  61 


59.13 
47  37 
44.64 


44,80 
48  12 
44.86 
50.06 
46.85 
48.77 
44.58 
47.31 


50.82 
48.4! 
40,83 
47. -20 
46.85 


48.54 


58.28 


30.66 
52  '23 
41.43 
39. 20 
41.06 


44.07 
43.61 

44.. Vi 
47.26 
45.34 
37.69 


45. 05 
46.02 
35. 23 


41.69 
37.66 
33., 51 
43.38 
34.22 
45.  75 
49  63 
.57.  37 
43.  04 
42.90 
38.64 
44.86 
40.53 
44.83 
35.  71 
49.62 
36  30 
42.  65 
83.58 


41.42 


41.33 


36.  62 
43.'35 


46.64 

44.67 
55  87 
37.16 
43. 00 
.73 


+  1.92 
+4.64 
+  1.«6 
+  3.20 

-4.' 7  8 

+  i]39 
+  1.02 

-6.46 
+  8.34 
+  6. '20 
+5.51 
+  6.80 


+  1.86 
+  7.84 


+  12.82 
+  1.38 


+  5.51 
+7.51 
+  4.44 
+7.10 
+4.48 
+3.57 
-4.77 
-0.65 


+  3  03 
+  1.48 
-1.76 

+4!76 


+  1.50 


-4.24 
-9  04 
+  4.22 


+2  09 
+  4.92 


+1.07 
+  1.91 


-5.98 
'+3.' 64 

'-4J6 
+  1.88 

+  17.39 
+5.10 
+7.05 
-1.82 

'+5.' 16 
+4.99 
+  1.25 
+7.12 


+2.43 


+2.25 


+7.26 


+  10.41 
+0.92 


-0.23 


■•  Monthly  amount  interpolated ;  annual  amount  partly  interpolated. 


(Continued  on  page  76). 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Yeah,   1940 


Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  Year  1940,  'writh  Departures  from  the  Normal. —Continued 


Stations 
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September 
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November 
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s 

« 
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S 

s 

5 

B 

2 

P 

S 

iS 

g 

c3 

3 

S 

5 

03 

P. 

t 

n 

t; 

a 

e 

a 

t; 

a 

t; 

0. 

tH 

E 

n 

a 

tH 

o, 

t; 

O. 

■e 

a 

C 

a 

t 

O 

0> 

s 

g 

a; 

g 

0^ 

03 

o 

g 

0) 

•s 

a; 

g 

0) 

g 

o 
o 

g 

u 

g 

g 

0) 

03 

a 

0) 

Ph 

a 

Ph 

o 

eu 

o 

Pi 

Q 

Ph 

a 

Ph 

o 

P- 

« 

Ph 

^ 

Ph 

G 

&i 

a 

a, 

O 

Ph 

a 

p< 

Susquehanna  Basin 
(Continued) 

Selinsgrove 

Shade  Gap 

Shi  ppensburg 

State  College 

Sunbury 

Susquehanna 

Tovvauaa 

Weikert 

Wellsboro 

Wilkes-Barrei 

Wi  I  ke.s-Ba  rre^ 

Williamsport 

Willi  amstown 

Vork 

York  Haven 


Ohio  Basin. 


Acmetonia 

Beaver  Falls 

Blalrsville 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Chambersville 

Claii-tou 

Clarion 

ClaysviUe 

Confluence 

Connellsville 

Coraopolis 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Pranklin 

Greensboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane    

Kregar 

Lake  Lynn 

Linesville 

Lock  No.  4 

Lock  No.  5 

Lycippus 

Marienville.. 

McKeesport 

Meadville 

Mercer 

Midland 

Mosgrove 

Mt.  Lebanon 

Natrona 

New  Castle 

Newell 

Parkers  Landing. . . 

Pennline 

Pittsburgh 

Rmxsutawney 

Ridgway 

Roche-ter 

Saltsburg 

Seward 

Sharon 

Sharpsville 

Smethport 

Somerset 

Springs  

Titusville 

Union  City 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Wayiipsburg 

Westford 

West  Newton 


Potomac  Basin 

Buffalo  Mills 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

McConnellsburg. . . 

Lake  Basin 

Erie 

Raymond 


1.38 
1.48 
1.50 
1.26 
1.20 
0.67 
0.62 
1.97 
0.7:i 
0.44 
0.61 
2.17 
2.22 
0.95 
1.03 


1.34 
1.17 
1.57 
111 
1.S9 
1.90 
1.32 
0  80 
1.91 
1.03 
1.20 


0.75 

2.61 

1.6ti 

1.30 

0.52 

2.  2 

0.99 

1.03 

0. 

1  26 

0.9 

0.77 

1.65 

1.43 

1.81 

0  80 

1.81 

0.94 

1.24 

1.75 


1  04 
0.95 
1.07 
0.81 
1,63 
0.68 
1.02 

i.n 

1.29 

1.39 

0 

1.45 

0.98 

1.10 

0.89 

1  23 


1.09 
2  07 
l.fifi 
2  07 
1.80 
1  65 
1.05 
1.08 
0.81 
1.54 
1.32 
4  74 
0.77 


1.36 
1.73 
1.89 
1.24 
1.75 


2.15 


-1.64 


-1.82 
-2.03 

-i!52 
-1  28 
-1.54 
-1  95 
-1.78 
-0  79 
-0  84 
-2.12 
-1.83 


-2.07 
-1.72 

-2!5i 
-1.34 
-1.33 
-2.44 
-1.92 
-1.94 
-3.22 
-2.  7 


-2.24 
-1.61 
-1.26 
-2.58 
-2.11 
-1.32 
-2.43 
-2.32 
-2.57 
-2.37 
-2  26 
-2.17 
-2.67 


-1.69 

-i!43 
-2.  09 
-2.  39 
-2.  38 


-2.39 


-1.84 
-2.03 


-2  09 
-1.44 
-2.38 
-1  46 
-2.17 
-1.55 
-2.17 

-2 '63 


-0.73 
-3.17 
-2.07 


-2,65 
-3.88 
-2.42 
-1.43 


-1-1,65 
-2.59 


-1.30 
-1.71 
-1.44 

-1.82 


-0.62 


3.40 
2.56 
2.52 
2.72 
3.25 
3.23 
3.13 
3.26 
3.55 
2.12 
2.31 
4.01 
2.22 
3.16 
2.84 


3.40 
4.09 
3.38 
2.46 
3.66 

3  73 
3.06 
3,66 
4.35 

4  34 
3.04 


3.. 30 

2.35 

3.32 

3.56 

2 

4 

2,73 

3.47 

3. 

3.37 

2.35 

3.17 

3.92 

3  04 

3.53 

3.43 

2 

3.47 

4.00 

2.88 

3  59 
3.11 
2,51 
2.72 
3.76 
3.01 
3.35 

2  99 
3.64 
2.7 

4  48 
3.40 

3  31 
3  09 
2.53 
3  38 

3  56 
S.57 
3.58 
3.50 

4  07 

2  89 
3.07 

3  25 
3.24 
3.48 
3  18 
2,3 
2.89 
3  24 

3  61 

4  26 


2.65 
3.21 
3.99 
1.99 
2.94 


-1-0.63 


-1-0.25 
+0.42 

'+i'.u 

-fO,52 
+1.53 
-0.46 
-0.27 
+  1.51 
-0.45 
+  0.41 
+0.09 


+0.78 
+  1.81 

-fVifi 
+  1.51 
+  1  33 
+  0.20 
+  1,27 
+  1.7i; 
+  1.K7 
+0.11 


+  0  85 
-0,46 
+0.86 
+0.,i4 
+0  47 
+  1.37 
+0,24 
+0.8K 
+0.53 
+  0,80 
+0.12 
+  0,8',^ 
+  0.44 


+0.23 

+6.'4i 
+0,98 
fl  311 
-0  25 


-0  01 


f0,59 
+  0.6S 


+  1,45 
+0  55 
+  1,67 
+  1.34 
+0,69 
+0 
+0  16 

+6!75 

+i;58 

-hi '83 
-1.01 
-0.12 


+0  61 
+0.21 
-0.41 
+  0  55 


+2.58 

5.48 

5.20 

5.74 

+2.24 

5.42 

+  3.78 

5.50 

2.98 

+  2.67 

3.54 

+2.45 

4.39 

+  0,63 

3.67 

+  3,42 

+3.66 

3.35 

+  2.57 

4.26 

+  1.91 

5,25 

+0.56 

6.87 

+  1.60 

6.77 

+0.56 

6.90 

+0.28 

6,16 

-6.' 24 

5.02 

+  1,12 

5.61 

-0,71 

5.5fi 

+  0.74 

5,60 

+  0.12 

4.57 

+  1,52 

6..59 

+  1.33 

4.87 

6.10 
3.74 
4.44 
5.58 
7.05 
5.24 
5.26 
6,20 
3,29 
6,33 
6.97 
5.79 
5,18 
3.67 
4.43 


4.30 
3.57 
4.04 
3.31 
4.37: 
2.73 
4  49 

3  66 
4,20 
4.66 
4.54 
4.23 
3.74 
3.06 
5,41 
5,60 

4  20 
4,91 
3,25 
4.40 
5.36 
3.23 
l,3f. 
4.72 
5.71 
5,20 
5.29 
4,04 
4.14;+LO() 


4  0. 

-1-0.40 
-0.75 
+  1.89 
+  1.74 
+1).  62 
+  1.27 
-0.10 
+  0.74 
+  1  94 
-0.34 
-1  96 
+1,50 
+  1,21 


+  1.09 


4.66 
3,89 
5.15 
4.11 
2  02 

2  67 
2,55 

3  56 

3  47 
4.43 
3.73 
3.  37 
4,05 
4.59 
3.31 
4.18 

4  38 
3.40 
4.08 
4.73 
4.71 

2  48 
3.21 
5,24 
4  93 

3  72 


+  1.16: 
+0,15 
+  1,22 


+  1.48 
+  1.48 


3,19 

5.05 
3.06 
4.27 


+0.30   3.49  +0.32 
+0.55    4.44  +1.17 


-0.71 


-0.03 
+  1.09 

+6' 33 
i-0  94 
+0  84 
+0.42 
+  1  15 
+  1,08 
+0.15 


+  1.54 

-6!  28 

+2!  04 
+0.21 
-0.02 


+  0.73 
+  1.7^1 
+0.58 
-0,13 


+0.03 
+0.72 


+  1.23 
0.59 


3,121+0.46 


5,:i3!  +  1.81 
3,38;  +  0.12 
3.13 


2.28 


-0.34 


6.24 
5.91 
5.88 
4,. 53 
4.71 
5.96 
5.3.5 
4.89 
4.79 
5.36 
6.08 
4.96 
2.31 

5  27 

6  40 
6  87 
6.13 
4.43 
3.38 
5  25 
6.95 
5.71 
5  74 
4.05 
3.76 

4  79 
6.39 
6.55 

5  68 

6  31 
5.75 

4  91 
6  36 
4.48 

5  26 
5.41 
4.46 
6,01 
5.77 

6  15 
4.77 
4.51 

5  00 
5,34 
6,56 
4  74 
4.. 57 
6.46 

6  68 
6,09 
4.99 
5.26 
4  06 
5.83 


3,98 
6.18 
6.45 
4.18 
5.08 


3.12 


+1  81 


+  1.82 
+  1.94 

+  6!45 
+  0.18 
+0.61 

+6 '42 

+0.62 
+  1.77 
+3,68 
+  3.55 


+3  60 
+3.15 

+  i!22 
+2  71 
+2.19 
+  1,72 
+  1.33 
+3.05 
+  1,48 
+2. 5.5 

'+2'8i 
+0,91 
+1.03 
+2.23 
+L51 
+1  69 
+  L29 
+2,09 
+2.81 
+  1..50 
-1.07 
+2,14 
+2.45 


+2. 03 

+6!  2'! 
+  1.94 

+  3.48i 
+  1. 


+0.  22 


+3.55 
+2,06 

+2;33 
+2,06 
+2.78 
+  1.27 
+  2  34 
+2.11 
+  1.42 

+2 '52 

+  i!73 

+2'i9 
+0..55 
+2.57 


+2.73 
+3,09 
+  3  24 
+  1.37 

+  1,19 
+2.61 


5.66 
3.77 
3.82 
4,30 
5.35 
2.27 
4.73 
6.07 
3.87 
3.02 
2.99 
5.31 
3.88 
4.11 
3.55 


4.89 
4.28 
6.88 
4.10 
4.03 
5.06 
4.34 
4.33 
4,86 
4.30 
6.67 
5.18 
4.62 
4.77 
4.25 
7.13 
4.75 
2.85 
4.78 
5  27 
5.93 
5.24 
5.33 
4.95 
4.66 
4  59 
7  25 
5.63 
4.93 
4.84 
4.74 
6.45 
5.04 

4  50 
4.1 

5  09 
4.96 
4.24 
4.7j! 
4  63 
4  .54 
5.91 
6.25 
5.74 
4.14 
5.69 
2.88 
3.70 
4.76 
4.82 
4.67 
5.48 
2.62 
4.91 
4.68 
5.35 
3.95 
7.31 
5.78 
5.18 
4.83 
4.66 
5.61 
4.73 


+  1.96 


f0.41 
+  1.43 

+  1.31 
+2.18 
+0.47 
+0.13 
-0.16 
+  1.48 
+  0.07 
+  1.09 
-<-0,50 


+  1.28 
+  1.07 

+0.20 
+  1.6! 
+  1.52 
+U.23 
+  0.59 
+  1,12 
+0,71 
+2.68 

+  i!35 
+0,26 
+0.52 
+3  49 
+  1,36 
-1  49 
+0,90 
+  1,58 
+  2.15 
+  I..53 
+  1.20 
+  1.72 
+  0.57 

-F3!35 

+6 '90 

+  1.39 
+0.86 
+2.47 


+0,06 


+0  13 
+0.97 

+  6^97 
+2  80 
+2.58 
+  1.l6i 
+0.93 
+2.11 
-0.68 


3.11 

3.71 
3.65 
3,50 
4,33 
2,75 
3.51 
4.74 
3.22 


-1.02 


-0.62 
+0.03 


-0.31 
+0.61 
-0.51 
3,62  -0,36 
3,33  -0,65 


-t  1.42 

+  i!48 


-1  33 

+0,53 
+  0,73 


+  3.68 
+2.20 
+  1.92 
+0.81 

+1.90 
+  1.10 


3,32 
2.86 
3.06 
1.56 


5.22 
2.94 
6.14 
4.64 
5.04 
5.19 
5.42 
7.07 
6  11 
7.49 
9.25 
6  34 
5.44 
2.8:3 
5,011 
4.89 
4.83 
6.:!9 
4.76 
5.78 
6.02 
7.24 
5.79 
4.93 
5.91 
7,17 
6  09 

'li'so 
4  53 

4  79 

5,51 

'sMs 

4.47 

5  30 
3.88 
6.77 
6.75 

4  80 

5  56 
4  72 
5.7'< 

3  79 
6.23 
4.24 

4  2" 
2.68 
5.30 

4  19 
5.31 

5  33 
3. 55 
6,04 
5,77 
6.56 
2.87 
7.53 
5  63 
5.63 
4  72 
5.89 
4.67 
,5.87 


-0.54 
-1.65 
-0.69 
-2.23 


+0.70 
-1.53 

'l'6!57| 

+0.70! 

+0  53  j 
+  0.67 
+3  4!'! 
+  1.96' 
+  3.19i 
+  4.67 


4.92 
1.50 
4.37 
4.57 
4.29 
2.27 
1.81 
0.98 
3.  55 
2.97 
4.37 
3.54 
2.41 
2.41 
1.58 


+0.88 


+0,7! 
-0.03 

-\'.9S 
-3.19 
+  0.35 
-1.10 
+0.30 
-0.30 
-3.01 
-1.81 
-3.06 


+0.39  3.97  +0.94  4.69 
+  2.94  2. .59  -O.8O1  4.13 
+2.82i  4.541+0.85!  1.68 
+0.76:  3.53  +0.61,  2.99 
2.91  !  5.39 


+0.39 


4.72 
2.24 


+1.32| 


2.73 
8.21 


+0.86 
-1.37 

+0.74 
-0.05 
+  1  OJ 
+  1.55 
+  0  63 
+  1.14 
+  1.63 
+3.33 
+  1.72 
+0.54 
+0,71 

+  i.'29 

-0  26 

+0. 60 
+0,18 
+0.63 


+0  41 


+2.49 
+2.34 


-1.65 
-1.98 
-2.03 
-0,59 
+0.73 
+  1.  14 
-2.11 
-0  60 

-o!97 
-1.67 
-2,33 
+  1  93 
+0.46 
-0.86 
-1..54 
+  0.19 
+ii.-<!9 
-2  16 
-2  14 
+  2  21 
-0.40 

-i!08 


5.32  +1.48 

5.681 

7.19 
2  5li 
4.47 
3.59 
4.05 
6.76 
2.9i 
5.87 
3.52 
3.67 
6.08 
4.96 
4.37 


+  1  27 
+  0.87 
+  1.66 
-0.31 
+2  42 
-0.18 
-0.11 


3.72]  f  0.40 

1.98  -1.56 
3.91 
2.79 
2.18 
2.  38 
4.10 
3.82 
5.53 
2.14 
3.98 
3.93 
2  85 
1.73 

1  58 
6.40 
3.81 
3.30 

2  73 
4.62 
4.06 
2.16 

2  42 
5.95 
3.89 
6.05 

3  95 
3.67 
2,761-1.051 
3.T9'+0.11 
2. 118  —2  04 

4.99  +0.33 
3.40 
4.80 
2.39 
1,6/ 
2.3" 
3.91 
6.32 
2.74 
1.47 
2.24 


3.10 
2.55 
4.65 
4.63 
2.31 
2.75 
3.41 


-o.y<! 

+0.67 

+6!62 
+2  16 
-0  27 
+  2.09 
-0  26 
-0.27 
+  2.17 
+0  fiO 
+  0.35 


-0.91 
-1.05 

+  o!9.5 
-1.53 
-1.15 

-0.61 


-1.69 

+  0.84 
+  2.56 


2.28 
1.71 
3.02 
3.69 
3.66 
3.06 
3.90 
2.83 
2.38 
2.09 
4.  69 
2.85 
3.49 
6.36 
4.97 


4.13 
2.68 
2.91 
3.51 
3.49 
3.44 
2.62 


2.55 

4  61 

6.93 

5.44 

3.68  +0.54 

5.66J+1  57 

3.44-0.21 

4.66  +0.59 

5.591  +  1.88 

3.CV2  -l.iiO 

2.79  -0  90 


7.01 
4.33 
4  3! 
2.89 
4.88 
4.13 
4  96 
4 .  64 
4  67 
5.78 
6.13 


+3.37 
+0  22 
+  0  84 
-0  .58 
+  1.10 
-0.39 


-0.36 


-1.58 


+  0  IT) 
+2.84] 


+0  89 

+  \.(,k 

-6.' 03 
+  0.40 
+0  58 


-2.19 
-1  26! 

3.1ll!-0.9< 
3.30-0,38 
4.16  +0.11 
2.9l|-0.08 
5.501  +  1.76; 

2.14 

2.08-1.95 
4.041 ( 


+2.81 
■t-1.29 
+  1.391 
+0.25| 

4^060' 
+  1  76 


1.36 
3.28 
2.65 
3.84 
4  39 
2  44 
1.94 
4  09 
5.25 
2.08 
2.86 
6.17 
1  45 
3.39' 


4.44 
3.77 
2  29 
2.83 
5.05 
4  33 
2.61  3.77 
3.65 
3.78 
3.45 
9.36 


+2.18 
+  2.49 
3.111i-f0  (19 
6.52  +1.10 

4  89 
3.28 
4.37 
3.53 
2.87 
2.84 
5.63 

5  55 
2.33  -1.  15 
7,24  +3.60 
2  10-1.83 
6.13  +2.02 


3.29 
2.24 
4.81 
3.71 
3.33 
2.78 
4.37 
2.38 
2  39 
1.9-' 

2  38 
.3.08 

3  18 
3.25 
2.78 
4,52 
1,72 

4  60 
3  43 
2.82 
2.25 
2.80 


+0.79 
+0.34 

+  6!7i 
-0.49 
-0.57 
-1.38 
+  1.2.; 
-0  19 
-0.60 
+  3.33 
+  1.70 


+  1.19 
-0.28 

-6.48 
+  0.30 
-0.02 
-1.03 


2.52 
1.60 
2.35 
0.74 
2.59 
3.44 
2.11 


0.87 
3  30 
4.00 
2.45 
2.65 


-1.06 


-2  28 
-0.  ;3 


-0.80 


-  2.16 
+0. 20 
+0.  UB 
-0.7/ 
-1.60 
2.83  -0.21 
2.86  -0.16 


-  0.22 
-1.00 
+  1.71 


+  0.45 
-0..58 
+  1  30 
-0  76 
-0.27 
-l.,58 
-1  01 
-0.05 
-^0  26 
-0.04 
-0.73 
+  1.77 
-1.62 


+0.05 


1.48 
1.50 
1.66 
2.20 
0.85 
1.31 
1.63 


-1.48 
-0  99 

-i'ii 

-2.42 
-1.56 
-1.68 


-0. 84 


-I  33 

+  1.78 


-0.16 
-0.64 


-2  01 
-1.06 
-0.33 


-0.23 
+  0.9R 
-2. '29 
-l.,54 

->.'.57 
-0  59 


+  1  21 
+0.281 
-1.13| 


+1,15 

+6' 26! 

+6'.44 
-1  46 
+5.08 


6,14  +1.43 
5. 59  +1  39 
3  R4  -0  06 


+1.18  2.48|-0.94 
-0,09  1.801-2.20 
-2.71,  4.fi3'+0.27 
-1.29  2.09-0.98 
j  3.04: 


2  93 
7.39 
5.67 
6.07 


-1.63 
+0  01 
3  95;  4-0  89 

3  75-1-0.47 

2.12! 

4.98 

1  ,55  -2.15 

2.91 

1.85 

2.38 

2.44 

3.85 

1  99 
2.29 
2.52 

2  67 
■>  59 
3.45 
5  67 
2  2' 
2.. 50 
2.15 
2.87 
2.66 

4  61 
2.91 
4.21 
1.61 
3.69 


2  25 
3.51 


-0.82 


+2.15: 


3.48 
2  02 
1.92 
3.22 


-1.02 
—0.39 
-0.67 
-1.37 

+O.OII 
+  0  131 
+2  68 

-i'oi 
+6!i7 

+  \'.V2 
-0.69 
+  1.30 


-1.05 
+0.59 


-1.70 
+0.39 


3.79  +0.52  2.74  -0.34 

4.91  +1  09  2.1R  -0  81 

8.88  +4  56  4.08  +0,19 

4.84i  +  l  27  2.89  +0  02 

5.12 2.92 


1.46 

1.22 

2.34 

2.81 

0.87 

1.79 

1  58 

L89 

1.39 

1.67 

2.21 

1.90 

1.46 

1.87 

1.56 

1.0' 

1.76 

2.1 

2. 02 

1.66 

1.61 

1.51 

1.41 

1.98 

1.39 

2.09 
1.62 
2.10 
1.18 
1  15 
1.21 
1  63 
1.62 
2.06 
1.20 
2.12 
0.88 
1  26 
1.30 
1.32, 
1  49| 
1.4l| 
1.70; 
1.98| 
1.56 
1.78 
2.23 
1.50 
15" 
2.22 
1.74 
1.37 
■>.13 
2.68 
1.61 
1.38 


-1.78 
-2.03 
-0.71 


3.90 
3.78 
4.36 
3.46 
4.22 
2.77 
2.06 
3.44 
2.30 
3.32 
3.  11 
3.81 
4.22 
6.04 
4.50 


4  10 
3.67 

4.05 
3  92 
4.34 
4.12 
3.32 


+  1. 


+  1.16 

+  1.951 

-ii.'OB 
+0.  76 
+  0.06 
+  1.  10 
+0.89 
+  1.44 
+  1.39 
+  2.81 
+2.40 


+  1.51 
+  1.30 

+6'73 
+  1.45 
+  1.32 
+0.56 


-1.81 
-2. 27 

-1.62 
-1.36 
-1.36 
-L76 
-1.08 
-1.10 

—  1.47 
-1.65 
-L61 
-1  80 
-1.511 

-•ioi 

-  i.'gi 

-1.  40 

-1.74 

-1.42 


-2  15 


-2. 33! 
-1.671 


70 

5 

0 

14 

821+1.43 


1I  +  I.37 
j -1-1.07 
+  1.36 


3.27 
2.63 
3.22 
1.97 

2.97 
2.47 
1.39 


2.22 
2.72 
2.38 
2.67 
2.  24 
2.73 
2.91 


3.46 
2.92 
3.13 
4.12 
4.14 
3.34 


4.61 
3.31 
2.90 
2.07 
3.21 


+0.26 


-11  70 

+  0.06 


-0.60 


+0. 06 
-0  01 
-0.35 
-0.22 
-0.  63 
-0.20 
-0.08 


47.34 
37. 26 
46.18 
39.77 

46.67 
34.  7;'. 
3b.  11 


3.-.  66: 


+6.29 


+L03 
+7. 8-^ 


+  1.46 

'-i^;M 


41.31 
43.85 

42.  ;o 

46.15 
41.37 


+  4.m; 
+  4.7.) 
-0.9,! 
+7.75 
+  2.64 


+0.32  46.041   +6.1 
+  0.26  37.41,   +0.; 


+  0.96 
+  1.12 
+0.33 


+  1  09 
+0.36 
-('.66 


....I  3.2.5, 
1.35:  3.78 


3.  26 
3.36 

4.  23 
5.86 


-1.28 
-0.50 1 
-1.77j 
-1.  52' 
-1.64 
-1.79 
-1.83, 

-i;67i 

-i.'i2j 

-i.'s'}! 

-1.43, 
-0  97 


+  I.I61 
+  1.241 
+  1.37' 
+0  )<5 
+  0.31 
+  1.63 


+  0.23 
+  1.07 
+  1  35 


+0.81 
+  1.32 

-^1.7'. 
+  0.52 


-0.41 


+  1.26 
+  1.08 


2.42 
2.  69 
4.  19 
3.90 
2.  40 
3.47 


3.  49 
2.6(1 
2.87 
4.59 


2.96 
3.68 

3  51 
4.44 
3.19 
4.54 
3.41 
3.13 
3.39 
3.39 
3.74 
3.  65 

4  in 

3.75  +1.401 
3  5i;+l  34 
4.301  +  1.331 


2.C6 


+0.41 
-0.37 
+  1.11 

-  v.ta 

+  ('.2.i 
+  1.21 
+  0.72 
-0.70 
+  0.42 


+0.39 
-0  29 
-.".90 


3.18+0 
3.06  -0 
3.l6i-0 
4  961... 
3  05'  ... 
3.39+0, 
4.05  ..., 
3.V61..., 
3.  61 1+0 
3.3fl+0 
3  19 


41.81 
41.91 
41. 5(. 


-1.53 
4  2. 33 
+0.  42 


50.16  +b  37 
42  78  +2.48 
5.5.97  +11.49 


41.49     -H.''- 


43.64 
49.98 
42.11 
43,64 
39.(9 
47.26 
48.06 


3  4.. 52 
46.l'.i 
16.65 
56.53 


+3.61 
+(•.  I '6 
+5.07 

+  o.;6 

-  .'.  43 
+  6  11 
-r7.71 


-6.1,9 
48  bl 
-0.63 


13  44.  fill 
25  14 . a 
39J50.04 


3.19 
2.48 
3.6! 


-1. 15 
-1.42 
-1.C2 

-1.391 


2.921  +  0.6:! 
3  72  +1  31 
3.541+0.841 
3.  51 1 I 

3.  23  +0. 88 

4.  V 
3  94  +1.711 
3  09 
3  45 
3.38 

3  44 
5.13 

4  45 
1. 00 
3.26 


-2. 12 
-1.66 


+0-82 
+0.  20 
+0.  62 


+0.07 
+0.72 


3. 17  -0. 191 
4.03 


2.62 
3.71 
3.29 

3  14 

3.ir 

2.-55 
3.83 
3.73 

4  29 
2.80 
2.49 
4.  52 
3  43 
2  43 
3.51 
3.72 
4.10 
3.16 


3.  73] +1.33    3.50 


..41.51 
2l|34.97 
..139.12 
.  38.16 
14141.67 
91,48.24 
.  '44.54 
491.38. 2'2 
(19(43.71 
1545.61 


24141. 61 
75143.  i'8 
48:10.11 
..|36  11 
06  42,52 
4.3.32 


;  h  ^0 
t2.:0 
rl  19 


-7  66 


-2.68 
+9.64 


+0.51 
+8  48 
+3.43 


+  5.44 
+  4.04 
+  0.61 


+  14; 


91 


41.51 

42.  89 
22  43. 99 
4151.99 


+  1.95 


+  4.45 
-8.14 
+6.06 


+0.32 


50.68 
50.54 


40.83 
50.86 


47.02 


+5.98 
+7.83 


-1.71 


+7.12 


1.321-1.80  3.031+0.55  2.24 +0.24  35.64  +0.67 
2  851-0. 2>  5. 24+2. 99I  2.71  -0.25  41.95  +2.  ■  6 
.3.07  -0.33  5.21  +2.81  2.86' -0.. 30  49. 61  i  +7.06 
1.73,-1.05  3.671+1.63;  2.381-0.29  34. 90i  -L62 
1.80, 1  4.18! ,  2.S3i 40.791 


-0.61 


0.95-2.06 
0.76 


3.1c  ^ 
2.59  . 


=0.11 


3.14,-0.25;  2.12— LS7 '2. 811-0. 49    3.50+0.67:33.801   -5.56 
2.791 1 .......I 3.2I1 I 


Monthly  amount  interpolated;  annual  amount  partly  interpolated. 


1    .Airway  Station. 


2    River  Station. 


Vkai;,    i;t|0 
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iUouthly  aud  Auuual  Mean  Xemyeraturea  for  the  Year  1840,  with  Dupartuieb  ii 


Januarv 


February 


March 


April 


Mfty 


Juno 


2i 

0) 

?. 

u 

1 

S 

& 

K 

«8 

A 

H 

a 

« 

S 

(t> 

Q 

A 

O 

July 


.ir<ii»fi(:  Dntinuge. 

Alli'utowii 

Altooim 

Anlmoro 

AI■l•ll•ll^\  illo 

Ik'tilonl 

Bi'tliloluMii 

Blooinsburgr 

CiniisU' 

ClMlUT  llrtll 

OlirtUilii-rsbuiB 

CleanieUl 

Collto^ville 

Colobrook 

Eiiiporium 

Kpiirata 

Kivi'lamI 

Ui'orjfo  School 

Ut>ttjsburK 

(4oiiioii 

lIni\over 

lliu'iisburg 

1 1 1\  w  lny 

lloliwooil 

lluntiiwlon 

IvyliTtown 

Lancaster 

Lawreiuvville 

Li'banon 

Lewistowu 

Lock  Haven 

Marcuj  Hook 

Maiich  Chunk 

Moutro.-e 

Moiuit  Pocono 

Muncy  \'alley 

Nesliamlny  Kails 

New  Hlooratie  d 

Palmerton 

Philaaclpliia 

Piiila-Navv  Yard  

Phila.  Pt.i5reeze 

Phoenixville 

Poit  Clinton 

Quakertown 

K.M.Unsr 

Retreat 

Scrautou 

Selinsgrove 

Shawniont 

Sliipppn*;burg 

State  College 

Stiouisburg 

Towanda 

WelNboro 

West  Chester 

Wi  1  kes-B:>  rre(  Airport ) 

Williamsport 

VVilliamstown 

York 

Ohio  Drniimgf. 

Biookville 

Butler 

Chambersville 

Claiiton 

Clavsville 

HoD-y 

Coudersport 

Derry 

Donora  

Ebensburg  

Franklin 

Greensbnrg 

Greenville 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airway  Station.. 

Lycippns 

Mea'iville 

Midland    

Mt. Lebanon  .     . 

New  C^astle 

Newell 

Pittsburgh** 

Ridqrway 

Shnron  

Somerset 

Springs 

I'niontnwn   

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren  

Waynepbnrg 

Lake  Drainage. 
Erie 


•22.8 
15.6 
•A1.4 
■21.0 
IS.O 
2;i.O 
21.4 
■21.6 
18.7 
21.0 
16  1 
■20.0 
!9.8 
17.6 
'22.5 
16.7 
•22.0 
■22.2 
H.6 
22,^2 
21.S 
17.0 
•11. A 

m.i 

14.) 

•20.4 

16.<.> 

•20.2 

21.6 

21.0 

27. -2 

■20.4 

IS 

\hb 

•20.0 
19.4 
■20.6 
■25.3 
■26.2 
2-5  5 
•22.0 
■2(1  )< 
21.0 
■a.i 
20.6 
■20.2 
■21.2 
23. » 
21.0 
18.0 
21. S 
■20.0 
IG.8 
■22  4 
■20  9 
•20.5 
19.2 
20.0 

13. H 
IS.l 
17.4 
19  0 
18.4 
15.3 
114 
19.0 
i'^.-l 
13.6 
16.3 
18.8 
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-3.3 


-7.9 
-2.0 
-3.4 
-3  9 


-4 
-4, 
-3 
-2, 
-1. 
-3 
-2 
-6  6 


61.7 

48.0 

49.8 

48.4 

48.0 

51.2 

46,6 

62.0 

53.2 

46.8 

62.8 

61.6 

46.6 

52.8 

49.2 

46.3 

50.2 

46.6 

49.4 

61.8 

49.6 

65.6 

48.8 

46.2 

43 

47  0 

50.0 

48.6 

49 

54 

64.0 

66, 

81.1 

■i>i 

4s. 6 

51 

47.6 

48.2 

■■^0.0 

51.4 

61  5 

48.2 

47  4 

47.1 

46.4 

61,0 

47  2 

48.4 

50,3 

50.7 


-3.7 
-2.1 

-3  8 
-2.9 

-2,8 


-1,6 


-1,6 
-4  3 
-J  2 
-4,0 
-2.1 
-3.-1 
-1.1 
-3.3 
-0  2 
-3,9 
-3,4 
-3.2 
-3.7 
-3.6 
-3.6 
-3.0 
-3.3 
-3.9 
-4  3 


50,8 
50.4 


-4.2 
-3.1 


-3  9 

-2.1 
-4.4 
-3  0 
-2.4 
-1,1 
-4.8 
-4.2 
-2  8 

-3^6 
-1.9 


-1.8 


52  2 

47.3 

44.2 

51 

55.0 

47.4 

47  8 

.53.3 

50  8 

49.8 

,52.4 

49.1 

44.2 

52  6 

46.6 

52  3 

,53,0 

52  0 

53  6 
53,0 
45,2 
53,0 
47,0 
47.2 
54,0 
50.4 
,52.0 
-8.2 
53.8 

61.6 


-3.9 

-3.6 

-3.6 

-2  9 

-4.3 

-0. 

-3.8 

-■2 

-3.5 

-3.4 

-1.9 

-3.8 

-4.9 

-3  6 

-4.0 

-S'f) 
-2.9 
-4 

■^3.0 

-4.5 

-3 

-3 

-3.6 

-4!2 
-3.1 
-3.4 


41.8 

■3K.6 
43.8 
42.7 
42,0 
44.3 
41, Ol 
44.2 
44.2 
44 

38.7 
42.6 
41.8 
'39  4 
44,0 
36,4 
44.4 
45.4 
40.4 
45.0 
43.  f 
38,4 
44.8 
41.2 
37.4 
43.5 
37.8 
41.7 
43.8 
41.8 
47.0 
'41.0 
36.2 
34.9 


-0.6 

-l.b 

+0.6 
■+0.1 

-{i'.'i 


J 


-2  1 
-2.0 


-1.9 

-2.0 

-•2.8 

-2 

-0.8 

-2.6 

-3  4 

-0,9 

-0  6 

-2  3 

-1,5 

-4,6 

-i'.b 
-4.2 


-0  7 
-0,4 
-1  4 
-2  7 
-3  5 
-0.1 
-2.3 
-2  3 
-0  8 


-19 

-2,6 


44  0 
40.8 
40.2 
46  4 
46  2 
47.9 
45.5 
42  6 
■11.8 
44.0 
39. 

-:0.4 

42.8 
44.3 
43. 2 

40, n 

41 

39.2 

38.0 
44  0 
39.6 
41  0 
41.4 
44,8 


+  2.6 
+  3.0 
+  1.7 
-2.2 
-0.2 
+0.2 
+0  1 
+  0.7 
-0.9 
+  0,6 
+3.0 
+0.5 
0.0 
+0  8 
-0.8 
-0.3 
-0.5 
-0.8 
+0.4 
-1.3 
-0,9 


-0  2 
-0.6 
-0.2 
+  0  9 
-1.2 


37.5 
41.0 
41.2 


41.0 
37.8 
36.0 
42.3 
44.3 
37  2 
39. 1 
42.7 


40.2 

41.8 
39.4 
.35  4 
41.1 
37.4 
42.0 
41.'.' 
42.0 
46  4 

41  2 
37.2 
40  6 
37,2 
37.0 
44.0 
40.0 

42  4 
38.  f, 
43.0 


-1.8    41.4 


+1.3 

"-\.h 

+0.7 
+0.2 
+  0  2 
+  1  8 
+0  8 
+0.4 
+0.2 

'-(hi 
+  1.0 
-0.8 

"'6.'(i 

+0.3 
-0,6 
+  0,4 
+('.9 

-6 '2 
-0.7 
+1.6 

-0.1 

+-2  6 
-1-0.1 


-1-1.3 
-0.8 
-0.4 
+0  2 
—0.7 
-1.5 
-0.4 
-0.2 


-0  3 
-0.3 

-2,6 

-V.i 

-1   6 


-1.1 

+  1  7 
+2,2 
-2.0 
-0.9 
-0.7 
-1.4 
-1.6 
+0,2 


86.2 
34  8 
37.8 
87.8 
38.0 
37.4 
84.0 
86.8 
34.6 
38.4 
83.8 
36.3 
36.5 
'84  0 
38  2 
'81.2 
37.7 
39.0 
34.0 
39.2 
87.6 
30.9 
38  0 
35.5 
33  2 
36.8 
31.1 
35.6 
37 
36.8 
4'2.0 
33.8 
30.2 
•28.2 
■30.6 
38.6 
38 
35.2 
40.4 
39.  »• 
42. ( 
38.2 
35.4 
.34.6 
38,0 
31.6 
33 
35.5 
38  4 
36  9 
34.6 


+2.9 
+4.7 
+  3.4 
+4.6 


Annual 

£ 

S 

£ 

1 

g 

1 

1 

33.0 

31  0 
'39.2 

32  8 
33.9 
'34.(1 
38  6 

32.0 

38.0 


38.6 
31.4 
29  4 
39.6 
41.0 
33.5 
34.6 
40,2 


-0.3 
-0  6 


+3.7 

"+6.'6 
+4.4 
+6.1 
+3.8 
+  3.4 
+3.8 
+  4  6 
+5.4 
+  3.8 
+4.1 
+6.3 
+4,4 
+  4.4 
+  4.9 
+2.2 
+3.2 
+  3.7 
+3.9 
+3.6 
+  2.3 
+3.4 


+-4.4 
+2.9 
+  3.0 
+3.6 
+2.3 
+2.4 
+  6.2 

+i  1 
+3.9 
+6  0 
+  4  4 
+3  3 
+3.2 
+3.8 


49.2 
47.  0 
60.0 
50.4 
49.5 
51.2 
50. 0 
61 


6L2 
46.0 
49.1 

48.2 

46.6 

51.6 

44.6 

60.8 

52.1 

46.6 

.52.1 

51.1 

45.0 

51.9 

48.6 

44.9 

,50.6 

45.3 

49 

50.8 

49.2 

55.1 


+3.0 

+3. 

+8.0 


+4.6 


+3.9 
+3.0 
+  4.8 


+3  0 
+2.5 
+5.2 

+3.8 
+6.2 


+5  6 
+2.8 
-f2.2 
+7.2 
+  4.5 
+4  4 
+5.0 
+  7.0 


+.^7 
+6.7 
+3.3 


+5.9 
+4.6 


+5  3 
+  6,7 
+  10  2 
+3.9 
+3.8 
+5.1 
+  6  2 
+5.1 
+7  0 


0.0    35.6 


+5  3 
+-5.2 


+8.7    47.8 


44  3 

4-2.7 


48.6 
48.9 
5.3.  1 
54.1 
51.9 
51.3 
48.9 


.51.3 

46.9 

47.8 

49.5 

51.8 

50 

47.4 


46 

44.9 

51.0 


48.1 
47  8 
50 


49.0 


49.1 

45.6 
43.4 
50.0 
62.2 
44.2 
46.3 
.50.6 


47.6 
50.2 
47.9 
42.8 
49.4 
45.6 
49.9 
49.5 
49.6 
51.2 
49.6 
43.9 


-1.9 
-2.8 
-2.8 
-1.6 


-1.8 
'-6.4 


-0.9 
-3.6 
-3,0 
-2.2 
-1.4 
-0.6 
-1.7 
-1,6 
0.0 
-2.1 
-1.9 
-1.0 
-■2.  6 
-•2.  2 
-2  3 
-2,7 
-1.4 
-2.6 
-2.0 


-2.0 
-1.7 


-1.3 
-1.7 


-1.6 
-1.3 
-0.3 
-3.7 
-1.9 
-2.3 


-0.7 


-1.6 
-1.4 
-2.6 


-L4 


-1.5 
-1.5 
-I.O 


-2.3 
-3.1 
-1.7 


-1.1 


-3.1 
-1.3 
-2.5 
-1.3 
-2.1 
-3  3 
-2.0 
-1.2 


-1.6 
-1.1 
-3.7 


-2.0 
-2.0 


-1.9 
-0.5 
-1.8 
-3.2 
-2.7 


44.8 

-2.8 

44.2 

-3.0 

,51.6 

-1.2 

47.9 

48.9 

-3.9 

46.3 

-1.2 

60.4 

-1.0 


Letters  of  alphabet  denote  number  of  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1940 


COMPARATIVE  ANNUAIi  DATA  POR  THE  STATE 


Year 


Temperature 


1888... 
1889. . . 
1890... 
1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899. . . 
1900. . . 
1901 . . . 
1902... 
1903. . . 
1904... 
1905... 
1906. . . 
1907... 
1908... 
1909. . . 
1910... 
1911... 
1912... 
1913. . . 
1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919. . . 

1920 , . 

192J... 

1922... 

1923. . . 

1924 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933 . . . 

1934... 

1935... 

1936... 

1937 . . . 

19S8... 

1939... 

1940... 

Period 


50.2 


100 
96 
101 
100 
103 
102 
103 
104 
101 
103 
107 
101 
104 
107 
100 
99 
99 
99 


104 
100 
99 
105 
100 
102 
101 

99 
103 
105 
108 
104 

99 
104 
100 
103 
102 
104 
105 
100 

99 
101 
108 
105 
105 
107 
107 
104 
111 
101 
100 
101 
106 

111 


-31 
-27 
-18 
-14 
-28 
-25 
-28 
-25 
-26 
-12 
-16 
-39 
-23 
-22 
-24 
-17 
-42 
-25 
-21 
-23 
-29 
-19 
-22 
-18 
-35 
-9 
-28 

-26 
-31 
-29 
-34 
-23 
-23 
-15 
-19 
-20 
-25 
-29 
-20 
-24 
-23 
-20 
-24 
-16 
-14 
-22 
-34 
-26 
-30 
-14 
-20 
-18 
-19 

-42 


Precipi 

tation 

No  of  days. 

^    ■ 

1 

o  A 
0  a, 

t^ 

^■^' 

v 

S  o 

"  3 

> 
< 

sg 

c 

fil 

45.91 
52.67 
51.28 
45.65 
41.30 
44.26 
43.69 
33.51 
41.95 
42.73 
45.49 
40.93 
37.31 
45.54 
47.29 
46.27 
40.44 
43.34 
42.78 
45.45 
39.58 
37.38 
38.99 
45.52 
44.13 
43.25 
38.24 

44.26 
40.98 
41.71 
44.06 
46.86 
40.63 
41.80 
34.88 
39  17 
43.13 
37.86 
43.11 
42.30 
42.06 
44.21 
28.82 
37.36 
39.02 
45.43 
39.17 
40.43 
42.57 
46.62 
40.31 
37  06 
43.71 

42.08 


39.7 

130 

110 

116 

22.3 

136 

112 

113 

56.5 

141 

106 

116 

34.1 

124 

124 

108 

64.0 

125 

123 

106 

61.6 

126 

116 

120 

63.1 

117 

132 

116 

39.7 

104 

143 

115 

42.4 

114 

124 

113 

37.2 

l:!4 

128 

106 

38.8 

130 

123 

107 

47.9 

112 

134 

111 

33.3 

HI 

130 

114 

35.4 

123 

118 

111 

60.3 

125 

123 

115 

37.3 

121 

130 

105 

50.8 

127 

133 

104 

40.9 

128 

133 

109 

45.0 

129 

128 

104 

54.5 

132 

136 

102 

54.4 

108 

157 

104 

41.4 

117 

140 

102 

67.6 

119 

135 

99 

39.2 

133 

131 

93 

38.6 

126 

133 

99 

24.4 

125 

148 

84 

64  2 

122 

144 

97 

42.8 

131 

141 

99 

51.4 

133 

153 

100 

45.6 

130 

143 

110 

43.4 

124 

156 

98 

26.2 

136 

152 

96 

46.0 

101 

146 

102 

30.2 

130 

156 

96 

39.1 

119 

155 

97 

40.7 

125 

158 

91 

44.1 

123 

151 

97 

44.2 

124 

149 

101 

49.8 

135 

136 

99 

30.3 

140 

142 

91 

37.8 

131 

145 

102 

36.7 

121) 

144 

99 

27.6 

110 

153 

94 

22.5 

123 

151 

94 

27.8 

121 

152 

92 

33.1 

135 

146 

96 

30.4 

118 

159 

95 

49.7 

136 

138 

92 

50.1 

127 

147 

93 

27.1 

139 

134 

96 

30.1 

131 

142 

95 

33  8 

126 

142 

97 

47.9 

133 

120 

94 

41.7 

125 

138 

102 

140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
135 
120 
121 
136 
127 
130 
129 
123 
133 
12" 
105 
123 
131 
141 
134 
133 
124 

125 
113 
112 
111 
117 
118 
114 
113 
116 
118 
115 
130 
132 
119 
122 
118 
120 
122 
123 
HI 
136 
126 
135 
128 
126 
152 

125 


KILLING  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATTTRE 


Stations 


AUentown 

Altooiia 

Bedford 

BrookvUle 

Carlisle 

Center  Hall 

Chambers  burg 

Chambersville 

Claysville 

Clearlield 

C<3ate.sviUe 

Corrv 

Coudersport 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Greensburg 

Greenville 

Grove  City 

Harnsburg 

Hawley 

Huntingdon 

lohnstown 

Kane  Airway  Station. 
Lancaster 


Last  in 
spring 


Apr.  24 

May.  12 

Apr.  27 

May  11 

Apr.  29 

May  11 

do.    12 

do.    12 

do.    12 

do.   12 

Apr.  25 

May   12 

do.    19 

do.    12 

Apr.  25 

do.    23 

May    12 

Apr.  23 

do.    25 

May  12 


Apr.  26 

May  10 

do.  5 

Apr.  14 

May  12 

do.  12 

do.  12 

do.  12 

do.  12 


First 

inl 

autumn  1 

Oct. 

17 

Sept 

26 

do. 

27 

do. 

26 

do. 

27 

do. 

27 

Oct. 

19 

Sept 

26 

do. 

26 

do. 

26 

do. 

27 

do. 

25 

do. 

26 

do. 

26 

Oct. 

19 

do. 

19 

Sept 

26 

Oct 

17 

do. 

19 

Sept 

27 

Sept 

26 

do. 

27 

Oct. 

18 

do. 

19 

Sept 

26 

do. 

26 

do. 

26 

do. 

26 

do. 

27 

Stations 


Lawrenceville... 

Lebanon 

Meadville 

Midland 

Muncy  Valley... 

New  Castle 

Newell 

Philadelpliia 

Pittsburgh 

Port  Clinton 

Quakeilown 

Reading 

Retreat 

Ridgway 

Scranton 

Selinsgrove 

Sharon 

Somerset 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

I'niontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

We)  Is  bo  ro 

West  Chester 

Williamsport 

Williamstown . . . 
York 


Last 

in    1 

spring     1 

May 

12 

Apr. 

26 

May 

11 

do. 

5 

do. 

12 

do. 

10 

do. 

5 

Apr. 

14 

do. 

21 

May 

12 

Apr. 

29 

do. 

15 

May 

12 

do. 

13 

Apr. 

25 

do. 

29 

May 

4 

do. 

12 

Apr. 

28 

May 

12 

do. 

12 

do. 

5 

do. 

12 

do. 

12 

do. 

12 

Apr. 

23 

do. 

29 

do. 

23 

May 

12 

First  in 
autumn 


Sept.  26 

Oct.    10 

Sept.  27 

Oct.    17 

Sept.  26 

do.   26 

Oct.   20 

do.    19 

do.    19 

Sept.  27 

do.    27 

Oct.    19 

Sept.  27 

do.    26 

Oct.     17 

do.    17 

do.    17 

Sept.  26 

do.    M 

do.    27 

do.    27 

Oct.    Ill 

Sept.  26 

do.   26 

do.    26 

do.    26 

Oct.    19 

Sept.  27 

Oct.    16 

do.    19 


MONTHLY  STATE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

£ 

a 

(3 

a 

Month 

C6 

60    • 

1^ 

be 

0) 

03 

0) 

2^ 

1 

CD 

a£ 

*2: 

t^ 

O^ 

o 

£ 

"  e 

t»  ", 

^ 

Qa 

xu 

►J-S 

^ 

►J 

< 

aa 

C 

< 

January  . . . 

19.3 

-9.1 

27.2 

10.5 

66 

-16 

1.41 

-1.82 

4.74 

0.44 

2.20 

8.4 

February . . 

29.4 

+  1.0 

36.2 

18.0 

63 

-19 

3.16 

+0.28 

5.58 

1.13 

3.19 

19.3 

March 

32.4 

-5.2 

40.2 

21.4 

76 

-13 

4.89 

+  1.36 

10.65 

1.36 

3  14 

7.9 

April 

45.1 

-3.4 

55.8 

33.8 

82 

9 

5.30 

+  1  84 

7.97 

3.12 

3.  SO 

2.3 

May 

■59.2 

-0.3 

63.6 

52.1 

93 

22 

4.46 

+  0.62 

7.31 

2.24 

2.50 

T. 

June 

67.8 

-0.3 

75.1 

58. 0 

95 

31 

4.11 

-0.02 

9.25 

1.40 

2.5J 

0.0 

July 

72.3 

+0.1 

79.0 

ni.l 

106 

33 

4.25 

-l.lO 

7.73 

0.76 

4.03 

0.0 

August 

68.8 

-1.6 

73.8 

59.9 

98 

30 

4.57 

+0.36 

9.36 

1.91 

5.46 

0.0 

September. 

61.4 

-2.8 

67.8 

55.6 

96 

21 

3.41 

+  0.02 

C.97 

1.27 

4.80 

0.0 

October 

50.0 

-2.5 

56.2 

43.8 

85 

10 

2.C3 

-1.19;  4.(9 

0.74 

1.72 

1.1 

November. 

41.3 

0.0 

47.9 

36.4 

78 

9 

4.04 

+  1.18,  5  8f. 

1.93 

1.96 

5.S 

December.. 

36.0 

+4  6 

45.8 

28.2 

68 

-9 

3.08 

0.00   4.95 

1.39 

1.86 

3.1 

Year 

48.6 

-1.6 

79  6 

10.5 

1C5 

-19 

43.71 

+1.63  10.55 

0.44 

5.46 

47.9 

Yk.\i{.    liMo 


CLIMA'roi.OdKWI,   DATA:    I'KNNSVLVANI A  SKCTION 


OOOPERATIVb;     AND     RAINFALL     OBSERVERS 


751 


Btatlous 


AlloiiU)«  u 

Altooim 

.Vnsonia 

A  Illinois' 

Ait'iulU-ivlUe 

Hiikors  Summit 

Hi'iivor  h^^Us 

H.Hllonl 

Bi"tlilolu'm 

KiK  Kuob  

Hliiirsville 

HIiiomsburK  

Blosorx  ilU" 

Hra.iford 

Br<>i)kvillo 

BhiVhIo  Mills 

Butlor 

(■tirlisli> 

tViitor  lliitl 

rlisuulKT.sburK 

Chamborsville 

Ciariou    

Chiysvillo 

Clcaniekl     

Cortlosville 

I'oU'biook 

Conlluonce 

Conne  Isvillo 

Consbohocken 

t'oirv    

CoucU'rspnrt 

Dam  No.  7' 

Depot  No.  -!' 

Dorry 

Donora 

PoyU'stown 

Du  Bois 

Ebousburg 

Emporium 

Ephmta 

Erie 

Kraiiklin 

Frei1ericksville(  near) .. 

Froi'Iami 

Galeton  

George  School 

Gettysburff 

fiiiardville 

Gonlon 

Gouklsboro 

Graterford 

Greensburg 

Greensboro 

Greenville 


Observon 


John  A.  Krick. 
Uobert  I).  ilooiUollow. 
E.  N    .Ic'iickos. 
11.  1,.  BalcU'iMon. 
AKrioulliiinl  Kxpt.  Sta. 
M.  Snyilcr. 
W.  Eilwant  Eakin. 
('harU's  V.  l.i'o. 
Lehlpb  rniviMsitv 
John  I.,  lii'asion. 
V    S.   \iiua\  siation. 
Bloomsbui'jt  Water  Co, 
Mrs.  Bos.'iif      .  Winders. 
City  Water  I'ept. 
Franks    Fawcett. 
Nelle  14.  Brown. 
The  lunler  KaKle. 
Clarence  K.  Miller. 
Wm.  W.  Kerlin. 
Wm.  B,  -^pear. 
John  E.  Ijc\\i>. 
Clarion  Kivcr  Power  Co. 
J.  L.  Melvin 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  1,.  I'yle 
William  A,  Korer. 
John  L.  Reed. 
Viuceut  L   Atkin-. 
Ru.-isell  C.  Erb. 
I'euna    Electric  Co. 
Philip  K.  Shaw. 
Perry  Campbell, 
t'.  S.  Engineer. 
X.  Dixie  Wiueman. 
Donora  Zinc  Work. 
Geo.  Hart. 
City  Engineer. 
Robert  Wasser. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Ke<»th. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
William  K.  Fuller. 
Henry  H.  Rohrbach. 
Andrew  B.  Evanslia. 
\V.  Gale  Lush. 
N.  W.  swayne. 
Dr.  Henry  Stewart. 
•  iirard  Water  Co. 
Sallie  M.  Johnson. 
Steward  W.  Eilenberger. 
O.K.  Kulp. 

Westmoreland  W'ater  Co. 
John  D.  Sedgwick. 
C.  P.  Clarke. 


Stntlong 


Grove  City 

Hanover 

Harrisburff 

llawley 

HollistervlUo 

Holtwooil 

HuntinK<lon 

llyndnnin 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airway  Station 

KrcKiir 

Kyleitown 

Lake  I.ynu 

Lakeviile 

Lancaster 

Lnnsforil 

Law  roncevillo 

Lebanon 

Lehighton  

Lewistown 

Liuesville 

Lock  Haven 

Lock  No.  3" 

Lock  No.  4'' 

Loci;  No.  I" 

Lock  No.  5' 

Lock  No.  S" 

Lycippus 

Marcus  Hook 

Matamoras 

Mauch  (;hunk 

McKeespmt 

Meadville 

Mercer 

Montrose 

Morris  Run 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Mount  Union 

Muncy  X'alley 

Neshaminy  Falls 

Now  Bloomfield 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmerton 

Parkers  Landing 

Paupack 

Penn  Line 

Philadelphia 


Observon 


Prof.  II.  W.  Harmon. 

Thomas  Y.  Cooper. 

I'.  S.  Weather  Buicaii. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

Penn.  P.  .^  L.  Co. 

H.  W.  Lowy.C.E. 

Prof.  Paul  \i    Voiler. 

\V.  .1.  I';merick. 

Westmoreland  Water  Co 

Uoberl  Tross. 

I'.  H.  Airway  Station. 

I.  A.  Kiuipp. 

V  .  S    Weatlier  Bureau. 

West  Penn  I'uwer  Co. 

IN^nn.  P.  ^  L.  Co. 

Supt.  Water  Works. 

Lehigh  Nav.  Coal  Co. 

('.  P.  IJarling. 

I.ebanon  Valley  Gas  Co. 

Paul  Artz. 

Penna.- Edison  Co. 

Cecil  Craig. 

Joseph  .\.  Beaver. 

n.  S.  Engineer. 

U.  S.  Engineer. 

V.  S.  Engineer. 

U.S.  p;ngineer. 

V.  S.  Engineer. 

Westmoreland  Water  Co 

Sun  Oil  (.'o. 

Henry  Bis  land. 

Henry  S.  Haak. 

F.  N.  Evans. 

Paul  F.  Coy. 

U.  8.  Airwiiy  Station. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Morris  Run  Mining  Co. 

Fred  Hoffman, 

Cecil  J.  Hoskinson. 

Jlelvin  H.  Diven. 

H.  O.  Hacker. 

Phila.  Sub- Water  Co. 

.1,  Earl  Sheaffer. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

C.J.Allen. 

K   W.  Wright 

F.  Oswald. 

H.  F.  Snyder. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Henry  Turk. 

Penn.  Power*  Light  Co. 

Retta  Crumb. 

XT.  S.  Weather  Bureau 


8tUtl()IIH 


Philadelphia 

Navy  ^ard 
Phi  la-  Point  Breeze.., 

Phoeiilxvllle 

Pine  Grove 

Plltsburgh 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

I'ottstown 

Pottsvllle 

Punxsulawney . ... 

Quakei-town 

Rea<iing 

Renovo 

Retreat 

Kidgway 

.Saltsbui'g 

Scrantoii 

.Selinsgrove 

Sharon 

Shawmont 

Shippensburg 

Smethi)0rt 

Somerset 

South  Mountain.. . 

Springs.. i 

State  College 

Stroudsburg 

Sunbury 

Susauehanna 

Towanda 

Cniontown 

Unity  Reservoir... 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Weikert 

Wellsboro 

Wernersville 

West  Chester 

Westford 

Westgrove 

West  Newton 

Wilkes- Barro 

Wi  Ikes-Barret 

Williamsport 

Williamstown 

York 

York  Haven , 

Zionsville 


Obiiorvoni 


( (Xininiatidaiit,  Navy 

1      Van!. 

Atlantic  Rellning  (;o. 

Phlla.  Hub-  Water  Co. 

East  Penn  Eli;eiric  Co. 

V.  S.  Weatlii'r  Bureau. 

Merle  Llllle. 

E    E    Kttri(k. 

Dally  Mercury. 

I'ottsvllle  Water  Co. 

J.  E.  'ihoniBK. 

John  E.  BeiMier. 

U.  S.  W('athei  Bureau. 

Mr.s.  C.  W.  Balrd. 

Theo.  J.  Bampfon. 

West  penn.  Power  Co. 

Walter  li.  Sullivan. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  (I'eorge  E.  Fisher. 

H   H.Cierber. 

Jossph  J.  Bryza. 

Keith  B.  Allen. 

A.  Z    Hileman. 

D.  L.  Grove. 

Edgar  P.  Monn. 

Allen  E    Yuder 

Dr.  H.  Landsberg. 

State  Teachers  College. 

Chas.  W.  Baylor. 

Raymond  J.  Holleran. 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co, 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Harold  L.  Johnson. 

Thoma^  S.  Knox. 

David  Libby. 

George  W.  Hill. 

Milton  J,  Sterner. 

Harlan  Saylor. 

Mrs  Nellie  C.  Collins. 

Conard-Pyle  Co. 

A.  B.  Adams. 

US   Airway  Station 

J.  B.  Mirmak. 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 

Susq.  Collieries  Co. 

C.  L.  Bott. 

MetropoMtaji-Edison  Co. 

J.  H.  Weinberger. 


Note:  Stations  appearing  in  the  precipitation  table  and  which  are  not  here  listed  are  autom  itic  gage  stations  under  the  supervision  of  the  U,  S.  Geological  Survey, 
Harrisburg,  Pa.  t  River  Station.  »  Midland.  '  Coraopolis.  "  Aemetonia.  '  Charleroi(Monongahela  River).  "  Natrona( Allegheny  River).  '  Schenley 
«  Mosgrove 
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Januaky.    1J)41. 


No.    J 


I  aKNKRAl,  SUMMARY. 

Tlie  January  avorage  ti-nipcrature  was  only  slij^litly  Ih'Iow 
normal,  which  was  a  sharp  contrast  with  that  of  the  first  month 
of  1940  by  being  some  8  degrees  warmer.  There  were  several 
short  periods  of  cold,  the  most  severe  and  general  oecun-ring  on 
the  14th  and  loth,  but  minima  were  above  those  to  be  expected 
at  this  time  of  the  year.  Likewise,  no  extremes  in  maximum 
temperatures  were  experienced,  58'  being  the  highest  reported 
by  any  station.  Warmest  periods  were  those  at  the  beginning 
of  the  month  and  about  the  22d.  Sectional  averages  were  as 
follows:-  Lake  Erie  28°,  the  Plateau  and  Mountain  areas  26°, 
the  Southwestern  and  Southeastern  counties  30°. 

Light  amounts  of  precipitation  occurred  frequently  but  the 
average  total  for  the  month  was  below  normal.  A  few  stations 
did  report  excesses,  but  these  were  slight.  Heaviest  general 
precipitation  fell  as  rain,  sleet  and  snow  on  the  loth  to  the  17th. 
Notwithstanding  the  deficiency  in  total  precipitation,  snowfall 
was  4.0  inches  above  normal.  Light  amounts  fell  during  tlie  first 
half  of  the  month  and  the  ground  had  little  or  no  t-now-cover  un- 
til the  latter  half,  when  more  abundant  snow  occurred.  Moder- 
ate to  heavy  snow  fell  over  most  sections  on  the  24th  and  27th. 
The  storm  of  the  27th  caused  badly  drifted  highways  in  all 
sections.  Automobile  traffic  was  paralyzed  and  side  roads  were 
completely  blocked.  Schools  were  closed  in  both  city  and  rural 
districts.  Airplane  traflfic  was  at  a  standstill  on  account  of  bad 
field  conditions.     Several  deaths  were  attributed  to  this  storm. 

The  weather,  as  a  whole,  was  favorable  for  outdoor  work  the 
first  half  of  the  month  but  the  second  half  was  generally  unfa- 
vorable. Condition  of  cattle  remained  favorable  and  feed  was 
plentiful.  Due  to  ample  snow-cover  during  the  latter  half  of 
the  month,  wintei  grains  continued  in  good  condition.  Husk- 
ing of  corn  was  practically  over  by  tlie  end  of  the  month. 


TEMPERATURB. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  87  stations,  was  27. U°,  which  is  0.4°  below  the  04- 
year  normal  for  January.  The  highest  monthly  mean  was 
33.3°  at  Marcus  flook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was 
20.0°  at  Mt.  Poeono,  Monroe  County.  The  highest  temperature 
recorded  during  the  month  was  58°  at  Claysville,  Washington 
County,  on  the  2d,  and  at  Donora,  Washington  County,  on  the 
17th.  The  lowest  during  the  month  was  —10°  at  Coudersport, 
Potter  County,  on  the  14th.     The  greatest  daily  range  in  tem- 


perature was  53°  at  Uidgway,  Elk  (Jounty,  on  the  22d. 


PREOIPITATJON. 

The  average  [)recipitation  from  rain,  sUm  t  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  froni  the  observations  at  143  stations, 
was  2.()2  inches,  which  is  0.5'.)  inch  h  ss  than  the  54-year  ncjr- 
mal  for  January.  The  greatest  monthly  amount  was  4.16 
inches  at  Mount  Poeono,  Monroe  County,  while  the  least  was  1.11 
inches  at  Millville,  Columbia  County.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24  consecutive  hours  was  1.82  inches  at  Zionsville, 
Lehigh  County,  on  the  17th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  14.6  inches,  which  is 
4.1  inches  above  the  54-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  31.5  inches  at  Mt.  Poeono,  Monroe 
County.  The  greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was 
12.0  inches  at  Retreat,   Luzerne  County,  on  the  24th. 

COMPABATIVi;  DATA  i^OK  JANUARY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


No  of  days. 


Si 


=  .2 


18SS... 
1S89... 
189U... 
1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895  .. 
IK'Jfi... 
18&:... 
1898... 
1899 . . . 
1900... 
1901 . . . 
190 J . . . 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
191-2... 
191.-... . 
1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

192H... 

1927... 

1928... 

1-29... 

1930. . . 

1931... 

1932... 

1983... 

1934 . . . 

1935... 

19,36... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


23 
29 

37 
30 
26 
19 
32 
24 
27. 
25 
30, 
26 
29, 
29, 
25, 
26, 
20, 
23, 
35, 
30 
28, 
31. 
27, 
31, 
18, 
36. 
30, 

28, 

34, 

27. 

16. 

32. 

20. 

31. 

25. 

29. 

28. 

25. 

27. 

27. 

29. 

27. 

29. 

30. 

40. 

37. 

32. 

27. 

23. 

36.7 

28.9 

30.3 

19.3 

27.9 

28.3 
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-19 

-5 

-2 

-4 

-28 

-26 

-9 

-17 

-15 

-25 

-16 

-21 

-8 

-10 

-13 

-13 

-42 

-21 

-4 

-23 

-18 

-19 

-22 

-5 

-35 

3 

-27 

-26 
-12 
-18 

-15 
-23 
-13 
-19 
-17 
-13 
-29 
-19 
-24 
-23 
-20 
-24 
-12 
9 
-6 
-19 
-23 
-30 
5 
-20 
-18 
-16 
-10 

-42 


4.19 

14.0 

3.. 54 

7.8 

3,04 

1.8 

3.64 

9.8 

4.77 

13.5 

2.85 

18.0 

2.29 

7.2 

4.17 

14.2 

1.43 

3.4 

2.15 

11.0 

4.25 

11.0 

3.05 

10.3 

2.64 

5.3 

2.22 

8.6 

2.80 

11.5 

3.81 

11.7 

3.55 

20.4 

3.70 

21.2 

2.53 

4.5 

4.36 

13.2 

2.68 

11.4 

2.92 

12.8 

5.55 

26.0 

3.54 

4.5 

1.92 

13.6 

4.95 

4.5 

3.37 

11.7 

5.^(, 

14.7 

2.42 

1.8 

3.60 

4.2 

3.51 

25.2 

■J.nS 

6.2 

2.47 

10.0 

2.58 

4.4 

2.26 

16.0 

4.26 

17.6 

4  34 

3.6 

3.,!>3 

29.4 

2.80 

10.5 

2.90 

5.7 

2.08 

6.8 

3.37 

7.6 

2. '.^5 

8.4 

1.46 

4.4 

4.51 

1.3 

2.00 

1.9 

2.54 

2.3 

3.08 

13.5 

4.21 

19.4 

6.36 

4.3 

2.51 

5.1 

3.14 

15.2 

1.41 

8.4 

2.62 

14.6 

3.21 

10.5 

16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 
15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 
16 
16 
17 

15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 
12 
13 
13 
16 
11 
13 
15 
10 
18 
12 
15 
14 
16 
19 
16 
16 
15 
18 
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Climatolog'ical  Bata  for  January,    1941 


Stations 


Counties 
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> 
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Temperature 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

>-  a 
■or 
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9° 

£•■3 

a 
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«a 

3  o 

a) 

4-^ 
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5 
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01 -ti 

^ 

£ 

w 

>-\ 

S 

p. 

w 

n 

►J 

^ 

!S 

cr< 

P 

H- 

■^ 

O 

c 

Cu 

Observers. 


Allontovvn 

^  .vltoona 

g  Ardmore 

I  Arendtsville 

S  iiedford 

*  Bethleliom 

^  Bloomsburg 

a  Carlisle 

S  Ghaiiibersburg 

^  Olearlield 

^  Goate3ville 

Colehrook 

Emporium 

Eplirata 

Freeland 

Ueorge  Seliool 

tiettysburg 

Gordon • 

Gouldsboro.i 

Hauover 

Harrisburg 

Eawley 

aoltwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

LawreneeviUe 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

>Jeshaminy  I''aU8 

New  Bloomlield 

Palraertou 

PhiladelpViia , 

Phila.  Navy  Vard 

Phoenixville 

Port  Clinton 

auakertown 

cCeadins 

Scrantou 

seliusgrove 

Shaw\ri07it 

Shippensburg 

^tate  College 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester    .....   ,. 
Wilkes-B  arreC  A  irport ) 

A'llUamsport 

Williamstown 

V'ork 


Brookville 

Butler 

«;  Olaysville 

c  Gorry 

.3  Coudersport — 

g   Derry 

3  Donora  

o   Eben.-iburg 

S  Franklin 

<^  '3(raensbur?  — 

irove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

LyciPDUS 

MeadvlHet 

Midland 

.^ew  Castle 

JJeweil ■   .. 

Pitt'-bursh 

Rldgway 

Sha.'-on 

Somerset 

Springs 

Hniontown 

Unity  Reservoir... 

Vitndergrift 

Warren 

WaynesbuTff 

Lake  Drain  aae. 
Erie 


Kor  the  StateK. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northamptou 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Daupliin 

Wayne 

Lancaster 

Huutingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna  — 

Monroe 

.Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Fhiladelpliia  . . .. 

Philadelphia 

(;ber.tiT 

Schuylkill 

Bucks  

Berks 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  — 

Cumberland 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefferson 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland.  . , 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer - . . 

Westmoreland . . . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

We.stmoreland . . . 
Westmoreland. . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


670 


29 

27.6 

-1.7 

46 

1 

8 

30 

27 

3.24 

-0.35 

11.91 

13.0 

9 

13 

15 

3 

nw. 

54 

25.2 

-2.5 

46 

23 

5 

14 

29 

4.02 

+  1.02 

1.21 

27.1 

12 

10 

7 

14 

w. 

21 

29. 8 

-L8 

51 

23 

10 

30 

2h 

3.76 

+  0.13 

1.30 

8.3 

13 

11 

4 

16 

ly 

29.5 

-0.6 

45 

11 

10 

14 

27 

3.08 

+0.08 

0.68 

12.7 

10 

12 

10 

9 

nw. 

y 

28.7 

48 

23 

5 

21 

32 

2.47 

0.B3 

14.5 

.) 

9 

1 

21 

a  w . 

65 

Ifi 

28.8 

-1.8 

49 

1 

10 

30 

22 

2.79 

—0.  66 

0.67 

16.8 

11 

13 

6 

12 

nw. 

72 

30.4 

■rl.8 

48 

1 

11 

14t 

28 

3.25 

+0.07 

1.08 

13.5 

10 

12 

7 

12 

nw. 

44 

30.6 

+  0.8 

49 

1 

12 

21 

24 

2.60 

-0.54 

0.58 

14.0 

10 

7 

9 

15 

ne. 

40 

25.5 

-1.7 

46 

1 

-2 

14 

40 

2.99 

-0.52 

0.72 

12 

5 

2 

24 

w 

54 

28.4 

-1.9 

48 

23 

9 

30 

28 

3.03 

-0.93 

097 

12.0 

11 

4 

5 

22 

uw. 

29 

27.6 

-0.5 

45 

1 

10 

lit 

23 

2.77 

-0.64 

0.80 

11.4 

10 

10 

5 

16 

w. 

56 

26.4'i 

+0.2 

47" 

22 

_4d 

14 

42" 

2.43 

-1.  23 

0.70 

9 

7<i 

o-" 

20" 

w. 

44 

30.3 

-0.1 

50 

1 

11 

14 

25 

2.68 

—  0.39 

0.  72 

10.8 

11 

12 

3 

16 

n. 

48 

21.8 

-2.4 

40 

It 

0 

14 

2ti 

2.19 

-1.05 

0.72 

21.8 

11 

7 

1 

23 

w. 

35 

30.1 

-1.3 

49 

11 

7 

30 

24 

3.30 

-0.45 

0.65 

11.1 

11 

9 

13 

y 

nw. 

en 

31.2 

+  1.2 

48 

23 

13 

14t 

25 

2.66 

-0.67 

0.72 

11.2 

11 

12 

3 

16 

w. 

37 

26.0 

-1.0 

44 

1 

5 

30 

i-'S 

2.54 

-1.23 

0.49 

29.8 

14 

9 

5 

17 

nw. 

37 

31.0 

-1.8 

47 

2 

13 

14 

24 

2.97 

—0.18 

0.70 

11.1 

13 

10 

4 

17 

n. 

72 

29.7 

+0.7 

46 

1 

14 

14 

24 

2.38 

-0.71 

0.78 

10.3 

11 

7 

4 

20 

uw. 

23 

23.4 

-1.9 

44 

22 

—  6 

30 

35 

2.71 

+0  07 

1.02 

25.6 

14 

11 

11 

9 

w. 

26 

31.0 

-0.7 

46 

It 

15 

14 

22 

2.86 

-0  30 

0.79 

11.0 

11 

9 

8 

14 

uvr. 

54 

27.8 

-1.1 

48 

9 

0 

21 

38 

2.6U 

-0.6(1 

0.72 

17.0 

9 

6 

8 

17 

w. 

12 

24.0 

-3.4 

46 

17 

1 

14 

30 

2.45 

-0.09 

0.62 

14.5 

18 

5 

3 

23 

w. 

54 

29.-1 

-0.7 

47 

It 

5 

30 

29 

2.73 

-0  46 

0  75 

8.0 

13 

13 

6 

12 

nw. 

44 

23.4 

-1.9 

45 

18 

-6 

30 

35 

l.5n 

-0.47 

0.65 

17.0 

10 

6 

6 

20 

57 

27.7 

-1.5 

■it 

I 

10 

14 

26 

3.03 

+0.31 

0.80 

15.0 

8 

11 

13 

7 

ne. 

3 

29.6 

48 

1 

11 

14t 

25 

2  48 

0.76 

14.6 

11 

5 

3 

23 

e. 

bl 

28.0 

-0.2 

51 

1 

3 

14 

31 

2.03 

-l.ll 

0.56 

22.0 

8 

8 

6 

17 

nw. 

15 
.tfi 

33.3 

-2.1 

53 

22 

14 

29 

26 

3.26 

-0.26 

0.82 

5.5 

12 

16 

3 

12 

.15 

20.0 

-3.4 

45 

23t 

—4 

111 

37 

4.15 

-1.18 

1.20 

31.5 

12 

8 

4 

19 

nw. 

29 

24.1 

-1.3 

45 

1 

-5 

14t 

28 

1.76 

-1.38 

0  75 

19.3 

9 

8 

10 

13 

n. 

52 

30.9 

+  1.5 

52 

23 

11 

21 

22 

3.84 

-0.02 

1.15 

5.8 

11 

14 

2 

lb 

w. 

3 

26.9 

44 

1 

5 

21 

30 

3.66 

1.07 

14.0 

11 

10 

9 

12 

n. 

23 

27.6 

-1.6 

48 

1 

7 

30 

29 

2.21 

-0.16 

0.70 

17.8 

12 

11 

7 

13 

ne. 

70 

31. S 

-0.8 

52 

23 

15 

30 

22 

3.16 

-0.14 

1.02 

6  2 

12 

11 

4 

16 

n. 

2b 

31  6 

-1.4 

50 

23 

16 

14 

24 

2.95 

-0.31 

1.08 

5  0 

12 

14 

4 

13 

nw. 

31 

30  4 

-0.4 

49 

23 

3 

30 

35 

3.35 

-11.28 

0.84 

9.1 

11 

10 

13 

8 

nw. 

3 

28.0 

-1.0 

45 

1 

7 

30 

26 

2.92 

-0.60 

0  80 

18  0 

13 

15 

2 

14 

n. 

hb 

26.8 

0.0 

45 

23 

1 

30 

31 

2.69 

-1.13 

0.45 

13.6 

13 

11 

8 

12 

nw. 

71 

30  0 

-1.2 

50 

1 

13 

14 

23 

3.63 

-0.04 

0.98 

19.7 

11 

8 

6 

IV 

nw. 

4/ 

25.4 

-1.2 

45 

22 

6 

14 

25 

1.49 

-1.54 

0.65 

16.1 

12 

5 

b 

20 

nw. 

51 

27  9 

-1.0 

45 

1 

8 

141 

26 

3.15 

+0.13 

0.82 

23.0 

11 

8 

6 

17 

nw. 

45 

30  9 

-1.1 

48 

23 

12 

30 

24 

3.26 

-0.01 

0.94 

8.5 

11 

6 

7 

18 

nw. 

H 

29.4 

47 

3 

12 

14 

22 

1.99 

0.88 

8.5 

9 

10 

7 

14 

w. 

57 

26  2 

-0.7 

44 

23 

7 

14 

23 

1  86 

-1.22 

0.53 

17.2 

12 

4 

5 

22 

w. 

47 

24.6 

-  1.2 

45 

18 

0 

21 

29 

1.56 

-0.58 

0.54 

21.9 

13 

6 

13 

12 

nw. 

71 

24.0 

-0.2 

42 

22 

-4 

30 

32 

1.87 

-0.40 

0.79 

15.8 

11 

10 

4 

17 

n. 

92 

29.7 

-0.9 

50 

23 

10 

30 

23 

3.07 

-0  75 

1.08 

10.8 

11 

12 

6 

14 

nw. 

3 

25.0 

43 

22 

1 

30 

30 

2.14 

-0.25 

0.66 

20.4 

17 

2 

12 

IV 

ne. 

55 

26  5 

-1.2 

45 

1 

5 

21 

25 

2.63 

-0.33 

0.83 

23.7 

12 

9 

4 

18 

w. 

26 

26.8 

—  1.9 

48 

1 

4 

14 

26 

1.98 

-1.08 

0.60 

14  5 

11 

9 

10 

12 

se. 

53 

30.2 

-0.1 

48 

1 

8 

29 

28 

2.47 

-0.60 

0.82 

14.1 

12 

11 

6 

14 

n. 

51 

24  2 

-0.5 

46 

22 

-5 

141 

50 

3.43 

+  0.20 

0.84 

18.5 

18 

4 

2 

25 

28 

28.6 

-0.8 

53 

17t 

-1 

21 

39 

1.95 

-1.28 

0.45 

19.0 

11 

4 

6 

21 

w. 

Hfi 

29.8 

—1.3 

58 

2 

6 

21 

36 

3.00 

-0.  25 

1.16 

8.6 

18 

9 

6 

16 

s. 

28 

23  7 

—1.7 

44 

1 

-2 

15 

41 

2.61 

-1.51 

0.65 

17 

4 

1 

26 

w. 

14 

23  1 

-1.6 

45 

It 

-10 

14 

33 

2  34 

-0.53 

0.67 

17.5 

23 

7 

6 

18 

nw. 

44 

;-,0  2 

-0.4 

57 

17 

4 

21 

39 

2.49 

-1.39 

0.49 
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16 

3 

7 

21 

w. 
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.32.0 

-2.1 

58 

17 

13 

4t 

27 

2.57 
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0.97 

3.9 

14 

2 

6 

23 

w. 

?4 

24.2 

-1,8 

52 

22 

-4 

21 

43 

2.69 

-0  90 

0.47 
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17 

5 

4 

22 

sw. 

67 

26.6 
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1 

1 

21 
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2.26 

-1.16 

0.48 

19.5 

15 

4 

2 

2b 
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32 

30.6 

—0.5 

56 

17t 

8 

21 

33 

3.14 
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0.96 
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21 
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V 

22 
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18 

6 

14 

28 

2.56 

-0.65 

0.40 
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17 

1 

10 

20 

w. 

44 
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—0.8 

56 

17 

5 

21 

36 

2.97 

+0.03 

0.88 

10.5 

16 

2 

8 

26 

w. 

59 

26.5 

-3.8 

52 

17 

-2 

21 

42 

3.19 

-1  13 

0.79 

20  5 
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6 

6 

19 

w. 

49 
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49 

22 

-8 

14t 

53 

2.38 

-0.77 

0.68 

15.5 

15 

2 

b 

24 

s. 

'>^ 

27  2 

—1.1 

50 

2 

2 

14t 

35 

1.66 
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0.34 
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15 

12 
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24  7 

-2.0 

51 

17 

-8 

21 

48 

2.66 

-2.17 

0.54 

15  4 

19 

2 

2 

2/ 

sw. 

74 

25  2 

-1.5 

50 

17 

-2 

21 

42 

3.33 

-0.81 
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21.4 

20 

2 

4 

2b 

w. 

S3 

S9  3 

-0.3 

57 

17 

8 

21 

36 

1  97 

-1.73 

0.35 

5.0 

18 

4 

8 

19 

sw. 

^9 

28  2 

55 

17 

4 

21 

36 

2.66 

-1.30 

0.60 

12.3 

20 

0 

1 

30 

nw. 

'>7 

30  0 

-0.9 

55 

17 

5 

21 

36 

2.80 

-0.43 

1  03 

11 

1 

7 

23 

S'' 

25  8 

0.0 

48 

1 

-5 

14 

38 

1.90 

-1.07 

0.68 

i8.i 

20 

b 

I 

2b 

SW. 

10 

32.0 

57 

1? 

6 

21 

39 

2.63 

0.78 

3.8 

14 

1 

9 

21 

w. 

68 

28.4 

+1.6 

47 

17 

12 

14 

24 

2.40 

-0.37 

0.49 

14.9 

14 

0 

3 

28 

w. 

54 

27.9 

-0.4 

58 

2t 

-10 

14 

53 

2.62 

-0.59 

1.82 

14.6 

13 

7 

6 

18 

w. 

John  A.  Fnci;. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penn  State  Expt.  Station. 

Charle.'i  C.  Lee. 

Lehigh  L;iiiver.siiy . 

Bloomsbuig  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

William  1>.  Hpear. 

Otto.1.  W.Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Wni.  A.  Korcr. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath 

Andrew  B  EvansUa 

Prof.  i\.  \V.  Swayne. 

l)r  Henry  Stewart 

Mi.ss  !5allie  M .  Johnson . 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.  Lowy.  C.  K. 

Prof.  Paul  R.  Voder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Woi  ks 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  (ias 

Penua.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.Hoskinsoii. 

H.O.  Hacker. 

I'iiiladelpl.ia  .Sub.  WaUr  <  i, . 

J.  Earl   Snealfer 

New  Jersey  Zinc  Vo. 

t'.  8.  Weailier  Bureau 

Navy  Aerological  Office 

PliiladelphiaSub.  Waiei  (  o 

E.  E.  Rarick. 

.loiiii  E.  lleiiiier. 

U..S.  Weatl.vrBuieai. 

I'.  .S.  Weaihei  Bureau 

Dr.  George  E.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teachers  College 

Dr.  11.  l.andsberg. 

Mrs    M.  Ordelia  Park- 

Gcorgc  W.  Hill. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 

Su.squehaniiH  CoHieru  s  (i, 

York  Water  Co. 


Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

.1.  L.  MclvJii. 

Pinusylvania  Electric  Co. 

Pliilip  R.Shaw 

N.  Dixie  Wineman. 

Am.  Steel  i  Wire  Co. 

1).  H.  Jones 

William  K.  Fuller. 

Wi  stmorcland  Water  (.u 

Prof.  II.  W.  I'r^rmon 

W    F.  G.llagher. 

Robert  Trnss . 

n.  S.  .\irways  Station. 

Westmori'land  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

Harrv  PI.Gerber. 

D.  L.  'Irove. 

."Vllen  E.  Yoder. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Carnegie-niinois  Steel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departure* 
of  p'-ecipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean".  ad.iusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  moans  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  «  From  all  available  records . 

Peference  letters,  «.  ".  ",  etc..  indicate,  respectively.  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicate?  precipitMion  less  than  .01  inch,  rain  or  meHed  snow 
Poot-Omco  addrp^ses  are  as  follows:  of  Lvinous  Ornenshnrj:  of  Veshaminv  Falls.  Oakford  t  nt  ^hftrnn  Farrell :  of  Shawmont,  Manaviink:  of  Springs.  GrantsvUle.  Md. ; 
of  Altoona  RFD,  (Klttannlng  Point) :  of  Midland,  Georgetown.  \    Not  Included  in  means  and  summaries.  W.  B.  O.  Philadelpbi8-3-25-41.1150. 
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Allitiltic  DrtiiiiitO' 


Alli>iUowu3 

AUooiuv 

Ausouia-' 

Ariiiiioro-' 

Ar.'iuii.-iVille- 

H«k(>r'>  Summit. .. 

B.1UI  KhkIo  t 

Bi'iU'ord- 

Bb1U>(ouIo 

Borwiuilalt'l 

BolUU'hom 

Bite  Kuob- 

BliHunsburK 

liUiSi  rville 

BuiVulo  Mills'- 

i;arlisle 

Jaiioi- I'nmp} 

CtMitio  Uall 

[JIuunbersburgS.... 

[JJearlieUi^ 

^oiitesville 

Colebrook 

Cou.^iiohCKken 

L;oviii{{tou- 

uoylostown 

Diiftwoodt 

[)u  Bois ... 

ICiiiporium 

Kiiglish  Centert... 
Kphrata 

FredericksviUo-... 

freeland- 

jaleton  

jeorgc  .School 

lettysburg 

jirardville^ 

jordon  ..   .; 

jouldsboro- 

iraterford 

Hanover 

Ilarrisburg^t' 

aawley^ — 

Hollistervllle.2  — 

Holtwood- 

auntiiigdoii 

Huutsdalet 

Hvndmau- 

Kyl.'rtONViW**' 

Lal;eville- 

l,ancaster 

Uusford- 

Laurel  ton'^ 

L,auTeueeville 

L,ebanon- 

Lehighton^ 

Lewistown 

Lo(  k  Haven 

Mapleton  Depot-  . . 

Vlarius  Hook 

!ilavtinsburg3 

Vlatamoras^ 

Slaiu-h  Chunk 

VIei'onneilsburg2.. 

ailUTsburgt 

ilillvillel 

Moiitro.se 

aorris  Run 

Mount  I'ocono 

at.  I'uiont 

auncy  Valley 

Jfeshaminy  Falls'*. 
Sew  Bloorafield... 

Sfew  Park 

Seuport^ 

Sew  Tripoli 

3rwigsburR^ 

Palmertont 

Paupack''' 

Philadelphia!' 

Phila.  Navy  Yard^ 

Phila.-Pt.  Breeze^t 

Phnenixville 

PineOrove^ 

Plea.^ant  Mt^ 

Port  Clinton 

Pott-^towu^ 

Pottsville2 

Juakertown 

Eleadingt' 


Lehigli 

Juniata  

W.  Hr.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susu.. .. 

Juuiala 

Middle  Su.s(i. .. 

Juiiiiila 

W.  Br.  Susq.... 
VV.  Br.8usu.... 


Lehigh   

Susqueliauna. 
Susuuehaniia. 
Lower  Sustj... 

Potouiac 

Lower  Susii. . . 
W.  Br.  Susii  .. 
Susiiuehauua 

Potomac 

VV.  Br.  Sus().. 


Lower  Del  . . 
Lower  Susq . . 
Schuylkill..  . 
N.  Br.  Susq. 
Lower  Del... 
W.  Br.  Susq 
\V.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
W.  Br.  Susq. 
Lower  Susq . . 


Lower  Susii.. 
Upper  Del.  .. 
Upper  Del  . . . 
Lower  Susq.. 
.Juniata  ...  . 
Lower  Susq.. 

I'otomac 

\V.  Br.  Susq. 
Upper  Del. .  . 
Lower  Susq.. 


Lehigh  

Lower  Susq.. 
N.Br.  Susq.. 
Lower  Susq. . 

Lehigh 

Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq. 

Juniata 

Lower  Del... 
Juniata 


T"pp.-r  Dol... 

Lehigli 

Potomac 

Lower  Sus(i.. 
N.Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq  . 
N.  Br.  Susq. . 
Upper  Del.  .. 
Middle  Susq. 
W.Br.  Susq.. 


Lower  J  )el . . 

Juniata 

TiOwer  Susq. 
Juniata , . . .  . 
Schuylkill.. 
Sohuylkil!.. 

Lehigh 

Upper  Del.. 
Lower  Del . . 
Lower  Del . . 


Lower  Del.. 
Schuylkill.. 
Lower  Susq . 
Upper  Del . . 
Scliuvlkill . . 
Schuvlkill.. 
Schuvlkil'.  . 
Lower  Del . . 
Schuylkill . . 


Diiy  111 


20 


211 


8U 


Schuylkill 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potomac 

Lower  Su.sq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill , 

Lower  Susq 


.08 


.2a 


.33 
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.31    .03 


.21 


.04 


.05 


T. 


.01 


.02 


.0.1  . 


.04! 

T.  I, 


T. 


.04 


,12 


T. 


.09 


,05 


T. 


08 


.04 


.03 


.04 


.06 


.03 


.18 

"08 
1.30 
..12 
.66 
.51 
.20 

'.■38 

.21 
.40 


.98 
.37 
1  08 
.21 
.85 
.29 
.18 

.97 

;83 


.20 
.73 
.33 

l.ln 
1.07 
L20 
.3 
.76 
.05 
.49 
.12 
.97 
.6S 

1.30 
.84 
.31 
60 
.39 
.91 
.3.5 
.•37 
.98 


.04 
32 
.06 
.04 

.'65 
.18 

.08 
.80 
.18 
.K: 
.2.1 
.05 
.03 

.07 
.10 

1.08 
.Ofi 
.02 
.62 
.09 
.66 
.10 


.03 


.02 


.20 


.20 


.04 


.06 


.03 


,02 


.02 


.04 


.02 


.'23 


T. 


.02 


.03 


.07 


,07 


.17 


,('9 


.04 


.81 

T 
M, 
.41 
.10 

'.'fri 

.27 


,63 


.21 

l'62 
1.08 

.89 
.27 

[57 
,3.') 
.87 

'.si 

.85 


.50 


.23 
.20 

T. 

1.02 
1.16 


') 

.01 
T 

.69 
.'28 
.20 
.87 
.02 
.90 
.11 
1.06 
T. 
.04 

T 

.65 
.76 


.06 


T. 


.12 


.30 


.10 


.30 


.61 
1.2 
.13 

.46 
.68 
.38 
.62 
.60 

'.'iis 

.6'2 
.69 


.10   .08 

.09  ... 

.03'  T. 

.2fil... 

.04 

.03 

.•20 


.08 


.02 


.05  ... 
.29  ... 
.32  T, 
.  25  . . . 
.11  T. 
.  03  . . . 


.33 


.05 


T. 


T. 


T. 


T. 

.01 


.09 


T. 


T. 

.02 


.02 


T. 

.02 

T. 


.06 
.05 

T. 

T. 

.0! 
.02 
T. 


.02 


T. 

T. 

.02 
.07 


.02 
T. 


.05 
T. 


.06 


T. 


.04 
T. 


.30 
T. 


.10 
T. 


.05 
.01 
T. 

.01 
T. 
T. 
.03 

tV 

T. 


8.21 
4.02 
I.  Itt 
8.76 
8. OH 
2.88 
2.79 
2  47 

i'.iii 

2.79 
8.31 


3.B6 
2.  (/J 
3.28 
2.06 


2.60 
2.99 


2.77 
3.16 
1.80 
2.81 
1.89 
1.79 
2.43 
1.86 
2.08 

3.36 
2.19 
2.01 
3.30 
2.66 
2.71 
2.54 


3.51 
2.97 

2.38 
2.71 
3.16 
2.86 
2.60 
2.  63 
2.21 
2.45 
2.58 
2.73 

2.96 
2.81 
1.60 
3.03 


2.48 
2.03 
2.33 
3  26 
2.27 

2.22 
2.71 
2.20 
2.95 
1.11 


4.16 
2.90 
1.76 

.3.34 
3.66 
3.03 
3.35 
3.15 
2.84 
2.21 
2.83 
3.16 
2.95 

3.42 
3.36 
3.52 
2.39 
2.92 
3.23 
3.11 
2.69 
3.53 


Continued  on  page  4. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,    1911 


Daiiy  Prooioifcation  for  January,   1941  — Ooiitinued  /rem  pagp  3 


Drainage  Basin 


Day  of  uioiitl: 


1        2         i       4        5       8       7        8        9      10      11      12      13      14      15      Ih      17      Ih      I'J      M     21      22      2S      24      25      20      27      28      2y      30      :<J 


AUaiiHc  Drainage 
( continued ) 

Benovo^ 

lieircal     

ociauloul^ 

tieliusgrove 

riellersvillet 

Shade  Gapt..   

Sbawmont 

ShipuensburK 

Soutn  Moumain. .. 

statu  (Jullogo^ 

iuuDury^. 

SusQueliauua^ 

i'owautla 

VVollsboro.......  .•• 

Wernersville-' .  luii 

WesKJhealer 

Westgrovy^..       ... 
Wilkes-BarreV*... 

vVilliBS-Barre^H 

vVaii».ui^P<Jil^ 

Williamstowu 

fork • 

YorkHaven^...... 

ZiousviUelnear)'!.. 

Vrentoa.  N.  J'l 

Ohio  Drainage 

Acinetonia2.. 

Baavtjr  Falls'' 

BlairsviUe^ 

Bradford 

Bruokvilli;^ 

Buckstownt 

Butler2 

Clarion^ 

Cla.vsviUe... 

iJouiUiiiUCB'^     ■•     • 

Connellsville  2 

Coraopolis'^ 

tlorrv 

Coudersport 

Deny 

Douora'* 

Dunlot 

iSbeusburg 

H"raulcUu2.    

ulreensboro' 

Jreeiwburg 

Girove  City 

Irwin 

roliastown 

Kanellll • 

Lako  L.ynni= 

Look   Mo. -12 

Lock  No.  52 

Lycippiis 

Maricnvillet 

Mclvi;esrort2 

Meadville^ 

\iercerj  

Meroer>J2 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 

Natrona^ 

Sew  Castle 

:^ewelH 

Parkers  Landinsf^ 

Plttshiirgh^tl 

Punxsiitauiiiy  2.. 

RochbSttrt . 
■ialt'Jburg^.  . 

Seward^ 

Sharo:i2     . .  . 

Sharpsville^ 

■^raetliporf^ 

-lOiaf^rset 

Springs  

Titusvillet 

Union  Cityl 

CJniontown.. 
•   TTnity  Resprvoir  . 

VandergriflS 

Warrt'Vi^ 

Waynestjiirg 

Erietl 

Raymondt 


W.  Br.  Susq. 
I\.  Br.  Susq. . 
i\.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 
Lower  Del... 
Middle  8usq. 
Schuylkill... 
Lower  Susq. . 

Potomac 

W.  Br.  .-^iusQ.. 
Lowor  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq 


N.  Br.  Susq... 
Schuylkill.... 
Lower  Del. .. 
Lower  Del.... 
N.  Br.  Susq. 
N.  Br.  Susq.. 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 
Lower  Susq.. 
Lower  Susq.. 
Schuylkill . . . 
Lower  Del. .. 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny 


Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Conemaugh.  . .. 
Monongahela. . 

Allegheny 

Conemaugh.  .   . 

Allegheny 

Monongahela. 

Youghiogheuy 

Beaver 

Monongahela.. 

Coni'maugh 

Allegheny 

Monongahela.., 
Monongahela.. 

Allegheny 

Conemaugh... 
Allegheny 

Monongahela  . 

Allegheny 

Ohio  . 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.. 

Allegheny   — 

Ohio 

Allegheny 

.Allegheny.. 

Oliio 

Conemaugh 
Conemaugh  — 

Kfav'T 

Beaver    

Allegheny 

Yonghing'r.i'iiT 
Youghiogheny 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. 
Youghiogheny 
Coiiomangh... 

Allfgheny 

Monongahela.. 

VonrrliincrVieiiT 


Lake  Erie 
Genesee... 


T. 


.15 


T. 


.02 


.01 


.03 


.05 


T. 


T. 
T. 
.02 
04    .01 

r.    T. 


.04 


.02 


.04 


T. 


T. 


.01 


T. 


.03 


03   .02 


.02 


T. 


T. 


T. 


T. 


.09 


T.     T. 


.01 


T. 


.01 


.10 


.04 


T. 


.02 


12     .1.3 
.36 


.21 
.82 
.92 
.67 
.91 
.88 
.25 
.63 
.32 
.02 
.16 

.02 
T. 

l.CS 
.30 
.37 
.12 
.35 
.60 
.82 
.29 
.68 

1.13 


T. 

.18 
.31 
.10 
.39 
.02 
.64 
.02 
.64 
.18 
.04 

.11 
.75 
.14 
.55 
.06 
.22 
.33 
.11 
.05 
.48 
1.82 
02 


.07 


.04    .54 


T. 


T. 


T. 


.22   .06   .0 
05    .06   T. 


.01 


T. 


.10 


.10 


.01 


T. 


T. 


,43 


.13 


.04 


.50 
1.02 
T. 
.20 
.16 
.02 
.56 
T. 
.61 
T. 
1.05 
.60 
.06 

.79 
.85 
.06 
.45 
.03 
.74 
.83 
.25 
.22 
.64 
.42 
T 


.10 
.10 
.09 
.15 
T. 
.25 
.45 
T. 
1.16 
.09 

.09 
.  17 

!67 
.43 
.97 
.19 
.45 


.22 


.2' 

":n 

.18 
.5? 
T. 
l.O' 
.05 
.38 
.40 

T 

1.18 

■r. 

'.'86 
.21 
.05 


1.12 
.73 
.31 

.8J 

'.\2 
.74 


.22 


.06 


.08 


T. 


.  80  . . . 

.48  . ,. 
.  .^4  . . . 
.32  ... 
.  62  . . . 


.3' 
.44 
.31 
.251.. 

.3l|. 
..W,  T 

1  m 

T. 

.78 

.07 


.01  .09 
T.  i  .19 
.02    .0' 

.05 


T. 


.01 

.O.^ 

.35 

T 

.30 

.06 

T 

.24 
.03 
.1 
.19 

/27 
.16 
.11 

.16 

.12 

.03 
.05 
.04 

'."i2 
.06 

'!65 
.07 
.36 


.  10|  T. 

.141  .03 


T. 


07 


02 


T.     T. 

T.  1  T 
.01  .Oi 
.03   'f. 


T 

,01  .04 
,03 
T.     T. 

t. 
T. 
T 

.02 
.04 


T. 


.12 


T.       Z40 
.01      1.53 


Exeept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  ,s  for  the  24  hours  ending  at  the  Ume 
of  observation.      1  First-order  M'eather  Bureau  station  :  precipitation  is  for  24-honr  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      -  Prccn^itation  measured 

in  the  morning;  amount  then  re.'orded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       t    Precipitation  for  penod,  noon  »<>  noo"- 
••  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  n,.  to  1 :30  a.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement         T.  (trace ) 

wh«,i  pre,iDit«tinn  is  less  than  .m  inch.      §  Incomplete  or  missing       +  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  01  Bloservihe.  ^'^'^^•lle. 
of  Acmetonia.  Barking;  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  GirardvlUe.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  5  Airway  StaUon.    1  Kiver 

Station.  nil    Formerly  Dahoga  and  Kane( near). 


Jamakv,    i;tii 


rl.l.MATOlXXnCAL   DATA:    IMONNS VIA' AN! A   SICCTION. 


Pally  Teinp«rttti.i6«  for  January.    1H41 


Statloi 

s 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

Vi 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

10 

M 

•i\   n 

23 

•n 

'lb 

'^0 

27 

38 

2U 

80 

81 

Muaii 

Altoomi    

1  Mnxiimim.... 

43 

87 

sa 

36 

1ft 

20 

20 

80 

36 

82 

84 

32 

80 

•20     24 

'26 

8B 

89 

84 

28 

86 

87 

46 

34 

2H 

24 

26 

■28 

■29 

28 

82 

81.2 

\  MillllDUKl 

•i» 

SI 

82 

14 

9 

6 

11 

12 

21 

22 

17 

20 

26 

6      18 

20 

24 

81 

16 

16 

6 

17 

81 

21 

'21 

16 

21 

•u 

21 

21 

n 

19.2 

lieiUoril 

\  Miixluiiint... . 

47 

44 

40 

30 

21 

3(1 

,S(I 

34 

8H 

85 

34 

39 

85 

.SI 

27 

30 

ii8 

40 

H6 

•24 

87 

46 

48 

86 

8'2 

2H 

80 

80 

81 

84 

86 

84.7 

)  Miiitiimiii.. . . 

31 

33 

34 

21 

18 

17 

10 

II 

20 

■21) 

■22 

26 

30 

18 

•22 

23 

2m 

no 

18 

10 

6 

■20 

86 

•28 

■26 

21 

24 

26 

24 

24 

8IJ 

'22  7 

Uoihlohem 

BlovirasbvirK 

'  Maximum 

49 

47 

3-' 

40 

37 

33 

86 

87 

85 

84 

87 

86 

86 

83 

Vli 

24 

33 

37 

35 

80 

32 

42 

48 

37 

84 

38 

81 

30 

36 

M 

84 

36  I 

I  Miuimuiii  — 
>  Maxinuiui.... 

33 

27 

27 

32 

16 

23 

•20 

17 

23 

30 

21 

26 

33 

11 

17 

16 

24 

32 

2,'. 

10 

16 

•28 

36 

21 

'20 

2b 

..!" 

19 

•28 

10 

'28 

■22.6 

UrookvlUol  

'  Minimum..  .. 
\  Muxtmuu) 

44 

'37 

■'84 

80 

ii 

'•28 

'83 

"3'2 

'34 

'27 

"86 

"ai 

".30 

"26 

27 

"35 

'4.5 

"46 

""'23 

"■26 

"85 

"46 

"88 

""so 

""•29 

"29 

"m 

"so 

'ao 

"m 

"ai 

"8i!6 

'  Minimum. ,  ■ . 

bO 

29 

32 

19 

11 

12 

4 

5 

17 

23 

•20 

9 

•26 

-6 

-6 

22 

26 

32 

17 

11 

-2 

-4 

16 

2fi 

'22 

13 

21 

■22 

22 

20 

24 

16.6 

Butler 

1  .Maximum... . 

42 

47 

42 

34 

26 

26 

.30 

32 

33 

82 

36 

36 

84 

29 

32 

113 

63 

68 

60 

24 

38 

47 

46 

29 

84 

27 

84 

33 

80 

31 

84 

84.  r 

\  .Minimum..  - . 

■.'0 

38 

23 

22 

8 

15 

8 

17 

27 

23 

26 

•22 

20 

2 

22 

27 

40 

86 

16 

16 

-1 

19 

29 

27 

23 

'20 

22 

23 

28 

24 

28 

21.4 

Crtrlisle  

'  Maximum 

48 

38 

38 

45 

28 

40 

86 

38 

.35 

42 

44 

42 

40 

35 

28 

31 

38 

40 

38 

86 

39 

40 

44 

38 

38 

30 

29 

36 

38 

83 

1(1 

37.  fi 

'  Minimum.,  . . 

29 

»' 

32 

26 

16 

•22 

16 

12 

21 

30 

•28 

27 

80 

11 

16 

18 

80 

88 

24 

21 

11 

17 

.S3 

■26 

'25 

22 

'26 

22 

21 

13 

30 

■23.2 

OharaborsburK 

^  Muxiiuuni...  - 

49 

40 

41 

40 

2fi 

39 

87 

88 

88 

37 

40 

47 

87 

32 

29 

31 

36 

41 

39 

32 

30 

43 

45 

37 

38 

80 

28 

.16 

37 

86 

8H 

87.2 

'  Nlininunu 

33 

3S 

83 

20 

16 

21 

17 

15 

•28 

33 

25 

27 

31 

16 

21 

20 

31 

31 

21 

21 

12 

19 

83 

■28 

■25 

22 

22 

26 

18 

20 

29 

24 . 1 

Claysvllle 

(  ^!nximum 

47 

68 

,50 

38 

18 

32 

32 

40 

37 

32 

3S 

37 

36 

30 

41 

41 

53 

50 

34 

26 

42 

49 

47 

36 

35 

38 

36 

32 

31 

30 

89 

87  9 

)  Minimum.. .  - 

30 

37 

31 

12 

7 

14 

11 

IS 

'26 

14 

26 

13 

•26 

10 

'24 

31 

34 

31 

16 

14 

6 

.30 

•28 

25 

21 

21 

29 

21 

22 

23 

•28 

21.7 

ClciirfieUl 

(  Maximum.... 
(  Minimum — 

46 

36 

35 

33 

19 

31 

35 

32 

34 

88 

87 

30 

31 

'27 

24 

31 

43 

40 

30 

25 

40 

43 

44 

32 

30 

28 

30 

31 

32 

39 

85 

83.1 

27 

81 

80 

10 

10 

15 

6 

10 

19 

21 

18 

13 

22 

-2 

16 

20 

•27 

27 

16 

16 

0 

14 

29 

19 

22 

16 

23 

'22 

21 

19 

22 

17.9 

Coalesvillo 

.  )  Maximum.... 
i  .Minimum.. . . 

44 

29 

37 
27 

36 
29 

41 

20 

27 
14 

35 

2^> 

32 
18 

36 
14 

38 
21 

35 
'25 

36 
'20 

38 
■23 

42 
28 

30 
10 

30 
17 

32 
20 

35 

30 

38 
31 

38 
21 

•29 

'20 

41 
16 

46 

18 

48 
32 

35 

24 

32 
•24 

32 
21 

29 
22 

30 
18 

3f. 
16 

32 
9 

39 
22 

35.7 
'21.2 

.  ^  Maximum... 

44 

3'.l 

32 

26 

22 

24 

26 

33 

32 

25 

36 

29 

26 

25 

32 

3.^ 

42 

37 

18 

25 

37 

42 

28 

25 

■29 

81 

32 

'29 

'29 

29 

26 

30.5 

Corry 

'  Minimum 

27 

27 

30 

21 

10 

11 

12 

8 

12 

20 

21 

'20 

24 

-1 

-2 

18 

27 

34 

14 

14 

0 

1 

•25 

20 

19 

19 

21 

19 

'20 

10 

'22 

10.9 

Coudorsport 

>  Maximum.... 
'  Minimum 

45 
25 

36 
25 

35 
28 

31 

10 

21 

30 
16 

83 
9 

35 
2 

33 
U 

34 

'20 

36 
12 

30 
6 

30 

12 

23 

-10 

'25 
5 

33 
17 

38 
28 

40 
30 

30 
13 

26 
10 

36 

6 

45 
12 

40 
26 

26 
15 

28 
18 

29 
15 

3! 
20 

28 
'20 

29 
10 

27 

10 

28 
15 

31.9 
14.3 

Doiioni* 

.  V  Maximum.. 

48 

54 

44 

32 

26 

30 

34 

41 

36 

33 

36 

37 

36 

28 

46 

46 

68 

46 

31 

24 

42 

53 

48 

41 

41 

36 

39 

81 

33 

82 

38 

38.7 

J  Minimum 

32 

44 

32 

13 

13 

16 

17 

24 

31 

20 

25 

■22 

26 

14 

28 

38 

40 

20 

20 

16 

15 

28 

30 

30 

25 

25 

30 

25 

27 

27 

32 

■25.3 

IP  txik«\>:1~\ll^l7                  ....•- 

.  !  Maximum... 

43 
25 

39 
30 

39 
29 

35 
10 

14 
5 

23 

10 

32 
3 

33 
9 

32 
19 

31 
18 

32 
16 

29 
18 

•29 
21 

20 

1 

26 
8 

29 
19 

51 
24 

44 
30 

35 

12 

21 
11 

39 
-4 

62 
20 

43 
■25 

•29 
20 

32 
19 

23 
14 

20 
14 

•28 
19 

27 
18 

26 
19 

30 

22 

32.1 

U,l>t?U>UurK 

'  ^linimum 

16.8 

Emporium 

.  '  MaximiUD... . 

43 

37 

35 

34 

30 

29 

31 

32 

34 

34 

35 

33 

32 

28 

24 

36 

30 

47 

41 

37 

33 

30 

30 

31 

32 

29 

31 

33.3'' 

'  Minimum..  . . 

30 

29 

30 

20 

13 

20 

15 

10 

22 

26 

22 

13 

23 

-4 

12 

17 

19 

5 

31 

•20 

23 

19 

•25 

24 

'23 

16 

•20 

lO.^"" 

Kphrata 

.  '  Maximum 

50 

37 

37 

42 

29 

40 

38 

40 

37 

38 

39 

37 

38 

32 

25 

"33 

"36 

"36 

35 

33 

"35 

45 

48 

3: 

38 

82 

30 

37 

38 

84 

40 

37.0 

i  Minimum.. . 

29 

30 

32 

28 

18 

22 

19 

15 

2'i 

30 

20 

23 

31 

11 

18 

20 

32 

34 

23 

22 

16 

22 

37 

26 

25 

21 

24 

20 

20 

12 

26 

2:^.6 

Erie* 

.  *  Ma.ximum 

38 

44 

3S 

30 

27 

27 

27 

36 

36 

30 

34 

34 

33 

19 

29 

38 

47 

46 

25 

24 

39 

46 

34 

27 

27 

33 

32 

2ft 

29 

31 

31 

32.9 

'  ^^iuinnlm 

tt' 

30 

15 

20 

23 

22 

22 

30 

26 

27 

27 

15 

12 

19 

29 

36 

25 

19 

20 

16 

34 

24 

22 

22 

24 

24 

23 

21 

25 

24 

'24.0 

Franklin; 

^  .Maximum 

47 

4J 

36 

29 

2e 

27 

32 

35 

34 

28 

35 

32 

30 

29 

32 

35 

44 

41 

22 

24 

37 

44 

31 

29 

28 

30 

33 

29 

29 

32 

31 

32.7 

'  Minimum 

32 

32 

33 

23 

13 

13 

14 

14 

21 

25 

24 

22 

•28 

4 

3 

24 

30 

35 

17 

18 

1 

2 

24 

25 

24 

16 

20 

23 

23 

22 

26 

'20.4 

Freeland 

j  Maximum  — 
\  Minimum  — 

40 

27 

34 

34 

22 

26 

28 

30 

32 

30 

31 

27 

20 

■20 

19 

•29 

30 

34 

35 

24 

26 

38 

40 

28 

25 

29 

25 

26 

28 

24 

26 

'28.6 

26 

Hi 

20 

21 

8 

15 

13 

12 

19 

21 

12 

14 

18 

0 

11 

3 

28 

29 

13 

2 

6 

20 

27 

5 

19 

18 

16 

15 

13 

3 

20 

14.9 

Georgo  School 

1  Maximum.... 
(  Minimum 

49 

42 

37 

42 

38 

37 

36 

38 

39 

3-; 

37 

40 

41 

31 

25 

32 

36 

40 

39 

33 

35 

45 

49 

41 

37 

34 

32 

a. 

37 

31 

38 

37  4 

29 

30 

32 

32 

17 

24 

19 

15 

19 

25 

21 

23 

30 

12 

15 

21 

31 

33 

'25 

20 

12 

22 

40 

25 

26 

22 

24 

20 

15 

7 

22 

'2-2.8 

'~'i\*^^'^V\ii  rff            ....•• 

.  )  Maximum.... 
)  Minimum  — 

47 
31 

44 
3^ 

40 
33 

44 

28 

35 
17 

39 

21 

37 

18 

38 
16 

39 
22 

40 

28 

38 
22 

45 
25 

43 

29 

38 
13 

30 

21 

33 
20 

36 
30 

42 
32 

44 
23 

32 
21 

38 
14 

42 
19 

48 
34 

44 
27 

33 
27 

35 
23 

32 

25 

36 
22 

35 
15 

37 
13 

42 
30 

38.9 

jfGLij  &uum 

■2.1.6 

Qordou 

.  j  Maximum.... 

44 

40 

38 

40 

27 

32 

30 

34 

34 

32 

34 

31 

34 

27 

21 

31 

34 

40 

37 

30 

32 

40 

40 

38 

31 

32 

•28 

30 

34 

27 

36 

33.5 

i  Minimum 

29 

27 

28 

25 

13 

19 

9 

8 

19 

27 

6 

17 

27 

6 

7 

16 

30 

32 

21 

19 

8 

16 

32 

19 

21 

11 

21 

19 

17 

6 

25 

IS. 6 

Greensburg 

.  I  Maximum 

46 

50 

50 

36 

18 

26 

33 

37 

37 

32 

34 

34 

34 

29 

42 

40 

.^6 

56 

43 

23 

41 

62 

46 

40 

37 

32 

34 

34 

29 

30 

34 

37,6 

'  Mininuim 

30 

39 

36 

17 

11 

17 

12 

13 

28 

20 

•25 

■24 

28 

9 

24 

31 

35 

37 

17 

11 

8 

27 

30 

28 

24 

22 

27 

23 

23 

24 

30 

23.5 

Grove  City 

.  \  Maximum... . 

41 

41 

47 

34 

19 

26 

31 

34 

35 

31 

34 

34 

35 

25 

29 

35 

48 

51 

30 

22 

36 

42 

38 

30 

30 

28 

31 

31 

29 

30 

30 

33.5 

(  Minimum — 

30 

37 

31 

19 

9 

16 

15 

20 

18 

20 

24 

20 

20 

6 

20 

■28 

33 

29 

14 

16 

8 

26 

28 

24 

22 

17 

24 

•22 

22 

21 

26 

21.5 

Harrisburg* 

.  >  Maximum... . 

46 

38 

38 

42 

27 

36 

34 

37 

37 

38 

37 

41 

38 

31 

25 

33 

37 

40 

37 

31 

38 

40 

44 

35 

34 

31 

28 

33 

36 

34 

39 

36  0 

'  Minimum  — 

31 

30 

32 

18 

17 

24 

20 

20 

2.=> 

26 

20 

26 

25 

14 

22 

19 

32 

33 

23 

21 

15 

22 

34 

24 

23 

20 

22 

2-2 

23 

15 

26 

•23.4 

Hiiwley 

.  ■  Maximum... . 

41 

29 

33 

39 

35 

28 

30 

31 

32 

34 

36 

31 

32 

20 

24 

•26 

36 

43 

.39 

■l"? 

30 

44 

42 

31 

33 

35 

30 

30 

32 

27 

•29 

32.4 

'  Minimum  — 

22 

20 

23 

29 

11 

20 

7 

3 

9 

24 

9 

10 

18 

-1 

0 

13 

24 

30 

19 

1! 

3 

9 

29 

12 

16 

15 

16 

15 

14 

-6 

18 

14.3 

Holtwood' 

.  (  Maximum.... 
I  Minimum.... 

46 

37 

38 

43 

28 

37 

34 

36 

38 

38 

37 

37 

37 

28 

28 

36 

37 

39 

37 

32 

39 

43 

46 

33 

35 

33 

31 

34 

.96 

34 

38 

36.  3 

35 

35 

36 

21 

20 

28 

23 

21 

27 

25 

•24 

29 

28 

16 

24 

24 

33 

34 

25 

24 

20 

26 

30 

28 

27 

26 

26 

23 

19 

17 

28 

25.8 

Huatingdon 

.  i  Maximum.... 
(  Minimum  — 

47 

35 

40 

40 

24 

34 

36 

32 

48 

34 

38 

40 

33 

31 

26 

32 

38 

42 

38 

29 

38 

36 

47 

33 

31 

28 

31 

33 

35 

33 

37 

:<5.5 

21 

30 

33 

15 

15 

21 

7 

9 

20 

25 

■20 

18 

•23 

5 

19 

19 

31 

32 

21 

13 

0 

11 

32 

24 

24 

11 

20 

24 

24 

•25 

28 

■20.2 

JohustOAvn 

.  '  Maximum.... 

46 

39 

41 

35 

16 

■24 

34 

34 

35 

•28 

31 

31 

30 

32 

30 

30 

62 

45 

31 

20 

40 

60 

45 

30 

33 

25 

30 

29 

27 

28 

30 

33.3 

'  Minimum  — 

26 

33 

32 

10 

8 

13 

8 

13 

25 

•22 

20 

24 

23 

8 

24 

23 

29 

31 

9 

10 

-2 

19 

28 

27 

22 

18 

23 

21 

21 

•22 

22 

19.7 

Kane 

.  i  Maximum.... 

'  MinimvuB.. . . 

.  1  Maximum... . 
1  Minimum 

'41 

"34 

34 

'si 

"i7 

"28 

"36 

"31 

"33 

"28 

■'35 

"■29 

"'29 

"'25 

"21 

"30 

"46 

"4i 

"'24 

"22 

"36 

"45 

"  43 

■"27 

""26 

"'■25 

"•26 

"27 

"27 

"27 

"'29 

"so.'s' 

27 

30 

28 

9 

10 

12 

7 

10 

24 

19 

18 

17 

8 

1 

16 

20 

30 

23 

15 

12 

6 

21 

26 

18 

20 

17 

22 

21 

17 

20 

17 

17.5 

T.ftTirastor          

.  >  Maximum.... 
'  Minimum 

47 
25 

39 

28 

39 
31 

43 
27 

35 
17 

39 
21 

37 
16 

39 
13 

39 

20 

36 

28 

39 
16 

40 
19 

40 
28 

36 

10 

33 
15 

33 

20 

38 
31 

39 
32 

38 
25 

33 
21 

37 
11 

43 
19 

47 
32 

39 
21 

35 
25 

33 

20 

33 
27 

35 
18 

37 
9 

3d 
5 

40 
21 

37.9 

UlllJCOI'^Jl  •  • 

21.0 

Lawrenceville. 

Maximum... . 

U 

3.5 

36 

39 

27 

30 

26 

31 

36 

35 

31 

31 

31 

23 

23 

29 

40 

45 

32 

25 

36 

44 

41 

29 

31 

30 

29 

31 

27 

29 

30 

32.5 

Minimum  — 

2H 

21 

28 

20 

10 

15 

9 

6 

14 

21 

12 

10 

13 

0 

5 

ir, 

•24 

30 

15 

10 

1 

17 

24 

15 

17 

13 

17 

17 

10 

-6 

14 

14.3 

Lebunonl 

.  i  .Maximum.... 

47 

33 

37 

43 

28 

38 

35 

40 

36 

34 

37 

37 

38 

29 

23 

32 

36 

38 

28 

31 

34 

41 

44 

30 

35 

32 

25 

37 

36 

34 

37 

35.0 

(  Minimum 

29 

29 

28 

28 

16 

17 

19 

14 

15 

29 

19 

22 

25 

10 

11 

17 

18 

32 

25 

■20 

15 

17 

25 

24 

22 

20 

'20 

18 

18 

14 

16 

20.4 

T.*>wiRtn\Fn          ...••• 

.  )  MaximvuD... 
'  Minimum 

48 
29 

41 
32 

39 
33 

40 

27 

32 
17 

36 
21 

35 
15 

35 
14 

37 
•25 

38 
26 

37 
21 

36 

23 

35 

32 

33 
11 

27 
19 

29 
21 

37 
29 

37 
33 

40 
22 

31 
17 

36 
11 

38 
14 

44 
32 

37 
23 

34 
24 

32 
14 

35 
25 

34 
24 

35 
27 

34 

25 

37 
32 

36.1 

X.Ai  tV  Id  LU"11.    ...,..•■• 

•23.2 

Lock  Haven 

.  \  Maximum,... 
(  Minimum.. .. 

51 
30 

42 

30 

36 
30 

38 
25 

38 
13 

36 
19 

37 
11 

36 
12 

32 
22 

35 
28 

41 
17 

36 
15 

35 
■22 

31 
3 

26 
14 

30 
19 

36 
22 

40 
30 

39 

20 

36 

38 

7 

35 
14 

41 

30 

38 
22 

35 
21 

33 
15 

32 
22 

37 
21 

35 
23 

30 
12 

38 
28 

36.2 

19.9 

Marcus  Hook* 

.  *  Maximum  ... 

49 

40 

45 

46 

39 

36 

37 

41 

41 

37 

41 

45 

40 

30 

36 

40 

44 

44 

34 

37 

49 

53 

47 

38 

36 

35 

31 

37 

37 

39 

39 

40.1 

.'  Minimum  — 

32 

34 

3H 

20 

25 

22 

■20 

29 

31 

24 

28 

33 

15 

24 

24 

33 

36 

29 

•24 

19 

28 

42 

28 

28 

25 

28 

21 

22 

14 

31 

22 

26.5 

MeadviUe 

.  s  .Maximum.... 

33 

44 

44 

34 

28 

•25 

26 

27 

36 

33 

25 

35 

32 

27 

28 

34 

36 

44 

38 

20 

25 

37 

43 

28 

28 

27 

30 

31 

29 

28 

31 

31.8 

'  Minimum 

29 

31 

32 

22 

11 

11 

6 

6 

18 

23 

23 

21 

25 

23 

16 

24 

30 

34 

16 

11 

-1 

4 

26 

23 

23 

12 

24 

21 

22 

15 

21 

19.4 

Midland 

.  f  Maximum.... 
\  Minimum 

45 

52 

51 

38 

20 

30 

30 

36 

36 

32 

34 

36 

35 

■29 

36 

41 

52 

46 

34 

28 

38 

46 

47 

34 

31 

33 

33 

33 

30 

32 

35 

36.5 

31 

40 

33 

14 

10 

18 

16 

20 

30 

24 

26 

20 

16 

10 

26 

31 

34 

34 

18 

18 

10 

•25 

27 

26 

'22 

21 

28 

24 

26 

24 

29 

23.8 

Montrose 

.  1  Maximum.... 

I  Minimum. . . . 

Mount  Popono 

.  >  -MaximxTm 

■36 

"36 

"42 

"36 

"ifi 

"26 

"26 

"24 

"29 

"25 

"36 

"36 

"30 

"26 

"20 

"21 

'35 

""35 

"27 

"'26 

"46 

"33 

""45 

""46 

"45 

"46 

■'25 

"26 

"22 

"is 

"is 

■'28!8' 

'  Minimum  — 

25 

17 

16 

16 

5 

15 

10 

2 

12 

10 

10 

10 

15 

-4 

-4 

10 

20 

26 

6 

12 

10 

20 

20 

10 

8 

11 

10 

10 

10 

-2 

12 

11.2 

Muncy  Valley 

.  )  Maximum.... 

46 

43 

41 

37 

31 

31 

33 

34 

30 

33 

36 

33 

34 

23 

25 

38 

35 

36 

34 

32 

30 

29 

39 

28 

32 

33 

34 

32 

34 

23 

32 

33.2 

'  Minimum .... 

25 

25 

28 

27 

9 

12 

7 

7 

14 

20 

9 

11 

18 

-5 

6 

18 

24 

32 

18 

11 

-5 

7 

22 

17 

2,< 

17 

15 

22 

11 

2 

IS 

15.0 

New  Bloomfield 

.  i  Maximum.... 
(  Minimum 

44 

35 

36 

39 

25 

36 

33 

35 

33 

35 

35 

39 

35 

31 

25 

30 

35 

40 

30 

30 

35 

40 

42 

37 

33 

30 

29 

34 

35 

33 

39 

34.5 

25 

28 

30 

24 

14 

20 

10 

9 

20 

■26 

17 

20 

29 

8 

13 

8 

29 

26 

18 

20 

5 

13 

31 

22 

21 

6 

22 

19 

19 

18 

28 

19.3 

New  Castle 

.  S  Maximum.... 
'  Minimum 

49 
31 

50 
39 

50 
34 

36 

16 

29 
12 

■29 

18 

31 
11 

39 

20 

39 
.30 

31 
24 

39 
26 

33 
20 

33 
27 

28 

6 

34 
23 

37 
29 

60 
35 

51 
32 

32 

17 

25 
19 

40 
4 

45 
23 

45 
26 

31 
26 

■29 
23 

31 
13 

33 
27 

33 
24 

31 

24 

31 

24 

33 

28 

36.4 

23.0 

Palmerton* 

.  f  Maximum,.. . 
I  Minimum 

48 

XI 

34 

42 

29 

34 

37 

40 

34 

37 

39 

37 

37 

2£ 

25 

32 

35 

38 

38 

31 

35 

40 

44 

31 

34 

35 

23 

33 

37 

28 

36 

34.9 

31 

29 

31 

19 

IS 

23 

15 

11 

18 

21 

14 

24 

17 

11 

17 

18 

32 

34 

24 

22 

14 

IS 

29 

20 

20 

15 

19 

20 

14 

7 

20 

20.2 

Philadelphia* 

J  Maximum.... 

49 

.   37 

39 

42 

3r 

38 

37 

37 

39 

38 

38 

39 

42 

2C 

28 

35 

39 

42 

40 

34 

35 

49 

52 

36 

37 

35 

32 

31 

37 

34 

38 

37.7 

'  Minimum 

35 

33 

37 

20 

19 

24 

23 

22 

30 

32 

26 

28 

22 

le 

23 

25 

35 

37 

24 

24 

•20 

28 

34 

29 

28 

26 

23 

22 

21 

15 

24 

26.0 

Phoenixrtlle 

.  ( Maximum.... 
1  Minimum.... 

48 

48 

37 

44 

38 

38 

34 

35 

38 

38 

3b 

39 

47 

34 

26 

33 

37 

4C 

39 

37 

38 

45 

49 

44 

34 

33 

34 

32 

38 

38 

38 

38.4 

27 

28 

32 

31 

18 

23 

20 

14 

2' 

25 

18 

22 

31 

12 

14 

•22 

32 

34 

28 

22 

16 

19 

41 

25 

27 

22 

27 

20 

4 

3 

21 

22.6 

Pittsburgh* 

.  )  Maximum 

44 

52 

39 

30 

17 

28 

30 

37 

37 

28 

33 

34 

31 

•28 

3; 

40 

53 

4S 

23 

23 

43 

49 

43 

37 

27 

32 

34 

28 

28 

30 

34 

34.6 

'  Minimum.... 

30 

39 

29 

10 

7 

16 

14 

22 

27 

18 

22 

22 

20 

IC 

26 

31 

86 

1 

2S 

16 

15 

12 

33 

26 

26 

22 

21 

26 

23 

23 

24 

28 

22.6 

Continued  on  page  6 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


January,  1941 


Daily  Temperatures  for  January,    1941  — (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

■^6 

27 

28     29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

j  Maximum.... 

4.') 

44 

35 

40 

31 

32 

33 

32 

32 

35 

35 

35 

35 

32 

28 

33 

34 

36 

37 

30 

31 

36 

43 

i 
41 

3:> 

32 

.32 

32 

35 

33 

35 

34.7 

t  Minimum.. .. 

31 

2.S 

29 

30 

17 

22 

16 

12 

21 

28 

14 

22 

31 

! 

13 

18 

32 

32 

24 

21 

15 

17 

.Si 

19 

2. 

16 

24 

20 

19 

7 

21 

21.4 

QuakertowD . . 

j  Maximum,,. . 

28 

39 

28 

34 

29 

38 
30 

34 
16 

32 
22 

30 
17 

31 
12 

36 
16 

34 
25 

34 
16 

36 
22 

34 
19 

30 
9 

•2.i 
12 

32 
18 

34 
3i 

38 
32 

36 

2a 

30 

8 

30 
13 

41 
17 

45 
35 

36 
22 

34 
2i 

33 
19 

30 

22 

30 
17 

35 
4 

30 

1 

37 
19 

34  2 

1  Minimum 

19  5 

Koading* 

1  Maximum,,.. 

50 

37 

38 

41 

27 

37 

36 

37 

37 

38 

40 

36 

38 

27 

26 

36 

37 

39 

38 

33 

34 

43 

45 

31 

35 

33 

21- 

34 

37 

31 

38 

ae.o 

(  iviiuimum,. .. 

a2 

3(1 

32 

18 

IS 

24 

21 

19 

27 

29 

21 

26 

21 

13 

22 

22 

32 

35 

2:< 

22 

18 

26 

3] 

25 

25 

22 

24 

22 

21 

14 

24 

23  9 

Retreat 

f  Maximum... 

\  Minimum — 

;ifi 

36 

36 

36 

26 

27 

27 

30 

33 

33 

26 

35 

31 

IC 

23 

31 

31 

36 

36 

21 

27 

30 

36 

35 

27 

27 

27 

31 

30. 4« 

'29 

26 

28 

20 

17 

20 

14 

12 

26 

24 

14 

15 

16 

4 

n 

IS 

30 

311 

2U 

15 

J 

14 

30 

20 

-0 

IS 

19 

19 

. 

10.0° 

RidgwayJ 

\  Maximum,,.. 

4.i 

36 

33 

31 

22 

30 

32 

31 

33 

26 

38 

30 

29 

26 

27 

34 

40 

40 

20 

24 

35 

49 

.S3 

2( 

30 

29 

30 

29 

32 

30 

3( 

31.6 

/  Minimum,. . . 

28 

28 

31 

1/ 

11 

12 

13 

10 

13 

24 

22 

1(1 

24 

-8 

—  ^ 

I'.i 

25 

33 

17 

15 

-2 

-4 

16 

25 

20 

14 

19 

22 

21 

17 

22 

16.3 

Scrantoii*. ,  .. 

J  Maximum,,. 

ay 

28 

28 

38 
3J 

39 
16 

28 
15 

26 
22 

27 
18 

31 

17 

36 
19 

31 
24 

33 

20 

34 
20 

34 
13 

18 
6 

25 
10 

33 
17 

38 
33 

42 

34 

35 
16 

21 
12 

29 
1(1 

45 
21 

4(1 
25 

2.- 
20 

28 
25 

31 
21 

2ft 

20 

29 
19 

31 
7 

27 
6 

3(' 
In 

31.8 

1  Miuimum,. .. 

19.0 

S  Maximum,,. . 

4^ 
26 

43 

2>.» 

37 
31 

4(1 
26 

27 
11 

37 
16 

31 
15 

32 
13 

33 
18 

36 
29 

37 
17 

35 
21 

37 
29 

30 

8 

24 

14 

33 
16 

36 
31 

37 
3-' 

40 
21 

32 

21 

31 
9 

40 
31 

41 

31 

35 

2.' 

34 
•/2 

34 

8 

30 
24 

.34 
20 

3f 

19 

11 

37 
22 

35  0 

(  Minimum,. . . 

20  8 

Somerset 

, \  Maximum,,. . 

45 
25 

40 
32 

44 

34 
11 

11 
5 

24 
10 

37 

-1 

35 
6 

29 
16 

29 
19 

29 
14 

3(^ 
19 

30 
22 

36 
5 

32 
22 

28 
21 

61 
26 

46 
29 

32 

10 

18 
9 

40 

-8 

60 
14 

43 

29 

30 

25 

S(i 
2( 

24 

18 

30 

20 

30 
18 

23 
18 

25 

18 

25 
22 

32.5 

1  Miuimum.,. . 

16  9 

Springs 

f  Maximum.... 

I  Minimum 

44 

45 

45 

31 

12 

24 

33 

34 

35 

26 

28 

30 

30 

32 

27 

30 

60 

40 

29 

18 

411 

49 

43 

3-1 

34 

23 

29 

29 

21 

26 

29 

32. 2 

2i) 

31 

31 

8 

/ 

10 

4 

12 

19 

15 

15 

21' 

23 

13 

22 

2'/ 

26 

21) 

10 

6 

-2 

21 

28 

26 

22 

2f 

211 

19 

18 

18 

23 

18.2 

State  College.. 

)  Maximum,,. . 

42 

3t 

37 

35 

IH 

29 

29 

30 

35 

31 

31 

31 

3^ 

27 

23 

31 

37 

39 

31 

24 

a2 

40 

44 

30 

29 

27 

2h 

31 

31 

29 

33 

31.7 

(  Minimum,.  . . 

27 

32 

35 

12 

12 

15 

13 

15 

26 

22 

21 

22 

16 

7 

IH 

20 

31 

31 

17 

17 

1(1 

18 

•^fl 

21 

24 

16 

24 

23 

22 

22 

21 

20  6 

Stroudsburgt 

J  Maxlmun^,, 

\  Minimum,. . . 

43 
27 

34 

24 

38 

44 

IS 

29 
13 

31 

20 

29 
11 

31 

9 

34 
13 

34 
23 

34 

13 

34 
14 

34 

15 

2! 
5 

24 
5 

31 
17 

39 
29 

45 
31 

38 
17 

26 
14 

29 

0 

44 
18 

41 
27 

28 
19 

33 
17 

30 
17 

27 

20 

31 
19 

32 
13 

20 
1 

32 
13 

32  9 

/  Minimum,. . . 

16.2 

Uniontown, . .. 

(  Maximum,,. . 

52 

54 
43 

54 
36 

37 
17 

■2: 

U 

28 
16 

33 

15 

40 
18 

37 
27 

33 
23 

34 

26 

37 
27 

35 
30 

31 
16 

47 
27 

40 
33 

57 
37 

51 
3'. 

35 
19 

25 
16 

44 

8 

54 

47 
32 

45 

30 

41 
26 

36 
25 

36 
.30 

34 
25 

30 
25 

30 
26 

36 

30 

39.1 

i  Minimuui,. .. 

26  5 

.. ., '.  MaximuH 

5i.> 
30 

51 
31 

45 
32 

34 
14 

21 
11 

30 
20 

3J 
12 

33 
18 

38 
29 

32 
26 

;<8 
22 

36 
23 

34 
22 

29 

8 

38 
28 

39 
31 

65 
36 

46 
26 

31 
19 

27 

in 

41 
5 

.51 
24 

36 
29 

3- 

29 

31 
25 

34 
22 

35 
29 

32 
25 

32 
25 

34 
25 

38 
2p 

36  9 

'  Minimum,. . . 

23  0 

Warren 

Maximum,,.. 

48 

37 

38 

32 

22 

26 

26 

37 

33 

31 

35 

31 

32 

24 

31 

34 

46 

44 

27 

24 

38 

45 

42 

26 

29 

31 

31 

28 

29 

29 

30 

32.7 

*  Minimum,. .. 

28 

32 

31 

12 

12 

21) 

14 

11 

28 

23 

20 

15 

12 

-5 

10 

21 

33 

26 

i: 

17 

0 

23 

24 

22 

21 

22 

25 

21 

17 

17 

14 

19.0 

W'aynesburg. . 

)  Maximum,... 

50 

55 

53 

50 

19 

30 

36 

42 

39 

32 

34 

40 

37 

32 

44 

46 

57 

51 

34 

28 

45 

52 

47 

43 

38 

35 

35 

34 

31 

30 

38 

39.9 

(  Minimum 

33 

38 

34 

14 

9 

16 

13 

19 

30 

20 

26 

19 

28 

16 

2'- 

34 

35 

34 

r- 

M 

6 

2  b 

30 

27 

24 

23 

31 

23 

24 

25 

29 

24.0 

Wellsboro..... 

J  Maximum,,. . 

39 

33 

35 

33 

23 

2.T 

25 

25 

35 

37 

32 

32 

33 

19 

22 

28 

35 

40 

3) 

23 

32 

42 

34 

29 

29 

23 

2^ 

30 

23 

28 

30 

30.2 

(  Minimum 

28 

26 

31 

15 

12 

18 

15 

12 

19 

25 

19 

14 

14 

2 

10 

20 

28 

34 

19 

14 

10 

20 

29 

18 

21 

17 

19 

20 

10 

-4 

17 

17.8 

West  Chester. 

j  Maximum... . 

47 
.3(1 

37 
30 

35 
32 

42 

2K 

28 
1.^ 

37 
22 

35 
20 

37 
16 

37 
24 

36 

28 

36 
21 

37 
24 

39 
30 

31 
11 

24 

18 

33 
22 

35 
32 

39 
34 

38 
23 

33 
21 

35 
15 

4b 
23 

50 

38 

38 
26 

32 
26 

33 
23 

29 
25 

31 

18 

36 
15 

33 
10 

37 

36.0 

1  Minimum  — 

23.4 

Wilkes-Barret 

(  Maximum 

I  Minimum 

42 

37 

38 

39 

29 

30 

28 

33 

35 

33 

34 

.36 

36 

20 

24 

34 

37 

3K 

36 

27 

31 

43 

40 

26 

:'*i 

33 

2( 

31 

32 

28 

31 

32.8 

28 

28 

.32 

16 

16 

20 

16 

14 

20 

19 

18 

16 

13 

8 

13 

17 

33 

33 

17 

6 

2 

15 

24 

19 

25 

21 

2(1 

14 

2 

1 

7 

17.2 

Willi  arasport,. 

. . ., )  Maximum,,.. 

45 

40 

35 

35 

26 

32 

30 

33 

30 

33 

35 

3;< 

36 

28 

23 

31 

35 

38 

37 

29 

30 

36 

40 

35 

a2 

32 

30 

3:3 

35 

22 

33 

32.9 

1  Minimum,. .. 

30 

29 

30 

20 

16 

21 

14 

13 

22 

28 

15 

20 

28 

6 

15 

19 

31 

32 

19 

l^ 

5 

15 

32 

20 

21 

16 

2.-i 

22 

15 

10 

19 

20  1 

Williamstowu. 

)  Maximum..,, 

48 

40 

35 

40 

36 

32 

35 

32 

32 

32 

30 

40 

32 

30 

24 

28 

33 

39 

42 

35 

32 

39 

43 

37 

29 

33 

27 

30 

31 

31 

33 

34  2 

(  Minimum. ,.. 

2I> 

21 

25 

27 

11 

16 

13 

H 

24 

24 

18 

22 

28 

4 

15 

14 

25 

29 

18 

16 

11 

21 

32 

17 

17 

17 

18 

16 

20 

14 

21 

19  4 

York 

J  Maximum,.  . 

(  Minimum ..  . 

48 

40 

39 

44 

32 

38 

37 

41 

40 

38 

38 

41 

39 

35 

29 

32 

36 

41 

3S 

32 

38 

47 

45 

40 

34 

33 

30 

35 

36 

38 

89 

37.8 

28 

31 

34 

29 

18 

22 

18 

13 

22 

31 

18 

19 

20 

13 

18 

21 

32 

38 

24 

22 

11 

21 

36 

27 

26 

21 

26 

21 

8 

11 

29 

22.  6 

Unless  otherwise  noted  temperatures  .shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  ii. 
morning,  maximum  set  back  to  precodiug  date.       1     1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        *■''.'',  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record 


PKESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


iSrif 

Ilarrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Retniing 

^cruaton 


Atmosphi 
( reduced 


>ric  pressure 
to  sea  level  I 


30,16 

30.65 

7 

29.55 

30,16 

30.63 

7 

29.61 

30.15 

SO  61 

/ 

29.63 

30.16 

30  58 

7 

29.59 

30  17 

30  62 

7 

29.61 

30.15 

30  61 

/ 

•29  56  1 

1  Wind 


3 
C 

Si 

OJ  C 

<  > 


3  s 


8.8 

24 

sw. 

8  3 

42 

w. 

13.4 

HI 

nw. 

11.5 

36 

w. 

11.2 

51 

nw. 

6.9 

37 

sw. 

Relative 
humidity 


c3  2> 


RIVER  CONDITIONS 


1. 

1 

S 

a 

5 

a 

a; 
u 

a: 

a 

;< 

a 

* 

s 

£ 

a 

C 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilti'S-Barre.  .. 
Williamsport . . . 

ffarrisburs: 

Green shore 

Lock  .No. 4 

Pitt=t'i;rcrl 

Midland 


Df-lawan> 

Delaware 

Lfhigh 

Susquehanna  . 
SiLsquehanna., 

Susquehanna. 
Monongahela. 
Monongahr'.a. 

Ohio 

Ohio 


3.5  9.1 

3  5  4.4 

5.5  14.0 

3.2  7.9 


4.8 

13  2 

14  6 


8.4 
16  8 
18.0 
16  8' 
19.9* 


1 

1.8 

28 

1 

3.1 

22 

1 

3.3 

22 

1 

1.4 

22 

1 

4  0 

24 

28 

11.2 

13 

28 

11.9 

15 

19 

16. 3* 

28 

' 

12.2* 

20 

18 

22 

9 

22 
20 

18 
80 
30 
2S 
80 


•  For  any  fiye-minnte  period. 


t  Corrected  to  true  yeloclties , 


Pool  Btage 


t    Ou  other  dates  also. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE.  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL 


IJIV 


I  > 


;hj 


L.  F.  CONOVER 
HAKKISBURa.  PA. 


il.. 


XLVI. 


Fkbkuaky,    1J)41. 


No.   2. 


GENERAL  SUMMARY. 

'IVinpoiatures  were  bolow  luu-mal  after  (lie  lirnt  liiilf  ot"  the 
month.  The  average  was  2G. 5°,  uhout  2"  below  iioriiial.  This 
was  the  low(>st  mean  of  the  winter  and  (h(>  lowest  February 
average  siiu'(>  UI3i).  Averages  for  all  stations  were  below  nor- 
mal. Tli(>  lowest  temperatures  were  recorded,  generally,  on  the 
lilth  and  1  Ith,  aiul  the  highest  on  the  I'itb,  but  no  records  weie 
broken.  Brookville,  Jefferson  County,  reported  daily  ranges  of 
over  50°  on  three  consecutive  days,  the  10th,  11th,  and  12th. 
Averages  of  teniperatures  in  tlie  various  .sections  were:-  J^rie, 
20°;  Plateau,  23°;  Southwest,  28°;  Mountains,  2o°;  and  the 
Southeast,  30°. 

Precipitation  was  exceptionally  light  and  averaged  only  1.04 
inches,  less  than  half  the  normal  amount.  The  only  February 
average  lower  than  this  was  0.9G  inch,  which  was  recorded  in 
1^01.  Rains  were  general  over  the  eastern  half  of  the  State  on 
February  7th  and  8th.  As  a  re,«ull  of  this  storm,  Neshaminy 
Falls,  Bucks  County,  recorded  3. 76  inches  of  rain  in  24  hours 
and  was  the  one  station  which  reported  an  exce.ss  for  the  month. 
Precipitation  occurred  frequently  but  was  mostly  in  very  light 
amounts.  Sectional  averages,  wliich  varied  widely,  were:- 
Southwest,  0.62  inch;  Plateau,  0.77  inch;  Mountains,  0  98 
inch;  Erie,  1.28  inches;  and  the  Southeast,  1.59  inches.  Snow- 
fall was  below  normal.  The  greatest  monthly  totals  were  re- 
ported in  Cambria  and  Somerset  counties.  Snow-cover  was 
generally  ample  excepting  in  southeastern  counties,  where,  due 
to  the  deticiency,  winter  grains  and  spinach  were  damaged. 
Sleet,  reported  at  widely  scattered  localities,  was  in  minor  quan- 
tities. High  winds  were  reported,  gcjurally,  on  the  17th  and 
28th. 

The  greatest  snowfall  of  the  month  occurred  on  February 
28th,  with  amounts  ranging  from  5  to  over  10  inches.  Accom- 
panied by  high  winds,  this  storm  struck  harde.'-t  in  tlie  Soutii- 
ea-'t  section.  Planes  were  grounded,  roads  blocked,  and  traffic 
disrupted.  Many  accidents  resulted  and  at  least  seven  fatalities 
were  reported;  four  in  the  Philadelphia  area  and  three  in 
Pittsburgh. 


TEMFERATURi'. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  86  stations,  was  26.5°,  which  is  1.9°  below  the  64- 
year  normal  for  F'ebruary.  The  highest  monthly  mean  was 
33.4°  at  Point  Breeze,  Philadelphia  County,  and  the  lowest  was 
19.0°  at  Montrose,  Susquehanna  County.  Extremes  of  temper- 
ature ranged  fronj  a  maximum  of  62°  at  Waynesburg,  Greene 
County,  on  the  13th,  to  a  minimum  of  —14°  at  Kane,  McKean 
County,  on  the  10th.  The  greatest  daily  range  in  temperature 
was  62°  at  Brookville,  Jefferson  County,  on  the  12th. 


PBEOIPITAXJOK. 

The  average  precii)itati()n  frouj  rain,  Hlcet  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  166  statiopH, 
was  1.04  inches,  which  is  1.81  inches  below  the  54-ycar  aver- 
age for  Felnuary.  The  greatest  monthly  anjount  was  5.81 
inches  at  Neshaminy  Falls,  Bucks  County,  and  the  least  was  0.10 
inch  at  McConnellsburg,  Fulton  County.  The  greatest  amount 
for  any  24  consecutive  hours  was  3.7()  inithes  at  Neshaminy  Falls, 
Bucks   County,  on  the  7th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  7.6  inches,  which  is 
3.2  inches  below  the  54-year  normal.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  24.6  inches  at  Lycippus,  Westmoreland 
County.  The  greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was 
10.9  inches  at  Conshohocken,  Montgomery  County,  on  the  28th. 

GOMPAKATIVE  DATA  JFOR  FEBRUARY 


Year 


Temiieratuie 


IUBS... 
1889... 
1890... 
1891... 
1892... 
189S... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897 . . . 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
!90S... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
191:-;.., 
1914... 

1915... 

191R... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921. . . 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1'29... 

1930... 

1931... 

I9.S2... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


28.4 
23.0 
37.0 
34.8 
31.6 
27.3 
27.6 
20.2 
29.4 
30.6 
29.4 
22.7 
27.1 
21.7 
23  9 
30.5 
21.8 
20,8 
28.0 
22.8 
21.8 
35.8 
26.fi 
31.0 
23,7 
27.4 
21.8 

25^7 
25,6 
28.2 
32.0 
25.6 
32,8 
33.0 
24.6 
26.9 
35.6 
28.7 
35.0 
30.3 
28.0 
35.1 
31.9 
35,3 
31.3 
18.1 
28.9 
21.5 
31  4 
34.1 
33.7 
29.4 
26.5 

28.4 


Precipitation 


-31 

-27 

0 

-7 
-18 
-16 
-24 
-2G 
-21 
-14 
-16 
-39 
-17 
-22 
-24 
-17 
-27 
-25 
-21 
-20 
-29 

-9 
-22 

-8 
-27 

-9 
-27 

-9 
-22 
-29 
-34 

—7 
-20 
-15 
-19 
-20 
-25 
-11 
-13 

-8 
-11 
-20 
-18 
-16 

-8 
-15 
-.34 
-26 
-27 
-12 

"I 
-10 
-19 
-14 

-.39 


2.. 50 
1.96 
4.32 
4.61 
1.75 
5.92 
3.53 
1.22 
4,90 
3.28 
2.23 
4.05 
4.22 
0.96 
3,99 
4.49 
2,41 
1.70 
1.70 
1.91 
4.65 
4,84 
3.59 
2.27 
2.20 
1.84 
2.78 

3.90 
3.08 
1.46 
2.46 
2.23 
2.44 
2.59 
1,99 
2.16 
2.94 
2.16 
4.06 
3.48 
3.42 
2,87 
2,69 
1,98 
1,64 
2,30 
1.31 
2.67 
2,33 
2.32 
2,86 
4.45 
3,16 
1.04 

2.85 


No  of  days. 


— '  u 

■-'  o 


7.2 

9 

7 

U 

8.7 

9 

7 

9 

5,6 

11 

6 

8 

5,6 

12 

6 

8 

6,3 

9 

7 

7 

26.4 

14 

6 

8 

22.7 

11 

8 

9 

13.2 

6 

10 

10 

10.5 

11 

9 

/ 

10  3 

9 

7 

8 

6.1 

9 

8 

8 

23.6 

12 

8 

/ 

7.0 

11 

8 

6 

7.9 

8 

10 

9 

14.3 

10 

9 

7 

10.8 

10 

10 

7 

6,8 

11 

10 

7 

9,7 

8 

10 

8 

6,8 

7 

12 

7 

15,2 

8 

12 

7 

23.6 

11 

10 

7 

4.0 

14 

6 

7 

15,0 

11 

9 

7 

11.1 

10 

7 

6 

6.5 

8 

11 

8 

5.7 

9 

12 

5 

23.5 

10 

11 

6 

2,0 

9 

9 

5 

14.3 

12 

8 

7 

8.0 

10 

9 

9 

2.9 

9 

10 

8 

4,7 

n 

12 

6 

18.8 

n 

9 

8 

15,4 

10 

8 

8 

7.7 

10 

9 

9 

11.7 

12 

8 

8 

16.3 

10 

11 

7 

2,1 

8 

11 

7 

23.3 

12 

7 

6 

16.5 

13 

7 

8 

6.7 

11 

10 

7 

11.7 

9 

10 

8 

3,9 

11 

9 

6 

5.2 

9 

11 

5 

2.9 

10 

10 

8 

9.4 

10 

12 

7 

14.4 

7 

13 

7 

14.4 

12 

8 

7 

12.3 

9 

U 

7 

6,5 

10 

9 

8 

3  9 

12 

8 

6 

6,2 

13 

10 

6 

19,3 

13 

9 

5 

7.6 

8 

10 

7 

10.8 

10 

9 

7 

11 

12 
14 
14 
15 
14 
11 

8 
13 
13 
12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 

9 

9 
12 
15 
12 
15 
10 
U 
11 

14 
14 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 

n 

10 
15 
13 
12 
10 
13 
12 
11 
9 
8 
13 
11 
11 
14 
12 
15 
11 
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stations 


Counties 


d 
o 

o 
o 

Hg 

Temperature 

in  degrees  Fahr . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

>-  a 

i: « 

P-. 

'S 

~  1 

;5 

3^ 

o 

•2  c 

O  a. 

t^S 

^ 

•ir 

^5 

T^ 

S  = 

-D 

C  o 

be 

a 

p 
a 

01 
6J 

0) 

o 

r 

o 

0,2 

s?. 

ca 

ii 

O 

■a 
o 

f^ 

i-I 

S 

C 

ffi 

« 

J 

C 

Eh 

G 

H" 

O 

o 

X 

Observers 


Allentown 

^  Alloona 

g  Ardmore 

R  Arendtsville 

S  Bedford 

~    Bethlehem 

„  Bloomsburg 

c  (Jarliale 

§  Ohambersburg 

^  Clearfield 

■>  Ooatesville 

Oolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeiand 

aeorge  School 

Gi-ttysbuig 

ijordon ■ 

Gouldsboro.I 

Hanover 

ilarrisburg 

Uawley 

Holt  wood 

Huutiiigdou 

ICyiertown 

Ijancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Moutrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

M.'Shaminy  Falls 

New  Bloomfield 

I'almerton 

Philadelpliia ^ 

Phila.  Navy  Yard 

PhnenixviUe 

Port  Clinton 

duakertown 

Lieading 

Scranton 

Seliusgrove 

Shawraont 

SUippensburg 

!jtate  College 

Towanda 

Wellsboro 

Wqst  Chester.   ....■_■: 
Wilkes-Barre(  Airport) 

vvilliamspurt 

Willlamstown 

Vork 


Brookville 

Butler 

«;  Claysville 

o  Corry 

5  Coudersport — 

g  Derry 

C)  Donora   

o   Ebensburg 

a  Franklin 

O  green  sburg 

c)rove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane ■ 

LVCiDDUS 

MeadviUet 

Midland 

New  r.astie 

Newfi  d 

Pitt'jburgh 

Rldgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Hniontown 

Unity  Reservoir..., 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburs 

Lake  Draxnage. 
Erie 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. . 

Columbia 

Cumberland 

H'rankliu 

Cleiirfield 

Cliester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna. . . 

Monroe 

Sullivau 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Pliiladelphia  . . . 
Philadelphia.... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland  — 

(Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefferson 

Butler 

Washington . . . 

Erie 

Potter .. 

Westraoi-eland. 
Washington — 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Westmoreland 

Cambria 

McKean 

Wostiuoreland. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


•260 

1,615 
330 
710 

1,100 
450 
560 
473 
600 

1,  260 
431 
630 

1,050 
365 

1.900 
160 
553 
900 

1.890 
600 
337 
900 
200 
700 

1,700 
280 
991; 

4e9 

480 

554 

50 

i.656 

1,740 

864 

80 

679 

420 

26 

20 

100 

430 

480 

273 

746 

420 

51 

660 

1,217 
754 

1.319 
440 
544 
542 

1,  275 
400 


1,240 
1.077 
1,150 
1,430 
1.665 
1. 172 

762 
2. 160 

9S7 
1.  150 
1,256 
1,  100 
1,  184 
1,938 
1,420 
1.100 

780 

900 

764 
1,24^ 
1,393 

940 
2, 190 
2,200 
1,100 
1,050 

825 
1.210 
1,035 


670 


54 


28.2 
24.1 
29.8 
28.9 
27.0 
30.0 


29.2 
29.8 
24.7 
28.4 
27.7 
24.6 
30.3 
22.8 
29.6 
31.0 
25.6 


31.2 
29.4 
23.8 
.30.7 
27.0 
22.0 
29.6 
22.8 
27.6 
28.4 
26.8 
33.1 
19.0' 
20.3 
23.8 
29.6 
26.1 
28.3 
31.8 
31.6 
30.6 
27.8 
27.2 
29.8 
25.6 
27.0 
30.4 
27.8 
24.2 
24  4 
22.8 
29.6 
25.5 
26.0 
26.2 
30.6 


20.2 
26.6 
27.4 
21.4 
21.6 
27.2 
29.6 
22.0 
23.8 
27.4 
26.0 
27.6 
24.5 
21,0' 
23.0' 
22.9 
27.8 
27.7 
30.3 

26  0 
21.4 
24.8 
21.8 
21  6 
29.4 
24.9 

27  0 

23.3 
2S.8 


25.6 


26.5 


-1.2 
-3.4 
-2.4 
-2.7 


-1.0 
-2.0 
-3.6 
-2.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
-1.9 
-1.8 
-0.4 
-1.7 


-2.0 
-0.8 
-2.0 
-2.0 
-2.5 
-4.7 
-1.4 
-2  0 
-2.1 


-1.6 
-2.1 
-3.9 
-1.5 
-2.1 
-0.3 


-0.7 
-2.1 
-2.1 
-1.7 
-1.7 
-1.6 
-0.8 
-1.7 
-1.5 
-3.0 


-2.7 

-0.7 
-2.2 
-17 


-1.9 
-4.1 
-0.7 


-4.8 
-1.7 
-4  2 
-4  4 
-3.0 
-2  9 
-6.0 
-5,8 
-2.0 
-4.3 
-1.9 
-2.7 
-6.0 


-6  9 

-1.5 


-1.0 
-3.4 
-6.3 
-3.9 
-3.7 
-5.3 
■6.1 
-3,3 

-4^8 
-1.7 


-1.3 


49 


62 


7t 
12 
12 
12 
12 
12 


6t 
12 
12 

6t 
12 
12 
12 
Hi 
12+ 
12 
12 


12 

25 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

25 

lit 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

26 

12 

12 

12 

12t 

13 

121 

12 

12 

12 

12 

12 

26 

11 

12 


12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12+ 
12 
121 
12 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
1 
12 
12 
13 


13 
-4 

9 
10 

2 
14 


13 

14 

-7 

16 

-1 

-3 

11 

-12 

11 

5 

1 

16 

-41 

-2 

-3 

12 

0 

6 

16 

16 

12 

5 

7 

14 

6 

0 

13 

10 

4 

-5 

-6 

13 

5 

1 

7 

12 


-13 

-6 

5 

-6 

-12 

1 

11 

-6 

-2 

3 

3 

0 

-1 

-14' 

-6<> 

-6 

6 

1 

13 

6 

-12 

0 

-10 

-4 

9 

-1 

2 


11 

5 
10 
10 
10 

5 
10 
10 
11 

lot 

5 


10 
10 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

lot 

10 

9 
11 
10 

5 
101 
11 
11 
28 
10 

6t 
11 

6 
10 
10 

5 
10 

lot 

10 

10 

10 

10 
5t 
5t 

10 

10 


lot 

10 
10 
51 
10 
10 
19 
10 

lot 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
19 
19 

lot 

10 
S 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


62 


1.58 
1.04 
2.70 
0.69 
0.50 
1.89 


0.80 
0.30 
0.30 
1.62 
1  20 
0.23 
1.50 
0.91 
1.95 
0.56 
1.40 


1.24 

0.83 
1.69 
0.91 
0.25 
0.50 
1.39 
0.35 
1.07 
0.32 
0.36 
2.31 
1.32 
2.00 
0.28 
6.81 
0.74 
1  90 
2.08 
2.27 
1.97 
l.Sl 
1.58 
1.94 
1.12 
0.61 
19" 
0.21 
0.32 
0  47 
0.21 
2,25 
1.77 
0.29 
0.81 
1.45 


0.78 
0  63 
0.67 
2.79 
0  50 
0.93 
0.32 
1.29 
0.-4 
0.95 
0.66 
0.  .65 
1..38 
1.6'< 
1.85 
0.73 
0..56 
0.70 


0.80 

0  62 
1.08 

1  24 
1.11 
0.77 
0.67 
0.42 
1.04 
0.77 


1.28 


1.04 


-1.78 
-1.29 
-0.80 
-2.15 


-1.22 


-2.45 
-2.36 
-2.49 
-2.15 
-2.21 
-2.69 
-1.45 
-2.60 
-2,01 
-2.20 
-1.87 


-1.67 
-2.13 
-1.13 
-1.81 
-2.44 


-1.28 
-1.48 
-2.00 

'-2.i8 


-0.76 
-0.98 
-2.12 
+2.85 


-0.49 
-1.24 
-1.09 
-1.43 
-1.51 
-1.73 
-1.48 
-1.92 
-2.16 
-1.28 


-2  16 
-1.52 
-I  81 
-1.26 
-0  81 
-2.21 
-1.86 
-1.30 


-1.35 
-1.77 
-1.80 
-0.02 


0.95 
0.42 
1.00 
0  23 
0.20 
0.83 


0.40 
0.10 
0.22 
0.76 
0.43 
0.10 
0.61 
0,60 
0.67 
0,30 
0,36 


-2  09 


-1.42 
-1.76 
-1  80 
-1.68 
-1.80 
-2.10 


-1.28 
-1.79 


-1  49 


-1.82 
-1.85 
-0.92 
-2.66 
-2.06 
-2.10 
-2.30 
-2.. 39 
-1.30 


-1.30 


•1.84 


0.66 
0.34 
1.14 
0,40 
0.23 
0.18 
0.51 
0.20 
0.36 
0.13 
0.23 
0.45 
0  64 
0.60 
0  11 
3.76 
0.39 
0.82 
0.95 
0.97 
0.71 
0  13 
0.67 
0.81 
0..66 
0.26 
0  82 
0  09 
0.11 
0.29 
0.15 
0.84 
0.71 
0.14 
0.29 
0.62 


0  23 
0.20 
0  23 
0.75 
0.14 
0.24 
0.10 
0.43 
0,25 
0,23 
0.15 
0.19 
0.42 
0.37 
0.40 
0  39 
0,16 
0.15 


0  29 
0  20 
0.23 
0.40 
0.27 
0.20 
0.19 
0.18 
0.32 
0,31 


0.67 


1.34 


1.7 
12.9 
13.4 
1.5 
4.0 
6.6 


3.0 
1.4 


7.2 
5.7 
3,5 
7.6 
2.7 
10.5 
1.0 
7.2 


4.2 
2.2 
3.0 
3.0 
2.8 
5.8 
5.5 
4.0 
3.3 
2.5 
5.0 
6.1 
12.9 
10.0 
2.0 
9,5 
2,6 
3.4 
8.9 
11.4 
6.0 
6.0 
6,1 
9  2 
4.1 
2.0 
9.5 
0.6 

2  4 
3.0 
1.3 
9  0 

3  0 
1.3 
4.0 
6.0 


12.0 
8.6 

8.7 


5  5 
11.7 
10.8 
19.8 
11.0 
17.8 

6.1 
10.4 
21.1 
17.1 
24  6 

"h.k 
5.8 


8.6 
6  9 
6.4 
20.8 
18  5 
10.0 
14.4 
1.5 
16.6 
7.3 


7.6 


nw. 
uw. 
nw. 


sw. 

uiv. 


uw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 


w. 

nw. 

w. 

uw. 

w. 

w. 


sw. 

e. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nv  . 

w. 

n. 

nv 

nw. 

nw. 

w. 

uw. 


nw. 

n. 

nw. 

n. 

nw. 

nw 

w. 


sw. 

w. 

w. 


w. 

nw 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

s. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 


Jolin  A.  Frick. 

Robert  D.  Goodfellow. 

II.  L.  Balderston, 

Penn  state  Kxpt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Bloomsburg  Water  Co. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

W  illiam  B.  Spear. 

Otto  J.  W.Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

Will.  A.  Horer 

E.  M.  Poorraan. 

Ira  J.  Keatb 

Andrew  B.  Evanslia 

Pioi.  iN.  W.  Swayne. 

Dr  Heury  Stewart 

Miss  Sallie  M.  Johnson 

Steward  W.  Eilenberger. 

Thomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

H.  W.Lowy.  C.  E. 

Prof.  Paul  K.  Voder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas 

PenuR.  Edison  Co. 

Joseph  Beaver. 

Sun  Oil  Co. 

Philip  F.  Chamberlain. 

Cecil  J.  Hoskiuson . 

HO.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  (  <•. 

i.  Earl   Siiealler 

•New  .krsey  Zinc  to. 

U.  S.  Wcatlu-r  Buivaii 

Navy  Aerological  Oftio' 

PhiladelphiaSuh.  Wati'r  in 

E.  E.  Rarick. 

.lohii  E.  Beniier. 

U.  S.  Weather  Bureau  , 

I'.  S.  Weatlici  Buieau 

Dr.  George  K.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  TeR<hers  College 

Dr.  H.  Landsberg. 

Mrs  .M.  Ordelia  ^a^k^. 

<leori,'.'  W.  Hill. 

Harlan  Saylor. 

U.  S.  Airways  Station. 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 

Susquehanna  Collieries  1  <, 

York  Water  Co. 


Frank  S.  Fawcett. 

William  C.  Faust. 

.].  L,  Melviii, 

Pennsylvania  Electric  ("o. 

Philip  R.Shaw 

N.  Dixie  Wineman. 

Am .  Steel  &  Wire  Co. 

D.  H.Jones 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co 

Prof.  H.  W.  Ilaimon 

W,  F.  G'llagher. 

Robert  Tross. 

U.  S.  .\irways  Station. 

Westmoirland  Water  Co. 

Paul  F.  Coy 

Perry  I".  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

Gen.  Chemical  Co. 

V.  S.  Weather  Bureau, 

West  Penn.  Power  Co. 

Harrv  H.  Gerber. 

D.L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

Wra.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  36-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  %  From  all  available  records . 

Reference  letters.  ».  \  •,  etc..  indicate,  respectively,  1.  2.  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Omce  addresses  are  as  follows:  of  Lycippns.  Greensborg:  of  Nsshaminv  Falls.  Oakford  :  of  Sharon  Farrell :  of  Shawmont,  Manavnnk:  of  Springs.  Qrantgrllle.  Md. : 
of  Altoona.RFD,  (Kittannlng  Point) :  of  Midland,  Georgetown.  I    Not  included  in  means  and  summaries.  W.  B.  O.  Phll»delphl»-4-17^1.n50. 
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liraiiinKO  Kastu 

Day  o(  month 

J 

.-^IniloiiK 

1 

•2 

8 

* 

.') 

« 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

lA 

17 

18 

l» 

20 

21 

n 

.'.V 

I'-' 

2.'i 

20 

27 

2H 

20 

80 

81 

1 

AtluiiHc  Diiumw 

Luhigh 

Juaiata 

W.Br.  Susq 

T." 

'.'6" 

T. 
T. 

... 

... 

... 

T. 

"."»fi 
.18 

.'X 
.11 
.IC 




... 



T. 

.OC 
T. 

.4iJ 
.23 
.09 
,03 
T. 

.63... 
T.      .1 
T.    ... 
T.    ,.. 
.  18  . . . . 
.03  ..   . 

'.'io  tV 

T. 
.1( 
T. 
24 
.37 
.16 

'.'48 
.07 

.1( 

Mi 

... 

.ot 

'.'06 

'.'68 
.03 

... 

'm 
'.in 

T. 

... 
.0 

, 

'1. 

« 

T. 
.2J 

i.'Of 
.07 
.1(1 

'.'20 

'  '.-It 
.39 

... 

■ 

... 

1  68 

Allontown- 

... 

... 

... 

1.04 

AiisouiR-' 

Anlmore^ 

Areiull.^ville- 

Uakor's  Siniiuiit. . . 
Hiil.l  KiiKlo  t 

O.U 
2.70 

Lowyr  SuMi 

JuuititA 

Midaio  Susq 

.  .  .  . 

. . .. 

.... 

.... 

■r. 
.'si 

.16 

. . . . 

.  .  .  . 

.Oi 

't. 

0.60 

■f.' 

't.' 

't. 

''i'.' 

.06 

'.'oh 

■ 

■    ' 

0.61 

•'■•• 

•••• 

0.40 
0.60 

Bellefoute 

Uerwlu.lalet 

W.  Br.Svisq 

W.Br.Susu 

l^hlgh     

.... 

... 

.... 

.... 

'."sa 

".a 

.... 

.... 

.... 

.... 

i!8i 

.06 

.86 

.... 

1.89 

Susiiuehanna. . . . 

BloouisburK 

Ulosoiville 

lUiiValo  MilK- 

Carlisle 

Carior  Camp! 

I'iMitro  Hall 

Cliaiubersburg-.... 

Lower  Susq 

.... 

T. 

T. 

T. 

.... 

... 

.13 

.03 

■ 

.41 

.02 

'.'08 

.15 
.10 
.08 
.13 
.15 
.06 
.01 
.14 
.12 
.08 

'.'Ofl 
.06 

T. 

r. 

'1' 

.... 

T. 

.08 
.16 
.08 

0  82 

0.42 

T. 

T.' 

tV 

.16 

.15 
.09 
T. 

T. 

T. 

.40 

.02 

T. 

0.80 

W.  Br.  Susq  

.... 

.... 

0  28 

.27 
.10 

'.'26 
.40 
.09 

T 

t'. 
't' 

0.51 

Potomac 

W.  Br.  Susq..  .. 
Lowor  Dol 

'.'6i 

iV 

.... 

.07 
.04 

i'.' 

■'i'.' 



.... 

T. 

.01 
T. 

T.' 
.21 

.01 
.01 

'1'. 

't. 

■v 

't'.' 

T. 

't.' 

T. 
T. 

.02 
.01 
.05 
T. 

.05 

.01 

'1'. 

.42 

.25 

.71 

0.30 
0.30 

.76 
.43 
.73 

1.62 

^'oU'brook..  

iou>lK)Uockeu 

Covingtou- 

Driftwoodt 

T. 
f.' 

1.20 

Schuylkill 

N    Br   Susi) 

.... 

t" 

T. 
T. 

.06 
.20 

.12 

'f.' 

.... 

1.93 

0.20 

Lower  Del    

.72 
.07 
.03 

.03 

.25 

.12 

.  12 

.10 

T. 

.10 

.03 

.11 

' .'  U 
.12 

.06 

.02 

.48 

1.74 

W    Br   Susq  

.01 

r. 

0  20 

W.  Br.  Susq 

\V    Br.  Susq 

"oi 

f." 

T. 
T. 

tV 

.... 

.09 
.13 
.05 

.01 

.02 
.08 

T. 

.06 

T. 

T. 

.02 
.13 
.08 

.01 

.01 

.04 

.03 
.06 

T. 
.08 

.... 



0.36 

Kast  Waterfordllll. . 

Emporium 

Hiigli.^h  ConterJ... 

T. 

0.60 

0.23 

W.  Br.  Susq 

.11 
.61 

0.14 

■r. 

.77 
.02 
.10 

.14 

•v. 

T.' 

.21 
T. 

.12 
01 
.07 

.30 

.10 

.36 

.50 

T 

.22 

T. 

'.'io 
.11 

T 

't.' 

T.' 

■.'63 

T. 

T. 

't." 

T. 
.01 
T. 

.01 
.02 
T 

'.'i4 

T. 

'.62 

.... 

.46 
.06 

1.60 

Fretlorioksville'-^. .. 

Schuylkill 

T. 

.08 
T. 

T. 

.02 

'.6i 

.... 

1  31 

Lehigh 

0.91 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del  

T. 

.01 

.03 
.67 

.17 

.01 
.59 

.04 

0.29 

George  School 

Betty,-,  burg 

Liiranlville^ 

jorciou  

Gouldsboro'-' 

1.95 

r. 

0.56 

Lower  Susq     .... 

Lower  Susq 

Lehigh 

.03 

... 

.... 



.... 

.36 

.... 

.34 

.12 

.12 

T. 

'I 

.27 

.16 

1.40 

Schuylkill 

.76 
.25 
.26 

.19 
T. 

i;i4 

.84 
.40 

.09 
.66 
.32 
T. 
02 
13 

.12 
.04 

■.■35 
.05 
.12 
T. 

.24 

.06 
.01 
.32 
.18 
.39 

T.' 
T. 
T. 

!62 

T. 

.14 
.07 
.05 
T. 
T. 

-r. 

.23 

'.'08 
.18 

■.'69 

't  ' 

"19 
.38 
.08 

.02 
.08 
.04 
.32 

'!i7 

T. 
T. 
.01 

'.'6i 
'1' 

T. 

.03 
.02 

.64 
.21 
.19 

.... 

1.94 

T. 
T. 
T. 
T. 

T. 

r. 
.01 

.09 

1.24 

Harrisburg^Ji 

[Tftwlev'^      

T.' 
T. 

r 



T.' 
T. 

tV 

.02 

't.' 

'•i'.' 

T 

T. 
T. 

.02 

0  83 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.luniata  

T 
T. 
T. 

.61 

T. 

1.69 

1  45 

.16 
.02 

.02 
.09 
.01 

.... 

... 

0  91 

Huutiugdon 

(Hniitsdftlet       

1'. 

T. 

.10 

T. 

T. 

T. 

.31 

.01 

.10 

'.'27 
T. 

.06 

T. 

T. 

0  25 

Lower  Susq 

.12 

T 

.04 

.98 

T. 

.30 

0  50 

Hviiilman- 

Kvlertown'^**' 

Lakeville- 

Potomac 

T. 

.03 

■.'65 
T. 

T. 

.01 

0  a3 

W.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh  

T. 
T 

.01 
'1'. 

.01 

T. 
T. 

.01 

T.' 

.08 
".51 

T. 

T. 

.02 

T. 

T 

T. 

T. 

T. 

0.50 
1  62 

T. 

.08 

.... 

.30 

T. 

.03 

1.39 

0.95 

Lowor  .Susq 

.11 

.10 

.09 

.05 

0.33 

N.  Br.  Susq 

T. 

T. 

T. 

.20 
.36 

.65 
T 

.10 
.07 
.95 

'  .'-27 
.29 

T. 

'.'69 
.14 

T. 

T. 

T. 
T. 

0.35 

.04 

.04 
T. 

.01 

T, 
.02 
.45 
.01 

L07 

Lohigh 

T. 

T 

1.08 

Lewistown 

Middle  Susq 

.10 

13 

.02 

0.32 

Lock  Haven 

\V.  Br.  Susq 

Juniata 

T." 

tV 

.03 

.03 
.45 
.04 
.26 
.20 

.23 

.07 

0.36 

Vlapleton  Depot- . . 

.03 
T. 
.09 
.07 

60 
T. 
..37 

37 

T. 
T 

.01 
.45 

T. 

.01 

".OS 

0.23 

Planus  Hook 

Lower  Del 

T. 

T 

2.31 

VlartinsburgS 

Juniata 

.01 

0.43 

1.42 
.52 

.07 

T. 

T. 

1.82 

Vla'ich  Chunk 

LehlH-h   

T. 

T. 

.10 

T. 

.16 
T. 

.05 
.04 
T. 

T. 

T. 

T. 

.10 
.02 

L58 

tfoCunnel'sburgS .. 

Potomac 

T. 

0.10 

aillorsburgt 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Su.sq 

N.  Br.  Susq 

.29 

.02 

.01 

0.76 

aillvillet 

.03 

r. 

.... 

0.44 

tfoutrose 

VIorris  Run 

T. 

.10 

T. 

.64 

T. 

T. 

.18 

T 

.26 

T. 

T. 

.14 

T. 

T. 

T. 

.... 

1.32 

ilouut  Pocono 

Upper  Del 

r. 

.60 
.10 
.11 
3.76 
.  15 
.45 

.20 

T. 

.10 

.20 
.10 
.07 
.12 
.19 

T. 

T. 

.40 
10 

.10 

.40 

'.'i2 
.03 
.80 
.11 
.30 
T 
.31 
.15 
.39 

2.00 

Vlt.  Union! > 

Middle  Susq.   ... 

0.51 

Muncy  Valley 

W.  Br.  Susq 

T. 
T. 

.07 

.  in 

.09 
.15 
T. 
.12 

.'08 

T. 

.80 

T. 

.12 

0.28 

>Ie<haminy  Falls^. 

Lower  Del 

.11 

5.81 

^ew  Hloomfield. . . 

Juniata 

-r. 

,.'.'. 

0.74 

Mew  Park 

Lowor  Susq 

Juniata 

Schuylkill 

T.' 

tV 
■r. 

.'12 
.11 
.52 

.4S 
.08 
.19 

'.'22 
.18 
.70 
.01 

3"! 

03 
T. 
T. 
.02 

1.38 

.07 
T. 

.09 

't. 
't. 

't" 

■f' 

0.49 

Mow  Tripoli 

.60 

1.51 

Jrwigsburg^ 

Schuylkill 

L48 

Paimertont 

Lehigh ...  

T. 

.82 

T. 

.60 

1.90 

■*aupack'^ 1 

Upper  Del 

1.20 

.22 

1.77 

Philadelphia!'.... 

Lowor  Del 

T. 
T. 
T. 

T. 
T. 
T. 
T 

. . . . 

.77 
.85 
.84 
.71 

T. 

.23 
.21 

.28 
13 

.02 
.02 
.02 
35 

T.' 
T.' 

T.' 
T.' 

.14 
.18 

.18 
.09 

'.'23 
.15 
.10 

'.'io 
.11 

T. 
.02 
T. 
T. 

.03 
.02 
.12 

't. 

.89 
97 

2.08 

"hila.  Navy  Yard'' 

Lowor  Del 

T. 

2.27 

.58 
.48 
.01 

2.02 

^hopnixville 

Schuylkill 

Lower  Susq 

■.'64 

.'62 

T. 
T 

T.' 

T. 

T.' 

.18 
.32 

T. 

T. 

.08 
.02 
.05 

".05 

.03 
.04 

1.97 

Pino  Grove2 

.24 
.36 
.13 

38 1 

.26 
.03 
.43 

0.99 

^leasant  Mt3 

1.14 
.43 
.75 

1.80 

Port  Clinton 

Schuylkill 

Schuylkill 

.22 

.10 
.01 

.30 
.80 
T. 

.48 
.75 

1.81 

^ottstown  2 

T.' 

.02 
T. 

'oi 

2.06 

='ottsvilIe2 

Schuylkill     .   .  . 

.51 
.12 

.... 

.25 
.05 
.34 

.33 
.16 

M4 

iuakertown 

Lower  Dol 

Schuylkill 

T.' 

.... 

.... 

.67 
.73 

T. 
T. 

l.!58 

ieadingf 

1.94 

1 

Continued  on  page  10. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,    1941 


Daily  Precinitatioa  for  February,   1941— Continued  frrm  rage  9 


Drainage  Basin 


Day  of 

month 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

»i 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Atlantic  Drainage 
(continued) 

Keuovo^ 

Ketreat  — , 

Klugtowntt 

ScrantonJ' 

rielinsgrove 

.SellersviUe; 

Shade  Uapi 

Shawmont 

6iiippeusburg 

South  Mountain. . 

3t<ltii  Uolioge'i 

:^unDury2. 

SubQUehauna''' 

Towanaa 

vvellshoro'''......  ..• 

Weruersville^ .  LurJ 

West  Chester 

VVestgrove^.. ....... 

Wiltes-Barre>)'*... 

VVUkos-Barre^H 

VViUiamsporl^ 

Williamstown 

I'orli ■ 

Voriiilaveu''...... 

£ioasviUe(near)2.. 

Crentou.  N.  iH 

Ohio  Oraiuagt 

Acmetonia^.. 

beaver  Falls^ 

Blairsville^ 

Bradtord... 

Brooiivilie- 

Buckstownt 

Butler  1! 

Clarion  2 

Clays  ville... 

Couiluence^     .  ■     ■ 

Connellsville  ■' 

Coraopolis''' 


Corry 

Coudersport 

Dorry 

Douora'^ 

Dunlot 

Kbeusbm'g 

b^raiik-lin^- 

Ureensboro-' 

(ireeiisburg 

(jjrove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airway  Sta. 
Lake  Lyuu^ 

IjO.'k   N'O.  4  2 

Lock  No.  52 

uyi-ipp'i> 

Marienvillet 

McKeo.^port^ 

Meadville^ 

Mercert 

Mercer*2 

Midland 

Mosgrove^ 


Mount  Lebanon. . 

Natrona^ 

New  Castle 

IsewelH ■ 

i'arkers  Landing' 
Pittsburgh?!!..  ... 
Punxsutawney  2.. 

Ridgway2 

Rochestert 

■^iiltebui-g^ 

Seward  2 

SliaronS 


Sharpsville2. ... 

Smetiiport2 

■?omf  r^et 

Springs  

Tltusvillel... 
Union  Cityt  . . . . 
[Jniontinvn.. 
Hnity  Reservoir 
VandergriftS   , 

Warrpn* 

Waynesburg. 
West  VpvTton^. 


I.nl-e  rh-niiinor 

SriPtl.    

Raymondt...    . . 


W.  Br.  Susci 

.02 
T. 
.03 
T. 

.27 

•r, 

.66 

T. 

.04 

T. 

T. 

.10 

•1'. 
T. 
.17 
.01 

T 

.17 

.05 

.20 

.10 

.38 

.0) 

.82 

T. 

0  39 

N.  Br.  SusQ 

.01 

.01 

1.34 

.KO 
.05 
.26 
.26 
.23 

.04 

.02 

.02 

T. 

.04 

2  60 

.02 
T. 

.31 

r 
.01 

T. 

■r. 

'.'64 
.09 
.12 
.09 
.10 
.06 

.10 
.02 

't. 

.... 

't. 

1  41 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 

T. 

.56 
.11 

.77 
.09 
66 

T. 

r. 

T. 

.01 

1.12 

0  ei 

Lower  Del 

1.64 

Middle  Susq 

0.25 

Schuylkill 

.06 
T. 

.06 
.05 

.16 

r. 

'.'oi 

'!. 

.04 

r. 

■'i'.' 

.... 

..  . 

.... 

1.90 

Lower  Susq 

T. 

T, 

.09 

0.21 

Potomac 

VV.  Br.  Susq 

r. 

.01 

T. 
T. 

r. 

T. 
T. 

■r. 

T. 

.01 

T. 

.01 

T. 

T. 

.10 
.29 

T. 

.24 

.77 

.05 

.15 

.62 

T. 

.87 

T. 

.52 

.14 

.16 

T. 

T. 
T. 

T. 

.02 
.lb 

03 
T. 
.01 
.30 

,01 

.13 

.25 

T. 

T. 
.31 
.31 
.34 
T 

1.12 
.02 

't.' 

.01 
.01 

.11 

T. 

T. 

.04 
T. 

.'13 

^08 
.08 

T. 

.05 
.11 

'!i3 

.04 
.08 
.06 

T. 

"6i 

T. 

T. 
T. 

T. 

"t." 

.01 

.02 

'.'69 

T. 
T. 

"".03 
.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.0:J 

T. 

T. 

.02 

.04 

.01 

T. 

't'.' 

T. 

T, 

T. 

.05 
T. 

0.32 

Lower  Susq 

0.67 

N.  Br,  Susq 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  husq 

T. 

.02 

l.V'4 

0.47 

0.21 

Schuylkill 

T. 

1,06 

Lower  Del 

.84 
'.'56 

't. 

't 

't.' 
T. 
T 

.65 
.15 
.37 
T. 
T. 
.16 
,34 
01 

■••• 

2,25 

Lower  Del 

!02 

.03 

.03 
T. 
T. 
.03 

T.' 
T. 
'1'. 

't. 

T. 

1.52 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  .^usq 

W.  Br.  .Susq 

T. 

.71 
T. 
.05 

T. 
T. 

07 

T. 
T. 

.06 

1.77 
1.72 
0  29 

Lower  Susq 

.13 

.38 

T. 

T. 

T. 
T. 

.... 

O.Hl 

.62 
.15 
T. 
.14 

T. 
T. 
T. 

■r 

■;o5 

.05 

.04 
,27 
.52 
.05 

.05 
03 
.09 
T. 
T. 
.03 
.05 
.06 
'IV 
.02 
.02 
.01 

.01 

T. 

.03 

T. 

,04 

T. 

1.45 

Lower  Susq 

.34 
.91 
T. 

.18 
.10 
.15 
.05 
.16 
.01 
.20 
.14 
.01 
.03 
.06 
.04 

.16 
.09 
T. 
.04 

'.'69 
.25 
.OR 
.02 
.08 
T 
.07 

,16 
.07 
.06 
.10 
.19 
.07 
.01 
.10 
.0.5 
.09 
.02 
.18 

.03 
.118 
.03 

.62 

.40 
.19 

.10 
.08 
.■Jl 
.05 
.23 

'.'6.3 
.15 
T. 
.21 
.09 
.05 

.25 
.04 
.03 
T. 

".'08 
.21 
09 
.04 
.01 
.05 

.18 
.11 
,07 
.17 

''02 
,04 
.07 
.02 
,03 
T, 
.28 

".Vi 
T. 

1.19 

Schuylkill 

..58 

.04 

.12 

.02 

.10 

.03 

.07 

•1' 

T. 

.04 

.02 

.04 

.01 

,16 

.01 

.03 

.05 

.02 

.08 

'IV 

.01 

.04 

.04 

.02 

T, 

.04 
0? 

".15 

.05 
.05 
.07 
.15 
.06 
.21 
.12 
.04 
.09 
.08 
.0:! 
.06 

.05 
.14 
24 
.08 
.24 
.43 
.02 
.01 
.18 
.09 
.14 
.4vf 

.37 
.01 
.02 
.06 
.26 
.22 
.08 
.02 
.16 
.18 
.16 
.04 

.20 
.04 
.15 

T. 

i'.' 

.01 

T 

T, 
.02 

T. 

.03 

•V. 

.02 

.20 

.03 

.01 

T. 

.01 

T, 

.02 

.03 

T. 

.08 

.04 

.05 

.01 

.02 

.08 

.02 

T. 

.01 

.02 

.02 

.21 

.13 
.0-2 
.03 

.0! 

.39 

,06 

T 

,01 

.05 

.04 

T 

.04 

.02 
.01 
.03 

T. 

.02 

T 

.05 

T. 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

T 

.02 

T. 

.02 
.08 
.05 
.01 
.04 
.09 

'tV 

,07 
.03 
.01 
.12 

.22 
.01 
T, 

.01 

.08 

.14 

T, 

T, 

,05 

.10 

.02 

.04 

.03 
.01 

.07 

T. 

T. 

.07 
.05 
.06 
.05 
.09 
.04 
.04 
.06 
.01 
.06 
.04 
.04 

.75 

.04 

.03 

.02 

.02 

.08 

.02 

T. 

.10 

T, 

T. 

.06 

.0^2 
.03 
.03 
.03 
.09 
.06 
.02 
.03 
.03 
T. 

"'.U 

T. 

.03 

.01 

T. 

,02 

't. 

■■i" 

T. 
T. 

'  .'67 
T. 

!23 
T. 

"02 

■.'65 

.12 

.20 

.15 

T, 

.04 

.05 

.12 

T. 

.18 

.22 

.26 

.12 

T. 

T, 
.17 
.10 
.12 
.08 
.02 
.33 
.23 
.01 
19 

... 

2.82 

Lower  Del 

T. 
T 
T. 

tV 

T. 

T. 

T. 

.01 

.15 

.02 

r. 

T. 

T. 
.02 
.05 
.02 

.01 

T. 

.01 
T. 

't'.' 

.02 

T.' 

'.'17 

1.17 

't.' 

'!26 

2  16 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

.02 
.03 
.02 

T. 
T. 

.02 

(1.68 
0.57 
0.94 
1.17 

Allegheny 

.04 
01 
T. 
.11 
T. 
T. 
T. 
T. 

.03 

.04 
T. 
.02 

T.' 
.03 
T. 
T. 
'1'. 
T. 

'.'62 
T 

.'63 

T. 

.02 

.05 

T, 

.02 

T. 

T. 

T. 

.50 

't.' 

T. 

.02 

't  ' 

T. 
T. 
T. 
T. 

.05 
.01 
.02 
T. 

.08 

0.78 

Allegheny 

Ohio 

.01 

.05 
T. 

0.77 

T. 

.01 

T 

T 

T. 

T. 

T. 

T. 

■1 

T. 

T. 

0.  03 

Allegheny 

.02 

tV 

.01 
.01 

!6i 

T. 

'.'03 
.09 
T. 
.02 
.03 

.02 
.02 

•r. 
'1'. 

T. 

.12 

.02 

T.' 
.04 

T. 

.01 

.04 

.05 

T. 

.10 

't" 

.02 

(i,6h 

Ohio 

Youghiogheuy  . 
Monongahela.... 

T.' 
T. 

.02 

T. 

.03 
T. 
T. 
.01 

.01 

.01 

T. 

T. 

.03 

T. 

•  •• 

.... 

0.67 
i.'<0 

Ohio 

o.:-;4 

Allegheny 

Allegheny 

Con''UiiVUgh 

'.'65 

".bi 

.50 

.08 

.13 

T 

.11 

.08 

.08 

2.79 
0  59 
0.93 

Monongahela.. .. 

Allegheny 

Conemaugh 

.'63 

.... 

T. 

.03 

't.' 

T. 

.15 

'f. 

'  ".i<2 

.01 

.00 

.09 
t'. 

.02 

'.'62 
.04 

T. 

't'.' 

'.'62 
'f.' 

'.'02 
.01 

.16 

1).  32 
1. 10 
1,.'9 

Allegheny 

.12 

T. 

.02 

0,74 

Monongahela — 

T. 

.'06 
T. 
.01 
.06 

.05 

'."62 
.11 
..50 
T. 

.03 
.01 
T. 
T. 

.08 

.01 

T. 
.03 
.01 
.03 
.10 
02 

.03 
■1' 
T. 
T. 

.02 
.05 
.01 

't.' 

T. 

.02 
T. 
.01 
T. 

'!''. 
T. 

T 

T 

T 
T. 

.06 
T. 
.04 

.04 

.03 

T. 

.06 

T. 

.08 

.04 

T. 
.02 
.03 
T. 

.15 

.0-2 

T. 

T. 

T. 

.03 

T, 

.01 

.02 

.02 

T. 

T. 

'1'. 
T 
T. 

')■, 
.02 

T. 

.07 

■v 

T. 

.01 
.02 

't, 

T. 

.02 
.07 
T 
.03 

T. 
.01 

.05 

0  .50 

Youghiogheuy  . . 

'.'6i 

.11 

.02 
.09 
.09 

.17 

(.,95 
0  f5 

Monongahela — 

T. 
T, 

T. 

.04 

T, 

.02 

.03 

.05 

.01 

T. 

T. 

.01 
.04 

T 
T. 

r. 

".m 

T. 
T. 

0.  .^5 

t'.' 

T. 

'tV 

.04 

T.' 
.04 

'i'.' 

.01 

.16 

T 

40 
.26 
.14 
.40 
.0--' 
.03 
T. 

"(11 
.14 
.15 

.05 

.07 
.08 

.... 

.... 

.... 

L38 

Allegueny 

Monongahela — 
Monougahtia... 

Ailesiheuy 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 
AUegheuv 

'I' 

.01 

T. 

r. 

".02 

.'oi 

T. 
T 
.01 
.01 

't. 

.01 
T. 
T. 
T. 

't.' 

T. 

T. 

T. 
T. 

't. 
't. 

1.63 

••■• 

;.:. 

•••■ 

0.81 

T. 
T. 

0' 

.01 

.04 
,02 
05 

T. 

.05 

'.'64 
T, 
.03 

,02 
,04 
.0-2 

.05 
.06 
.15 
.04 
.02 
.0! 

i".' 

.01 
.13 

.05 
.02 
.04 

0.54 

".')b 

't.' 

.07 
.09 

'.is 

.18 

'.'39 
.16 
.18 
.08 

.06 

0.67 
1  85 

.01 

't'.' 

"m 

.03 
T. 

.07 
.01 
.02 
.11 
.11 
.10 

1.31 
0.82 
0.73 

Ohio 

02 
T. 
T. 

T. 

.'6i 

T. 

■r. 

.04 

T. 

.02 

.01 

i.c6 

T.' 
.03 

T.' 
T. 

0.56 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver .       

1.17 

,02 
.01 

.07 

0.64 

''i' ' 

0.46 

T. 

.01 

.12 

0.70 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

T. 
T. 

tV 

T 

'1'. 

't  .' 

't'  ' 

T 

■.'6.5 

T. 

T. 

't.' 

.18 
T. 

'.'06 

.04 
T. 

■.'67 

T. 

.02 

.'io 

T. 

.08 
.02 

't. 

'.'62 

.06 
.10 

'!63 
.02 

.03 

.Oi 

.06 

.06 
.05 
.16 
.05 
.06 
03 
T 
.04 

.'62 
.02 
.09 

.04 
26 

'.'63 

.14 

T. 

'.'20 

T. 
T. 

t'. 

T. 

.01 

't.' 

.02 

T 

i',' 

T. 

.03 

't,' 

.04 
T 

'.'06 

T. 
T. 

T 

.... 

T. 

'!i8 
'.'63 

.06 
13 

.... 

6,66 

T. 



.05 
.03 

0.80 

.... 

".(K 

••• 

.... 

— 

"6.' 62 
0.30 

Conemaugh 

T. 

.02 

t" 

.02 

T. 
.03 

i' 

.19 
.21 

.02 

T. 

.10 
.0,-5 
.11 

.07 

T. 

.40 

.27 

.10 

.15 

.14 

.17 

.06 
.14 
.07 

.29 
.10 

.06 
..12 
.09 

.16 
.20 

,03 
07 
.06 
.04 
.03 
.01 

'.'16 
.02 
.10 

.05 

T, 

T, 
.02 
T. 
01 
.03 

f,' 
T. 

'.'6i 

.09 

T. 

'!6i 

T. 
T. 
T. 
T 

.04 
.02 

T. 

.01 
T 

T. 

.08 
.06 
.02 

.02 

.06 
.04 
.02 
.02 
.03 
.04 
02 

^02 
T, 

.08 
.02 

.00 
.04 
T, 

.08 

.01 

T. 

.04 

.08 

.'13 

.02 

.03 

.18 

.02 

T 

.02 

.06 
.09 
.09 

.01 
.0.- 

.11 

.07 

'  .'64 

.03 

'.06 
T 
.01 

T. 
.02 

.01 

't.' 

T. 

.03 

T. 
'.'61 

'ioi 

T. 

T. 

't. 

.18 

.02 

.15 
T. 
.31 

.16 
.12 

.07 

.06 
.03 
.24 
.16 

■.'do 

.19 

.61 
.16 

30 

.... 

— 

0.77 
1.24 

'[62 

T. 

.23 
T. 

'.'4i 

.32 

.36 
.02 
.06 
.0? 
.IS 
.23 
.09 
.11 

.12 

.12 

.09 
.07 
.02 
.06 

't" 

.01 

.04 

T. 

.02 

T. 

.01 

.03 

'.'oi 

T, 

.11 

.08 

.03 
.09 
,03 
.06 
.04 
.01 
.09 
T. 

.04 

.11 
.12 

"m 

.03 
.02 
.OS 
T. 
T. 

'.'oi 

T. 

T 
.06 

1.08 

Beavor  

Alleghenv 

Yonghiogh.-ny  . . 
Youghiogheuy  . . 

Allegheny 

Allegheny 

T. 

.01 

T.' 

.02 

.04 
.02 
.01 

.02 
.07 

.06 
.08 
.05 
,02 
.02 

T 

.01 

T 

.01 

.03 
T. 

1.17 

'.::: 

0.63 
1.24 

't, 

T 
T. 

T. 

.... 

1.14 
1.37 
1.09 

Monongahela  — 
Youghiogheuy 

0.77 

0.67 

0.42 

AlVphiniy 

Monongahela.. . . 
Youorhiogheny  . . 

Lake  Krie 

Gene.'«e.... 

.01 

.01 
T. 

.01 
.04 

.04 

.04 

.05 

.01 
T. 

T. 

.49 

.32 
.03 

.08 
.12 

.22 

.03 

.07 
.01 

.04 
.02 
T. 

'.'6i 

T. 

'.'.'.'. 

T. 

1.04 

0,77 

0.58 

T. 

.01 

T. 

.... 

1.28 
0.38 

S'-vr-.-r.'  AS  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  rrecipit«tion  recorded  is  for  the  24  hotirs  ending  at  the  time 
if  oh.;«rratinn        I  First-order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Precipitation  measured 

in  th»  morning:  amonm  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours        3    Precipitation' for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  Precipitation  for  period.  1:.30  a.  rn.  to  1:30  a.m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     *  Included  In  next  measurement.        T.  (trace) 

whoT,  prRnipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Incomplete  or  missing.      t  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newvllle: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennllne.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Ringtown,  Shenandoah;  of  Lock  No.  6.  Schenley.  <  Airway  Station,     i  River 

Station.  Illl    Formerly  Big  Knob.  tf    Formerly  Giraid ville. 
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Daily  Tempuratv  res  for  February,   1841 


Staflonn 


9     10     II     12     IS     14     15  I  le     17     18     19     Hi)  <  ^l 


27     28    W    8U    81 


Me»lt 


Altooiift  

UoiUoril 

liotliK'hom 

UhHMHsburK — 
lirookviUol  . . . . 
Uuller 

a>rlUle 

Charaborsbunf.. 

ClaysvlUe 

C'carfiolil  


CoatesvUle 

Corry 

Coudersport . . . 

Dononi* 

Kbeusburg 

Emporium 

Ephrata 

Erie* 

FronkUut 

Freeland 


Goorsro  School. 
Sottysburg.  ..■ 

Gordon 

Greensburg .   . . 

Grove  City 

Harrisburg* . . . 

Hawley 

Iloltwood* 

Huntingdon     . 
Jobnslown..  .. 


.  (  Mnximum... 

I  Mluinunn.. . 
,  \  Mnxlmuni... 

\  Miiiiinuni... 
,  \  Maxliiuim,., 

'  Miuiuuiii).. . 
,  »  M:ixinunn... 

'  Minimum..  . 
,  »  Mrtxinuuii.. 

'  Miiiinuun.. , 

I  Miixiinum... 

\  Mimnuun.. 
.     Miixiiiiuui... 

'  Mini  mum.. 
.  >  Miixiiuuu).. 

'  Minimum.. 
.  J  Maximum.. 

1  Minimum.. 
.  (  Mrtximum.. 

1  Minimum.. 

.  \  .Maximum.. 

(  Mininunii.. 
.  S  Maximiun.. 

)  Minimum.. 
.  ^  Mrtximinn.. 

'  Minimum.. 
.  '  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  )  Maximvuii.. 

(  Miniuuim.. 
.  1  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  )  Maximum.. 

<  Minimum.. 

>  Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Miniiiuun.. 

I  Maximum.. 

I  Minimum.. 

.  I  Maximum.. 

(  Minimum.. 
.  \  Maximum.. 

I  .Vliuimum.. 

\  Maximum.. 

)  Minimum.. 
.     Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  \  Ma.ximum.. 

'  Minimum.. 
.  '  Maximum.. 

'  iSilnimum.. 
.  i  Maximum.. 

■  Minimum.. 

.  J  Maximum.. 

I  Minimum.. 

(  Maximum.. 

1  Miuimum . . 

Maximiun.. 

■  Miuimiui).. 


Kane 

Kylertownt 

Lanc;'.ster 

Lawrenoeville.. 

LebmonJ 

Le  Wigtown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook*.. . 

Moadville 

Midland 

Montrose 

Mount  Pocono... 
Muney  Valley... 
New  Bloomfield. 

New  Castle 

Palmerton* 

Philadelphia*  . . . 

Phoenixville 

Pittsburgh* 


S  Maximum.. 

)  tunmiuiK.. 
.  J  Maximum.. 

I  Mininmm. . 

»  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.     Maximum.. 

■  Minimum.. 
/  Maximum.. 
I  Mininuim.. 
\  Maximum.. 

*  Minimum.. 
\  Maximum.. 
)  Minimum.. 

.  \  Maximum.. 

•  Minimum.. 

,  )  Maximum.. 

■  Minimum.. 
.  f  Maximum.. 

(  Minimum.. 

I  Maximum.. 

(  Minimum.. 
.  )  Maximum.. 

'  .Minimum.. 
.  )  Maximum.. 

I  Miuimum .. 
.  I  Maximum.. 

1  Miuimum . . 
.  \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  f  Maximum,. 

1  Minimum. . 
.  i  Maximum., 

'  .Minimum.. 
.  f  Maximum.. 

I  Minimum .. 
.  )  Maximum.. 

'  Minimum ., 


82 

-8 
3^ 
0 
3S 
13 
3fi 
12 
39 
10 
32 

-4 

34 
17 
37 

-6 
32 
-10 
40 
17 
29 

-5 
32 

-H 
38 
17 
35 
11 
35 
8 
23 
10 

35 

13 
38 
14 

31 

1 
35 

9 
34 
13 
39 
18 
34 
10 
37 
21 
35 

2 
31 

2 

31 

-10 

27 

4 
3' 
15 
28 
-6 
35 
14 
39 

9 
36 

3 
4 

23 
28 

2 
38 
10 


38 

-IS 

33 

-6 

3ti 

9 

37 

13 

42 

6 

37 
-7 

33 
11 
40 

-6 
38 
-12 
43 
12 
38 

-6 
38 

-7 
37 
13 
34 
10 
35 

-2 

30 

5 

33 
12 
37 
11 

32 
2 
4f 

34 
3 

33 
14 
37 

-6 
36 
16 
37 

-1 
39 

-1 

34 

-14 

33 

-3 

35 

11 

38 

-12 

34 

11 

34 

5 

40 

1 

43 

22 

25 

-6 

37 


48 

-13 
44 

4 
89 

8 
44 
13 
49 
15 
46 

0 

40 
14 
44 

—6 
44 

-5 
61 
22 
47 
9 
45 
0 
44 
15 
40 
21 
45 

-2 
42 
15 

45 
9 
45 
11 
43 
3 
49 
20 
45 
17 
44 
14 
43 
-4 
45 
20 
47 
2 
48 
10 

42 
10 
43 

9 
45 
13 
44 
-3 
43 
13 
43 

5 
39 

4 
50 
27 
35 
-3 
43 
14 

26 
-4 
42 

8 
39 

0 
44 

0 
50 
10 
39 

fi 
43 
24 
43 
12 
47 
24 


H2  4U 
15l  21 


le.o 

8A.V 
1H.1 
87.1 
22,8 


82.fi 
8.0 
86. b 
17.6 
88..' 
20.2 
87  0 
21.9 
3(i,4 
lh.6 
34.9 
14.6 

36.8 
10.9 
80.8 
11.9 
32.6 
10.7 
37  0 
22,3 
82.2 
11.9 
36.0 
14.1 
38.4 
22.2 
30.7 
20.5 
32.0 
15.7 
30  5 
15.1 

;is.4 

20.7 
40.4 
21.7 
34.3 
10.9 
35.1 
19  8 
35.1 
17.0 
36  6 
21.  a 
33  S 
13.9 
36  9 
24.5 
35,6 
18.4 
32.6 
16.4 

30.3 
11.8 
29.9 
14  0 
39.5 
19.7 
34.1 
11.5 
35.5 
19.6 
36.5 
20.2 
37.0 
16.7 
40.9 
25.3 
31.6 
14.2 
35.8 
19.8 

27.4' 

10.5'' 

29.9 

10.7 

34.9 

12.8 

36.8 

16.4 

36.3 

19.1 

36.2 

20.4 

38.2 

25.4 

39.7 

21-5 

33.2 

18.8 


Continued  on  page  12. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


February, 1941 


Daily  Temperatures  for  February,    1941  — (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

26 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

MeBD 

Port  Clinton.. 

1  Maximum 

34 
19 
32 
1.5 
35 
20 
25 
14 
36 
11 
31 
16 
33 
10 
35 
20 
34 
23 
36 
20 

40 

26 
40 
21 
40 
32 
35 
24 
34 
19 
38 
23 
40 
2.i 
35 
27 
33 
25 
39 
28 

39 
23 
37 
20 
35 
25 
35 
23 
27 
17 
27 
21 
36 
2?' 
28 
18 
25 
18 
29 
18 

30 
20 
29 
19 
32 
21 
26 
20 
26 
13 
24 
18 
.15 
19 
25 

8 
23 

H 
27 
14 

30 

12 
32 
13 
34 
19 
25 

3 
32 
-6 
30 
U 
33 

0 

22 

-10 

31 

0 
30 
12 

40 

8 
41 

7 
45 
17 
40 

2 
46 
-6 
41 
10 
41 

4 
47 

9 
46 
12 
40 
12 

42 
35 

40 
30 
43 
31 
40 
33 
37 
27 
43 
32 
42 
29 
45 
22 
38 
111 
41 
19 

37 

19 
38 
21 
34 
24 
34 
23 
24 
17 
32 
22 
38 
16 
27 
14 
19 
14 
26 
18 

33 
18 
33 
19 
36 
20 
26 
2 
33 
14 
29 
11 
36 
18 
•2.i 
11 
2(1 
11 
30 
16 

33 

9 
32 
11 
34 
14 
26 

4 

38 

-12 

33 

6 
34 

3 
44 
-8 
37 
-4 
34 

4 

35 
5 

38 

9 
42 
17 
39 

4 
45 
-12 
40 
12 
41 

1 
4.i 

4 
44 

43 

5 

42 
14 
44 
12 

50 
23 
39 
13 
52 
— 1 
49 
20 
44 
10 
49 
15 
48 
17 
48 
10 

42 
21 
43 
23 
42 
29 
34 
20 
44 
13 
42 
27 
43 
20 
44 
21 
40 
26 
40 
20 

40 
34 
38 
33 
41 
37 
38 
32 
42 
34 
43 
37 
38 
34 
42 
32 
42 
33 
40 
32 

40 
33 
38 
33 
39 
3! 
38 
32 
29 
26 
38 
24 
38 
28 
38 
24 
33 
22 
32 
25 

35 
22 
34 
23 
34 
25 
34 
24 
29 
17 
26 
19 
33 
18 
28 
1-5 
27 
17 
29 
19 

32 
19 
31 
13 

33 
26 
28 
15 
33 
16 
29 
16 
32 
19 
311 
6 
28 
19 
32 
19 

33 
19 
32 
19 
28 
18 
28 
17 
17 
10 
26 
16 
34 
17 
25 

4 
22 

4 

19 
12 

25 
15 
2.') 
9 
26 
16 
21 
10 
17 

i 
12 
24 
14 
12 

3 
1(1 

3 
18 
10 

27 

17 
28 
17 
30 
18 
26 
15 
21 

9 
27 
18 
29 
16 
14 

5 
13 

4 
23 
10 

31 

21 
33 
19 
34 

21 
31' 
19 
22 
12 
»i 
22 
32 
2(J 
18 
11 
IS 
11 
26 
12 

34 

28 
35 
28 
34 
27 
32 
14 
27 
17 
32 
27 
32 
27 
21 
14 
21 
12 

2; 

23 

36 
26 
36 
26 
38 
26 
25 
24 
2H 
18 
31 
22 
38 
25 
24 
11 
26 
10 
31 
20 

35 
19 
34 
18 

21 
29 
13 
36 
2 

?^ 
38 
32 
36 
13 
:r2 
12 
34 
16 

42 
21 
43 
20 
45 
27 
32 
13 
38 

<J 
42 
17 
44 
21 
36 
17 
35 
20 
40 
20 

43 
20 
40 
19 
37 
22 
32 
16 
33 
U 
26 
16 
39 
17 
33 

7 
29 

5 
34 
IS 

37 
17 
30 
16 
39 
21 
26 
12 
30 
10 
30 
12 
32 
16 
27 
19 
27 
23 
30 
15 

36 
16 
35 
13 
31 
16 
26 
13 
23 
14 
20 
12 
32 
16 
23 
10 
24 
10 
22 
15 

38.8 

I  Minimum,. . 
)  Maximum... . 

(  Minimum 

)  Maximum,,.. 

I  Minimum,... 
1  Maximum... 

1  Minimum — 
)  Maximum,,.. 

(  Minimum.. .. 
\  Maximum,, 

19.9 

Quakeitown .. 

86.6 

18.8 

Reading* 

36.7 

2.3.0 

Retreat 

Ridgwayl 

31.1 
16.2 
32.1 
10.7 

Scrantou*  , 

82.6 

1  Minimum,. .. 
S  Maximum,,. . 

(  Minimum,, . . 
, J  Maximum,,.. 

18.5 
36.1 

17.8 

Somerset 

31.3 

1  Miuimuii).,. . 
(Maximum 

1  Minimum 

;  Maximum,,.. 

(  Minimum,  . . 
J  Maximum,,. . 

1  Minimum 

12.2 

Springs 

29.5 

13.6 

State  College.. 
Stroudsburgt . 

32.1 

16.4 

Towanda 

j  Maximum.,. . 

/  Minimum,. .. 
1  Maximum,,.. 

33 
2 
43 
29 
46 
24 
37 
14 
45 
30 
33 
5 
35 
18 
32 
8 
33 
11 
33 
13 
■3><, 
18 

44 
21 
40 
32 
41 
29 
37 
25 
40 
31 
37 
25 
40 
25 
36 
24 
38 
26 
35 
26 
40 
29 

28 
21 
33 
2a 
34 
20 
25 
17 
33 
2) 
26 
18 
36 
24 
28 
22 
34 
25 
37 
21 
39 
28 

28 
15 
31 
15 
29 
13 
27 
10 
34 
16 
26 
14 
32 
20 
27 
19 
33 
18 
30 
14 
33 
18 

30 

0 
39 
16 
33 

8 
35 
-5 
40 
13 
23 
-5 
36 
18 
32 

5 
31 

1 
33 
13 
38 
13 

42 
-4 
55 
28 
48 
23 
30 
23 
55 
29 
38 
2 
40 
18 
41 

40 
4 
40 
20 
48 
15 

42 
32 

50 
26 
38 
22 
36 
21 
49 
23 
41 
26 
42 
34 
41 
30 
41 
35 
38 
32 
42 
36 

34 

20 
26 
20 
26 
16 

% 
21 
19 
33 
18 
37 
22 
31 
21 
35 
20 
35 
16 
36 
23 

3! 
12 
26 

18 
34 
16 
30 
10 
28 
18 
28 
14 
36 
20 
33 
9 
35 
19 
32 
15 
36 
21 

32 
-8 
43 

9 
39 

2 
40 
-7 
43 

6 
32 
-6 
35 
13 
34 

5 
27 

1 
34 

7 
38 
12 

38 

2 
52 
18 
4i> 
12 
46 

6 
62 
15 
41 

2 
44 
15 
40 

9 
33 

3 
47 
17 
48 
13 

47 
8 
57 
2.5 
5. 
19 
51 
19 
59 
2.3 
41. 
10 
50 
22 
49 
16 

54 

20 

43 
19 
54 
37 
45 
35 
45 
28 
62 
30 
40 
20 
49 
29 
40 
23 
40 
22 
44 
27 
45 
25 

46 
35 
48 
39 
36 
28 
42 
32 
48 
31 
40 
33 
41 
37 
43 
35 
39 
35 
37 
30 
44 
.35 

38 
25 
39 
30 
32 
23 
32 
24 
37 
29 
38 
27 
39 
31 
38 
26 
37 
31 
42 
13 
39 
34 

31 
17 
36 
24 
38 
28 
29 
16 
35 
23 
28 
15 
34 
24 
29 
20 
31 
19 
39 
15 
35 
27 

30 
13 
34 
26 
35 
20 
32 
14 
33 
27 
32 
16 
34 
23 
29 
18 
29 
20 
33 
14 
39 
21 

30 
18 
29 
11 
30 
13 
23 
13 
28 
10 
24 
14 
27 
18 
28 
16 
30 
17 
29 
12 
39 
19 

24 

12 
19 
10 
20 
1(1 
18 
11 
18 
M 
22 
11 
27 
14 
26 

ii 

30 
12 
39 
16 

31 
17 

21 
11 
24 
10 
20 
11 
20 
10 
24 
IS 
311 
16 
32 
16 
27 
ifi 

1 
31 

32 
21 
26 
18 
28 
19 
27 
17 
24 
17 
30 
18 

;« 

20 
32 
20 
32 
20 
27 
15 
34 
21 

36 
26 
27 
19 
29 
19 
26 
22 
25 
If- 
30 
25 
36 
28 
35 
27 
32 
27 
30 
13 
34 
18 

33 
20 
33 
17 
34 
19 
27 
10 
34 
16 
29 
20 
.37 
24 
33 
21 
33 
24 
32 
18 
39 
23 

33 
16 
37 
19 
34 
19 
34 
7 
40 
19 
28 
12 
38 
19 
34 
18 
34 
16 
*1 
13 
39 
18 

43 
12 
46 
26 
44 
21 
34 
15 
48 
25 
40 
14 
46 
24 
42 
19 
43 
21 
41 
22 
48 
24 

31 
16 
37 
16 
32 
12 
28 
16 
37 
14 
26 
15 
41 
20 
30 
16 
40 
18 
40 
14 
40 
21 

29 
11 
32 
27 
32 
24 
33 
10 
32 
25 
26 
11 
36 
20 
29 
12 
33 
15 
34 
12 
86 
24 

20 
12 
31 
18 
28 
16 
22 
14 
28 
16 
19 
12 
33 
18 
19 
12 
27 
16 
31 
11 
34 
19 

34.2 
14.7 

Uniontown,.. . 

37.2 

(  Minimum,. . . 
j  Maximum,,. . 

21.7 

35.4 

)  Minimum,. . . 
i  Maximum,,.. 

1  Minimum.  . . 
\  Maximum,,.. 

!  Minimum,. .. 
>  Maximum,,.. 

(  Minimum,. . . 

j  Maximum.. 

18.6 

Warren 

32.0 
14.6 

Waynesburg.. 

37.4 

20.2 

VVellsboro 

31.4 
14.3 

West  Chester 

37.5 

t  Minimum  — 
(  Maximum.... 

I  Minimum.. . . 
1  Maximum,,. . 

'  Minimum 

.,            \  MaximuDi  ... 

21.8 

Wilkes-Barret 

33.7 

Williamsport,. 

17.3 
34.0 

18.1 

Williamstown, 

a").  6 

(  Minimum.,. . 

j  Maximum,.  . 

(  Minimum  ..  . 

16.8 

York 

39.6 

21.7 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date         t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        '.  *>,  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND, 

HUIffilDlTY  AND  SUNSHINE. 

Atmosphi^ric  pressure 

■| 

Wir"i 

Relative 

(  reduced  to  sea  level  ) 

humidity 

Stations 

O 

o 

SS 

S 

3  r- 

a 
o 

a 

s 

S 

a  0; 

S 

si 

i> 

D 

a  c 

as 
x8 

2 

S 

o 

d 
o 

S2 

a; 

15 

Q 

3 

<  > 

si 

s 

1* 

1-t 

r^ 

Erie 

29.99 

30.39 

26 

29.32 

8 

9  8 

27 

w. 

17 

88 

76 

88 

34 

Ifarrisbnrg 

29.96 

30.33 

10 

29.30 

7 

10  2 

26 

n. 

28 

71 

54 

64 

60 

Philadelphia  — 

29.94 

30  35 

10 

29.14 

/ 

14.1 

37 

n\v. 

28 

V7 

60 

69 

.57 

Pittsburgh 

30.  00 

30  34 

24 

29.42 

8 

12  6 

37 

11  w. 

1/ 

83 

64 

69 

31 

Retuling 

29  96 
29.93 

30  36 

30.32 

10 
10 

29.20 
29.19 

7 

14. 'i 
8  0 

3/ 
24 

n. 
nw. 

28 
■25 

(.3 
72 

67 

57 
63 

61 

Scrauton 

36 

•For any  five-minute  period. 


t  Corrected  to  true  velocities 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkt-s-Karre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

Look  No. 4 

Pittsburgh 

Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susqueh.inna. 
Susquehanna. 


Susquelianna. 
Monongahela. 
.Mouongahela. 

Ohio 

Ohio 


« 

A_. 

<d 

tm 

it 

« 

ts 

«-< 

^ 

4- 

s 

& 

fe 

^ 

d 

« 

s 

H 

a 

iJ 

C 

3.5  9.1 

35  4.4 

4.1  8.8 

1.9  2  6 


5.0 
11  5 
12.3 


7.7 
13  2 
14.4 
16  7' 
15.9* 


i 

1 

1.8 

2l! 

1 

3.1 

•22 

21 

3.0 

10 

19 

1.3 

12 

18 

3  6 

10 

1 

10.9 

241 

1 

11.3 

241 

8t 

16.4* 

m 

!    ''' 

14. 7» 

17 

18 
22 
9 
22 
20 

17 
80 
30 
26 
80 


•     Pool  stage 


t    On  other  dates  also. 


ERRATA 

Annual,  1940:    At  i'.rie,  departure  from  normal  annual  precipitation  sUouid  be  — .^.i-i  un-iie. 
departure  from  normal  should  be  —1.3". 


Jaiiun.i.\ .  lyii :    .\t  lleiidins.  meau  tfmperatuie  should  bo  29.9°,  and 
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aiSNfiKAL  SUMMARY. 

Duiiiifi  Marol),  (lo(icienoii'.'<  in  tcnipcnituir  i\nd  prt'cipitatioii 
contimuHl  to  accuimilaU'  ivom  the  previous  luonths  of  Jamiary 
and  Fobruarv.  Tonipn-aturcy  riMnaincd  decidedly  below  normal 
until  about  tlie  iStli,  niost  stations  recording  tlieir  absolute 
niiniiiiuni  temperatures  for  the  month  in  the  cold  spell  whicli 
oceuned  at  that  time.  Maximum  readings  generally  obtained 
at  the  end  of  the  month,  except  monthly  maxima  were  reported 
in  the  western  portion  of  the  State  about  the  •28d.  This  warm 
weather  was  unable  to  counteract  the  great  deficiencies  which 
had  piled  up  earlier  in  the  month.  Averages  at  all  stations 
were  below  normal,  ranging  from  8°  to  10°  below  station 
normals.  Only  five  times  in  the  54  years  of  record  have 
lower  mean  temperatures  been  observed  in  March.  Deficiency 
for  the  State  was  6°.  The  monthly  total  precipitation  was 
about  60%  of  normal  and,  like  the  mean  temperature,  only  five 
times  has  the  March  total  been  smaller.  Greatest  amounts  fell 
during  the  period  March  T-l'ith  after  which  only  negligible 
amounts  were  recorded.  Only  George  School  showed  an  excess 
over  the  .station  normal,  all  others  having  deficiencies  ranging 
to  as  much  as  2.39  inches.  Lake  Erie  received  only  1.16  inches 
of  i)recipitation;  the  Southwest  1.22  inches,  Plateau  2.02  inches, 
Mountains  2.22  inches,  while  the  Southeast  received  the  great- 
amount,  2.63  inches. 

As  most  of  the  precipitation  during  the  month  fell  as  snow, 
the  average  total  snowfall  was  more  than  twice  the  normal 
amount.  A  comparatively  heavy  snow  mantle  existed  until  the 
last  ten  days,  by  which  time  it  had  disappeared  except  on  the 
north  slope  of  the  ^Mountains.  This  snow-cover  v»'as  helpful  to 
vegetation  but  the  individual  storms  caused  some  damage  to 
trees  before  reaching  the  giound.  Heaviest  storm  or  the 
winter  struck  the  State  on  the  7th,  8th,  and  '.ith  when  many 
stations  reported  lo  or  niore  inches.  Sleet  accompanied  this 
storm  and  added  to  the  difficulties  of  pedestrians  and  trans- 
portation facilities.  Roads  were  blocked,  piaiies  were  ground- 
ed, and  a  wav<>  of  accidents  occurred  due  to  the  hazardous 
conditions  resulting  from  the  i^torm.  Thunder  and  lightning 
were  reported  froisi  a  number  of  stations  on  the  16th  and  some 
damage  was  reported  on  tlie  20th  due  to  high  winds.  The 
Allegheny  River  rose  rapidly  early  in  th.e  iiionth  but  no  damage 
of  consequence  occurred. 

rEni.PEBATTJR£. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  89  stations,  was  31. 8*?,  wliich  is  5.7°  below  the  54- 
year  normal  for  March.  The  Jiighest  monthly  mean  was  39.4° 
at  Marcus  Hook,  rind  the  lowest  was  22.2°  at  Montrose.  Ex- 
tremes ranged  from  a  maximum  of  67°  at  New  Castle  on  the 
24th,  toa  minimum  of  —10°  at  Lawrenceville  on  the  14th. 
The  greatest  daily  range  in  temperature  was  52°  at  Coudersport 


on  the  lOth  and  at  Lawrenceville  on  thi-  I  lib. 

FREOIl'ITATIOM. 

Thi^  average  precipitation  from  rain,  sicf't,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  IH-l  stationH, 
was  2.10  Indies,  which  is  1.40  inches  l)elow  Ihe  54-year  aver- 
age for  March.  The  greatest  monthly  amount  was  3.57  inches 
at  Point  Breeze,  Philadelphia,  and  the  least  was  0.67  inch  at 
McKeesport.  The  greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours 
was  2.18  inciies  at  George  School  on  the  8th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  iHAi  inches,  which  is 
10.3  inches  above  the  54-year  normal.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  37.7  inches  at  Montrose;  the  greatest 
fall  for  any  24  consecutive  hours  was  13.0  inches  reported  by 
Fredericksville,  New  Tripoli,  and  Zionsville  on  the  8th,  and  by 
Lakeville  on  the  12th. 

OOati-AKAi'IVE  DATA  iTOK  MARCH 


Veai 


Temparatiire 

Precipitatiou 

No  of  days. 

i 

o  « 

5 

be 
g 
> 
< 

S3 

C  c 

■go 

Si 

g 

1»68... 
18H9... 
1»90... 
!8S1... 
1892... 
189.^... 
I>s94... 
1S9S  .. 
ixyii... 
1897 . . . 
1898... 
1899... 

lyuo... 

19'J1 . . . 
1902... 
190.J . . . 
19<M... 
1S05... 
1900... 
1907 . . . 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
191:'.... 
1914... 

1B15... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

192u... 

1921... 

1922... 

192;i... 

1924.. 

1925... 

192  (■,.,. 

1927 . . . 

1928... 

1'^'29... 

1930... 

1931... 

19.S2... 

I93:h... 

1934... 

19,3.')... 

193fi... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


31.2 

72 

-6 

3.56 

9.9 

11 

6 

10 

39.0 

76 

4 

2.<.j0 

3.1 

9 

10 

8 

33.2 

76 

-21 

0.16 

17.6 

16 

6 

10 

33.8 

60 

-14 

5.10 

15.8 

14 

7 

8 

31.8 

66 

-4 

4.14 

18.8 

12 

U 

7 

.34.8 

74 

3 

2.62 

4.8 

11 

9 

9 

43  2 

84 

-2 

1.63 

1.3 

8 

12 

11 

33.8 

70 

-4 

2.31 

9.0 

11 

10 

10 

30.6 

69 

-18 

4.51 

21.1 

11 

11 

8 

39.0 

75 

-5 

3.22 

3.4 

13 

11 

7 

44.0 

83 

4 

4.31 

3.6 

12 

10 

8 

36.3 

75 

3 

4.87 

7.9 

14 

5 

9 

31.2 

66 

-23 

3,61 

13.1 

10 

10 

9 

37.4 

80 

-11 

4.14 

3.3 

13 

7 

10 

41,3 

78 

2 

3.98 

12.6 

11 

10 

9 

46.4 

83 

14 

4.52 

0.1 

Jl 

10 

7 

36  0 

80 

-2 

4.29 

4.7 

12 

9 

8 

39.0 

86 

-18 

3.86 

4.1 

11 

12 

8 

31.7 

68 

-13 

4.46 

20.4 

14 

S 

7 

41. S 

92 

-10 

4.2G 

9.3 

12 

11 

8 

40.7 

83 

-4 

4.76 

3.7 

12 

11 

8 

35.6 

74 

-5 

3.07 

7.3 

12 

10 

9 

44.9 

88 

5 

0.56 

1.0 

5 

15 

10 

35.0 

73 

-18 

2.57 

10.1 

13 

11 

8 

33.6 

72 

-8 

5.05 

6.9 

13 

10 

8 

42.1 

81 

-7 

5.27 

2.1 

13 

9 

8 

34.2 

79 

-12 

2.61 

13.4 

10 

10 

8 

3-2.9 

62 

-4 

1.28 

9.5 

7 

15 

8 

30.7 

84 

-31 

4.12 

17.6 

12 

12 

8 

37.3 

84 

-12 

3.68 

12.7 

14 

11 

8 

41.6 

82 

0 

2.34 

1.5 

8 

17 

1 

41,1 

79 

.  6 

3.57 

2.4 

10 

15 

7 

38.7 

80 

-11 

2  83 

6.4 

9 

16 

7 

48.0 

88 

7 

3.33 

1.0 

14 

12 

9 

40.0 

81 

-5 

4.37 

6.1 

14 

U 

6 

37,0 

80 

-8 

2  49 

6.2 

11 

13 

8 

36,1 

78 

3 

2.83 

10.3 

9 

12 

9 

40.9 

79 

-15 

2.56 

2.2 

10 

14 

6 

33.1 

79 

-16 

1.91 

4.0 

10 

14 

8 

42.0 

82 

-6 

2.61 

0.7 

10 

13 

7 

37.0 

82 

-3 

3  24 

14.5 

11 

12 

9 

43.7 

89 

-5 

2.69 

4.4 

12 

12 

8 

37.9 

78 

-9 

3.03 

4.9 

10 

13 

7 

36.3 

69 

10 

2.96 

6.6 

11 

8 

7 

33.4 

72 

-8 

4.41 

14.7 

11 

10 

8 

36.6 

79 

-7 

5.33 

5  6 

14 

8 

7 

34.9 

78 

-22 

2.96 

7.7 

12 

12 

7 

42.8 

83 

-6 

2.62 

2.9 

12 

11 

t 

42.6 

84 

-3 

6.84 

7.4 

15 

9 

7 

34.2 

67 

-3 

2,00 

8.3 

10 

11 

8 

42.7 

87 

-5 

3.19 

2.0 

14 

10 

8 

38.6 

85 

-10 

3.59 

3.8 

12 

n 

8 

32.4 

76 

-13 

4.89 

7.9 

14 

8 

7 

31.8 

67 

-10 

2.10 

18.0 

9 

13 

7 

37.5 

92 

-31 

3.50 

7.7 

11 

11 

8 

13 
15 
15 
16 
13 
13 

8 
U 
12 
13 
13 
17 
12 
14 
12 
14 
14 
11 
16 
12 
12 
12 

6 
12 
13 
14 
13 

8 
11 
12 
7 
9 
8 
10 
14 
10 
10 
11 
9 
11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 
13 
15 
12 
13 
12 
16 
11 

12 


14 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  11)41 


Climatolog-ical  Data  for  March,    1941 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahi. 


a 

o__ 


Precipitation,  in  inches 


a 


03    0; 

'3  S 


No.  of  days 


.5° 
%  a 


Observt-rp 


.lUeutown 

^  Altooua 

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

'S   Bedford 

^  Hutlileheni 

„  Bloonisburg(near). 

■^  Carlirilo 

§  Uiiambersburg 

^  CleartielQ 

^  Coatesville 

uolelii'ook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

t4eori?0  Scliool 

Gettysburg 

Qordoii • 

Gouldsboro.t 

Hanover 

darrisbuiK 

Hawloy 

Holtwood 

rtuntingdon 

Kyiertown 

Lancaster.. 

Lawreuceville 

tjebaiion 

Lewistoypn 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose — 

Mt.  Pooono 

Muucy  Valley 

^^eshalnin^■  Falls 

New  Bloomfield 

Palmertou 

PhiUidelpliia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

PhcenixvillL" 

Port  Clinton 

auakertowu 

Reading 

Scranton 

Selinsftrove 

Shawmo'it 

Shlppensburg 

State  College 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester ■■ 

Wilkes-Barre(  Airport). 

WiUiiiiiisp'irt 

Williamstowu 

Vork 


Bi'ookville... 
Butler 

»-■  Claysville — 

§  Corry... 

.£  Coudersport. 

g  Derry 

I?  Donora 

o   Bbensburg... 

S  Franklin 

O  i^reensburjr.. 
Trove  City  .. 

Irvrin 

Johnstown 

Kane 

LycipDUs 

Meadvillet 

Midland 

Ne  \v  r  nolle 

Newed 

Pittsburgh 

Rids;  way 

Sharon 

Somerset 

Springs 

f'niontown 

Unity  Reservoir. 

V-.mdergrift 

Warreu 

Waynesburor 


Lake  Drainngf. 


Brie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

(Junibeilaud 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Daupliin 

Wayue 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebmion 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Pliilaik'lphia 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  .  . . . 

Cumberland 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefl'orson 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland, .. 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland. . . 

Merctir 

Westmoreland   . . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland, . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland . . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  StateH.. 54 


260 

1.615 
33U 
710 

1,100 
450 
560 
473 
600 

1,'260 
4.j! 
630 

1,  050 
365 

1.  yoo 

160 
653 
900 

1,890 
600 
337 
900 
'200 
700 

1,700 
280 
99i'i 
469 
480 
554 
50 

1.656 

1,740 

864 

80 

679 

420 

20 

20 

100 

430 

480 

■273 

746 

420 

51 

660 

1.217 
754 

1.319 
440 
544 
.542 

1,  275 
400 


,240 
,077 
,160 
,430 
,665 
,172 
762 
,160 
987 
.150 
,256 
,100 
,184 
,938 
,420 
,100 
780 
900 
764 
,248 
393 
9!n 
,190 


2, 

2,200  i  21 

1, 

1, 


100 
050 
825 
210 
035 


68 


33.0 

-5.0 

63 

31 

13 

18 

29 

2.50 

-0.90 

0.91 

21.3 

8 

18 

V? 

1 

nw. 

30.4 

-7.0 

54 

31 

4 

18 

34 

2.59 

-0.  69 

(1.84 

21  1 

11 

21 

4 

fi 

w. 

31.2 

-6.6 

61 

31 

U 

17t 

39 

2.8!1 

-1.33 

LIO 

11.3 

9 

14 

6 

11 

35.2 

-4.2 

59 

31 

10 

18 

36 

2.28 

-1.20 

0.98 

14.4 

8 

18 

7 

(1 

uw. 

35  0 

68 

31 

7 

18 

33 

1.80 

O.SO 

12.5 

5 

15 

0 

16 

11  w. 

34.8 

-5.6 

58 

23 

12 

18 

31 

1.82 

-1.42 

0  81 

16.2 

10 

20 

3 

.s 

uw. 

30.8 

55 

31 

-3 

14 

44 

1.60 

0.70 

20.  0 

3 

13 

8 

10 

nw. 

36.0 

-2.7 

61 

31 

12 

18 

35 

2.57 

-0.74 

1.20 

21.0 

7 

14 

8 

9 

nw. 

36.2 

-3.6 

60 

31 

11 

14t 

36 

2.54 

-0.73 

0.94 

18.0 

7 

11 

9 

11 

n  (V . 

30.6 

-6.5 

55 

23t 

5 

18 

44 

2.  40 

-1.28 

0.62 

23.5 

11 

13 

2 

16 

uw. 

34.2 

-5.6 

59 

31 

11 

18 

34 

2.27 

-1.  75 

1.20 

9.0 

6 

10 

6 

15 

uw. 

33.2 

-5.7 

55 

31 

11 

18 

33 

2.16 

-1.67 

0.73 

17.3 

7 

15 

2 

14 

nw. 

30.2 

-5.1 

66 

24 

3 

14 

38 

1.95 

-L78 

0..50 

12.0 

7 

13 

0 

18 

w. 

.35,8 

-4.3 

69 

23 

13 

18 

35 

2.38 

-0.95 

0.99 

12.7 

/ 

17 

4 

10 

n. 

27.2 

-5.6 

60 

23t 

2 

17 

38 

2.55 

-1.82 

0.73 

23.2 

11 

9 

2 

20 

w. 

34.8 

-5.7 

58 

31 

14 

18 

34 

3.55 

-0.13 

2.18 

10.7 

10 

15 

9 

7 

uw 

37.2 

-3.1 

62 

31 

12 

18 

36 

2.12 

-1.40 

1.00 

16.0 

7 

14 

9 

8 

nv"-. 

30.0 

-6.7 

53 

23 

2 

14 

40 

2.39 

-1.50 

0,90 

25.0 

8 

14 

' 

10 

w. 

36.6 

-5.7 

60 

31 

11 

18 

32 

2.93 

-0.38 

1.16 

19.9 

8 

15 

6 

10 

n. 

36.  0 

-2.9 

60 

31 

13 

18 

35 

2.10 

-0.94 

0.99 

16.6 

7 

9 

8 

14 

nw. 

27.6 

-7.0 

54 

31 

-2 

14 

42 

2.23 

-0.67 

0.61 

28.8 

11 

17 

4 

10 

w. 

35.7 

-5.6 

55 

31 

16 

18 

28 

2.38 

-0  64 

1.08 

19  5 

8 

16 

7 

8 

uw . 

33.2 

-5.6 

57 

31 

6 

14 

43 

1.70 

-1.70 

(1.84 

20.0 

7 

12 

7 

12 

w. 

27.9 

-5.6 

51 

31 

4 

18 

34 

1.98 

0.60 

18.0 

11 

4 

16 

11 

w. 

34.8 

-4.8 

60 

31 

12 

18 

40 

3,07 

-0.25 

1.75 

16.0 

7 

17 

4 

10 

nw. 

25.6 

-9.1 

53 

24+ 

-10 

14 

52 

2.27 

-0.03 

0.70 

22.0 

8 

16 

4 

11 

83,0 

-5.6 

57 

31 

U 

18 

33 

2.14 

-!.;« 

0.90 

13.9 

6 

18 

8 

5 

sw. 

.35.1 

58 

31 

12 

18 

31« 

1  54 

0.58 

5 

12 

7 

12 

e. 

33.0 

-5.5 

57 

31 

7 

14 

42 

2.16 

-1.21 

0.75 

25.0 

6 

13 

9 

9 

nw. 

39,4 

-4.9 

59 

30t 

16 

17 

30 

2.87 

1.10 

18.7 

8 

22 

5 

4 

sw. 

22.2 

-9.9 

48 

23 

0 

17+ 

34 

2.64 

-0  03 

0,87 

37.7 

12 

10 

/ 

14 

nw 

24.4 

-7.4 

54 

31 

0 

5+ 

40 

2.90 

-0.66 

1.00 

29.0 

6 

11 

7 

13 

uw. 

27.0 

-8.0 

51 

31 

1 

14 

43 

2.44 

-0,59 

0.97 

18.0 

8 

17 

8 

6 

w. 

36.0 

-3.2 

64 

25 

12 

18 

33 

2.  ,59 

-1.16 

0.80 

11.0 

10 

16 

6 

9 

■w. 

32.6 

56 

31 

5 

14 

39 

2  05 

0.70 

16.0 

6 

12 

13 

6 

w. 

33.0 

-4.2 

59 

31 

12 

18 

36 

2  28 

-0.76 

0.78 

19.4 

10 

17 

5 

9 

nw. 

37  4 

-3.4 

57 

31 

16 

18 

32 

2.80 

-0.59 

1.00 

11.3 

10 

14 

6 

11 

nw. 

37.5 

-4,5 

58 

16f 

16 

18 

30 

2  88 

-0,64 

0.87 

13.2 

11 

13 

8 

10 

nw. 

3.^  3 

-5.7 

62 

31 

16 

18 

40 

2.66 

—0  98 

1  15 

16.(1 

9 

19 

9 

3 

w. 

,32  8 

-6.6 

53 

31 

12 

18 

36 

2  34 

-1  53 

1.10 

20.0 

9 

22 

2 

7 

n. 

32.2 

-5.2 

56 

31 

11 

18 

36 

2.85 

-0.94 

1,23 

17.1 

9 

19 

5 

7 

nu 

35.6 

-6.0 

56 

23 

14 

18 

34 

2.68 

-0,84 

1.36 

17  .'8 

10 

15 

0 

10 

uw. 

30.4 

-5.3 

64 

31 

10 

18 

32 

1,61 

-1.56 

0.50 

17.7 

10 

8 

10 

13 

uw. 

33.3 

-5.2 

54 

31 

7 

14 

30 

3.  "0 

-0.52 

L25 

19.1 

10 

13 

7 

11 

nw. 

,35.8 

-6.6 

57 

22t 

15 

18 

38 

2.90 

-0.67 

1.42 

14.8 

11 

9 

11 

11 

nw. 

35.3 

60 

31 

10 

18 

31 

1  99 

0,89 

16  0 

7 

10 

3 

18 

sw. 

31.0 

-5.i 

54 

31 

7 

18 

30 

1  ,50 

-1.84 

0.55 

16.9 

10 

5 

11 

15 

nw. 

29  0 

-6.1 

54 

31 

-1 

14 

43 

2  16 

-0.43 

0,65 

31.0 

11 

10 

6 

16 

nw. 

27.4 

-5.5 

62 

24t 

-4 

14 

43 

2.10 

-0.86 

0.95 

32.4 

10 

16 

4 

11 

ne. 

35.2 

-3.9 

58 

31 

13 

18 

32 

2.24 

-1.59 

1.05 

12.1 

8 

15 

11 

5 

nw. 

30,4 

54 

31 

7 

14 

35 

2  16 

-0,75 

1.03 

30.8 

12 

8 

16 

nw. 

31.6 

-5.9 

63 

31 

8 

10 

37 

2.25 

-0.97 

0,77 

24.  6 

8 

17 

2 

12 

nw. 

31.9 

-6.9 

58 

23 

5 

18 

34 

1.72 

-1..55 

0.65 

16  5 

6 

16 

5 

10 

sw. 

36.0 

-4.6 

61 

31 

13 

14 

38 

2.39 

-0.72 

1.09 

18.0 

/ 

13 

14 

4 

nw. 

2.5.8 

-7.5 

55" 

23 

-2 

10 

48» 

2.24 

-1.01 

0.61 

19,9 

13 

8 

4 

19 

32.0 

-5.8 

62 

23t 

7 

2+ 

39 

1.42 

-2.02 

0.50 

15.5 

8 

17 

10 

4 

w. 

31.8 

-9.2 

64 

23 

1 

1 

40 

1.41 

-1.92 

0  35 

12.8 

12 

14 

5 

12 

s. 

25.8 

-7.0 

57 

23 

1 

2 

41 

1.76 

-2.05 

0.60 

10 

12 

6 

13 

nw. 

28  4 

-4.1 

56 

23 

-4 

10 

52 

2.25 

0.65 

IS  n 

11 

16 

3 

12 

nw 

32,4 

-7.4 

63 

23 

6 

18 

37 

2.. 34 

-1.52 

n.56 

17.9 

8 

10 

6 

16 

w. 

33.9 

-8,1 

65 

23 

8 

18 

35 

1  12 

0.39 

10.7 

7 

6 

7 

18 

w. 

28.1 

-7.6 

55 

31 

0 

18 

35 

2.86 

-0.78 

0  47 

26.0 

9 

11 

12 

8 

w. 

27.8 

-7  6 

55 

23t 

6 

2 

43 

1.54 

-1.81 

0.54 

18.0 

10 

11 

5 

15 

n. 

32.8 

-7.2 

64 

23 

5 

IS 

38 

1.75 

-1  67 

0.48 

20.3 

14 

7 

13 

11 

w. 

30.4 

-6,9 

57 

24 

6 

18 

39 

2  21 

-1.11 

0  59 

9  8 

12 

12 

8 

11 

nw. 

32.3 

-7.5 

64 

23 

5 

IS 

42 

2.16 

-1.06 

0.50 

19.9 

12 

7 

11 

13 

w. 

30  8 

-8.4 

55 

23+ 

3 

18 

34 

2,80 

-1.70 

1.(j6 

28  6 

14 

12 

11 

8 

nw. 

24  4 

51 

231 

-4 

13 

40 

2.95 

0.62 

16  0 

21 

5 

7 

19 

w. 

31.4 

-8.2 

61 

23 

3 

18 

35 

2.25 

-1.68 

0.46 

25.8 

12 

6 

4 

2! 

nw. 

27  5 

-7.3 

58 

23 

8 

4 

3fi 

0.89 

-2.49 

0  4! 

8 

10 

3 

18 

nw. 

3?.  4 

59 

23 

7 

18 

36 

1.68 

0.50 

7  9 

10 

7 

b 

19 

32.2 

-4.7 

67 

24 

9 

18 

39 

1.99 

-1.05 

0.55 

15.0 

12 

13 

; 

U 

nw. 

34.4 

-7.0 

63 

23 

10 

18 

37 

0.89 

-2.22 

0.75 

9.0 

4 

11 

9 

11 

w. 

31.4 

-8  2 

63 

23 

5 

18 

34 

1.97 

-1.06 

0.56 

1.5.3 

12 

"i 

8 

Ih 

nw. 

26.2 

-7.3 

55 

23 

-3 

14 

45 

1.88 

-1.37 

0  60 

14.3 

13 

7 

11 

13 

s. 

31.6 

-6.0 

60 

23 

8 

17+ 

36 

1.10 

-1.66 

0.29 

9.0 

11 

15 

10 

6 

ne. 

27.6 

-8.3 

51 

23t 

-6 

14 

41 

2.33 

-2.39 

0.78 

26.3 

13 

6 

b 

2(1 

nw . 

27  8 

-8.3 

52 

23 

-4 

18 

37 

2.37 

-1  94 

0,67 

26  2 

14 

6 

4 

21 

w. 

31.2 

-7.2 

66 

23 

7 

2+ 

35 

1.74 

-2  25 

0.4S 

n.5 

11 

8 

13 

10 

sw. 

29.9 

61 

23 

0 

2 

42 

1  66 

-1.88 

f1.  45 

18  0 

10 

0 

16 

!.•> 

nw. 

32,8 

-7.1 

62 

23 

9 

18 

40 

1.86 

-1.66 

0.70 

7  0 

4 

18'' 

B' 

b'- 

28.5 

-5.3 

55 

24 

3 

2 

40 

1.55 

-1.77 

0.57 

20.8 

14 

9 

6 

16 

w 

32.  8 

64 

23 

3 

2 

42 

1.46 

0.47 

10.5 

9 

6 

16 

9 

nw. 

28.8 

-4.7 

54 

31 

10 

17 

26 

1.16 

-1.46 

0.62 

5.4 

1' 

10 

12 

9 

nw. 

31.8 

-5.7 

67 

24 

-10 

14 

52 

2.10 

-1.40 

2.18 

18.0 

9 

13 

7 

11 

nw. 

John  A.  FncK. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penn  State  Jixpt.  Station. 

Charles  C.  l.ee. 

Lehigli  L  iiiversily. 

Benj.  F.  Conner. 

Prol.  C.  L.  Miller. 

\S  illiani  I;.  Spear 

Otto  J.  W.  Eppers. 

How  ard  L.  Pyle. 

V»ui.  A.  Horer 

E.  M.  Poorman. 

Ira  .1.  Ki-ath 

Andrew  B  Evansha 

Prol.  iN.  W.  Swaync. 

Ur  Heury  .Stewart 

Miss  Sallic  M.  Johnson. 

Steward  W.  Eilenberger. 

I  hoinas  V.  Coopci 

U..S.  \Ve:i.ther  liuicui 

Mrs.  Delia  M.  Pciiiiell 

Penna.  Water  &  Power  Co. 

Prof.  Paul  K.  ^<.der. 

U.  S.  WeiUher  Bureau. 

,Supt.  o!  WattT  Worlih 

C.  P.  Uarling 

Lebanon  Valley  Gas 

Penna.  Edison  Co. 

E.A.  McGill. 

Sun  Oil  Co. 

Harry  .S.  Faucher. 

Cecil  J.  Hoskiuson. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  bub.  Water  <  i. 

J.  Earl   Snealicr 

.New  Jer.vy  Zuic  Co. 

r.  S.  Wtaliur  I!un-m. 

Navy  Aerological  Oflicc 

PhiladelphieSub.  Wani  ( <i 

E.  E.  Karick. 

.loliii  E.  Beimel . 

C.  s.  Weather  Buieau. 

IJ.  S.  Weaili'T  Bureau 

Dr.  George  K.  Fisher 

Joseph  J .  Bryza . 

State  T;-achcrs  College 

Peuna.  State  College. 

Mrs  .U  .  Ordelia  Parks. 

(•eor'-'i   \s  .  II jl!. 

Harlan  Savior. 

U.  S.  .\iruays  Station. 

Mrs.  Veronica  A.  Keller. 

SiisQuehaiiiia  Collnr^is  <  o. 

York  Water  Co. 


Frank  S.  Fawcett. 
William  ('.  Faust. 
J.L.  Melvii,. 
Pennsylvania  Electri<-  Co 
Philip  R.Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Was.ser. 
William  K.  Fuller. 
Westmortland  Water  Co 
Prof.  H.  W.  I'Hrmon 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tross. 

C.  S.  Airwavs  Station. 
We.^tirK.'-'land  Wat»'r  Co 
Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 
New  (Vstle  Water  Co. 
Gen.  '^hemical  r(>, 
r.  P.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power '"o. 
Harrv  H.  Gerber 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm   W.  Mar^tcller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records. 

Reference  letters.  ».  '',  °,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicat^^s  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Pnot,-Office  addresses  are  as  follows:  of  Lvctpous.  Groensbure:  of  ["Jesha-Tiinv  Falls.  Oakford  :  of  fharon  Farrell ;  of  Sha'WTnont.  Manavu'nk:  of  Springs.  Grantsvllle.  Md. ; 
of  Altoona.RFD.  (Kittannlng  Point):  of  Midland,  Georgetown.  X    Not  Included  in  means  and  summaries.  W,  B.O.  Phil8delphia.5  15-41-1150. 
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JJally  Precivitatlon  loi  March.  1941 


Itity  of  inonlli 


DmlllllKe  tiH.lill 


■i\) 


■n 


2fi 


2A 


2H 


20 


au 


Altnntie  Drmntige 

Lehigh 

JiiiiiatA 

.57 
.04 
.01 
.ti 
.03 

T." 

'.is 

••■ 

■i'V 
f." 

.ic 

.51 
T. 

i" 

.53 

T.' 

i"." 

T. 

■.■35 
.02 

.'36 

T. 

T. 

"•ii 
.02 

T 

.01 

.19 

.31 

T. 

T 

.'63 

V64 
.05 

tV 

.... 

"i" 

".bb 

•r. 

.20 

.30 
•1. 

'.'■23 
T. 

.91 

• 

.13 

1.10 

.IW 

.6;t 

.66 

.»u 
.'43 

.81 

.70 
.70 
.66 
1.20 
.66 

.V2 
.50 

1.'20 
.W 

L53 

.20 

1.'28 

.65 

31 

.6-2 

.26 

.89 

.99 

1.10 

.73 

.38 

2.18 
1.00 
.90 

.83 
L38 
.13 
.U 
.57 
.66 

itio 

'.'46 
.10 

.40 
38 
.72 
.46 
.11 

•r. 

'."64 

T. 

.67 
.15 
.62 
.41 
.•25 
.42 
.20 

'.'49 
.46 

.40 
.69 
.02 
.47 
.67 

.56 
.'26 
.20 
.04 
.09 
.12 
.06 
.  10 

.'  i  i 

.01 

.'62 
.20 
T. 
.07 

.03 

'."6i 

T. 
.01 

i''.' 

'.'os 

'i'V 
'.'62 

i'.' 

T. 

't.' 

'.'is 

T. 

.02 

.01 

.01 

T. 

'')•'.' 

■■39 
.01 

T. 
T. 
'I'. 

tV 

.... 

•■•• 

...; 

.... 

.04 

".m 
.11 

.18 
.04 

.'io 
'.'09 

.08 

Voe 

T. 

.08 
.04 

.06 
.08 
T 
.02 

i'. 

'.'08 

T. 
T. 
T 

T. 

't. 
tV 

2.60 

AiloutownS 

Altuoiia 

Aiisouin- 

Anlmore'' 

Aromli.sville- 

Hakors  Summit. . . 
Biil>i  KuxU'  t 

•'•■• 

• 

't.' 
V6« 

■'r. 
't. 

.06 
•i. 

.04 

't. 

Vio 

■r. 

.12 

2.69 

\V.  Br.  SusQ 

Lower  Ool 

Lower  8us(i 

Juuiiita 

Middle  riiisq 

Juniata 

W.  Br.  .-^usq 

W.  Hr.Susu 

Lehish 

1.37 
•2.80 
2.28 
J. 87 
1.68 
1.80 

Belli'fouto ... 

UorwiuilaleJ 

"2!  88 

.... 

1.82 

lUooinslMirst 

Hlosorville 

lluiruk)  .Mills- 

Crtrlisle 

I'niwr  Camp; 

Ci'iitrtjH»U 

fhwubersburg^.... 

(."leailielii- 

l'0!ilo<vilU' 

I'olebriKjk 

Cou>hohockeu 

Coviiigtoii'- 

Uoylestowu 

Dnftwoodt   

'.'.'.. 

.... 

'r.' 

"tV 

'r.' 

i'.' 

.... 

1.50 

Lower  Susq 

Potomac 

Lower  Susq 

\V.  Br.  rfusu 

Susiiuuhanna  ... 

T. 

'.Oi 

T. 

.1.1 

T. 

.24 

T. 

.72 

.'i7 
.3a 

.45 
T. 

.14 
.07 
.35 

.'6s 

i'V 

V67 

.'45 
.02 

r. 

.20 

.62 

.44 

T. 

.24 

.06 

.05 

T. 

T. 

.12 

T. 

tV 
tV 

tV 

rV 

.•2U 

'  '.22 
.02 

tV 
r 

.30 

« 

.08 

tV 

.12 
■1'. 

.io 

.14 

2.14 
1.65 

.... 

T. 

2.87 
2.07 

.... 

. 

.94 

.62 

T. 

.39 

.04 

.70 
.20 
.20 
.40 
.76 
.50 

Vi4 
.34 

.56 
.53 

.36 
.30 
.27 

tV 
.02 

T. 

.03 
* 

i' ' 

.06 
T. 

.42 
.21 
.66 
.73 
.63 

.20 
.43 
.49 
.30 
.•27 
« 

.40 
.83 

V48 
.63 

.56 
.47 
.40 

.'22 
.85 

i'. 

'.'63 
.18 
.41 
.90 

't. 

.90 
.05 
.03 

'  '.ib 

T. 
.03 

•.-,,•  • 

.06 

.'64 

.'io 
f.' 

.03 

.04 

'.6i 

'.'64 
.01 

T. 

.16 
.02 
.08 
.18 
.12 

.05 
.05 

T. 
.03 

'.'ig 
.10 

.08 

V64 

.... 

■:62 

.08 

T. 

.11 

2.64 

\V.  Br.  Susn..   .. 

[,ower  Del 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susu 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq    ... 

\V.  Br.  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

I^hi^h  

.04 
T. 
'1. 
T. 

i'.' 

.02 
.02 
.01 
.05 

't.' 

.02 
05 
.(.3 

T 

'.'6'7 

T. 

.05 

'.'.'.'. 

2.40 
2.27 
2.16 
2.89 

1.85 
2  77 

1.92 

.03 

'i'" 

'.'.'.'. 

'.'62 

'.'06 
.01 
.01 
.08 

.08 
.07 

T. 

.02 

'.'64 
.03 
T. 

.12 

".C9 

•••• 

.07 
T.' 

V06 

i". 

T 

1.78 

EiVit  Watorfordliil-. 

Kniporium*  

K.ifjli.'.h  feutert... 

Kphrata 

Frei1pricksville2... 
Freelaud-.  .   

2.39 
1.95 
1.81 
2.38 
2.83 

.05 

'i'.' 

.... 

2.58 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Potoruae          .... 

.... 

T. 

r. 
.•20 

T. 

.07 
T. 

T. 

.01 
T. 

... 

.... 

1.98 

(.it'orge  School 

^i.■tty^burg 

Gordon  

GouUlsboro'- 

liratLnioid 

Hanover 

llanisburgsSJ' 

.01 
T. 

'.'oi 

3.55 

.... 

'."06 

2.12 

Lower  Susq 

Lehigh       

•2.39 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.•24 
.33 
T. 
.■23 

.37 
.35 

r. 

T. 

•V" 

T." 

tV 

1'. 
.03 
.('5 
T. 

— 
■'i'V 

T. 

-v  .  . 

■r. 

T. 

T. 

.16 

.60 

T. 

.09 

1.5.S 
1.16 
.71 
.44 
.54 
1.08 
.84 

.92 
.80 
.60 
.45 
1.75 
.65 
.76 
.70 
.90 
.91 
.46 

.63 
.42 
.75 
.67 
.48 
.87 
.53 
.48 
.40 
.17 

.19 

.50 

T 

.60 

.47 

.38 

.16 

.03 
.« 
.15 
.47 
.18 
.'20 
.04 
.60 
.39 
.4) 
.43 

.60 
.66 
.20 

.'lis 

.06 
T. 

tV 
■'i'V 

.'61 

T. 
T. 

.11 
.62 

.48 

'1'. 

T. 

.08 

.44 

.66 
.15 
.31 

'.'66 

'.■■77 
.55 
.23 

'.'58 

.75 
.02 
..59 
39 

't. 

.0-2 
.61 
.64 
.42 
.10 

'1' 

.04 

T. 

.03 

.09 

.03 

T. 

't.' 

.02 

T. 
T. 
T. 

.11 
.19 
T. 

.... 

■r'.' 

.09 

.07 

.11 

T. 

T. 

.03 

.02 

09 

't. 

T. 
.04 
.01 
T. 

.05 

.... 

't. 

".'ie 
't. 

".'os 
tV 

.04 
.01 
T. 

2  21 
2.93 
2.10 

.05 
T. 

.01 

T. 

. . . . 

T. 
.03 

't. 

2.23 

HollisterviUe...... 

Iloltwood- 

T. 
T. 

't'  ' 

2.88 
2.38 

Huntingdon 

Hunt^dalet 

.15 

.44 
T. 
.21 

L76 

Lower  Susq 

2.04 

Potomac 

W.  Br.  Su.sq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

LehiKh  

r. 

T. 

.If. 

.•23 
.•27 

T. 
T. 

.53 
T 

.01 
.05 
1.10 
.03 
.3fi 
.44 
.10 
.01 

!67 

.... 
•i'V 

"."33 

T.' 

'."65 
.05 
T. 

T. 

■.'6i 
t' 
'.'io 

T. 

1'. 

.11 

r. 

.03 

■r 

.02 

.10 

tV 

T. 

.15 
.01 
'1'. 

.09 
T. 

.62 
.33 

tV 

tV 

.0.T 

.10 
..52 
T. 
.6S 
O'l 

T. 
T. 
T. 
T. 
.05 

T 

.05 

.22 

T. 

T. 

'  .'6'2 
.07 

■•■■ 

T. 
T 

.12 

T. 
T 
T. 
T. 
.06 

T. 
T. 

'.'06 

T. 

T. 

T. 
T. 
1 

■f. 

1.42 

KyUTtown'j**' 

Laxt^ville- 

Lancaster 

T. 

.04 

t'. 

1.98 

1.89 

.10 

3.07 

1  91 

La'ivelton^ 

Lower -iusq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lehigh 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Juniata 

Lower  Del 

Juniata 

Upper  Del 

Lehi;;li   

.30 

1.97 

Lawreuccville 

T. 

.49 
.58 
.02 

T. 

.25 

T. 

't. 

T. 

.05 

T. 

T. 

.10 

.12 
.12 
.04 
T. 

T 
T. 
.03 

T. 
T. 
T. 
T. 

.02 

T. 

.17 

.... 

T. 

'r. 

2.27 

Lebanon^ 

Leiiightou^ 

2.14 
2.54 

.05 

tV 

.31 

tV 

T 
.•29 
.14 
T. 

T. 

T. 

T. 

■.02 

1.54 

Loik  Haven2..   ... 
MapliHon  Depot^  .. 

.'61 
T. 

T. 

.... 

.... 

2.16 
1.44 

Ma  •■(■us  Hook. .... 

.02 
.01 

2.87 

Martinsburat 

Matiiraoras^ 

Maiich  Chunk.   . .. 

1  41 

.46 
.33 
.41 
.11 

.o;» 

.78 

tV 
Vi6 

.'.^6 
.25 
.'27 
.14 

.08 

.31 
.15 
.17 
.02 

.87 

.12 
T. 

.12 
T. 

't 

't'.' 

T. 

.01 
.04 
'1' 

.07 
.02 

.... 

.... 

2.01 
2.37 

Mel'  mnei'sburg^.. 

T. 

1.46 

Millorsburgt.  

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

.01 
05 

1.20 

Mil'.villet 

T 

'.'io 

Voi 

';62 

.... 

0.92 

Montro.';e2 

Morris  Run 

.02 

T. 

.03 

T. 

.... 

.... 

T. 

2.64 

Mount  Pooono 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  I'.r.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Low^v  Susn 

Juniata 

Schuvlkill 

Sehuvlkill 

.60 
.0'2 
T. 

.80 
.05 

.ie 

T. 

.06 

'02 
.03 
T. 

i'V 
.'61 

T. 

.'6i 

.17 

.04 

.'6i 

T. 

.10 
.49 

^•io 

.20 
.32 

tV 

LOO 
.56 
.09 
.40 
.70 
.98 
.60 

1.61 
.73 
.7S 
.46 

1.05 
.75 

l.«6 

1.15 
.41 
.72 

1.10 
.85 
.85 

1.23 
.82 
.•28 

l.IO 

.30 
.33 
.96 
.06 
.40 
.14 
.46 
.23 
..36 

.as 

.78 
.08 
.04 
T. 

.27 

.49 

.14 

.30 

T 

.75 

.30 

.01 

.47 

.20 

tV 

tV 

.06 
.02 

T 

.70 
.48 
.97 
.38 
.68 
.6R 
.16 
.83 

'.'49 

.'.58 
.51 
.62 

.63 
.21 
.36 
.52 

.80 

T 

.56 

.8^ 

.39 

.11 

.20 
.04 

.'24 
.02 

T. 

'  .'62 
T. 

T. 

T. 

.08 

T. 

't. 

T. 

2.90 

Mt.  Union! 

■.'64 

'f. 

T. 

.  .  .   . 

2.03 

Muncy  Valley 

Ne-haniiny  FailsS. 
New  Bloomfield. . . 

.04 
.21 

.12 

— 

't. 

... 

2.44 
2.59 
2  05 

New  Park 

*  *  *  ' 

.... 

.  .  .  . 

2.10 

.49 

.01 
.50 
.02 
.70 
02 
.02 
.01 

".50 

.10 

.05 

T. 

.66 

'.'62 
.26 

T. 

T. 

.03 

.01 

.10 

T. 

T. 

.01 
.04 
.08 
.03 
.10 
.26 
.35 
.28 

.05 
.07 
.05 
.07 
.06 

'!67 

.06 
.08 

.01 
T. 

.01 

L81 

New  Tripoli 

Or\vig<;burg'- 

T. 

2.72 
1.71 

Palmertont 

Paupark^  

Lehigh 

(Tpp,-r  Del 

.17 
3S 

.04 

.69 

'.'65 
.01 
.01 
.01 

.02 
.03 

'.'6i 
.01 

.02 

Voi 

.02 

.01 

.03 

.62 

.03 

.06 

T. 

.02 

.03 

T. 

T. 

;;.'. 

.... 

t'.' 

T. 
T. 

2.^28 
2.63 

Philadelphia:!.... 

Lowi-r  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schiiyikill 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq.    ... 

.13 
.•29 
.17 

.46 
01 
.04 
.20 
.10 
.34 
.54 
.11 

T.' 

T. 

r. 

T. 

T. 
V4-2 

T. 
.01 
T. 

04 
T. 

04 
.03 
,01 

.65 
.87 
.62 

.03 

Vol 

T. 
.75 

2.80 

Phi  la.  Navy  YardS 

2.88 

Phila.-Pt.  BreezeSt 

3.57 

Pho'^nixville 

T. 

T. 

.01 
.19 
.05 

2.66 

PiueGrove2 

.... 

.... 

.... 

.03 

1.81 

Pleasant  Mtl 

.03 

.03 

.... 

2.13 

Port  ainton 

... 

't.' 

V63 

T. 

';64 

2.34 

Poftiitown 

... 

T. 

.... 

2.60 

PottsvilleS 

'[65 
.01 

.... 

.03 
.03 
T. 
.01 

.... 

•■••• 

2.69 

Quakertown 

Readiu?ti 

■1'. 
T. 

.04 
.01 
34 

V77 



T. 
T. 

.02 

;•; 

2.85 
2.68 

Renovo2 

.... 

.... 

.... 

1  8.8 

Retreat 

N.  Br.  Susq 

.12 

T. 

*  *  •  * 

1.57 

Continued  on  page  16. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVAxNlA  SECTION. 


March,    1941 


Daily  Precipitation  for  March,   1 941  -Contimiod  from  page  15 

STAtions 

Drainage  Basin 

Day  of  month                                                                                                     i 

1 

2 

4 

6 

6 

7 

8 

.  9 

10 

n    12 

13 

14 

15 

IC. 

17 

18 

I'J 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2H 

27 

28 

29 

30 

31 

X 

AUarUic  Draiwme 
(continual) 

Kiugtowntt^ 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Middle  Susq 

.50 

.2U 
.01 

.15 
T 

.01 
.01 

.04 

.05 

T. 
T. 

.90 
.49 

1.00 
.74 
.39 

1.42 
.89 

1.01 
.55 
.66 
.20 
.43 

.07 

.75 
1.05 

.95 
1.03 

.41 
39 

.58 
.15 
.28 
.07 
.07 
.17 
.35 
.60 
.04 
.78 
.36 
.65 

.42 

.82 
.06 
.22 
.07 
.73 
.77 
45 
.28 
.35 
.41 
.05 

.40 
.50 
.60 
.22 
.61 
.08 
.50 
.74 
.30 
.50 
.65 
.38 

.23 
.65 
.53 
T. 
.08 
.47 
.54 
.44 
.46 
59 

.17 
T. 

.05 

' .'  13 
.06 
T. 

.07 
.01 

'.'02 
T. 
.04 
T. 
T. 

't. 

".h\ 
't.' 

'J5 
T. 
T. 
T. 

'!6i 

.12 

.38 
1.25 

.'38 
.66 
.38 
.37 
.40 
.04 
.06 
.50 

.21 

'!6i 

1-. 
.37 

'.'is 

.30 
.56 
.21 
.68 
.41 

.18 
.10 
.10 
.15 
.15 
.29 
.28 
.10 
.24 
.12 
.26 
.20 

.13 
.41 

.22 
.36 
36 

'!26 
.01 

.40 
.03 
.04 
.50 

.02 

r. 

T  " 

.03 
.13 

.01 

't.' 

.... 

T. 
T. 

.04 
.07 

.02 
.10 

.  0:'. 
.03 

.01 

't. 

.On 

.05 
T. 

1 

3  0 

Scrauloui' 

T. 

.10 

.05 

.37 

.42 

.03 

.25 

T. 

.18 

T. 

'.12 

1  6 

Seliusgrove 

0  0 

SellersviileJ 

Shade  Uapt 

.03 

.... 

.03 

.03 

1.  . 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Potomac 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheuy 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheuy 

(jliio 

.37 
T. 

tV 

.28 
.02 
.13 

T. 
.44 

.3a 

.2U 
.22 
.55 
T. 
.25 
.18 
.04 
1.15 
.07 

.02 

T. 

.01 

'.'oi 

T.' 

T.' 
T. 

.02 

.01 

'.'ii 
tV 

.  10 

.01 

!66 

.04 

.40 

.0.J 

.27 
T. 
T. 

■i''. 
'  .'6i 

T. 

.01 

T.' 

T.' 
T. 

T. 

.21 

.06 

A6 

.34 

.10 

.95 

.58 

.01 

.44 

.02 

.60 

.66 

T. 

■1 

.52 

M 

.11 

.20 
.07 
.15 
.18 
.11 
.06 
.31 
.06 
.03 
.09 
.10 

.25 

.15 

.45 

T. 

.28 

.40 

.39 

.08 

.18 

.33 

.09 

.31 

.10 

'ios 

.18 
.26 
09 
T. 
T. 
.18 
.04 
.\9 
.28 

.23 

.11 

.24 

T. 

.30 

.21 

.18 

.21 

.13 

.12 

.09 

.23 

.11 
.26 
.24 
.11 
.14 
.05 
.06 
.11 

.03 
.01 
T. 

09 

.01 

't'.' 
r. 
.01 

T. 
.16 
06 

'I'. 

T. 

T. 

.01 

.02 

.02 

.01 

T. 

.... 

.11 

.08 
.13 
.07 
.02 

'.'65 

.05 

!65 

.02 

.09 

■1. 

.05 

.03 

.08 

.18 

.01 

.20 

.06 

.02 

T. 

.03 

.10 

.07 

.08 

T. 

T. 

T. 

.04 

'1. 

.16 

.02 

.06 

T 

.00 

.03 

.02 

.03 

T. 

.04 
T. 

T. 

.02 

•••• 

•••• 

.02 
T. 

"l" 

'1 

T. 

".()-A 
T. 

.01 
T. 

T. 

'1 

't.' 
't.' 

Stiippeusburi? 

1 

South  Mouutain^ . . 
StAtf'  Coilci^t;^ 

T. 

.03 
T. 

't. 

T. 

.05 
.01 

■1 
T. 

ios 

.01 
T. 

T. 

.... 

2. 
1 

S  ti  li  t>ur  V  "^ 

2    ': 

Susquehaniia- 

i'owanoa 

.03 
T. 

.03 
.01 
.01 
.09 
T. 

t'.' 

.08 

v 

.01 

1    h 

■2.  1 

vvellsboro^. ...... •• 

Wernersville'^.  LnrJ 

T. 

.01 

';64 

2.1 
2.7 

West  (Jliester 

T. 
T. 

2.1 

Wi Ikes-Barred  •*... 

Wilkos-Barre^H 

VViUiauisport^ 

.01 
I'. 
.16 
T. 

t'  ' 

T. 

.17 

.'is 

.... 

T 

t. 
.04 

r 

2    ■ 

2    •" 

WiUiamstowu 

T. 
.16 

.65 
1.09 

.78 
2.30 
1.00 

.20 
.25 
.28 
.15 
.19 
.73 
* 

.16 
.35 
.52 
.28 
.16 

.08 
.27 
.66 
36 
.72 
.46 
.16 
.38 
.48 

1 

.04 
.0-2 

.(i3 

'1' 

.04 

.05 

.07 

".in 

T 
.05 
.01 
.02 

T. 

'.'62 
.07 

■.•(.•• 

'.'62 
.07 

't' 
't. 

.11 

'.'08 

';i.^ 
.12 

T. 
T. 

t'. 

,_ 

VorkUaven2 

.05 

!6i 
.11 

.07 
.14 

'ioi 
'.'io 

.04 
.11 
.07 
.06 

T. 

'.'6i 

T. 

T. 

T. 

.04 

'1 . 

.07 

.'ci 

T. 
T. 
T. 

.02 

'tV 

T. 

.07 

■) 

.12 

.10 

.10 

.03 

.05 

.04 

.08 

.14 

.12 

.10 

.18 
.13 
.21 
.06 
.10 
.21 
.24 
.17 
.12 
.U 
.\i 
.12 

.35 
.24 
.OS 
.2C 
.2.= 
.Of 
.01 
.02 

'!ii 

.Oi 

.14 

.C 

.u 
.u 

T. 
.1( 
T. 
.0< 
.V 
.02 
.V 
.1' 
.O" 

.0! 
.K 
.1( 
.1' 
.0! 
.0! 
.1' 
.2 

.'62 

T. 

.05 

r. 

.06 
T. 
.03 
.03 
T. 
03 
.01 
.01 
.03 
T. 

.05 
.02 
.05 
T. 
.07 
T. 
.02 
.04 
.02 
.15 
09 

't.' 
'r. 

't  ' 

T. 

'r.' 

't' 
'1. 

T. 

.01 
.04 
.01 

'!n3 
T. 

't.' 
'tV 

.05 
.05 
.05 
.11 
T 

'.'03 
.01 
09 

Zionsv'ille(near). . . 

T.' 

iV 
tV 

22 

■.'04 

r. 

'.'6i 
t" 

T. 

•;« 

'.■(J2 
15 
T. 

']6i 

.02 
T. 

.62 

T. 

.43 

.i\ 
.60 
30 

'.'6i 

.hi 
.50 
.29 
.60 
.56 
06 
.50 
.50 
.01 
.36 
.11 
.50 

.60 
.30 
.37 
T. 
.06 
.27 
.04 
.26 
.18 
59 

T. 
.46 

't  ' 
■.'i4 

T. 

'.'i6 

■V. 
T. 

.is 

.39 

.09 
.45 

-1 

IVenton.  N.  J^l 

2 

Ohio  Di-ainage 

Aometouia^ 

lijaverFalls^ 

Blairsville-' • 

Bradiord... 

Bruokville^ 

Buckstownt 

Butler 

.03 
T. 

.02 

tV 

.01 

T. 

T. 

T. 
T. 
T. 

.05 

.18 

.06 

T. 

.01 

".m 

T. 

.12 
.05 



T. 
.02 

'.'06 
T 
.01 
.01 

T. 
T. 

.01 

''62 
.01 

\    ^ 

l.fi 

T. 

't.' 

't'  ' 
T. 
T. 

r. 

't.' 

T. 

1.7 
1.7 

17 

T. 
.05 

'  .02 

1 

Allegheny 

Ohio 

.04 

.02 

.02 

T.' 
'!• 

.10 
.02 

't.' 

.04 
'.'63 



.08 
.12 
T. 
T. 
.10 

!67 
T. 
.02 
.10 

't.' 

.05 
.07 
.04 
.02 
.04 

.07 
.03 
.02 
.08 
.07 

't.' 

T. 

.04 

T. 

.07 

.08 

.05 
.05 
.04 
10 
.06 
.07 
.03 
.07 
.07 
.01 

.'06 

.02 
T. 
.03 
.07 

'm 

.06 

.04 

T 

.03 

.04 

T. 

T 

.07 

't.' 

..    . 

2 ; 

i . 

Coullueuce^     .  .     . 

Connellsville-! 

Coraopolis- 

Gorry^ 

Coudersport 

Dorry.., 

Donura-* 

Yougliiogheuy  . . 
Monongahela.... 
Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

Couemaugh 

Mouougabela.... 

Allegheuy 

Couemaugh 

AUogiieuy 

Mouougaliela — 
Vovighioghouy  . . 

.01 
.02 
■I'. 

.... 

!l3 
T. 

.05 

T. 

(11 
T. 
T. 



T. 
T. 

.02 

T. 
T. 

'.'6i 

1    ■ 

1  ' 
I.I 

1." 

2  - 

T.' 
.04 

'.'6.5 
.02 

T. 
T. 
.02 

'  .'62 
.05 
.10 
.01 

T. 

't'.' 

.12 

.08 

■.'65 
.02 
.02 

12 
T 

06 
.01 

.13 
.17 
.03 

.10 

i   .02 
.05 
04 

m 

T. 

'■i-'. 

•r. 

T. 

.04 

T. 

T  ' 
.01 
.03 
.01 
.02 

.19 
01 

T. 

•\\ 

T. 
.21 

.06 
.07 
.06 

't.' 

.05 

T. 

T. 

'i' 
.19 

.61 
.06 
T. 

.62 

.03 

.01 

T. 

.02 

.14 

.04 

T 

T. 

.42 

.02 

.'64 
T 

'.'63 

't.' 

".bx 
't.' 

T. 

•■•• 

■2 
1 

Ebeusburg 

1 

'1' 
T. 
.01 

1 

Greensboro^ 

Gtreeiisbutg 

Qrove  City 

'lie 

[ 

T. 
.01 

i. 

Beaver 

Monongahela — 
Conemaugh 

Allegheny 

Mouougaliela — 
Monongahela  — 

Allegheny 

Coneiniiu.irh 

Allegheny 

T. 

.03 
.01 
.05 
T. 

'!65 

T. 

'f.' 

.02 
'.'08 

't 

.02 
.02 

T. 

't. 

't.' 

2 

.50 
.31 

.23 

.2-2 

."(, 

.68 

.01 

.10 

T. 

T 

.03 

T. 

.50 

.63 

.10 
.52 
.42 
T. 

.56 
.05 
.61 
.48 

T. 

.01 

.10 
T. 

T. 

.09 
.01 

.03 

T. 

T. 

.15 
.41 

.03 

'.'22 

.10 
T. 

.07 
.02 

03 
T. 

.17 

.42 
1.06 

.21 
.33 
.39 
.27 
.40 
.51 
.50 
.15 
.30 
.31 
.20 
.21 

.50 
.14 
.33 

.40 
.53 
.26 
.09 
.32 
.46 
.29 
.17 

.22 
.06 

.78 
.67 
.27 
.21 
.48 
.45 
50 

.38 
.21 

.09 

.53 
.33 
.56 
.46 
.08 
T 

'.'62 
'1' 
.26 
.46 

.08 
.44 
..55 
.75 
..52 
.OS 
.59 
.60 
.05 

.91 
.29 

.59 

.85 
.28 
.04 
.04 

.38 
.,39 

.01 
T. 

T. 

'\\ 

.m 

.06 
.06 
T. 

'!62 

T. 

T. 
T. 
T. 

T.' 

■.'65 
'.'63 

.21 
.19 

.56 

'.'22 
.15 
.33 
.22 
.03 
.12 
.27 
.16 
.17 
.09 

.25 
.09 
.19 

.10 
.23 
.10 
.24 
23 
.14 
.19 
.15 

.12 

.18 
.25 
.27 
.07 
.12 
.34 
.13 

.02 

.09 
.02 
T. 
.... 
T. 
.03 

T. 

'!68 

r 

.03 

'tV 

>  .04 
.02 

)  T. 

T. 

t   T. 

>  .01 

i  T.' 
)  ... 
?    .02 

)   .05 
)    .08 
)    .03 
?    .04 
!   .02 
1    .02 
I  .... 
.... 

.03 

.01 

.01 

.03 
.12 
.03 
.05 
.06 

".m 
T. 
.09 
T. 

".bb 

T 

.04 

.01 

.04 
.09 

T 

:?.^ 

!■ 

T. 
.02 

.05 
T. 

.07 

'.'64 

.02 

.01 
.09 
.06 
.02 
T. 

T. 

'.in 

'!04 

0 

Kane  Airway  Sta 

Lake  Lynu^ 

Lock  No.  4  2 

Look  No.  a^ 

■f.' 
'I'. 

T. 

2. J 
1.( 

T 
'1'. 

't.' 
't'.' 

T. 
.03 

T. 
T. 

't 
r 

'.'6i 

T 
08 

't. 
't. 

't" 

1  ; 
2.' 

Lyc.ippvis.... 

Marienvillet 

McKeesporl2 

MoadviUe^ 

T. 

't. 

T. 

't. 
't. 

2.1 

Monongahela  . , . 

Allegheuy 

Ohio 

T. 

T 

T. 
T. 

.06 

T. 
.04 

■r. 
tV 

T. 

.04 
.02 

T. 

O.i 
0  » 
1.( 

Mercer*...  .** 

Ohio     

l.'i 

Ohio    

.09 
T. 

.26 

T. 

T. 

'1' 
.17 

1.( 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela — 

Allegheny 

Ohio 

Alleglte^iv 

T. 

T. 
.02 
T. 

T.' 

T.' 

T. 

2. 

Mount  Lebanou... 

T. 

1  i 
l.f 

Sew  Castlo 

T.' 
T.' 

.01 

• 

!37 

".n 
't.' 

.19 

.43 
'.'07 

.15 

.14 

.24 

T 

.22 

T. 

't. 

T. 

"01 

l.i 
0.i 

Parkers  Lan«liuf?2. 

PittsbuPcrhsUi 

Puuxsuta\vney2... 
Ri.lj?vvay'-i. 

T 

.0] 
.04 
T. 

■r 
't.' 

T 

T 

.05 

T. 

T 

■.'62 
.03 

T. 

T 

•> 

.... 

.... 

1.' 
2.( 

Allegheny 

T. 

1. 

.04 
.01 

.01 

1.. 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

Beaver    

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  .. 
Allegheny 

.01 

T. 

T. 
.05 

T. 

.(ii 

T. 

.66 

.66 

.03 

'1'. 

.70 

T. 

^42 
.23 
.05 

.38 
.57 
.06 
.32 
.06 
.05 
T. 
.09 

!57 
.03 
.10 

.04 
.07 

.02 
.04 

T. 
T. 

r 

T. 

T. 

tV 

T. 

.OR 

T. 

02 
T 

.06 
.02 

T. 
.01 

't.' 

T 

'!6i 

.01 
.04 
.25 
.12 
.03 

T. 

.06 

.03 
.0-2 

't" 

.03 

'!6i 

't.' 
.12 
.11 

'>.: 

■^altsl)urg2 

8eward2 

'.'.'.. 

.... 

't.' 

2 
1. 

Sharpsville2 

Sraethport2 

.01 

T. 
T. 
.04 

.01 

1. 
2. 

.'6i 

'.Vfi 

2 
2. 
1. 
1. 

Titus  villet 

Union  Cityt 

Uniontown 

Unity  Reservoir... 
Vandergrift3...s.. 
Warren^ 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

T. 

T. 

.01 
.04 
T. 
T. 
T. 

.02 

T. 

.06 

'..'.. 

— 

.06 
.06 

•••■ 

1. 

T. 

.'6i 

tV 

1. 
1. 

.04 
.47 

.50 

.02 

.87 

.31 
.21 
.26 

'.'is 

T. 
'.'64 

.06 
.26 

.06 
.25 

.14 

0*1 

.01 

.1: 
.1 
.1' 

.0 
.0 

1   .04 
\ 

.03 

T. 

T. 

T. 

.... 

.01 
.04 

.1* 

.l.") 

1. 

1. 

Waynesburg 

West  No.wtoTiS 

I,al-e  Draivage. 

ErieT» 

Youghiogheny  . . 
Lake  Erie 

.4S 
.50 

.OS 

.08 
.17 

T. 

.03 

.11 
.05 

I  ..   . 

5   T. 

i    .19 

T. 

T 

.0.1 

T. 

.10 
.03 

1 

1 

? 

Raymondt 

Genesee 



.... 

.... 

'■■■■ 

....l  — 

Except  as  otherwise  indicated,  ohservations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  reoor.lfd  i>  for  rhe  24  honrs  ending  at  the  tinnp 
of  observation.      1  First-order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  othe^\^•lse  indicated.      2  pi-e.>ipit.".r-on  meascred 

in  the  morning;  amount  then  recorded  is  tor  the  preceding  24  hours.        »    Precipitation' for  period,  midnight  to  midnight.       ••    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
•*  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement.        T.  (trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      §  Inromnlpt<>  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Newville: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennllne,  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg;  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  %  Airway  StaUon.    1  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt    Formerly  Glrardville. 
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Dally  Temperaturea  for  Haroh,   1941 


SUtlons 


10     11 


IS     M     15     16     17     18     19     30     21     ti     33     24     26  \  W  \  2t  \  M  i  V!U  i  IMJ  i  ai  i  Mi-ni 


Aluwna 

UeiUord 

BotUlohem 

lUoimisliuiK  — 
Hrookvillel  — 

Butler 

Oirlisle 

OhamborsburK. 

Claysviro 

Clearfield 

CoatosviUe 

Corry 

Coiidersport  . . 

Donoru* 

Ebensbursr 

Emporium 

Epbrata 

Erie* 

Frankllnt 

Freeland 


.  I  Maximum.. 

1  Minimvini.. 
.  \  Mrtximuni.. 

'  Mtiilinum.. 
.  \  Miixiinum.. 

)  iMiuiiiuim.. 
.  »  Maxlminu.. 

'  Minimum.. 
.  \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  I  .Maximum.. 

1  Minimum.. 
.  ^  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  <  Maximum.. 

'  Miiiinmm.. 
.  (  Maximum.. 

1  Minimum.. 
.  (  Maximum.. 

i  Minimum.. 

.  \  Maximum.. 

i  Minimum.. 
.  \  Maximum.. 

)  Minimum.. 
.  >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  <  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  >  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
.  ^  Ma.ximum.. 

(  Minimum.. 
.  !  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
.  I  Maximum.. 

I  Minimum.. 


Georgo  School I  Maximum.. 

I  .Minimum.. 
Gettysburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gordon )  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Qreensburg i  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Grove  City )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Harrisburg* !  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Hawley *  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Holtwood* (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon (Maximum.. 

1  Minimum. . 
Johnstown >  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Eane-f \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  .Maximum.. 

1  Minimum.. 
Lancaster. . , \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI I  Maximum.. 

I  .Vlinimum.. 
Lewistown 1  Maximum.. 

*  Minimum.. 
Lock  Havent \  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook* )  .Maximum.. 

!  Minimum.. 
Meadville )  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland f  .Maximvmi.. 

( Minimum.. 

Montroset f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley \  Maximum.. 

'  Minimum .. 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
New  Castle S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* f  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelpliia* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
PhoenixvlUe f  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Pittsburgh* j  Maximum.. 

'  Minimum.. 


•12 

la 

46 
\2 

39 
24 
40 
M 
4(1 
-1 
44 

7 
48 
2-2 
4(1 
23 
42 

8 
42 
10 

41 
21 
42 

1 
42 

I) 
40 
12 
42 

9 
41 
■22 
46 
2.' 
42 
18 
45 

6 
31 
in 

41 

21 
A( 
■2-2 
40 
Ifi 
4U 

8 
4(1 

9 
46 
H 
37 
16 
41 
27 
46 
12 
41 
13 

38 

-2 

:s9 

9 

47 
14 
40 

5 
43 
20 
44 
22 
46 
15 
52 
32 
45 

9 
40 
12 

35 
9 
32 
12 
34 
2 
44 
17 
44 
11 
43 
2:^ 
42 
26 
40 
19 
39 
14 


61 
29 

65 
80 
6(1 
31 
44 
23 
47 
-1 
60 
40 
48 
34 
56 
32 
53 
34 
49 
28 

61 
24 
45 

6 
45 
3(i 
57 
40 
46 
28 
48 
26 
52 
32 
48 
25 
50 

7 
45 
28 

50 
28 
61 
32 
50 
21 
5' 
36 
50 
II 
56 
35 
50 
18 
52 
30 
56 
30 
46 
24 

44 
30 
48 
34 
55 
■22 
47 
25 
50 
2fi 
51 
30 
44 
29 
52 
32 
48 
14 
53 
32 

44 

11 

50 

20 

40 

24 

50 

26 

51 

3 

47 

33 

51 

33 

51 

25 

55 

37 


S2 

38 

12 

19 

40 

86 

■20 

21 

34 

86 

15 

■26 

84 

36 

14 

23 

32 

80 

10 

16 

34 

31 

15 

19 

41 

40 

18 

24 

40 

41 

18 

26 

34 

33 

9 

13 

88 

34 

11 

19 

49 

39 

15 

22 

31 

29 

8 

11 

32 

81 

fi 

18 

36 

36 

12 

23 

30 

31 

t 

17 

10 

35 

13 

22 

40 

41 

18 

26 

28 

27 

15 

18 

31 

29 

14 

16 

30 

28 

7 

17 

36 

40 

16 

20 

41 

42 

17 

22 

34 

33 

13 

17 

35 

34 

16 

20 

29 

32 

14 

15 

37 

38 

18 

25 

31 

34 

9 

12 

38 

37 

21 

24 

36 

38 

16 

23 

32 

33 

12 

20 

29 

27 

7 

17 

28 

30 

11 

18 

39 

41 

17 

19 

31 

,30 

5 

14 

36 

37 

16 

20 

35 

38 

17 

25 

40 

,38 

13 

24 

42 

40 

28 

26 

30 

28 

12 

15 

33 

33 

15 

19 

26 

27 

4 

9 

20 

20 

0 

8 

35 

34 

5 

15 

35 

36 

15 

•^0 

19 

14 
42 
16 

29  34 
3 

35 

25 


40     39 
4      13 


46  48 

•2(.|  22 

47j  fill 

36  38 


48      52 
'■      '25 
48 
24 


44{     34 
30      19 


40.3 

20.  H 

43.5 

26.4 

43.2 

211.5 

42.1 

19.6 

87  8- 

li.7 

42  5 

21.4 

47.2 

24.9 

4H  8 

■26.0 

43.8 

19. 8 

42.6 

18.6 

44.4 
■24.0 
37.  -2 
14.3 
39.2 
17.7 
43. 2 
■24.6 
.38.9 
17.3 
41.5 
18.8 
45.8 
25.8 
35.3 
■22.9 
38.2 
17.3 
36.2 
18.3 

45  0 
21.7 
48  5 
25.8 
40.7 
19.4 
42  9 
22.  8 
40.  (i 
•20.2 
45  1 
■27.0 
3'i.  5 
15  6 
43.1 
2'-./, 
44.5 
21.9 
40.1 
21.6 

.34.7 
14.2 
37.2 
18.6 
47.0 
■22.5 
39.1 
12.1 
43.1 
24.2 
44.9 
25.3 
44.5 
21.6 
48.2 
30.5 
37.5 
17.5 
42.5 
22.3 

31.6 
12.7 
3.5.0 
13.8 
38.0 
15.9 
43.7 
21.4 
42.7 
21.7 
41.8 
24.2 
45.2 
29.6 
46.3 
24.3 
40.2 
22.5 


Continued  on  page  18. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


March,  1941 


Daily  Temperatures  for  March,    1941— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton  .i. 

j  Maximum..,. 

31 

39 

47 

5C 

33 

35 

35 

34 

36 

50 

46 

39 

40 

40 

45 

46 

46 

25 

35 

43 

43 

45 

51 

5! 

47 

46 

51 

51 

49 

40 

53 

42.6 

(  Minimiiui,. . 

14 

2H 

27 

27 

If) 

17 

19 

23 

28 

14 

27 

25 

17 

13 

20 

3;. 

I'J 

12 

20 

25 

22 

29 

23 

34 

35 

31 

26 

27 

25 

22 

21 

•23.1 

J  Maximum,,. . 

32 

13 

3» 

2n 

49 
19 

47 
22 

33 

13 

36 
18 

34 
20 

31 
22 

37 
29 

41 

22 

39 
23 

4( 

2y 

37 

16 

40 
15 

46 
20 

48 
32 

45 
18 

26 
11 

34 
21 

42 
23 

42 
21 

46 
2^ 

,52 
22 

51 
31 

43 
35 

46 
29 

61 
27 

49 
26 

45 
29 

39 
22 

56 
'2ii 

41.8 

(  Miuimum 

•22.6 

Keadiug* 

)  Maximum,,. , 

84 

42 

52 

52 

37 

37 

29 

33 

34 

45 

39 

40 

39 

43 

49 

51 

4i 

26 

36 

is 

41 

49 

56 

50 

44 

48 

54 

55 

43 

41 

56 

43.5 

(  Miuimum,... 

16 

2ft 

37 

lb 

18 

28 

25 

25 

29 

27 

34 

3(' 

27 

23 

30 

38 

16 

14 

22 

•I. 

29 

31 

•29 

41 

36 

31 

33 

84 

30 

25 

30 

27.7 

Retreat 

f  Maximum... 

\  Miuimum 

■25 

27 

49 

42 

32 

32 

31 

33 

33 

32 

32 

35 

35 

40 

40 

40 

40 

26 

32 

39 

35 

41 

45 

45 

45 

45 

47 

47 

42 

36 

49 

37.8 

14 

15 

27 

11 

U 

17 

15 

23 

20 

18 

26 

26 

14 

J 

16 

33 

15 

10 

19 

12 

15 

22 

19 

32 

32 

28 

22 

23 

24 

18 

•24 

19.7 

llidgway  t 

)  Maximum,, . . 

•27 

43 

49 

43 

31 

27 

33 

34 

35 

47 

39 

Mi 

37 

42 

43 

39 

34 

20 

30 

44 

42 

46 

55 

52 

36 

40 

48 

43 

35 

38 

54 

39.5 

/  Miuimum 

12 

4 

4 

21 

10 

15 

11 

16 

20 

4 

18 

29 

3 

-  3 

-1 

?s 

7 

6 

7 

6 

17 

15 

17 

21 

29 

21 

19 

23 

23 

9 

13 

13.0 

\  Maximum,,. 

26 
13 

3» 
22 

47 
31 

44 
12 

29 
14 

31 
22 

31 
16 

35 
2t 

29 
24 

4P 
21 

33 
27 

37 
21 

35 
2-' 

39 
17 

47 
22 

46 
39 

41 
12 

23 
10 

28 
17 

37 
20 

36 
21 

41 

25 

51 
23 

47 
35 

40 

33 

40 
3(i 

46 
27 

46 
•29 

37 
2) 

34 
21 

54 
24 

:^8.3 

)  Miuimum,. . . 

22.6 

33 

Iti 

43 

2li 

47 

36 

51 
25 

37 
16 

37 
25 

33 
21 

:iO 
24 

3:i 
2.-. 

47 

2!i 

43 
oO 

41 
26 

■.i6 
21 

43 

7 

46 
18 

4:^ 
3i 

41 
14 

25 
11 

36 
19 

47 
2« 

43 
25 

49 
28 

5V 
25 

5(1 
3' 

6(] 
35 

49 
28 

52 
25 

51 
28 

46 
27 

42 
20 

54 
24 

42.9 

(  Minimum,. .. 

23.7 

S  Maximiui],,. . 

21 

35 

8 

31 

47 
16 

28 
9 

28 
17 

2i 
23 

30 
18 

29 
18 

50 
11 

43 
30 

34 
25 

36 
19 

35 
-6 

43 
5 

41 
30 

36 
4 

14 

0 

29 
11 

44 
25 

44 
24 

43 
16 

51 

60 
33 

4.S 
24 

39 
21 

49 

17 

45 
24 

35 
23 

38 
5 

51 
21 

38.3 

i  Minimum.,. . 

16.9 

1  Maximum 

21 
19 

39 
20 

48 
35 

49 
13 

27 

9 

31 

18 

28 
20 

26 
19 

32 
19 

47 
13 

3- 

•ii 
22 

30 
15 

35 

4 

45 

8 

37 
31 

35 
4 

13 
-4 

31 

10 

47 
26 

45 
27 

46 
15 

62 
•2(1 

42 
33 

33 

25 

38 
15 

46 
18 

42 
28 

31 
19 

37 
19 

51 
22 

37.2 

1  Minimum 

18.5 

StatB  College*. 

■  Maximum,,. . 

31 

42 

SI 

43 

32 

33 

25 

31 

33 

46 

38 

38 

36 

41 

4ft 

40 

33 

20 

31 

47 

44 

49 

5j 

62 

38 

43 

49 

47 

40 

3b 

54 

40.1 

(  Minimum,. . . 

15 

1ft 

37 

13 

13 

22 

2IJ 

21 

22 

18 

22 

24 

20 

13 

20 

3;t 

11 

7 

16 

24 

28 

24 

25 

38 

30 

26 

2V 

30 

•20 

17 

•26 

21.8 

Stroudsburgt . 

1  Maximum,, 

41 

46 
31 

44 

52 
20 

49 

49 
22 

48 

43 
27 

37 

37 
23 

36 

56 
17 

64 

j  Maximum,,.. 

2fi 

44 

50 

49 

34 

34 

30 

33 

31 

44 

31 

40 

39 

42 

45 

47 

41 

24 

30 

41 

39 

43 

48 

49 

41 

40.1 

(  Minimum,. . . 

14 

13 

2-1 

\^ 

12 

17 

10 

2.1 

23 

12 

18 

25 

20 

-1 

8 

36 

11 

8 

16 

17 

12 

19 

16 

32 

31 

26 

■20 

22 

25 

18 

18 

17.9 

Uiiioiitown,. . . 

\  Maximum,,. . 

3! 

42 

53 

53 

36 

35 

38 

3V 

40 

50 

46 

4(' 

35 

43 

50 

46 

40 

22 

40 

55 

51 

52 

66 

59 

60 

44 

5(> 

bO 

42 

47 

56 

44.8 

(  Minimum,. . . 

1(1 

7 

34 

22 

17 

17 

29 

2ft 

24 

16 

33 

3- 

26 

17 

22 

35 

15 

7 

12 

3( 

30 

22 

32 

44 

31 

•24 

23 

•26 

•29 

15 

27 

•23.7 

VanderKi'ift*.. 

)  Maximum,,.. 

32 

42 

54 

50 

3ft 

34 

33 

35 

40 

52 

45 

4ft 

37 

45 

46 

42 

26 

24 

38 

48 

50 

50 

62 

56 

39 

43 

50 

48 

38 

46 

58 

43.3 

/  Minimum,. . . 

1? 

10 

•?4 

17 

18 

23 

23 

24 

23 

12 

30 

29 

22 

16 

21 

20 

10 

<( 

19 

HO 

28 

20 

28 

34 

32 

28 

25 

30 

23 

18 

28 

2-2.3 

,  Maximum,,. . 

2S 
11 

43 
3 

4» 
34 

47 
12 

31 

11 

30 
20 

34 
9 

35 

2h 

34 
21 

45 
9 

38 
30 

36 
24 

36 
9 

40 

8 

43 
1ft 

38 
33 

38 

8 

20 

8 

30 
16 

4" 
9 

38 
19 

43 
22 

46 
•20 

5b 
35 

35 
28 

37 
22 

46 
2b 

44 
24 

34 
20 

■6'i 
8 

54 
21 

38.8 

/  Minimum,. . . 

18.2 

Waynesburg. . 

\  Maximum,,.. 

34 

42 

ftfi 

fi4 

3ft 

3ft 

3;i 

32 

39 

51 

42 

40 

35 

43 

49 

43 

41 

22 

39 

53 

50 

54 

64 

60 

50 

43 

52 

48 

41 

47 

55 

44.5 

/  Minimum,. . . 

fi 

3 

3ft 

23 

1ft 

1ft 

27 

25 

22 

9 

33 

27 

24 

14 

18 

35 

8 

6 

12 

31 

28 

21' 

22 

40 

29 

20 

19 

27 

•26 

13 

26 

21.2 

Wellsboro,, . . . 

)  Maximum,,. . 

22 

40 

4ft 

47 

30 

28 

30 

32 

28 

41 

35 

36 

32 

39 

4(S 

43 

35 

21 

27 

34 

34 

40 

4.4 

62 

41 

42 

45 

42 

35 

3b 

52 

37.4 

(  Minimum.. . . 

14 

10 

31 

12 

10 

22 

1" 

2j 

21 

13 

20 

23 

9 

-4 

7 

36 

10 

9 

lb 

11 

12 

20 

lb 

34 

31 

25 

•22 

22 

25 

15 

•20 

17.5 

West  Chester. 

1  Maximum... . 

\  Minimum 

35 

41 

ftl 

49 

36 

39 

33 

32 

36 

46 

41 

41 

39 

44 

51 

53 

46 

27 

37 

50 

47 

51 

67 

4'< 

47 

49 

55 

b2 

46 

41 

b8 

44.4 

14 

22 

27 

26 

16 

22 

24 

24 

29 

21 

33 

29 

26 

21 

26 

34 

18 

13 

20 

26 

26 

29 

2'( 

36 

37 

29 

33 

35 

30 

23 

26 

25.9 

Wilkes-Barret 

( Maximum.... 

I  Minimum 

2i) 

41 

45 

36 

31 

34 

3" 

35 

34 

43 

31 

42 

36 

42 

51 

52 

40 

26 

32 

41 

39 

44 

53 

4b 

40 

4b 

50 

4, 

40 

38 

54 

40.5 

1ft 

14 

27 

12 

1ft 

19 

16 

24 

2ft 

15 

25 

25 

12 

7 

16 

33 

11 

10 

19 

i6 

17 

22 

•22 

33 

32 

27 

24 

27 

2b 

'22 

21 

20.3 

Willianispoit, . 

»  Maximum,,. . 

30 

43 

42 

4ft 

3ft 

34 

32 

36 

31 

4ft 

35 

40 

40 

44 

44 

43 

41 

25 

33 

41 

40 

47 

bO 

48 

44 

48 

50 

49 

43 

40 

b3 

41.1 

(  Minimum,. . . 

16 

19 

29 

19 

15 

2ft 

If- 

23 

2ft 

8 

27 

29 

17 

11 

17 

26 

14 

11 

2(1 

21 

22 

26 

■22 

36 

34 

30 

25 

27 

28 

19 

'23 

22.0 

Williamstowii, 

., )  Maximum. ,,, 

29 
1(1 

36 
l^ 

50 
30 

53 

2-; 

32 

10 

33 
19 

35 
16 

30 
18 

38 
23 

42 

20 

44 
2ft 

38 
28 

36 
17 

39 

17 

46 

24 

50 
33 

44 
12 

22 

5 

33 
15 

45 
20 

46 
24 

42 
23 

,58 
•24 

50 
35 

49 

28 

44 
24 

50 
27 

62 
31 

48 
26 

44 
16 

24 

42.4 

(  Minimum. .. . 

21.4 

York 

j  Maximum,.  . 

(  Minimum  ..  . 

.37 

46 

56 

.53 

H9 

41 

37 

33 

36 

49 

ht' 

44 

40 

45 

52 

52 

48 

29 

38 

53 

52 

63 

69 

56 

52 

51 

bb 

bb 

bO 

43 

61 

47.3 

17 

19 

31 

32 

19 

19 

26 

24 

2« 

17 

32 

28 

26 

13 

22 

34 

21 

14 

22 

24 

2V 

■22 

21 

40 

36 

25 

26 

•29 

2b 

■20 

26 

■24.6 

Unless  Otherwise  noted  temperatures  sho-wn  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1  30  a.  m.  to  1 :30  a,  m.        *,  ",  '.  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

1  Wind 

Relati 

•e 

(  reduced  to  sea  level  ) 

humidity 

Stations 

3 

» 

o 

c 

1 

5 

?i 

% 

s 

0 
O 

S 

a 

o 

B 

o 

g 

o 

3 

>% 
<> 

II 

a 

a 

t^ 

f^ 

<2i 

Erie 

30.06 
■29.99 

30.46 
30.45 

6 

■29.40 
29.42 

3 
9 

8.5 
9  8 

26 

35 

sw. 
nw. 

16 

18 

88 
63 

68 

48 

82 
56 

51 

Harrisburg 

64 

Philadelphia  .... 

■29.97 

30  4K 

7 

29.40 

9 

14.5 

38 

n. 

1 

71 

o2 

62 

59 

Pittsburgh 

30. 04 

30  37 

22 

29.47 

3 

11.9 

34 

uw. 

16 

78 

5< 

63 

41 

Reading 

29  98 
29.96 

30.47 
30  46 

7 
7 

29.41 
■29.39 

9 
9 

13  8 
7.9 

46 
32 

e. 
nvF. 

11 

18 

6(1 
71 

44 

605 

49 

58t 

73 

Scranton 

52 

RIVER  CONDITIONS 


■station* 


CE> 

bo 

09 

be 

& 

a; 

r 

a: 

j_ 

& 

a 

^ 

^. 

£ 

^J 

<=■ 

Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes- Havre 

Williamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

I  Lock  No. 4 

;  Pittsburgh 

I  Midland 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susnnchai'.n.'i  . 
Su.squehanna   . 

.Susquehanna. . 
Monongahela.. 
Monongahela.. 

Ohio 

Ohio 


3.4 

4.6 

29t 

2.7 

i 

3  1 

3.6 

6  0 

30 

2.0 

2  i 

3  5 

4.6 

29 

3.0 

8 

6.0 

11.0 

'26 

3.2 

1 

4.0 

7.5 

26 

1.3 

3 

5.3 

6.6 

27 

4.3 

2 

12.9 

17.7 

12 

10.7 

^       3 

)4.1 

18  0 

13 

u.r 

3 

* 

« 

...». 

« 

1 

« 

1 

17,5 

26 

* 

18 
22 
9 
22 
20 

17 
SO 
SO 
25 
30 


•  For  any  fl 

$    Local 


ve-minute  pennd 
Noon. 


Corrected  to  true  •"Tfllocitieo. 
t    4:00  P.M. 


Pool  stage 


t    On  other  dates  also. 


ERRATA 


APRIL,  1940    Page  ■21 :  Clearfield,  total  precipitation  5.65  inches,  departure  +2.06  indies ;  Page  21 :  Clearfield,  precipitation  on  the  1st  0,01  inches,  monthly  total  5.65  inches. 

NOVEMBER,  1940    Page  62:  Shawmont,  mean  temperature  44,4°;  departure  —0.7° 

ANNUAL,  1940  Page  74:  Scrauton,  annual  mean  temperature  47.7°;  Page  77:  monthly  mean  temperature  for  May  59,0°,  annual  mean  temperature  47.7°,  annual  departure 
-1.6°. 

.JANUARY,  1941    Page  5:  Freeland,  mean  maximum  temperature  28,8°;  New  Castle,  mean  maximum  temperature  36,5°, 

FEBRUARY,  1941  Page  8:  Montrose,  mean  temperature  18,6°,  departure  -4,3'^  date  of  highest  temperature  V2th,  greatest  daily  range  in  temperature  42°'>;  Page  10:  Zions- 
yille.  Precipitation  on  the  ■28th  0.80  inches,  total  precipitation  3.62  inches;  Page  11 :  Montrose,  maximum  temperature  values  are  for  preceding  day,  maximum  temperature 
on  February  2Sth  12°,  mean  maximum  for  mouth  26.6°'^. 
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U.  S.  DEPAKI'MKNT  OF  (X)MMI':R(;1;,  WEATIIKK  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL     DATA 


JUN  IS 


32 


V.M,.   XLVI. 


I'lvNNSYI.VAMA  Sb(:ri(3N. 

L.  i?.  CONOVER 
HARKISBURO.   PA. 

Ai'RlL.   1941. 


No     1. 


aKNKRAX,  SUMMARY. 

As  a  rcjiult  of  an  umisually  wanii  period  in  tlir  .^I'coinl  (Iccadc 
of  April,  the  monthly  mean  temperature  was  above  normal  for 
the  lirsi  time  this  year.  This  p(>riod,  lasting  for  ai)0ut  two 
weeks,  was  exceptional  for  a  i)rolonged  series  of  high  readings 
so  early  in  the  season  and  euhninated  in  e.xtremc  niaximuui 
reailings  at  uioststiUions  on  tiie  lUth  or  20th.  Minima  occurred 
generally  during  the  iirst  week,  aUliough  a  few  stations  reported 
them  towards  the  end  of  the  montli.  Excesses,  ranging  from 
4°  to  12°  above  station  normals,  were  reported  from  every  sta- 
tion. .\s  a  result,  only  in  1921  has  a  higher  mean  temperature 
for  April  been  obtained  in  the  54  years  of  record. 

Precipitation  occurred  frequentlj'  during  the  month,  hut  the 
average  for  the  State  was  again  below  normal.  Only  five  times 
in  the  period  of  record,  have  smaller  amounts  been  recorded. 
Only  Ridgway  reported  an  excess,  all  other  stations  reporting 
deticiencies  ranging  up  to  3.00  inches.  Moderate  amounts  fell 
about  April  24th,  but  most  of  the  stations  received  greatest 
amounts  during  the  storm  of  April  4-6th,  when  more  than  half 
of  tlie  total  precipitation  for  the  month  occurred.  The  only 
snow  and  sleet  reported  fell  in  the  sauie  storm;  snow  occurring 
chiefly  in  the  northeast  portion  of  tlie  State,  while  sleet,  in 
minor  quantities,  fell  at  a  few  stations  in  the  mountains. 

Thunderstorms  were  reported  on  several  days  during  the 
month  from  widely  scattered  localities.  One  death  resulted 
from  lightning  in  Erie  and  minor  property  damage  was  caused 
in  some  sections.  During  the  period  April  l(i-19th,  thunder- 
storms were  general  throughout  the  State,  excepting  in  the 
western  fourth. 

High  winds  were  reported  from  mnny  stations  on  several 
days,  just  after  tlie  middle  of  the  month,  but  no  damage  was 
attributed  to  them.  Auroras  were  reported  from  several  sta- 
tions during  the  latter  half  the  month.  A  feature  of  the  month 
was  the  fact  that  tlie  State  had  17  clear  days  during  April,  the 
highest  number  ever  observed  for  tiiat  month  in  the  entire 
period  of  record. 

Vegetation,  which  had  been  retarded  liy  the  previous  cold, 
dry  weather,  responded  quickly  to  higher  temperatures  and  had 
generally  surpassed  the  normal  stage  of  growth  by  the  end  of 
the  month.  Frost,  occurring  toward  the  end  of  the  month, 
caused  some  damage,  especially  in  northern  counties. 

The  rains,  during  early  April,  combined  with  the  melting  of 
the  small  remaining  amount  of  snow  to  cause  some  rise  in  the 
rivers,  but  only  tiie  North  Branch  of  the  Susquehanna  River 
reached  flood  stages.  Comparativ.ely  httle  damage  resulted  from 
crests  2  feet  above  flood  stage  at  Wilkes-Barre  and  Towanda. 


XEMPERATUS-Ji.. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  87  stations,  was  55.1°,  which  is  6.5°  above  the  54- 
year  normal  for  April.     The  highest  monthly  mean  was  60.3° 


at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  dir/*'  al'Miff^ni  IV«loii,o,. 
Extremes  ranged  from  a  maximum  of  94°  at  Bedford  and 
(ireensburg  on  the  20th,  to  a  minimum  of  18°  at  Kane  on 
the  25th.  The  greati'st  daily  range  in  lem|)erature  was  5'1°  at 
iiawreneeville  on  the  29th. 


PRECIPITATION. 

The  average  |)recipitation  from  rain,  sled,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  168  stations, 
was  2.01  inches,  which  is  1.43  inches  below  the  54-year  aver- 
age for  April.  The  greatest  monthly  amount  was  3.55  inches 
at  Union  City,  and  the  least,  0.75  inch  at  New  Castle.  The 
greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  2.09  inches  at 
Paupack  on  the  6th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  a  trace,  which  is  2.1 
inches  below  the  54-year  normal.  The  greatest  total  snowfall 
fall  for  the  month  was  1.6  inches  at  Havvley;  the  greatest  24- 
hour  snowfall  was  1.2  inches  at  Hawley  on  the  7th. 

COmPAKATIVE  DATA  FOR  APRIL 


Year 


Temperature 


IHBS... 
1889... 
1»90... 

isyi... 

18M2... 
189;i... 
1894... 
1895  .. 
1890... 
1897... 
189S... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1903... 
1904... 
1906... 
1906... 
1907 . . . 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
191.;... 
1914... 

191fl... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

192U  . . . 

1921... 

1922... 

192;i... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927 . . . 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1938... 

1934 . . . 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


Precipitation 


92 

12 

88 

14 

80 

12 

87 

11 

85 

14 

85 

16 

83 

5 

90 

5 

97 

4 

92 

12 

84 

4 

92 

2 

90 

13 

95 

10 

91 

20 

90 

12 

86 

9 

84 

16 

89 

12 

84 

8 

89 

0 

87 

8 

89 

18 

84 

G 

83 

18 

90 

17 

93 

5 

98 

15 

87 

16 

87 

14 

81 

12 

90 

6 

87 

8 

96 

10 

91 

11 

89 

-5 

82 

6 

96 

9 

84 

9 

92 

17 

88 

11 

94 

19 

92 

9 

85 

16 

86 

14 

89 

15 

86 

14 

91 

12 

90 

14 

89 

19 

92 

11 

90 

9 

82 

9 

94 

18 

98 

-5 

2.52 
4.50 
3.46 
2.08 
2.04 
4.74 
3.62 
3.76 
1.75 
3.30 
2.93 
1.76 
1.57 
5.41 
3.56 
3.53 
3.45 
2.84 
3.13 
2.64 
3.51 
5.39 
5.07 
3.79 
4.39 
3.82 
4.66 

1.92 
3,65 
2.08 
4.. 53 
2.70 
4,39 
3.11 
3.17 
2.94 
4.15 
2.32 
2.03 
3.52 
5.50 
6.12 
2.71 
3.33 
1.71 
4.49 
8.l:6 
2.56 
3.01 
6.. 53 
2.85 
3.70 
5.30 
2.01 

3.44 


S  o 


No  of  day.s. 


o  tJ 

0    Bj 


=65 


1.3 
0.9 
0.4 
1.2 
1.1 
0.6 
14.7 
0.2 
0.9 
0.3 
2.6 
0.6 
0.9 
4.9 
3.0 
T. 
1.0 
2.8 
0.6 
4.0 
1.0 
2.6 
0.6 
4.4 
1.6 
0.2 
1.1 

1.6 
5.6 
2.6 
10.8 
1.2 
3.0 
0.8 
0.4 
1.9 
7.4 
0.5 
0.9 
1.0 
6.5 
1.1 
I.l 
2.3 
1.2 
0.5 
0.6 
2.9 
1.3 
0.2 
3.5 
1.0 
2.3 
T. 

2.1 


8 

14 

10 

11 

11 

8 

10 

14 

8 

8 

13 

9 

10 

10 

10 

14 

7 

10 

11 

11 

8 

10 

10 

8 

8 

10 

10 

10 

12 

9 

12 

9 

8 

6 

15 

9 

8 

14 

8 

11 

9 

5 

9 

8 

10 

10 

11 

7 

13 

8 

8 

12 

9 

11 

9 

14 

8 

11 

10 

7 

12 

12 

8 

13 

10 

9 

13 

10 

9 

13 

11 

7 

15 

10 

7 

11 

12 

6 

14 

10 

8 

8 

13 

10 

14 

9 

9 

9 

11 

in 

14 

10 

9 

11 

10 

10 

16 

9 

9 

11 

13 

7 

12 

12 

9 

9 

14 

8 

12 

13 

7 

10 

15 

7 

9 

12 

9 

13 

12 

7 

13 

12 

8 

15 

9 

8 

10 

11 

8 

10 

14 

6 

8 

14 

6 

13 

12 

8 

11 

13 

8 

11 

11 

7 

14 

8 

8 

14 

9 

8 

10 

13 

7 

15 

7 

9 

12 

9 

7 

6 

17 

7 

11 

11 

8 

11 

8 
8 
10 
13 
11 
12 
10 
9 
13 
6 
8 
16 
12 
12 
14 
111 
8 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
12 

7 
12 

9 
11 
10 
12 
10 

9 

8 
10 

8 

9 
11 
10 
13 
11 
10 
10 
10 

9 
12 
14 
13 
10 
14 
14 


20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  1941 


Olimatolog-ical  Data  for  April,   1941 


Counties 


Alleutowu 

^  Altoona..  

S  Vrdmore 

£  Arendtsville 

S   Bedford 

^  Bethlehtfiu 

^  Bloomsburg(near) 

•c  Carlisle 

S  Chamberbburg 

^  Olearlield 

^  Uoatesville 

Colubrook 

Emporium 

Ephrata 

Preeland 

George  Scliool 

Gettysburg 

Uordoii • 

Gouldsboro.I  — 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

aoltwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lavvrencevillo 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley..   

!^esliaminy  Falls 

Nevp  Bloomfield 

PalmiTton 

I'bila(lf>lpliia • 

Phila.  Navy  Yard 

PhoBuixviUe ••■ 

Port  Clinton 

auakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmojit 

Slilppensburg 

3tate  College 

Towanda 

Wellsbori) 

West  Chesti! r... _....■■  ■ 
Wilkes-Barrei  Airport ) 

Williaiusport 

Williamsiown 

York 


Brookville... 
Butler 

^  Ulaypville — 

§  Corry.. 

2  Coudersport.. 

g  Derry 

C)  Donora 

o  Kbonsburg... 

S  Fi-auklin 

O  cjreensburg.. 
arove  City... 

Irwin 

Joliustown 

Kane 

LyciDDUs 

Meadvlllel 

Midland 

New  ('a.41e 

Neweil 

Pittsburgh 

Ridgway 

8haroii 

Somerset 

Springs 

nniontowii 

Unity  Reservoir. 

Vandergrift 

Warron 

Waynesburs 


Lake  Drainage. 


Erie. 


For  the  StateH. 


Leliigh 

Blair 

Jiontgomery ... 

Adams 

Bedford 

Northaiiiptou.. 

Columbia 

Cumberland. . . 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

CJameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

MifHin 

(Jlinton 

Delaware    — 
Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivau 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . 
Philadelphia... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford  

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefferson 

Butler 

Washington  . . . 

Erie 

Potter 

Westmorelanfl . 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland 

Mercer 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland , 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset, 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Temperature 

in  degrees  Faht . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

CD 

•6 

o 

c 

^^ 

»T3 

b  a 

a 

2-5 

..a 

S 

i  si 

CM 

3— 

o 

t*, 

^•o 

^ 

-.J  ^ 

^fS 

f^ 

5  c 

■o 

9° 

03 

a 

OS 

aj3 

u 

3J 

u 

^  el 

3f  '^ 

|2 

'Be 

CS 

o 

O 

11 

<o 

aj*j 

rt 

O 

1., 

o 

CU*j 

bl 

o  ^ 

£  — 

s. 

u 

w 

h-i 

s 

Q 

EC 

a 

iJ 

^ 

-K 

H 

C 

^ 

H- 

o 

O 

X 

Observers 


Erie. 


■260 

1.615 
330 
710 

1,100 
450 
560 
473 
600 

1,  '260 
431 
630 

1,050 
365 

1,  yoo 

160 
553 
900 

!,  8!)0 
600 
337 
900 
■200 
700 

1.700 
280 
i»9i) 
469 
480 
554 
50 

1.656 

1,740 

864 

80 

679 

420 

•26 

■20 

100 

430 

480 

273 

746 

4'20 

51 

660 

1,217 
754 

1.319 
440 
544 
542 

1,275 
400 


1,  '240 
1,077 
1, 150 
1,  430 
1,665 
1,172 

762 
2, 160 

987 
1.150 
1,256 
1,  100 

1,  184 
1,938 
1,420 
1.100 

780 

900 

764 

1,24'< 

1,393 

940 

2, 190 

2,  200 
1,100 
1,050 

82.") 
L210 
1,085 


670 


29 

,55.9 

+  7.5 

91 

20 

29 

8 

43 

1.84 

-1.87 

0.68 

0 

6 

19 

9 

2 

ne. 

64 

54.3 

+6.6 

91 

20 

26 

3 

43 

2.^25 

-1.^27 

1.44 

0 

7 

23 

6 

1 

w. 

21 

57.8 

+  7.8 

93 

19 

30 

7 

44 

3.34 

-0.49 

1.84 

T. 

7 

16 

8 

6 

19 

56.6 

+7.4 

91 

20 

32 

31 

40 

2.35 

-1.20 

1.30 

0 

7 

•22 

5 

3 

sw. 

y 

57.4 

94 

20 

28 

•25 

45 

1.82 

1.00 

0 

5 

19 

5 

6 

se. 

55 

58.8 

+7.6 

91 

20 

34 

3+ 

38 

1.94 

-1.66 

0.68 

0 

5 

21 

1 

0 

nw. 

15 

53.0 

87 

14t 

21 

7 

43 

1.31 

0.68 

0 

3 

15 

14 

1 

nw. 

72 

58.0 

+  6.1 

92 

20 

■29 

8 

45 

2.09 

-1.'27 

1.04 

0 

5 

22 

2 

6 

sw. 

44 

.57.8 

+  7.6 

91 

20 

30 

7+ 

44 

2.45 

-0.79 

1.18 

0 

6 

17 

9 

4 

ne. 

40 

53.4 

+5.9 

91 

20 

22 

3t 

60 

1.96 

-1.63 

0.98 

0 

9 

19 

4 

/ 

e. 

54 

56.0 

+5.7 

89 

20 

30 

8 

37 

2.31 

-1.45 

1.33 

0 

3 

16 

6 

8 

nw. 

29 

55.6 

+  7.1 

90 

20 

27 

8 

37 

1.43 

-2.27 

0.64 

0 

7 

•20 

3 

7 

n. 

56 

52.8 

+  6.2 

91 

20 

22 

3+ 

48 

2.64 

-1.05 

1.15 

0 

6 

17 

0 

13 

w. 

44 

57.6 

+7.4 

93 

20 

30 

8 

42 

1.38 

-1.82 

0.66 

0 

6 

17 

7 

6 

s. 

48 

52.8 

+  8.6 

86 

20 

•25 

22 

37 

2.02 

-2. .'-6 

1.10 

0 

5 

11 

3 

16 

w. 

35 

56.8 

+6.7 

90 

I  It 

30 

3t 

41 

3.18 

-0.44 

1.14 

0 

6 

10 

14 

6 

nw. 

68 

57.0 

+  6.2 

84 

1.5t 

30 

9 

38 

2.52 

-1.11 

l.iW 

0 

8 

24 

0 

6 

s. 

37 
26 

53.8 

+6.3 

89 

20 

23 

8 

47 

L85 

-2.35 

0.77 

0 

6 

24 

0 

6 

fc. 

37 

58.6 

+6.2 

89 

19t 

32 

8 

35 

2,27 

-1.06 

1.36 

0 

5 

22 

3 

5 

s. 

72 

58.2 

+  7.3 

92 

20 

32 

8 

37 

1.76 

-0.93 

1.24 

0 

7 

14 

5 

11 

w. 

23 

52.1 

+  6.9 

91 

20 

21 

8 

48 

2.49 

-0.73 

1.42 

1.6 

8 

21 

7 

2 

w. 

26 

57  4 

+  6.3 

91 

20 

30 

8 

34 

1.95 

-0.89 

0.53 

0 

6 

20 

5 

5 

nw. 

64 

55.4 

+  6.1 

92 

•20 

23 

3 

50 

2.29 

-1.^20 

1.15 

0 

7 

18 

7 

5 

«  . 

12 

52.9 

+8.4 

88 

•20 

25 

3 

39 

1.78 

-L-26 

0.73 

0 

9 

8 

13 

9 

ue. 

54 

56.6 

+7.4 

92 

•20 

26 

8 

47 

1  97 

-1.29 

0.7s 

0 

5 

23 

2 

5 

sw. 

44 

50. 0« 

+4.1 

90 

•20 

lO'' 

8 

54' 

2.77 

-0.21 

1.32 

0 

6 

15 

13 

2 

57 

56.6 

+6.4 

91 

20 

29 

8 

49 

1.55 

-1.94 

0.46 

0 

6 

•22 

4 

4 

sw. 

3 

57.6 

91 

20 

29 

7+ 

44 

1.69 

1.03 

0 

6 

16 

7 

/ 

e. 

51 

55.4 

+5.1 

92 

•20 

2.i 

8 

45 

1.66 

-1.92 

0.72 

0 

6 

19 

6 

5 

nw. 

lb 
36 

60.3 

+5.9 

92 

16 

34 

3 

36 

3.^20 

-0.56 

1.30 

0 

5 

25 

1 

4 

sw. 

35 

49  7 

+7.6 

85 

•20 

•25 

3+ 

46 

2.51 

-1.13 

1.60 

T. 

7 

19 

5 

6 

nw. 

29 

50.7 

+  4.2 

85 

14 

22 

8 

46 

3.. 50 

-0.36 

1.83 

0 

8 

18 

8 

4 

w. 

52 

56.2 

+  7.1 

90 

14 

29 

8 

47 

2.33 

-1.42 

0.80 

0 

6 

21 

3 

6 

w. 

3 

55.2 

92 

•20 

25 

8 

46 

2.11 

1.21 

0 

5 

17 

9 

4 

sw. 

23 

56.3 

+9.2 

91 

20 

29 

8t 

43 

1.58 

-1.66 

0.62 

0 

8 

•20 

7 

3 

ne. 

70 

59.2 

+  7.1 

90 

•20 

37 

3 

37 

2.48 

-0.57 

1.15 

0 

6 

16 

8 

6 

11. 

25 

58  8 

+  7.5 

92' 

20 

36 

3 

36" 

2  36 

-0.94 

1.05 

0 

6 

16 

3 

11 

e. 

31 

57.0 

+  5.4 

91 

14 

28 

8 

41 

2. '29 

-1.23 

0.89 

0 

4 

•23 

3 

4 

w. 

3 

55.4 

+  5.9 

88 

14t 

•26 

8 

40 

1.72 

-2.  42 

0.79 

0 

5 

23 

3 

4 

s. 

56 

54.6 

+  6.2 

88 

14t 

27 

8 

42 

2.44 

-1.62 

0.89 

0 

5 

21 

5 

4 

nw. 

71 

58.4 

+  7.7 

91 

20 

35 

8 

32 

1.88 

-1.39 

0.93 

0 

6 

15 

H 

7 

11  »■. 

4< 

55.0 

+6.9 

91 

20 

31 

9 

34 

1.52 

-1.25 

0.75 

T. 

9 

17 

7 

6 

n. 

51 

55.2 

+  5.8 

88 

20 

26 

8 

42 

2.21 

-1.46 

1.45 

0 

6 

14 

11 

5 

n. 

45 

.57.0 

+5.2 

9(1 

20 

:« 

71 

51 

2.74 

-0.59 

1.41 

0 

6 

12 

10 

8 

nw. 

8 

.57.0 

91 

20 

30 

8 

.38 

1.76 

1.11 

0 

6 

14 

9 

7 

sw. 

57 

,55.  3 

+  7.9 

89 

20 

29 

3 

.38 

1.85 

-1.75 

0.73 

0 

9 

10 

14 

6 

e. 

47 

,V2.7 

+  6.4 

90 

20 

'25 

8+ 

47 

2.82 

-0.27 

1  49 

T. 

8 

16 

11 

3 

ne. 

71 

51.2 

+  6,7 

89 

20 

21 

8 

46 

1.94 

-1.  12 

0.72 
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45 
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10 
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88 
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68 

50.5 

+5.4 

83 

19 

28 

2 

36 

1.58 
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0 

7 

17 
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3 

ne. 

64 

55.1 

+6.5 

94 

20 

18 

25 

54 

2.01 

-1.43 

2.09 

T. 

6 

17 

7 

6 

nw. 

John  A.  Fruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderstou. 
Penn  btate  Kxpt.  Station. 
Chailcs  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Bcuj.  F.  Conner. 
Prof.  C.  £.  Miller. 
V\  illiani  P>.  Spear 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\Vm.  A.  Kurer. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  .1.  Keatb 
Andrew  B.  Evansha 
Pioi.  N.  W.  Swayne. 
Dr   Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Coopei. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Dclln  M.  Pcnnell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks 
('.  ]'.  Darling. 
Lebanon  Valley  tias 
Penna.  Edison  Co. 
E.  A.McGill. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 
PhilHdelpliiaSuh.  Walii  i  ■ 
J.  Earl   Sueafler 
New  Jersey  Zinc  to. 
1).  .S.  Weaih'  1  Bureau 
Navy  Acrological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  (  (■ 
E.  E.  Rarick. 
.lohn  E.  Benner. 
U.S.  Weathci  Bureau 
U.  S.  Weather  Bureau 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza. 
State  Teachers  CoIKk' 
Penna.  State  Collegi'. 
Mrs  ..M.  OrdellaParkv. 
(feorg-  W.  Hill. 
Harlan  Say  lor. 
U.  S.  .\irways  Station. 
Jolin  D.  McEwan. 
Sus(jiieJiBnna  Collicrie.'-  (i) 
York  Water  Co. 


Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
.1.  L.  Melvin. 
Pennsylvania  Electric  d 
Philip  R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wasser. 
William  K.  Fuller. 
WtiStmoreland  Water  Co 
I'vof.  H.  V,  Harmon 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tro-s 
U.  S.  Airivays  Station. 
Westmoreland  Water  Co 
Paul  F.  Coy 
I'erry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Burean. 
West  Penn.  Power  Co. 
Hany  H.Gerbor 
D.  L. Orove. 
Allen  E.  Voder. 
Wra.  W.  .Marstcller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
rears  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  'Incomplete.  1  From  all  available  records . 

Reference  letters  »  *•  "  etc.  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Po.t  Oifice  addresses  are  as  follows-  of  Lvcipous.  Oreensburg:  of  Neshamtnv  Falls,  Oakford;  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont,  Manavnnk:  of  Springs,  Grantsvllle.  Md. ; 
of  AUwna  RFD,  (KlttannlnK  Point):  of  Midland,  Georgetown.  X    Not  Included  in  means  and  summaries.  W,  B.  O.  Phil»delphi.-6  Ml-llSO. 
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CLIMATOlAKilCAl-    DAIA:    I'KN  NSV  I  A' AN  I  A   SKiri'lON 


Duily  Preoipitatlou  for  April.  1841 
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.06 

i'V 

.03 

.10 

T. 

T. 

.18 

.16 

.28 

1.42 

Quakertown 

T. 

.01 

2  44 

Readinpt> 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

.27 
.02 

T. 

.26 

T. 

.... 

1.88 

Renovo2 

.02 
'.'i2 

... 



.... 

.65 
.10 

.... 

.03 
.01 
.03 

2.33 

Retreat 

1.35 

Ringtowntt^ 

Lower  Susq 

.04 

... 

.... 

.03 

.... 

L74 

...  ...-J 

Continued  on  page  22. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Apkil,    1941 


Daily  Precioitation  for  April, 

1941- 

-Continued  from  page  21 

stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

•20 

21 

22 

23 

24 

•25 

2fi 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

AUantic  Drainage 
(coiUinii&l) 

Scrantonf 

Sehusgrove 

Sellersvillet 

Shade  Gapt 

Shawmout 

Shippousburg 

South  Mountain^ . . 

state  College^ 

Suuoury2 

Susquehanna^ 

Towanda 

Weilsboro^ ..... 

Wernersville^.LurJ 

Westchester 

Westgroveii 

Wjlkos-Barre^'*... 

Wilkes-Barrei^H 

Williamsport^ 

N.Br.Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Potomac 

VV.Br.  Susq 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

AUegheuy 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

.OH 
.112 
.39 

'.'6i 

T. 

"  .'O'j 
.01 
.03 

.03 

'.'is 
'.'o'i 

T. 
.02 

'.'•26 

T. 
T. 

.01 

.10 

.Oh 

.0-1 

T. 

.01 

T, 

'.'67 

'.'42 
.11 
.15 

'.'J4 
.39 
.66 
■)'. 

■.'08 
.61 
.33 
.52 

.08 

'[08 

i.'4i 
'."19 

.53 

1.45 

.94 

.03 

1.41 

1.11 

.95 

.73 

.23 

i!49 

.46 
.04 
.90 
.29 
.55 

'.35 
.94 

1.55 
.,36 
.47 
.85 

1.11 

.43 

1.37 

.63 

.83 

.98 

1,10 

.48 

.23 

1.58 

1.31 

1.00 

.42 

.99 
1.4'.; 

.67 
1.01 
1.33 

.37 
1.04 
1.36 

.54 
1.61 
1.39 

.88 

.32 
.12 
.13 

'.'22 

05 
.57 
.03 
1.35 
.80 
.40 

.51 
.65 
.15 

.48 
.29 

i.'33 
.■27 
.08 
.47 
.51 
.'28 

.27 
.•20 
.■23 

'.'62 

'.'65 
.02 

T. 

.  18 

.'62 
'.'06 
'.'63 

.... 
T.' 

T. 

T. 

■•■• 

•••• 

.01 

.'ig 

T. 

i'.' 

••■• 

T. 

'.'io 
'i'.' 

'.'•24 

.'64 

.14 
.■24 

".'is 

.03 

'.'ii'i 

.06 
.13 

.14 
T. 
T. 

".'vi 

'.'i('i 

.06 

't.' 

.02 

.01 

T. 

05 

T. 

'.'is 
'r. 

'.'63 

T. 

'.'i^2 
.10 

.13 
.04 

'.'64 
.15 
.•23 
.10 
.17 
.46 

.72 
T. 

M 

'.'84 

".hh 

'.'so 

.18 
08 

'.'29 
T. 

''63 

't'.' 

'.'06 
'.'62 

.07 
'.'62 

't.' 

T. 

'.'6i 
.01 

.05 
.07 
.13 
.12 

';69 

't.' 

T. 

.30 
.02 
.04 
.01 

'.'69 
.11 
.01 

T. 
.08 

T. 
.03 

.15 

'i'.' 
.11 
.08 

T. 

'.05 

.01 
.05 
.03 
.24 
.09 

.05 
.06 
.03 

'.'61 

.'22 
.12 
.03 

•r'.' 

.14 

T. 
.01 

.24 
'.'35 

'^•25 

'i'.' 

T.' 

'.'26 

'.'i^7 

.05 
.34 
..32 
.05 
.67 
.30 
.31 
.01 
.30 
.11 
.•20 

.08 
.30 
.73 
1  00 
.06 

".26 
.41 
.24 
.32 
.42 
.39 

.22 
.05 
.6b 

'^27 

't. 

'•'l''.' 
•,-,■•  • 

T. 

Voi 

'!6i 
.01 

••'•• 

'.;:: 

1.5'.i 
2.21 
2.1-2 

•2.1'. 
2 .  ■<  1 

1.71 
2.17 

l.H 

2.  1: 
1,  15 
2.^2 

1  9i 

.'20 

't.' 

't. 

.04 

'.'64 



1.51 
2.:ii 
2.1., 
l.-ll 

"■■i.ltfi 
1.  71 
2  50 
1.51 
1.92 
2.03 

1    ' 

2. 
1  'Jo 

WiUiamstowu 

i'ork 

Yorkllaveu2 

ZlonsviUb(neftr)... 

I'rentou.  N.  JH 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Fails  ^ 

Blairsville^ 

Bradford 

T. 

■r 

Brookvilie"'* 

'.'6i 

i'.m 

.•28 
.08 

'  46 

.01 

.04 
T. 

01 

.14 

']'.' 
.01 
.02 
T. 
01 
.02 

T 
.14 

•r. 

'.'26 
'.'i4 

.'20 
.01 
.12 
.08 
.35 
.48 
.59 
.20 

.... 

1  90 

Buckstowul 

Butler 

Clarion^ 

't'.' 

2.61 
1.37 

1    '2H 

Gla.ysville 

Coulluenco^     ..     • 

Connellsville  ^ 

Coraopolis^ 

Ohio 

Youghiogheny  .. 
Mouongahela — 
Oliio 

T. 

r'.' 

.35 

.06 
.09 
.20 
.09 

.15 

.02 

.02 

T. 

.03 

.08 

.58 

.15 

'i' 

'.'6i 

'.04 

.87 
.85 

•••■ 

•••• 

1.'24 

1 

Corri-2 

Allegheny 

Allegheny 

.25 
.06 

2.21 

Coudersport 

■.■38 
.52 
.23 

•r. 

.08 
.24 

.... 

.01 

•/      . 

.08 
,72 
.50 

2.  J : 

Donora'i 

Mouougaliula  — 

Allegheny 

Conumaugh 

AUegheuy 

Mouougatiela — 
Yougliiogheny  . . 

T. 

Dunlot 

Ebensburg 

.03 

.05 

't.' 
.02 
.02 

T. 
T. 

.04 

T. 

T. 

■.'38 
.23 

.04 
.05 

1 

1. 

KraukliuSi 

"m 

T. 

1 

(ireensboro^ 

•IV 

.37 

';67 

.01 
.09 
.06 

.04 

.66 
.02 

1 

areeusburg 

.10 

1 

arove  City 

Beaver 

.27 
.02 

.08 

.04 

.... 

[rwiu 

Johnstown 

Coneiiiaug)) 

AlU-gheuv 

.'lift 

.08 
.20 

.16 

"t.' 

r. 

.  32 

T. 
.03 

.01 
.02 

.12 

.40 
.27 

.... 

■-' 

Kane  Airway  Sta'* 

.11 

1    ■ 

Lake  Lynuii 

Mouougahela — 

. . .  . 

bock  .\o.-f2 

Monoufr.iliela  — 

Allegheny 

Cniieiiirtiigli 

T. 
T 

.12 

.28 

1.08 
.99 

1.88 
.84 

1.10 
.•29 
.44 
.48 
.25 
.68 

.64 
.95 

.40 
1   33 

•27 
36 

.o;3 

T. 

T. 

.10 

T. 

.06 

.12 

.10 

.01 

T 

't. 

.02 

T. 

.03 

T 

'.'06 
.16 

.56 

.25 

43 

■ '  *  ■ 

1.94 

Lock  No.  5^ 

T. 

T. 
T. 

i.'si 

.03 

'.'is 

1  ri, 

.04 
.01 
.03 
.•29 

i 

MarienvilloJ 

Allegheny 

Mouougahela  . .. 

.0.S 

.. . . 

... 

2  - 

McKeesport2 

05 

1      ■ 

Meadville^ 

Allegheny 

Ohio 

Ohio 

Ohio 

.21 
.01 

.15 

T. 
.11 
.01 

.06 

05 

.20 
.12 

.18 
08 

.80 

't.' 

.'61 

'^22 
.24 
.13 

.07 

.15 

■ 

2.0c 

1  21 

Mercer»....** 

T. 

'.'62 
.04 

';o2 

.07 

T. 

.01 

.•27 

1  16 

Midland 

T 

.47 

.'35 
.17 
.07 

56 

10 
.27 

".i-f 

0  97 

Mosgrove^ 

Allegheny 

Ohio 

.03 

.57 

T. 

't'." 

T. 

T. 

T 

.02 

.02 

'.'64 

1.49 

Mount  Lebanon... 

1.55 

Natrona^ 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 

T. 

.02 

1.58 

New  Castle 

.01 

0.7ft 

NfewoU^ 

03 

65 

2.08 

Parkers  Landing^. 

Allegheny 

Oiiio 

.08 

.'43 

.54 

.51 

•r. 

T. 
T. 

T 
T. 

.03 
.•24 

.08 

.10 
.01 
04 
.08 
.03 
.01 

.12 

'.'63 
T. 

T.' 
.06 
.09 

08 

1.56 

Pittsburgh^Jl 

T. 
.20 
30 

.12 

'08 

.•29 

T 

.25 
.13 

1  .36 

Punxsutawuey  2.. . 

Allegheny 

i!44 

1.53 

aidgwav2 

Allegheny 

Ohio 

.09 

^48 

.78 

.33 

1,58 

l.,50 

.37 

.22 

.81 

1.33 

.60 

63 

T. 

3.06 

Rochester! 

.01 
.21 
.18 
.21 

38 

1  01 

■;,iltshnrg2 

Couetiinugli  

Conemaugh 

Beaver 

T. 
.01 
.16 

.15 

.08 

T 

T. 

.08 

.17 

T. 

.01 
.21 

.05 

.07 
.•29 
T. 

49 

■> 

Seward  2 

.42 

J 

Sharoii2 

.11 
.13 

'.'6i 

63 

.04 

.10 

.51 

.10 

.•29 

..S3 
.14 
T 
.01 
.11 
•26 
.02 

J'9 
.02 

\.    - 

Sharpsville^ 

Beaver 

.02 

.10 
.17 
T. 

1.60 

Sraethport^ 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela 

Youghioglieny  .. 
Conemaugh 

.18 
.05 
.08 

.01 

'.'06 
.15 

.02 
26 

.15 

2.21 

Somerset. 

.07 
.73 
.01 
.07 
.25 
.,35 
.66 

1.78 

Springs 

.06 

.03 

T. 

.'04 
..50 

.... 

... 

1.81 

Titusvillet         

T.' 

1  50 

Onion  Citvt 

6fi 

.10 
T. 

'.'67 
.03 

1.52 

.27 

.'62 

.'is 

T. 

'^26 
.26 
.28 

'.'45 
35 

.... 

3.  .55 

.74 
1.17 
.45 
.24 
.76 
1.30 

.42 
1.25 

13 

L92 

Dnity  Beservoir... 

.02 

... 

.05 
.10 
.07 

2  25 

'/auilf'rgrittS 

1.49 

Warren^ 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny 

.17 

T. 

19 

.12 

.65 

1.71 

Waynesburg 

West  Newton^. . . . 

.38 

03 

.67 

55 

1.86 

.20 

T. 

']i2 

2.05 

Lake  Drainage. 
Erieti 

Lake  Erie 

.14 
.06 

T. 
.10 

.10 

.45 
.90 

..30 
.01 

.04 

.13 
.21 

1.58 

05 

.08 

.... 

.... 

.... 

2.77 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  i«:  for  the  24  liours  ending  at  the  time 
of  ob.servation.      1  First-order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-honr  period,  midnight  to  midnight,  unles?  otherwise  indicated.      2  Ptv  o!P't»tion  measured 

in  the  morning ;  amount  then  recorded  i.^  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation'  for  period,  midnight  to  midnight.       ^    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
**  Precipitation  for  period,  1:30  a.  tn.  to  1:30  a,  m,      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement.        T.  (trace) 

whan  precipitation  is  less  than  .01  inch.     $  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewyiUe; 
of  Acmetouia,  Barking;  of  Pennline,  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  flreensburg;  of  Ringtown,  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  *  Airway  Station,    f  Elver 

StatioiL  nil    Formerly  Big  Knob.  \^    Formerly  GIrardvllle. 
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CLIMATOIAHIICAI,   DATA:    IMONNS VI.VANI A   SKOTION. 


2H 


Dally  Temperatures  for  April.   1841 


Stettont 


10 


12 


18 


20 


23 


28 


24 


2S 


20 


37 


28    m 


80 


81 


Mean 


Altwnm (MRxlnuim..., 

I  Minimum.. ., 

baaioru  i  Minimum..., 

Bothloheni ]  Miiximum... . 

"  I  Minimum... 

Hlcxnusburg ;  Mftximum... 

'  Minimum.. . 
BrookvlUol  \  Mivximum... 

(  Miniimim.. . 

u,,ti»r  I  Miixlmum... 

""""' \Mlnimum... 

("..riiMlB  ^  Maximum... 

^''"^"*'*  (Minimum... 

riiambi'rsbure ;  Maximum... 

(  Minimum.. . 

Clnysville (Maximum... 

•*  I  Minimum.. . 

Cloarfleld \  Ma-ximum... 

(Minimum... 

CoatesvlUet \  Maximum... 

^  i  .Minimum.. . 

(^nrrvt         )  Maximum.. . 

^°"y' !  Minimum... 

C^oudersport \  Maximum . . . 

'  Minimum.. . 

Donora* ;  Maximum... 

(Minimum... 
Ebensburg )  Maximum... 

I  Minimum... 
Emporium *  .\laximum .. . 

'  .Minimum.. . 

Ephrata ;  Maximum... 

(  Mimmum.. . 
Erie*         \  Maximum... 

(  Minimum... 
Frankllnt ••    *  Maximum... 

'  Minimum... 
Freeland J  Maximum... 

I  Minimum. .. 

George  School )  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Gettysburg \  Maximum... 

I  Minimum.. . 
Qordou )  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Greensburg "Maximum... 

I.  Minimum.. . 
Grove  City S  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Harrisburg* \  Maximum... 

i  Minimum.. . 
Hawley *  Maximum... 

'  Minimum.. , 
Holtwood' (  Maximum.. 

(  Minimum.., 
Huntingdon |  Maximum.. 

(  Minimum. . 
Johnstown '•  Maximum.. 

(  Minimum.. 

Kanet \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

I  Minimum. . 
Lancaster ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lawrenceville \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown )  Maximum.. 

(  Minimum . . 
Lock  HavenJ \  Maximum,. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Meadvillet \  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland |  Maximum.. 

( Minimum.. 

Montroset f  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Muney  Valley )  Maximum.. 

(  Minimum . . 
New  Bloomfield (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* /Maximum,. 

1  Minimum . . 
Philadelphia* )  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Phoenixville f  Maximum.. 

I  Minimum., 
Pittsburgh* \  Maximum.. 

'  Minimum., 


^(> 

53 

;m 

31 

5.S 

55 

41 

40 

(U) 

60 

4.H 

3k 

60 

50 

8r. 

■-'S 

f>f> 

50 

2\ 

2.' 

fi6 

54 

!iti 

28 

57 

60 

86 

.S8 

57 

60 

S'J 

37 

67 

55 

36 

28 

59 

54 

31 

26 

6S 

54 

37 

37 

50 

45 

33 

22 

51 

49 

36 

28 

58 

56 

36 

35 

6ft 

52 

32 

28 

55 

50 

35 

26 

.56 

58 

40 

3S 

45 

43 

31 

28 

ftl 

51 

29 

26 

56 

46 

40 

27 

3S 
59 
38 
53 
32 
56 
32 
52 
28 
55 
39 
52 
29 
53 
41 
68 
35 
51 
32 

45 
20 
51 
2' 
58 
37 
47 
21 
54 
37 
57 
37 
58 
29 
58 
38 
49 
23 
52 
29 

39 
25 
50 
26 
48 
25 
56 
33 
52 
20 
48 
3' 
■  57 
39 
57 
39 
53 
30 


60 
26 
61 
46 
63 
34 
60 
30 

fa 

21 
61 
21 
67 
33 
66 
32 
65 
23 
64 
22 

58 
31 
60 
22 
61 
36 
6' 
30 
58 
22 
63 
22 
64 
32 
46 
31 
64 
24 
,54 
26 

61 

30 

62 

32 

60 

28 

6<.) 

2 

56 

28 

64 

38 

57 

26 

55 

38 

64 

23 

61 

25 

56 
19 
58 
25 
63 
30 
57 
20 
62 
34 
66 


58 
34 

6;i 

40 

(i\ 
;w 

64 
29 
62 
26 
64 
42 
63 
36 
60 
37 

6;< 

43 
65 
31 

62 
36 
63 
32 
63 
37 
65 
45 
57 
42 
63 
31 
65 
36 
60 
36 
62 
25 
58 
32 

62 
3' 
61 
36 
61 
32 
62 
27 
60 
41 
61 
40 
63 
22 
58 
39 
63 
32 
57 
40 

59 
33 
58 
32 
63 
32 
61 
22 
63 
38 
65 
38 
67 
34 
62 
43 
62 
32 
64 
44 

60 
21 
58 
28 
56 
26 
60 
32 
63 
42 
59 
32 
64 
42 
62 
32 
61 
40 


43' 
37 
60 
40 
60 
39 
60 
37 
44 
38 
63 
42 
65 
40 
50 
41 
53 
40 
61 
37 

54 
38 
44 
37 
54 
38 
53 
45 
43 
35 
59 
37 
53 
40 
46 
35 
46 
39 
50 
32 

49 
40 
57 
40 
56 
37 
53 
41 
56 
40 
46 
41 
52 
33 
51 
45 
54 
41 
45 


62 
28 
66 
,HU 
68 
34 
63 
23 
65 
23 
69 
29 
66 
29 
67 
30 
66 
32 
67 
24 

61 
30 
63 
26 
64 
39 
69 
38 
60 
27 
65 
22 
66 
30 
51 
34 
68 
27 
58 
30 

64 
30 
64 
31 
62 
23 
68 
35 
68 
33 
65 
32 
62 
21 
60 
36 
65 
24 
65 
28 


57  60 
21   27 


66 
30 
68 
38 
70 
10 
66 
25 
70 
26 
73 
30 
70 
30 
71 
31 
72 
31 
71 
26 

66 

32 

68 

29 

70 

45 

73 

37 

6 

34 

69 

24 

70 

82 

53 

36 

72 

29 

64 

35 

66 
35 
68 
30 
67 
25 
73 
37 
73 


69 
35 
71 
40 
71 
45 
72 
31 
73 
28 
76 
84 
70 
36 
73 
89 
72 
87 
76 
31 

67 
38 
72 
33 
72 
46 
72 
42 
68 
35 
72 
30 
72 
38 
66 
37 
75 
32 
67 
38 

67 
41 
68 
38 
70 
33 
74 
45 
76 
39 
70 
41 
70 
32 
64 
39 
71 
30 
71 
37 

68 
3' 
70 
38 
69 
32 
69 
32 
70 
39 
73 
36 
73 
34 
67 
44 
75 
35 
73 


71 
88 
74 
87 
72 
40 
71 
86 
77 
31 
80 
34 
74 
42 
73 
43 
78 
35 
78 
35 

66 
39 
79 
35 
77 
45 
82 
45 
77 
37 
75 
36 
70 
42 
65 
39 
79 
38 
64 
40 

64 
39 
72 
43 
68 
41 
79 
42 
80 
47 
72 
44 
70 
28 
63 
46 
74 
35 
76 
38 

76 
41 
71 
42 
73 
38 
74 
25 
69 
41 
76 
40 
76 
35 
69 
44 
78 
38 
77 
35 

67 
36 
67 
32 
69 
32 
74 
38 
78 
32 
68 
39 
66 
42 
72 
40 
80 
48 


70  90 


81  80 
56  61 


79 
63 
81 
55 
8-1 
61 
75 
52 
76 
41 
80 
65 
84 
60 
81 
60 
81 
54 
80 
60 

81 
60 
77 
45 
73 
41 
83 
59 
79 
48 
81 
46 
83 
58 
61 
4' 
78 
51 
70 
52 

84 
56 
84 
59 
81 
55 
82 
58 
77 
52 
81 
63 
75 
46 
81 
60 
80 
53 
78 
56 

73 
44 
74 
53 
86 
.52 
78 


76 

64 

71) 

56 

80 

54 

83 

62 

76 

46 

7 

65 

85 

56 

83 

66 

81 

54 

80 

48 

84 
52 
68 
49 
76 
50 
78 
58 
73 
49 
76 
50 
86 
59 
61 
44 
74 
52 
76 
52 

84 
54 
78 
56 
80 
54 
79 
55 
77 
52 
83 
59 
81 
49 
81 
67 
79 
53 
75 
55 

72 
52 
76 
53 
84 
54 
78 


55 


43  55 


78  76 


87  90 
49  55 


69  81 


78 
42 
85 
■17 
1)0 
52 
87 
49 
69 
42 
87 
42 
88 
52 
82 
62 
63 
41 
62 
42 

76 
55 
58 
38 
76 
44 
65 
44 
76 
37 
84 
52 
83 
55 
50 
39 
61 
44 
79 
42 

86 
58 
83 
52 
83 
49 
70 
44 
64 
41 
71 
49 
80 
62 
73 
55 
84 
48 
63 
44 

55 

34 

58 

35 

88 

54 

78 

42 

71 

52 

87 

50 

68 

4 

8 

62 

58 

40 

67 

41 


70  65 
41  38 
59 


57 
43 
66 
45 
64 
43 
69 
45 
.54 
31 
67 
38 
61 
46 
63 
47 
64 
36 
59 
42 

61 
43 
51 
34 
86 
40 
56 
45 
53 
40 
57 
41 
62 
45 
48 
38 
54 
31 
50 
40 

60 

45 
58 
47 


68 
30 
62 
28 
62 
% 
63 
24 
62 
2a 
67 
26 
64 
30 
6.''. 
32 
60 
28 
66 
24 

62 
31 
64 
25 
60 
34 
62 
37 
57 
26 
64 
24 
67 
32 
51 
36 
63 
28 
63 
29 

61 
33 
59 
33 


57   62 


29 
63 
32 
61 
33 
64 
35 
65 
25 
64 
39 
63 
42 
60 
30 

61 
18 
59 
29 
65 
28 
63 
21 
63 
30 
64 
31 
64 
27 
63 
38 
61 
25 
62 
32 


61 
31) 
U5 
42 
62 
43 
65 
29 
06 
31 
69 
3ft 
68 
43 
69 
47 
65 
30 
66 
88 

61 
40 
62 
33 
63 
38 
67 
41 
62 
36 
65 
37 
62 
43 
57 
38 
64 
30 
59 
37 

64 
41 
62 
42 
61 
40 
67 
43 
64 
31 
65 
44 
61 
36 
63 
45 
65 
42 
62 


GB 
86 
68 
40 
66 
42 
68 
36 
62 
26 
71 
35 
73 
42 
73 
39 
68 
27 
70 
28 

68 
37 
66 
28 
66 
40 
70 
37 
64 
■B 
66 
27 
72 
37 
60 
40 
65 
30 
61 


76 
40 
72 
34 
71) 
61 
72 
33 
77 
27 
71 
28 
80 
41 
82 
38 
73 
30 
80 
30 

76 
46 
73 
31 
77 
60 
76 
40 
72 
:i8 
77 
29 
80 
44 
64 
43 
75 
31 
74 
42 

78 
46 
76 
42 
77 
40 
75 
36 
75 
38 
80 
50 
76 
40 
74 
49 
79 
34 
75 
34 

73 

29 
76 
42 
78 
37 
78 
28 
77 
42 
78 
41 
80 
35 
79 
54 
72 
29 
74 
35 


H2 
44 
88 
46 
HI 
62 
72 

8U 
32 
79 
«6 
88 
40 
83 
41 
HI 
35 
84 
84 

80 
46 
79 
35 
81 
55 
84 
42 
79 
35 
81 
34 
85 
43 
73 
52 
80 
34 
78 
52 

79 
46 
78 
45 
83 
86 
82 
41 
79 
42 
85 
48 
82 
36 
79 
51 
85 
37 
81 
38 

78 
35 
79 
43 
83 
37 
84 
30 
83 
45 
82 
42 
85 
40 
81 
56 
79 
35 
80 
40 


Ml  . 
46  . 
88. 
40. 
Hit  . 
68. 
70  . 
39  . 
79  . 
82  . 
82  . 
37  . 
87  . 
43  . 
87  . 

45  . 
82. 
39. 
H8  . 

36  . 

84  . 
49  . 

79  . 

37  . 
78  . 
52  . 
84  . 

46  . 
78  . 
38. 
81  . 
36  . 
87  . 
45  . 
74  . 
51  . 

80  . 
39  . 
78  , 
66. 


48  . 
82. 

46  . 

81  . 
38  . 

82  , 
44  . 
80, 
48  . 
85  . 
48  . 

81  . 
38  . 

82  . 
52  . 

84  . 
40  . 
80. 
40  . 

77  . 
38  . 
82  . 
43  . 
87. 
40 
80  . 
34  . 
85. 

47  . 

85  . 
45. 
85. 
42  . 
90  . 
55  . 

'36! 
80  . 
42  , 


45 
40 
63 
28 
64 
41 
65 
32 
63 
41 
62 
44 
62 
42 
65 
39 


40 


78. 

43  . 

81  . 
38  . 
85  . 
41  . 
82. 
39. 
88. 
45  . 
85  , 
57  . 
85  , 

44  , 
80, 
55. 


68.8 
40.3 
70. S 
44.1 
72.2 
46.3 
69.4 
3U.6 
6H.8 
31.6 
72.  U 
87.7 
73.8 
42.2 
72.7 
42.8 
70.3 
3M,8 
71.6 
86.8 

69.9 
42.2 
66.7 
:15.6 
6«.4 
43.5 
71.8 
44.2 
67.1 
37.6 
70.4 
:18,1 
72.7 
42  5 
59.7 
41.3 
68.9 
35.6 
65  6 
40  1 

70.9 
42.7 
69.7 
44.3 
69.6 
3«.l 
71.9 
42.3 
68.7 
42.1 
71.2 
48.2 
69.2 
35.0 
67.  9 
46.9 
72,6 
38.3 
68.0 
40.3 

64.6 

35.5 

66.7 

39.1 

73.8 

39.5 

69.2 

30.8'' 

70.4 

42  8 

72.9 

42.2 

72.3 

38.4 

72.4 

48.2 

66.9' 

36.1* 

69.5 

40.3 


63.2 
36.2 
67.0 
.34.4 
71.4 
38.9 
70.9 
37.7 
70.4 
42.2 
70.0 
48.4 
72.2 
41.9 
69.2 
44.7 


Continued  on  page  24. 
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Daily  Temperatures  for  April,   1941— (continued) 


Stations 


10    n 


19     20 


n    22 


23 


21      25      2B 


■27 


28     29 


30 


31 


Mean 


Port  Clinton f  Maximum.. 

1  Miuimimi,. 
Quakoitown J  Maximum,, 

1  5iiiiimuni.. 
Headiug* )  Maximum.. 

(  Minimum,. 
Retreat (  Maximum.. 

(.Minimum.. 
Ridgwayi i  Maximum,. 

(  Miuinnuu,. 
Scranton* \  Maximuui,, 

(  MiGimuui.. 
Selinsgrove )  Maximum,, 

(  Miuimum,. 
Somerset j  Maximum,, 

I  Minimum.. 
Springs ( Maximum.. 

i  Minimum.. 
Stati:  College* ;  Maximuui,, 

1  Miiiiniuiii,. 
Stroudsburgt I  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Towauda i  Maximum,, 

\  Minimum,. 
I'niontown, \  Maximuui,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* )  Maximum,, 

i  Minimum,. 
Warron i  Maximum,, 

i  Minimum,. 
V\  ayne.sburg j  Maximum,, 

)  Minimum.. 
VVelLsboro,,  i  Maximum,, 

(  Minimum.. 
West  Chester \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
VVilkes-Barret     J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Williamsportl ...  )  Maximum,, 

i  Minimum.. 
WIlliamstoHU )  Maximum. . 

(  Minimum. . 
York J  Maximum.. 

(  Minimum  .. 


5fi 

;« 

30 
58 
■i:\ 
50 
35 
53 
19 
57 
39 
5t) 
3'.) 
53 
30 
52 
33 
58 
3H 
02 
23 

52 
34 

Gil 
■10 
5S 
39 
51' 
35 
59 
30 
48 
35 
.56 
4(1 
00 
37 


56 

60 

60 

65 

37 

32 

32 

38 

.53 

59 

59 

58 

36 

3ii 

32 

37 

5  b 

61 

62 

48 

89 

35 

39 

42 

17 

49 

,59 

59 

31 

20 

29 

37 

50 

61 

64 

44 

20 

HI 

20 

36 

47 

55 

04 

15 

33 

32 

32 

36 

55 

01 

02 

57 

3.< 

30 

30 

10 

49 

,58 

50 

44 

32 

20 

35 

,36 

48 

55 

,50 

44 

32 

22 

30 

30 

53 

60 

59 

44 

3^ 

29 

31 

38 

53 

03 

04 

42 

.37 

30 

26 

31 

49 

56 

61 

54 

28 

26 

26 

33 

57 

69 

62 

54 

30 

27 

41 

(2 

57 

6(, 

64 

50 

30 

25 

25 

42 

48 

62 

02 

49 

21 

■J3 

30 

30 

50 

70 

03 

53 

33 

23 

44 

41 

10 

.S6 

00 

.53 

27 

25 

26 

36 

56 

59 

63 

50 

39 

32 

.39 

40 

50 

63 

03 

54 

32 

30 

30 

37 

59 

53 

58 

50 

29 

32 

35 

5S 

58 

59 

59 

30 

29 

35 

33 

58 

62 

63 

57 

38 

28 

34 

43 

66 

70 

70 

08 

88 

87 

39 

33 

41 

35 

49 

47 

60 

71 

M 

08 

88 

85 

.39 

32 

37 

38 

40 

49 

69 

73 

67 

72 

90 

86 

45 

42 

43 

43 

.58 

59 

65 

63 

06 

71 

71 

79 

35 

34 

34 

38 

51 

42 

73 

74 

78 

84 

82 

78 

28 

;30 

31 

34 

36 

39 

08 

70 

70 

74 

81 

83 

42 

40 

43 

43 

57 

53 

71 

72 

72 

71 

87 

83 

35 

36 

36 

43 

55 

46 

69 

71 

T.-- 

79 

70 

75 

31 

33 

31 

35 

49 

3fi 

64 

07 

71 

78 

78 

77 

33 

34 

35 

35 

48 

58 

70 

72 

7(1 

82 

83 

79 

36 

42 

41 

44 

00 

,59 

09 

73 

06 

72 

85 

85 

33 

31 

31 

32 

40 

47 

69 

70 

72 

82 

80 

85 

3.) 

3! 

3(1 

43 

54 

45 

73 

70 

81 

80 

80 

81 

61 

42 

11 

43 

58 

.58 

71 

70 

80 

80 

87 

82 

39 

42 

38 

42 

4K 

52 

74 

75 

79 

82 

79 

78 

33 

38 

30 

39 

54 

48 

75 

74 

79 

85 

84 

81 

40 

41 

38 

41 

54 

55 

66 

72 

73 

82 

78 

82 

29 

29 

2^ 

40 

55 

44 

68 

71 

06 

70 

89 

80 

41 

40 

42 

42 

51 

5S 

69 

71 

7i' 

76 

86 

83 

40 

37 

39 

42 

55 

47 

70 

72 

70 

75 

86 

82 

M 

.35 

35 

39 

42 

42 

69 

72 

69 

79 

83 

83 

42 

42 

39 

39 

40 

63 

70 

74 

71 

77 

86 

85 

35 

36 

43 

39 

48 

48 

88 

70 

60 

5it 

60 

60 

51 

3a 

31 

46 

3(. 

40 

85 

66 

63 

61 

60 

57 

55 

38 

31 

42 

32 

40 

72 

61 

64 

02 

62 

59 

.'■2 

43 

39 

43 

38 

14 

83 

03 

58 

58 

18 

51 

51 

35 

31 

45 

29 

36 

00 

57 

68 

63 

65 

65 

44 

28 

25 

37 

22 

32 

70 

53 

64 

52 

05 

61 

43 

30 

34 

38 

34 

41 

85 

64 

62 

59 

04 

09 

49 

35 

31 

-iO 

29 

35 

in 

57 

65 

5(i 

58 

59 

40 

34 

33 

41 

24 

36 

64 

57 

58 

50 

.58 

58 

40 

32 

.32 

37 

24 

33 

62 

59 

63 

59 

60 

63 

41 

34 

34 

40 

30 

45 

09 

58 

67 

60 

68 

66 

65 

39 

27 

31 

28 

24 

68 

55 

65 

55 

64 

64 

49 

32 

26 

38 

28 

38 

79 

03 

69 

50 

67 

69 

44 

30 

39 

43 

35 

40 

05 

60 

58 

56 

65 

65 

60 

36 

33 

41 

33 

33 

58 

54 

0:< 

55 

66 

60 

3V 

30 

29 

30 

25 

35 

05 

62 

63 

57 

61 

66 

44 

30 

35 

10 

29 

34 

71 

55 

06 

51 

62 

(,0 

40 

31 

27 

42 

25 

36 

6S 

59 

62 

60 

62 

ai 

.56 

41 

40 

45 

35 

42 

08 

56 

04 

51 

08 

05 

42 

35 

31 

33 

30 

38 

70 

55 

66 

58 

61 

67 

49 

33 

32 

.39 

30 

27 

78 

65 

61 

58 

03 

60 

46 

34 

37 

4I> 

29 

38 

89 

70 

66 

00 

m 

60 

53 

37 

38 

40 

29 

42 

80 

83 

41 

44 

79 

82 

40 

42 

81 

84 

49 

54 

74 

79 

41 

06 

81 

8! 

31 

33 

81 

80 

47 

48 

81 

82 

39 

43 

79 

74 

30 

33 

76 

76 

35 

37 

82 

82 

47 

49 

82 

86 

31 

41 

84 

82 

37 

38 

84 

85 

38 

42 

78 

83 

34 

40 

81 

80 

36 

37 

83 

82 

36 

40 

82 

79 

30 

37 

79 

83 

48 

48 

8b 

82 

42 

44 

74 

85 

42 

43 

78 

SO 

53 

,56 

84 

87 

39 

43 

70.2 
40.6 
69.2 
40.0 
70.1 
46.6 
64.8 
39.2 
68.7 
31.3 
67.3 
42.7 
70.3 
40.0 
65.9 
■34.9 
64.3 
36.2 
68.4 
12  2 
70.2 
36.2 

68.4 

37.0 

73.1 

44.0 

70.8 

40.3 

68.1 

.36.1 

71.6 

40.2 

67.1 

35  3 

69.2 

44  4 

69.4 

39.3 

68. 4» 

38. 1« 

69.1 

41.9 

72.7 

40.6 


Unless  otherwise  noted  temperatures  .<!hown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Tliermometer.s  read  in 
morning,  maxinnim  set  back  to  preceding  dau-.       1     1:30  a.  ni.  to  1 :30  a.  m.        *.  *■,  ^  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  mis.slng  from  record. 


PRESSURE,   <iyiND,  HUMIDITY  AND  SDTKSJFIINE. 


Stations 


iCri". 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scr'.aton.  . .. 


Atmospheric  pres-^ure 
(  reduoed  to  sea  level  ) 


30.11 

30.18 

22 

29.56 

30.07 

30.40 

25 

29.60 

30.07 

30  11 

12 

29. 55 

3(1.  08 

30  45 

22 

29.60 

30  OS 

30.44 

12 

29.60 

30.  12 

30  39 

12 

29.59 

1  Wind 


7.9 

26 

sw. 

7  9 

31 

s. 

119 

35 

sw. 

9.8 

42 

n\v. 

10.9 

43 

nw. 

6.9 

27 

uw. 

Relative 
humidity 


'i.e. 

Oh  S. 


•  For  any  five-mi nut.e  period 
SS    Local  Noon. 


*  Correet«d  to  true  ''elocitins 
X    4:00  P.M. 


Port  Jer Vis.  N.Y 

Ea-stou 

Lehighton  

VVilkes-Barre 

Williamsport 


Harri.sburg... 
Greensboro... 

Look  No.4 

Pittsburgli 

Midland 


RIVER  CONDITIONS 


Kiverf 


« 

t« 

^ 

ti 

0/ 

4> 

CL 

cd 

o 

e8 

s 

E 

o 

a 

O 

Delawari' 

Delaware 

Lehigh 

SusQuehanna 
Susquehanna. 

Su,squf  hanna. 
Monongahela 
Monongabela 

Ohio 

Ohio 


4.9 
6.0 
4  3 
10  7 
6.0 

6.3 
12  4 
13.2 


8.2 

7 

2.9 

28 

12.8 

7 

2.6 

29 

6.1 

6 

3.3 

30 

2:1.9 

7 

4.7 

30 

15.4 

6 

2.5 

30 

13.0 

7 

4.1 

30 

19  4 

7 

10.5 

28 

18.8 

7 

11.1 

29 

19.3 

7 

« 

24.5 

7 

• 



16 
22 
9 
22 
20 

17 
80 
SO 
25 
30 


Pool  stage. 


t    On  other  dates  also. 


ERRATA 

ANNUAL.  1940:  Pase  78.  average  precipitation  for  .Inly,  1940,  .liould  he  3.25  inches.     MARCH.  1911 :     Page  14.  prevailing  wind  direction  at  (ireensburg  should  be  NW. 


H3iS"i 


^  r\\\  \  I 


/  / 


U.  S.  DKPAKTMKNT  OF  COMMKRCK.  WKATHKR  BIJKKAU 


Uf.'lVL... 
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PhNNSVl.VAMA  SbCMION. 

L.  F.  CONOVER 
HARRISBUKQ.   PA. 


Vox..  XLVI. 


May.   lt)41. 


No. 


GENERAL  SUMMARY. 

TtMupiM-atui'os  in  "Sluy  i\\vvi\iivd  above  normal,  alllH)U{j;li  the 
d('i)arture  was  loss  than  in  April.  The  dedcicncy  acounuilatcd 
(luring  the  first  throe  niontlis  of  the  year  was  finally  wiped  out 
and  the  month  closed  with  a  slight  surplus.  Lowest  tempera- 
tures occurred  about  the  8d,  although  many  western  and  a  few 
northern  stations  observed  tiieir  extreme  minima  about  the 
r2th,  when  cold  weather  recurred  generally.  From  then  on, 
temperatures  rose  until  the  end  of  the  month,  most  stations 
reporting  their  extreme  maxima  on  the  21st.  Scattered  stations 
obtained  highest  readings  in  a  second  period  of  warm  weather 
which  reached  its  peak  about  the  28th. 

The  highest  maximum,  102°  at  Marcus  Hook,  equalled  the 
record  for  the  month  which  had  been  established  at  Lock  Haven 
in  1895,  and  had  not  been  reported  elsewhere  in  the  period  of 
record  for  May.  Most  stations  observed  temperatures  in  the 
90's,  with  Ardmore,  second  only  to  Marcus  Hook,  reporting  99°. 

The  majority  of  stations  had  averages  ranging  up  to  4°  above 
their  normals.  A  few,  chiefly  in  the  southwest  portion  of  the 
State,  showed  deficiencies  of  as  much  as  2°.  Sectional  averages 
showed  little  variation,  except  in  the  Southeast.  Averages  de- 
rived for  the  sections  were:  Plateau,  59°;  Lake  Erie  and  the 
Mountains,  each,  00°;  Southwest,  61°;  and  the  Southeast,  65°. 

For  the  fifth  consecutive  month,  precipitation  was  below 
normal.  The  accumulated  deficiency,  since  January  1st,  for 
the  State  now  averages  almost  7  inches.  While  rainfall  was 
insufficient,  it  occurred  frequently  throughout  the  month. 
There  was  wide  variance  between  the  average  amounts  reported 
in  different  sections.  However,  with  the  exception  of  a  few 
stations  in  the  southwest  portion  of  the  State,  all  stations  re- 
ported amounts  below  their  normals.  The  Southwest  Section 
had  the  highest  average,  3.40  inches.  The  Plateau  Section 
averaged  2.28  inches;  Lake  Erie,  2.04  inches;  ]Mountains,  2.03 
inches;  and  the  Southeast,  with  only  half  the  amount  recorded 
in  the  Southwest,  averaged  1.70  inches. 

Much  of  the  precipitation  fell  during  thunderstorms  which 
were  frequent  throughout  the  month.  Souje  wind  and  lightning 
damage  was  reported  in  southwestern  counties  on  the  15th  and 
16th.  Lightning  afifected  power  lines  at  many  places.  The 
most  general  and  damaging  storms  occurred  on  the  22d  and  23d. 
Lightning  killed  one  man  in  Westmoreland  County  and  three 
boys  at  Conshohocken,  Montgomery  County.  Miscellaneous 
damage  to  trees  and  buildings  was  reported  at  various  places. 
Hail  was  reported  by  scattered  stations  and  resulted  in  crop 
damage  in  the  Lancaster-Lebanon  area.  Lightning  killed  live 
stock  at  Uniontown  on  the  23d  and  at  McConnellsburg  on  the 
29th. 

Sub-freezing  temperatures,  about  the  3d  and  again  about  the 
I2th,  were  accompanied  by  killing  frosts  at  many  stations, 
causing  some  damage  to  fruits,  particularly  in  western  and 
northern  counties. 


TEMPERATURE. 

The  moan  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  88  stations,  was  01.3°,  which  is  1.7"  above  the  54- 
year  norn)al  for  May.  The  highest  monthly  mean  was  69.2'' 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  54.8°  at  Mount  I'ocono. 
Kxtremes  ranged  from  a  maximum  of  102°  at  Marcus  Hook  on 
the  27th,  to  a  minimum  of  21°  at  Somerset  on  the  13th.  'J'he 
greatest  daily  range  in  temperature  was  53°  at  ilawjey  on  the 
26  th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  from  rain,  sleet,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  172  stations, 
was  2.25  inches,  which  is  1.56  inches  below  the  54-year  normal 
for  May.  The  greatest  monthly  amount  was  6.01  inches  at 
Lycippus,  and  the  least,  0.37  inch  at  McKeesport.  The  great- 
est amount  for  any  24  consecutive  hours  was  2.96  inches  at 
Lock  No.  5  on  the  30th. 

Snowfall  for  the  State  averaged  Trace,  which  is  normal  for 
May.  • 

COMPARATIVE  DATA  FOR  MAY 


Year 


1888. 
18S9. 
1890. 
1891. 
189'i. 
1893. 
1894. 
1895 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
190.5. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
191:^ . 
1914. 


1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1B29. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 


1939. 
1940. 
1941. 


Temperature 


Period  . 


57.3 
60.4 
58.5 
57.3 
58.5 
5'.  .9 
60.8 
60.6 
65.4 
57.7 
60.0 
61.1 
60.4 
58.9 
59.8 
fil.8 
61.6 
60.8 
60.0 
54.8 
61.2 
59.2 
56.8 
65.2 
61.2 
58.5 
61.5 

.56.2 
61.0 
53.3 
65.1 
59.5 
56.6 
59.8 
62.5 
58.3 
54.6 
55.2 
58.8 
58.2 
58.0 
58.5 
61.2 
59.8 
59.8 
62.2 
62.2 
56.0 
62.8 
60.7 
58.8 
62.8 
59.2 
61. 3 

69.6 


Precipitation 


91 
96 
89 
93 
91 
93 
92 

102 
98 
88 
94 

100 
96 
91 
95 
94 
94 
93 
99 
91 
96 
92 
88 
99 
91 
93 
96 

84 
93 
90 
95 
98 
92 
93 
96 
93 
92 
98 
95 
92 
95 
97 
99 
98 
98 
94 
98 
92 
96 
96 
93 
99 
93 
102 

102 


V  o 

So 


No  of  days. 


Z.  « 


24 

4.24 

T. 

16 

4 

11 

25 

5.91 

0 

U 

11 

9 

23 

6.71 

0 

15 

7 

U 

20 

2.12 

0.2 

8 

10 

10 

28 

5.70 

0 

16 

7 

10 

26 

5.54 

0 

12 

11 

8 

27 

8.88 

0 

16 

9 

8 

22 

2.68 

0 

9 

13 

10 

31 

2.85 

0 

10 

10 

12 

25 

5.24 

T. 

12 

11 

10 

22 

5.11 

0 

15 

8 

9 

24 

3.82 

0 

11 

10 

11 

20 

2.79 

T. 

9 

13 

9 

28 

5.56 

0 

15 

8 

9 

25 

1.96 

n 

8 

13 

11 

18 

1.67 

0 

7 

16 

9 

21 

3.78 

0 

11 

12 

10 

22 

2.59 

0 

12 

11 

9 

23 

3.23 

0 

10 

12 

10 

19 

3.08 

0.1 

11 

11 

9 

22 

6.28 

0.3 

15 

10 

10 

23 

2.90 

0.1 

10 

12 

10 

24 

3.38 

0 

12 

11 

10 

20 

1.97 

0 

7 

17 

10 

28 

3.15 

0 

11 

14 

8 

21 

3.86 

0 

10 

13 

8 

19 

3.34 

0 

9 

16 

9 

21 

4.16 

0 

14 

10 

8 

26 

3.19 

T. 

13 

12 

11 

20 

3.39 

T. 

13 

9 

10 

21 

5.04 

0 

14 

13 

12 

27 

5.80 

0 

14 

13 

7 

18 

2.02 

0 

8 

17 

8 

22 

3.93 

0 

11 

14 

8 

20 

3.21 

0 

10 

15 

8 

20 

3.50 

0.6 

8 

19 

6 

18 

5.71 

0 

17 

9 

9 

22 

3.49 

0.2 

11 

13 

10 

18 

1.78 

0 

8 

17 

10 

23 

4-14 

0 

16 

9 

9 

20 

2.23 

0 

10 

15 

9 

23 

4.81 

T. 

14 

13 

9 

25 

3  03 

0 

10 

15 

8 

19 

5.28 

T. 

15 

13 

9 

21 

3.69 

0 

10 

15 

8 

24 

5.86 

0 

18 

8 

10 

22 

2.51 

0 

8 

18 

8 

21 

3.00 

0 

10 

13 

8 

24 

2.09 

0 

7 

19 

8 

24 

3.39 

0 

11 

14 

10 

20 

3.85 

0 

13 

11 

9 

20 

1.58 

T. 

16 

10 

22 

4.46 

T. 

16 

9 

9 

21 

2.25 

T. 

9 

15 

9 

18 

3.81 

•r. 

12 

12 

9 

16 
11 
13 
U 
14 
12 
14 


10 
14 
10 
9 
14 
7 
6 
9 

n 

9 

11 
11 

9 
10 

4 

9 
10 

6 


12 
6 

11 
6 
9 
8 
6 

13 
8 
4 

13 
7 
9 


13 
6 

10 
4 
7 

11 
5 

13 
7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1941 


Clizuatolog'ical  Data  for  May,    1941 


Counties 


d 
o 

•2 

O 

o  g 

a 
3 

Temperature 

in  degrees  Pahi . 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

Co 

II 

a 

a.a 
-  « 

OS  01 

1 

0) 

o 
h-5 

03 

1>! 

"5 
o 
E- 

a 

ii  OS 

0)  S 

Bl 

a 

_a 

s 

Is 

5  S 
'S.  fe 

>> 

•o 
o 
5 

Observers 


Allentown 

^;  .A.ltoona. .  

g  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

q  Bethlehem 

„  Bloomsburg(near) 

«  Carlisle 

§  Chambersburg 

5S  Clearfield 

^  Ooatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

fioorge  School 

(iettysburg 

Gordon 

Gouldsboro.t 

Hanover 

llarrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Uuutiugdon 

Kviertown 

Liancaster 

La  wrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Vb  Hey 

Nesharaiiiy  '''alls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia • 

Phila.  Navy  Yard 

Phocnixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

rielinsgrove 

■^hawmorit 

Shippensburg 

State  College 

Tovfauda 

Wellsboro 

Westchester. ■■■■ 

Wilkes-BarreC  Airport ) . 

vVilliamsport 

WilUamstown 

York 


Bvookville 

Butler..  

»5  Claysville 

§  Corry 

.g  Coudersport — 

g  Darry 

§  Donora  

o  Ebensburg 

S  Franklin 

O  Qreensburg 

arove  City 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

Lycippus 

MeadvlUet 

Midland 

>Jew  Castle 

Newe  l1 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

[Tniontown 

Unity  Reservoir... 

Vandergrif  t 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


For  the  StateH. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Nortliampton.. 

Columbia 

Cumberland. . . 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adam.? 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon.. . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     

Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . 
Philadelphia... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia... 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoiniug 

Dauphin 

York 


.Jefferson 

Butler 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


260 

1,615 
330 
710 

1,100 
450 
56U 
473 
600 

1,  260 
431 
630 

1,050 
365 

1,900 
160 
553 
900 

1,890 
600 
337 
900 
200 
700 

1,  700 
280 
996 
469 
480 
5-'54 
50 

1 .  656 

1.740 

864 

80 

679 

420 

26 

20 

100 

430 

480 

273 

746 

420 

51 

660 

1,217 
754 

1.319 
440 
544 
.542 

1,  275 
400 

1,240 
1,077 
1,150 
1,430 
1.665 
1,  172 

762 
2,160 

987 
1,  150 
1,  256 
1.300 
1, 100 
1,184 
L938 
1,420 
1.100 

780 

900 

764 
1,248 
1,393 

940 
2, 190 
2,200 
1, 100 
1,050 

825 
1,210 
1, 035 


570 


64 


63.4 

60.6 
65.1 
63.8 
61.2 
65.2 
59.2 
65.0 
6i.6 
59.2 
63.6 
61.2 
58.4' 
63.8 
58.9' 
61.0 
64.4 
,58.8 


65.8 
65.4 
57.4 
65.0 
61.4 
58.0 
63.8 
56.5 
63.6 
63.8 
61.0 
69.2 
57.4' 
54.8 
57.2 
63,3 
62.2 
62.0 
66.3 
06.8 
64.4 
61.9 
61.0 
65.3 
60.6 
62.6 
65.6 
64.4 
61.4 
58.2 
58.0 
64.  3 
59.4 
61.8 
64.4 
64.1 

55.6 

61.8 
60.2 
56.9 
60.0 
60.6 
63.4 
56.1 
57,8 
61.2 
61.2 
57.  1 
61.2 
58.5 


60.8 
57.4 
61.0 
61.6 
61.4 
62.0 
56.0 
63.6 
55.4 
55.2 
63.4 
59.0 
59.7 
57.2 
61,6 


60.2 


61.3 


+3.0 

+  1.8 
+4.1 
+3.4 


+2.7 


+3.3 
+3.3 
+0.3 
+2.3 
+  1.8 
+0.5 
+2.1 
+2.3 
+2.9 
+2.7 
+0.7 


+2.6 
+3.6 
+0.3 
+2.1 
+  1.1 
+0.3 
+2.8 
-0.9 
+2.5 


-0.8 
+3.4 
+2.4 
+0.9 
+0.2 
+3.2 


+2.4 
+3.4 
+4.2 
+2.4 
+0.8 
+  1.5 
+3.3 
+L2 
+1.9 
+2.5 

+2.6' 

+0.7 
+  1.6 
+  3.5 


+  1.3 
+4.2 
+2.6 

+0.1 
+2.3 
-0.6 

+1.7 
+3.5 
0.0 
+0.7 
-0.3 
+0.2 
+0.9 
+3.0 
-2.6 
+  1.0 
-2.5 


+  0.2 
+0.5 


42.1 
+0.4 
-0.4 
+  0.3 
+4.3 
-1.2 
-0.1 
+1.4 


-1.1 
+0.8 


+3.4 


+  1.7 


91 
96 
94 
95 
102 
881 
84 
91 
94 
95 
97 
94 
96 
97 
94 
93 
95 
91 
94 
94 
95 
91 
92 
93 
94 
92 
95' 
89 
95 

89 
91 
90 
91 
91 
89 
92 
86 
91 
90 
90 
86 
90 
90 


102 


22 

22t 

22 

22t 

21 

22t 

28 

22 

22 

2lt 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

28 

21t 


22 

22 

22 

22t 

22 

21t 

22 

21 

22 

22 

21 

27 

21 

21t 

28 

22 

2U 

22 

22 

22t 

22 

22 

22t 

22 

21 

22 

22 

21 1 

21t 

21 

21 

22 

21 

2lt 

211 

22 

21 
221 
28 
21 
21 
29 
22 
22 
22 
6t 
22 
22 
22 
21 


6 
21 
28 
211 
21t 
22 
21 
22 
21 
21t 

61 
22t 

6t 
21 
221 


27 


36 

38 

26 

41 

25 

30 

30 

22 

33 

33 

27 

38 

328 

26 

25 

37 

28 

30 

39 

40 

31 

29 

30 

38 

33 

29 

36 

32 

33 

26 

25 

35 

30 

30 

31 

31 

24 
28- 
25 
26 
28 
31 
34 
25 
29 
30 
30 
29 
27 
28 


39 


21 


3 
3t 
3 
3 
3 
3 

lit 
3 
3t 
31 
3 
3 
3 
3 
3 
31 
3 
3 


3 

4 

3 

3 

3 

31 

31 

3 

3t 

31 

3 

3 
12 

3 
12 

3 

3t 

3t 

3 

3 

3 

3t 

4t 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
12 

3 

3 

3 

31 

3 

41 


11 
12 

3 

4t 
12 
13 
12 
11 
11 
12t 

3 
13 


U 
12 
11 
12 
11 
11 

3 
12 
13 

31 
11+ 
12 
111 

3 
Ut 


13 


23 


53 


1.40 
3.27 
1.42 
1.82 
1.56 
1.26 
0.83 
1.47 
2.02 
1.41 
1.70 
1.95 
1.32 
2.19 
1.69 
L37 
L51 
2.27 


2.80 

1.93 

2.11 

1.07 

2.69 

1.27 

2.16 

2.05 

1.58 

1.44 

1.17 

1.02 

1.870 

1.51 

1.21 

1.86 

2.46 

1.25 

0.87 

1.55 

1.23 

1.47 

2.33 

1.57 

1.95 

1.41 

1.44 

2.77 

1.70 

1.77 

1.12 

1.60 

2.23 

0.97 

L27 

2.38 

3.04 
3.46 
3.83 
1  44 
1.84 
3.17 
3.26 
4.13 
2.70 
4.40 
3.40 
3.13 
4.16 
3.84 


6.01 
1.82 
2.72 
2.70 
3.14 
3.. 52 
2.69 
2.28 
4.  .58 
2.59 
2.79 
4.67 
4.47 
1.87 
3.16 


2.04 


2.25 


-2.00 
-0.75 
-2.52 
-2.02 


-1. 


-1.91 
-1.37 
-2.96 
-1.89 
-1.04 
-2.87 
-0  85 
-2.15 
-1.99 
-2. 18 
-1.65 


-0.57 
-1.51 
-1.41 
-L70 
-1.06 
-1.94 
-0.79 
~L75 
-1.68 


-2.88 
-1.93 
-1.96 
-2.57 
-2.84 
-2.10 


-2.17 
-2.39 
-1..57 
-2.53 
-2.67 
-1.03 
-2.10 
-1.32 
-2.29 
-1.84 


-2.19 
-1  59 
-2.  28 
-2.28 
-0.92 
-2.86 
-2.. 54 
-0.64 

-0..38 

-0.07 
+0.24 
-3.07 
-1.77 
-0.47 
-0.12 
-0.21 
-1.18 
+  0.  62 
-0.73 
-0..58 
+0  93 
-0.25 


+2.03 
-2.29 


-0.87 
+  0.03 
+0.31 
-0.87 
-0.91 
+0.20 
-1.36 
-0.84 
+  1.09 
+1.21 
-2.15 


-1.36 


-1.56 


0.40 
0.94 
0.60 
0.95 
0.78 
0.47 
0.30 
0.32 
0.99 
0.24 
0.78 
0.47 
0.32 
0.56 
0.70 
0.58 
0.47 
0.78 


1.20 

0.77 

0.75 

0.37 

0.79 

0.48 

0.81 

0.42 

0.56 

0.36 

0.33 

0.35 

0.57" 

0.45 

0.47 

0.56 

0.72 

0.37 

0.22 

0.52 

0.48 

0.42 

0.78 

0.42 

0.89 

0.54 

0.45 

0.68 

0.33 

0,51 

0.55 

0.78 

0.44 

0.30 

0.42 

1.24 

0.72 
L18 
1.28 
0.45 
0,34 
0.70 
0.57 
1.05 
0.73 
1.03 
0.60 
1.17 
0.93 
1.22 


1.42 
0.75 
0.68 
0.87 
0.96 
0.96 
0.67 
0.87 
1.48 
0.75 
0.67 
1.13 
2.00 
0.31 
1.00 


0.51 


2.96 


T. 


10 


w. 


nw. 

uw. 

nw. 

uw. 

sw. 

w. 

sw. 

nv. 

w. 


w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 


sw. 

e. 

nw. 

sw. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

u. 

nw. 

nw. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 

ne. 

n. 

w. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 


nw. 
n. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 

n. 

SH  . 

w. 

nw. 

w. 

sw. 


sw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

s. 

se. 

nw. 

nw. 

sw. 

nw. 


John  A.  Fnck. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Penn  tJtate  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Benj.  F.  Conner. 
Prof.  C.  E.  Miller. 
William  H.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
Win.  A.  Korer. 
E.  M.  Poorman. 
ira  J.  Keath 
Andrew  B.  Evansha 
Piui.  i\.  W.  Swayne. 
Dr  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M  .  JohiLSoii , 
Steward  W.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  I'ennell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  (jas 
Penna.  Edi.son  Co. 
E.A.McGill. 

Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  FanchcT. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.  O.  Hacker. 

Philadilpliia  Sub.  Water  Co. 
J.  Earl   Sueafler 
New  .lersoy  Zinc  Co. 
V.  S.  Weallicr  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  to 
E.  E.  Rarick. 
John  E.  Beiiiier. 
U.  .'^.  Weather  Bureau . 
V.  S.  Weather  Bureau 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza. 
State  Teachers  CoU'-g" 
Penua.  State  College. 
Mrs  ..M.  Ordelia  Parkf, 
li.OKf.;  W.  Hill. 

Harlan  Savior. 
U.S.  Airway.s  Station. 
John  D.  McEwan. 
Susquehanna  Collieries  Vv 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
William  C.  Faust. 
J.  L.  Melviii. 
Pennsylvania  Electric  Co 
Philip'R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wasser. 
William  K.  Fuller. 
Westmor  land  Wat«r  Co 
Prof.  H.  W.  FTarmon 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tross . 
U.  S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Oerber. 

D.  L.  Grove 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  II  From  all  available  records. 

Reference  letters,  ",  '',  ",  etc..  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Otlice  addresses  are  aa  follows:  of  Lycippus.  QroeTigbnrn:  of  Neshamlnv  Palls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shewmont,  Manaytink:  of  Springs,  Grantsvllle,  Md. ; 
of  Altoona.RFD.CKIttannlnjr  Point);  of  Midland,  Georgetown.  t    Not  included  in  means  and  summaries.  W.  B.  O.  PhllBdelphl8-7-24-41.1150. 
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Daily  Fr«ci|>itatioii  foi   May.   1  04  1 


Stntloiiii 


UnkuiikKii  liiiaiu 


Day  of  iiiuiitli 


to     11     1'^     13     14     16     16     17     IB     19     M  [  J I 


27     28     29     W     81 


AllaiUic  lirainaae 
Alli'Utowu- 

Lehigh 

T. 

.40 
.22 
.12 
.60 
.17 

.2t 

'.'is 

T. 
■14 

.84 
.07 
.23 

.17 
.31 
.69 
.11 
.10 
.29 
.04 
.43 

i<i 

.07 

.28 
.U 
.40 
.13 
.06 
3V 

.Of 

.... 

.08 

.74 
.14 
.02 

'!i6 

.71 

'.'94 

'.'ii 

1.40 

Juui  Ata 

.11 

'.'(12 

'.'io 

36 

.17 

8.27 

W.  lir.  Susu 

Lowor  Del 

Lowor  Susu     .  . 

.... 

".(rl 

.... 

T. 

.... 

T." 

'.'22 

.07 

.00 
'.'28 

T. 

1.71 

.15 

.... 

.10 

■.'96 
.61 
.02 
.78 
.02 
.01 

T. 

'.'06 
.19 
T. 

".'i2 

1.42 

Ari'iulUsville- 

Hukor's  Summit.. 
HiiKl  KiiRlo  t 

li.t.tl'itril- 

.16 

.11 

1.82 

2.09 

Miiltllo  Sus(i 

.2b 

.04 
.14 

.32 
.13 

''i'.' 

'  .'(18 

.... 

.... 

.... 

'tV 

.06 

T. 

.10 

.03 

.16 

.10 
.25 
.03 
.12 
.07 
1.10 

'i'.' 

.01 

.Oli 

2.01 

Juuiatix             ... 

T. 

T. 

1.66 

Bell.'fouto- 

Horwiiulnlot 

\V   Hr.  Susq 

$ 

W.  Br.Susi) 

Lt^liigli 

.... 

T.' 
.02 

.... 

.18 

.01 
.32 

.80 
.24 

01 

.43 
.11 

T. 
.14 
11 

.40 

.10 
.17 

.22 
.15 
.32 
.14 
.13 
.17 
.20 
.23 
.48 
.40 
.13 

.50 
.13 
.10 
.07 
.10 
.32 
.32 
.64 
.26 
.17 
.30 

.11 
.16 

.28 

.06 
.03 

.15 

T. 

.28 

T. 

.05 

.14 

.12 

.... 

.86 

2.45 

.47 

.02 
.14 
.18 
.26 

1.26 

HloomsburK 

KlosiTVille 

liuiViilo  Mills-' 

Ciiilislo 

rartcrCampl 

riMitie  Hull. ... 

'luunbersburK^  — 

T.' 

't'.' 

.02 
T. 

'.'io 

.26 

0.83 

Lower  Susq 

'.'is 

.... 

.02 

.29 

.22 

1.20 

.22 

.02 

■.'99 
.09 
.09 
.12 
.06 

.02 
.02 
.06 
.16 
1.12 
.01 

'.'03 
.07 

L47 

2.80 

Lower  Susi.1 

.08 
.05 
.20 
.25 
.24 
.78 
.47 
.51 

.30 
.45 
.03 
.IH 
.18 
.25 
.01 
.56 
.59 
.70 
.02 

.58 
.22 

.78 

.17 

.11 

.30 

T. 

.10 

.06 

.22 

.05 

T. 

.21 

.33 

.02 

'f'vi 

T. 
.09 

.... 

T. 

.32 

L47 

.02 

0.95 

.30 

.... 

.06 

3.25 

.13 
.23 

'.'06 
.08 
■I'. 
.03 

'.'63 
.07 
.23 

.17 
.11 

.27 
.03 

2.02 

.... 

T. 

.06 
.16 

.12 

.05 
.03 
.07 

.20 

.21 

.09 

.26 

.22 

.27 

.04 

.56 

.08 

T. 

.21 

.08 
.02 
.38 

.... 

.'67 

.42 
.14 

.20 

1.41 

Lowor  Dol      .... 

1.70 

;olobrook 

U'onslioliockeu 

Covington- 

■1'. 
.01 

T. 

.05 

".02 
.05 
.05 

.06 
.05 

't.' 

1.95 

Schuylkill 

N.  Hr.  Susq 

.18 
.04 

.05 

'!26 
.01 

.21 

.16 
.22 

.21 

.16 
.15 

T. 

.16 
.06 

1.62 

1.65 

.01 
".03 

'.'08 
.36 

'.'38 
.12 

1.38 

)ii  Hois                .    .    . 

W    Hr    Susq   

.09 
.16 

.49 
.05 

1.74 

W    lir   Susq 

T. 

L57 

.27 
.22 

.04 

.08 

1.23 

iinporium-  

Fu'^lish  Contort 

\V.  Br.  Susq 

T. 

.04 

T. 

.16 

.02 
.12 
.15 

L32 

\V    Br.  Susq 

.07 

.22 

.81 
.02 

'.'62 

'!6i 
.02 

1.66 

Kt>lirat&          

Lower  Susq 

.09 
■.'69 

.05 
.16 
.22 

.15 
.32 
.35 

T 

'.'i7 

.10 

.02 
.13 
.24 

07 

.06 
.01 
.03 

'^47 
.05 

2.19 

''reilericksville-... 

Schuylkill 

.06 

T. 

.05 

.05 

.02 
.07 

T." 

"6i 

.18 
T. 

.02 
.19 

.01 

'.'6i 

.01 

.... 

'.'62 
'.'28 

1.64 

I^ehigh 

1.69 

3aleton  

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

T." 

.09 

.02 

'.'62 
T. 

.23 

1.07 

3eoigo  School 

lettysburg 

.20 
.04 
.12 

.17 

1.37 

T 

'.'i7 

1.61 

Lower  Susq 

Lehigh  

.01 

2.27 

aOuUlsboro- 

Schuvlkill 

.56 
.14 

.02 
.48 
.65 
.37 
.20 

".OH 
T. 
.58 
.81 
.39 

* 

.20 

.25 
.35 
.20 

.31 

.28 
.35 

'.';'i8 
.38 
.27 
.14 
.10 
.57 

.14 
.47 
.56 

'.'24 
.18 
T. 
.04 
T. 
.34 

.24 
T. 

.48 

T. 

.08 

'  '*' 
.17 

".ii 

.17 
.14 

.04 
.26 
.10 
.03 
.09 
.15 
.23 

.28 
.65 
.08 
.06 
.26 
.25 
.26 
.42 
.66 
.12 
.36 

.33 
.69 
.08 
.08 
.02 
.15 
.33 

.06 
.21 
T. 

't' 

.03 

.02 
.17 
.05 

'■i'.' 

T. 

.14 
.24 

.02 
.07 
.07 
.05 
.10 

.11 

.43 

1.40 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

T. 
'J. 

T. 

.05 

37 

1.20 

.05 

T. 

.05 

2.80 

tlarrisburg'"*!' 

.08 
T. 

'."14 
.02 
T. 

.04 

■.'69 
.08 

.70 
.04 

'."63 

T 

'.'42 
.15 

.72 
.04 
.44 

1.93 

.75 
.51 
.08 

.03 
.10 
.12 

't  ■ 

.(13 
.09 
.09 

2. 11 

2.19 

loltwood- 

Lower  Susq 

T. 

.21 
.61 

.14 
.69 
.08 

'.'io 
.12 

T. 

.14 

1.07 

17 

.79 
.39 

2.69 

Lower  Susq 

.02 

T. 

.15 

T.' 

1  40 

Potomac 

.18 

i!-i6 
.11 

.30 

* 
.10 

.06 
.18 

.29 

.... 

.10 
'.'08 

2.16 

iyl^rtowu''**' 

\V.  Br.  Susq 

Upper  Del 

T. 

r 

.02 

.07 

.06 

T. 

.12 
.16 

.02 
.07 
.66 

'."62 
.22 
.28 
.14 
.10 

.22 
3? 

.... 

.09 
T. 

'.4\ 

.03 
.14 

1.27 

T. 

'1. 

3.03 

^aucftsier 

Lower  Susq 

.22 

'.'is 

.03 

".ie 

2.16 

Lehigh 

T. 

tV 

'.'65 
.15 

.04 

* 

.02 

"m 

.08 

.10 

1.10 

Lower  .Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

.... 

.06 
.10 

.20 

.08 
.05 

1.06 

jawrenceville 

.30 
.09 

r. 

.03 
.02 

.08 

.08 
.08 
.01 
.01 

.10 
'.'27 

2.05 

jebanou^ 

.20 
.10 

.02 
.13 
.03 

.06 

T. 

.17 

.03 
?.53 

■r 

.33 

'.'67 

';63 

.09 

1.58 

jelii^hton^ 

Lehigh 

T. 

T. 

.10 

1.00 

Je^vi^town 

Middle  Susq 

.05 

T. 

1.44 

jOck  Ilaven^ 

W.  Br.  Susq 

T. 

?R 

T 

1.17 

Japleton  Depot^  . . 

Juniata 

.07 
T. 
.26 

33 

4.27 

Jarcus  Hook 

T. 

.01 

'.'36 

't. 

.06 

22 

.04 

.... 

'.'si 
'.'i4 

'.43 

« 

.06 
T. 

.31 
T. 
.47 
.14 

.15 
13 

.17 

.... 

.10 
1.94 

1  02 

ilaitinsburgt 

Juniata 

3.86 

Jatainoras^ 

(Tpper  Del 

.20 
.02 

9>< 

'.'io 

.08 

'.'06 

'.'64 

.03 

.10 

.08 

T. 

.30 

.01 

.11 

'!i2 

i5 

.12 

.09 
.09 

'!i4 
.10 

';i5 

T. 

.40 

* 

.03 
.45 

.04 
.21 
.03 
.27 

1.91 
.36 
.10 

1.01 
.12 
.06 
T. 
.07 

.04 
.08 
.10 

.06 

.... 

.... 

.29 
.03 

2.05 

klauch  Chunk 

Lehiprh 

Potomac 

.03 

.05 
T. 
.26 
.02 

'!i6 

.36 
.04 
T. 
.22 

.28 

'iie 
.10 

.08 

"m 

.20 
.19 

T. 

.... 

'.'67 

"in 

1  84 

Jc('ouneilsburg2 .. 

1  63 

tlillcrsburgt 

Lower  Susq 

.20 
.40 

.04 

06 

.42 
.17 
.04 
.27 

.23 
.39 
.16 
.28 
.64 
.09 
.29 
.23 
.04 
.04 
.01 
.03 

".U 
.22 

'!6i 

* 

2.01 

ilillville: 

N.Br.  Susq 

.03 

* 
.04 

.37 

.30 

1  45 

fontrose*^ 

N.  Br.  Su.sq 

Upper  Del 

.06 
.15 

.17 

.19 
.30 

't'.' 

.11 

.09 
.07 
.35 

01 

.45 
T. 

.11 

1  87 

ilount  Pocono 

— 

.10 
.05 

1.51 

lit.  I'uiont 

Middle  Susq .   ... 

.44 

't.' 

.05 

1.37 

.35 

.13 

3  49 

tluncv  Valley 

W.Br.  Susq 

1  21 

^p'^haminv  Falls^. 

Lower  Del 

.05 

.01 

.... 

.01 

.24 

.... 

.12 

'.'72 
.20 

'.'44 
.07 
.09 

'  .'6.3 

't. 

'.'64 

1.86 

>I(>w  Hloomfield... 

.Juniata 

2  46 

•Jew  Park 

Lo we  r  Susq 

.40 
..35 
.36 
.28 
.37 
..53 
.22 
.27 

.28 
.48 
.33 
.41 
.42 
.35 
.50 
.78 
.39 
15 

.  .  .  . 

3  80 

^ewport^     

Juniata 

T. 

.12 

'.'i3 
".m 

.17 

1  63 

Schuvlkill 

.02 

T. 
'I'. 

.... 

.12 
'.'36 

1.28 

)r\vigsburg'! 

Schuvlkill 

T. 

.'65 

T 

'tV 

.06 
.01 

T. 
T. 

1.50 

.06 

.46 
".3S 

't'. 

.11 
.01 
.01 

.01 

1.68 

'ahiiertont 

Lehigh 

T. 

.03 

1.26 

'aupack2 

Upper  Del 

.04 

. . . . 

2.78 

'hiladelphiat'  — 

Lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

.08 
.01 

.03 

T. 

T. 

T. 
T. 

T. 

.05 
.19 

.06 
.02 

.06 

'.'65 

'.'i9 
.15 

.... 

.20 

.52 

.23 
T. 

■.'12 

T. 

.01 

T. 
T. 
.12 

T 

.10 

.01 

".'63 

0.87 

•hila.  Navy  Yard' 

.10 

.15 
T. 

.02 
.65 
.04 

.02 

T. 

.18 
.02 

.11 

.17 
.06 

'!i3 

'.'26 

".ks 

.29 
.20 
.02 

1.55 

'hila.-Pt.  BreczeH 

".U 
.05 

'.'27 

.... 

0  98 

Schuvlkill 

1  23 

'ine  (4rove2 

•leasant  Mtl 

Low'T  Susq 

Upper  Del 

.02 

.... 

'.'46 

T. 

1.03 
2  12 

»ort  Clinton 

Schuylkill 

.09 

.29 
.07 
.30 
.12 
.06 
.23 
.26 
.25 

.36 
.20 
1.15 
.17 
.19 
.35 
.06 
.03 

1.47 

'ott-stowu 

Schuvlkill 

Schuvlkill 

.01 

tV 

.02 

.05 

.15 

T. 

'.'26 
T. 

T. 

't.' 

'.'65 

.06 
■.'65 

1.47 

•ottsville^ 

.04 
.16 
.34 

.04 
.37 

.60 
03 

.06 
.06 

2  74 

IiOwer  Del 

OS 

.01 

2  33 

teadingti 

Schuvlkill 

W.  Rr.  Susq 

.01 

.03 

.08 

.18 

1  57 

lenovo2 

.17 

1.10 

letreat 

N.  Br.  Su?q 

T. 

.■..'6 
.80 

.14 
.01 

.03 

T. 

0  76 

lingtowntt^ 

Lower  Susq 

.02 

.... 

.20 

.13 

.05 

1.49 

1 

1 

Coiitinue(]  on  page  28. 
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Daily  Precipitation  for  May,   1941  —Continued  from  page  27 


Day  of  month 

Stations 

Drainage  Basin 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17      18 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

20 

30 

31 

s 

s 

Atlantic  Drainage 
(continue) 

Scrantont' 

Seiinsgrove 

SellersviUet 

Shade  Uapt 

Shawmont 

dhippeusbuxg 

South  Mountain^ . . 

State  UoUcgo'' 

Stroudsburg- 

Suuuury^ • 

Susquehanna^ 

Towanda 

WellsUoro^....-.--- 
Wernersville''.LnrJ 

Westchester 

Westgrove'-i..  ...••• 
Wilkes-Barre^**... 

Willianisport^ 

Williamstovfn 

York ,• 

Vorkilaveu^...... 

Zionsville(near)... 

Trenton.  N.  JU 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Falls^ 

Blairsville'^ 

Bradford... 

Brookville'' 

Buckstowut 

Butler 

Clarion" 

Glaysville... 

Conttueuce^     .  •     • 

Connellsville  ■* 

Coraopolis'' 

Corry^ 


Coudersport 

Derry 

Donora-* 

Dunlot 

Ebeusburg 

Franklin''. 

Greensboro^ 

Qreensburg 

Grove  City 

Indiana" 

Irwin 

Johnstown....  ••; 
Kane  Airway  Sta 

Lake  Lyun^! 

'uovk  No. 42 

Lock  No.  52 

Lycippus... 

Marienvillel 

McKeosport" 

Meadville" 

Mercert  ■■..•; 

MercerS — •  

Midland.. 

Mosgrove" 

Mount  Lebanon.. 


Natrona" 

New  Castle 

NewelH ■ 

Parkers  Landing" 

Penn  Line" 

PittsburghSJl..     . 
Punxsutawney".. 

Ridffway" 

Rochestert 

9altst)urg2 

Seward" 

Sharon" 


Sharpsville" 

Smethport" 

Somerset 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityt 

Uuiontown 

fTnity  Reservoir. 
Vandergrifl'  — 

Warren" 

Waynesburg 

West  Newton"... 

Lake  Drainage. 

Erietl 

RaymondJ 


N.  Br.  Susq 

T. 

.06 

.13 

.47 
.54 
.50 

'.'45 
.37 
.11 
.16 
.35 
.71 
.49 
.30 

.08 

'!78 
.48 
.44 
.30 
.33 
.16 
.14 
.81 
.63 

.51 
.51 
.23 

.18 

.15 
.21 
.20 
.27 
.05 
.11 
.02 
.26 

T.' 
.14 

T. 

.50 
.09 

".n 
■42 

.28 
T. 
.08 
.04 

.28 
.32 
.27 
.26 
.22 
.25 
.03 
.09 

■.'26 
.27 
.24 
.46 

.19 
.36 
.28 
.22 
.58 
.12 
.45 
.42 
.11 
.18 
.37 
.20 

.01 
.01 

.06 
.04 

.14 
.35 
.11 
.08 
.10 
.30 
.17 
.17 
.21 
.28 

■;27 

.43 
.10 
.12 
.36 
.31 
?'t 

.02 
.04 
.17 

T. 

.14 
.12 
.11 

.10 

.06 
.03 

'.'36 
.10 
.68 
.03 
.02 
03 

.43 

.27 

.07 
.04 

1.95 

Lower  Susq 

.04 

1.41 

Lower  Del 

.07 

.... 

.... 

.17 

1  .h9 

Middle  Susq 

.04 

'!i9 
.02 

.26 

.92 
.'56 

.16 
.01 
.68 
1.62 
.09 

.03 

'.'65 
.01 
.17 

1.94 

Schuylkill 

tV 

.04 

.01 

.01 
.04 
T 
.01 

tV 
']i7 

!ii 

.69 

.08 

.16 

.19 

.03 

.10 

1  44 

Lower  Susq 

Cf) 

2  77 

Potomac 

.20 

■.'63 
.05 
.05 

.26 

'  .'(12 
.01 
.19 
T. 

T. 
.06 

2.5S 

W.Br.  Susq 

T. 

T. 

T. 
T. 

.26 

T. 
T. 
T. 
T. 

.06 

.27 
T.' 

".U 

.11 

.33 

.U 

'.'29 

T. 

1.70 

Upper  Del 

.20 
.44 
.35 
T. 

.01 

.10 

.14 

.17 

T. 

.11 

.06 

.08 

.14 

■  .'62 

T.' 

1.13 

Lower  Susq 

T. 

.08 

■.'06 

..55 
.27 
.08 
.68 
.22 
.05 
04 
1.24 
.95 
.03 
.01 

.38 
.11 
.21 
.32 
.72 
.19 
.07 
.83 
.42 
.24 
.35 
.74 
.12 

.31 

53 

T. 
.29 

.12 

1.71 

N.  Br.  Susq 

.09 
.13 

'.'62 

'I'. 

5i 

'!62 

.07 
.16 

1.79 

N.  Br.  Susq 

T. 

T. 

T. 

1.77 

N.  Br.  Susq 

.05 
.43 
.01 

T. 

1.12 

Schuylkill 

.... 

.02 

T. 
.18 

1.4« 

')'. 

T. 

.09 

T. 

1.00 

? 

N.  Br.  Susq 

.04 

2.3 

.18 

.  i4 

.30 

.19 

2,23 

W.  Br.  Susq 

.02 

0.97 

Lower  Susq 

T. 

T. 
.02 

.24 
.26 
.28 
.28 
.07 

.51 
.80 
.43 
.10 
.37 
.33 
1.1« 
.59 
.46 
.57 
.73 
.75 
.10 

.25 
.64 
.30 
.56 
.02 
.56 
.20 
.83 
.27 
1.17 
.66 
.58 

'I' 

.12 

.13 

'.'62 

.05 
.18 
.49 

'.'62 

1.27 

2.38 

■  *  *  ' 

.05 
.04 

T. 

.12 

.11 

■.'69 

2  Ob 

Schuylkill 

.02 
.06 

T.' 

'.'08 

.51 
.16 
.23 
.28 

* 

.22 

.58 

i]28 
.20 
.24 
.70 
.30 

.23 
.40 

57 

.27 

35 

.01 
.01 

1..54 

Lower  Del 

.17 

T. 

.18 
.03 
.18 

.02 

.05 

.06 

.05 

.03 

T. 

.14 

.21 

.02 

.10 

.03 

.03 

.14 

.01 
.03 
.54 
3' 

T. 

— 

— 

.30 

T. 

1.20 
1,95 
.85 

'.'67 

'.'38 
.64 
.31 
.12 
.16 
.06 
.12 

T. 

'!6i 

T. 
'.'38 

'.'63 

1.30 

3.97 

Beaver 

.06 
.36 

'.'25 

4,12 

T. 

.03 

2  96 

T. 

r. 

.17 

T. 
.11 
.2J 

.07 
.10 
.14 

.07 

'.'65 

.19 

'.'96 

1.60 

Allegheny 

.03 

T. 
.02 

3.04 

Allegheny 

.23 

.78 

.21 
.16 
.93 
.54 
.38 
.55 
S7 

3.09 

Ohio  

'.'ib 

3  46 

Allegheny 

.07 

.37 

.35 

3(1 

T.' 

.10 

.07 

3  ,54 

Ohio    

.18 

3.83 

Youghiogheny  . . 

■r. 

T. 

.40 
.21 
.14 

.91 
T 

.3.40 

Monongahela — 
Ohio  

2.H4 

.02 
.10 

.03 

'[ii 

'!6i 

.13 

.70 

.27 

.62 

1.05 

3  24 

Alle°"heny 

tV 

.02 

.08 
.10 
.31 
19 
T. 
.02 

.01 

.11 
.20 
.17 
.04 
.53 
.73 
.78 
.36 
.44 
.17 
.36 
.31 

.02 

.10 

.34 
.08 
.51 

.80 
.06 
.02 

1.44 

Allegheny 

T  ' 

'!6t 

.03 

.11 

1.84 

.0.3 

Vos 

.41 
23 
.14 
.36 
.38 
.56 
.93 
.75 

.03 
.20 
.37 
.10 

't.' 

.01 
.32 
.06 
.0: 
.06 

.3.17 

T. 

.11 
.13 
.14 
..37 
.26 
.70 
.40 
.07 
.41 
1.22 

.... 

3  26 

.07 

.48 

T 

.68 

.60 

.08 

.14 

.90 

.14 

.01 

.13 
.30 
T. 

3  41 

.... 

.05 

.03 

.11 

T. 

T. 

.28 

.11 

.05 

.02 

.02 

.50 

T. 

.05 

.12 

4.13 

Allegheny 

.20 
.12 

't 

.24 

2.70 

3.06 

Youghiogheny  . . 
Beaver      

T. 

T.' 

•••• 

.01 

.60 

'.05 
.06 

.01 

.02 

'.K 

1.03 
.10 

'.'.36 
.37 

4  4(1 

.01 
.06 

'!63 

3  10 

Allegheny...,   ... 
Monongahela. . . . 

T 
T, 

T. 

.44 

.... 

3  13 
4,16 

Conemaugh 

AllftorhftnV 

.... 

3.  ^4 

Monongahela.. . . 

.26 
.30 
.49 
.50 
.21 
.02 
.14 
.08 
.07 
.68 
.50 
.25 

.44 
.62 
.27 
.84 
.20 
.27 
.20 
.58 
.11 
.31 
.32 
.33 

.22 
.41 
.25 
.20 
.12 
.09 
.55 
.33 
.52 
.31 
.24 
.28 

'.'63 

.42 
.40 
.18 
.43 
.32 
.05 
.11 
.11 
.10 
.22 
.10 
.21 

.25 
.20 
.60 
.16 
.03 
,50 

21 
.33 
.14 
.32 
.29 

15 

3'^ 

.29 

.77 
.44 
1.00 

'!64 
.75 

.65 
.30 
.25 
91 

.24 
.71 
.15 

3? 

.08 
.02 
T. 
T. 

* 

T. 
.14 

".6& 
.02 

.28 
.U 
2.96 
1.42 

.OH 
.10 

't. 

'.'.57 
1.45 

T. 
T. 

.04 
.13 
T. 

'.'37 
.45 
.07 

'.'ib 

2,87 

Mononga.he!a... . 

.02 
.04 
T. 

.03 
.01 

T 

.06 
.04 
.03 
.11 

".m 
.44 

.36 
.13 
.02 
.91 

.06 

.18 

t" 

.28 
.60 

1.02 
.07 
.01 
.20 

.16 

T. 

.15 
38 

.... 

2.88 

Allegheny 

T. 

4.93 

T. 
.67 

1.30 

* 

.06 
.19 
.24 

* 

"*' 

i'45 

.12 

.38 

6.01 

Allegheny 

■.03 

•••■ 

T. 

.46 
.06 
.11 

T,' 
T, 

» 

* 

3.47 

0.37 

Allegheny 

.06 
.46 
.34 
.12 

■39 

09 

50 

'.'.58 
.33 

.... 

't. 

.04 

'.'46 
.13 

".kh 

1.82 

Ohio         

.11 
T. 

2  89 

Ohio 

T. 

15 

.01 
.44 

.42 
,36 

.21 
.87 
.50 
.46 
.56 
..30 
..53 
.17 
.16 
.33 
.51 
.30 

..38 
15 

T. 
59 

T. 

..34 
T, 

".U 

.16 
.34 
.27 
.25 

.31 

2  56 

Oliio 

T. 

2,72 

Allegheny 

Ohio        

t" 

.13 
98 

.28 

2.50 

3.93 

Allegheny 

.08 

T. 

.03 

.47 

.03 

T. 

.13 

.21 

.10 
.22 

.40 
24 
96 

.14 

3.36 
2  70 

Beaver ...   

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver 

Ohio 

AllpcrhPilT 

T.' 

.is 
".oh 

.31 

'.'io 

.50 
.42 
.34 
.05 
.28 
.67 
.13 
.36 
..56 

'[■in 
'!b5 

1.13 

.16 
.,38 
.01 
T, 
1.38 
05 

'.'64 
1.02 

T. 
.01 
.81 
T. 

'.'15 

.55 

'.'62 
.48 
.48 

'.'62 

'.09 

'^03 
.01 
.03 

'!67 
.01 
.10 
.07 
.02 
.13 
.04 

'.'64 

.43 
.16 

8.14 

.08 
.16 
.86 
.53 
.09 
.22 
.39 
.14 
.06 

.01 

.27 
55 

.60 
T. 

T. 
.40 
.26 
T 

'.'ii 

.18 
.22 

.20 

3.79 

t" 

2.28 

3.52 

.12 
.25 

.03 
.19 

"!66 
.21 
.14 

.17 
.23 

T. 

.19 
.10 

3  60 

2.69 

Ohio 

Conemaugh 

T.' 

.63 

tV 

3.68 

.24 
.14 

2.83 

.02 

3.47 

.05 

.06 

".09 
.18 
.37 
.09 
.15 
.10 
.45 

'.'4: 

.15 

.87 

1.70 
.26 
.34 
.27 
.20 
* 

.26 
.60 
.10 
.24 
.42 
.36 

.02 
.12 

.03 

.22 
T. 

'is 

.88 
.09 
.02 

2.28 

.16 
.02 
.36 
.47 
.14 

T. 

33 

.03 
.36 

3.11 

Allegheny 

.01 

.  .^. 

'.'60 

'i'. 

1.91 

.02 
.02 

.01 

.05 

.23 

.17 

.05 

.03 

.33 

T 

.03 

.05 

.11 

.07 

1.48 
.75 
.07 


'!67 
.81 

'.'ie 
.22 

.90 

.02 
.17 

4.58 
2.59 

YoujThioffheny  .. 

T. 

T. 

'.'02 
.07 

tV 

.04 

.04 
.20 

.64 
.56 
.60 

T. 

1,00 

.48 

.35 
.21 

.19 

* 

1.50 

Allegheny 

.161.... 

• 

1.46 
2.79 

Monongahela — 
Youghiogheny  .. 

T.' 

.30 
39 

'.'23 
''38 

■.'19 
.04 

1.13 

2.00 

.02 

4.67 

.24 
.29 
.26 
.38 

.20 
.16 

.28 
T  " 

4.47 

Allegheny 

T.' 

.26 

.02 

T. 

1.87 
3.16 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Lake  Erie.. 

Genesee 

.09 

.... 

.04 

.... 

T. 
.21 

3.40 

.10 

T 

.51 
.14 

.17 

.19 
.36 

2.04 
1.78 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitetion  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
nf  observation       1  FlrsLorder  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24.hour  period,  midnight  to  midnight,  unleFs  otherwise  indicated.      "  Precipitation  measured 

in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.       3    Precipitation  "for  period,  midnight  to  midnight.       ■•    Precipitation  for  period,  noon  to  noon^ 
"  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1 :80  a.  m.      t  Precipitatton  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.         Included  In  next  measurement         T.  ( trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.     «  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  o    «'°^";'  ^'^;^ ^7;"'^; 
of  Acmotonla,  Barking:  of  Pennline,  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Greensburg:  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  «  Airway  Station.    I  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt    Formerly  Glrardvllle. 
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Uuily  Tempuruturea  lor  May,    1941 


Stotloni 

1 

2 

S 

i 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

18 

14 

IS 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

•a 

23 

24 

2A 

26 

27 

28 

' 

' 

' 

Ml'BIi 

.  „.,nnft   •  Mivximura... . 

79 
46 

72 

47 

68 
31 

76 
33 

86 
49 

84 
51 

79 

6B 

71 

47 

60 
42 

58 
39 

01 
32 

02 
32 

06 
31 

71 
40 

08 
41 

81 
61 

74 
61 

78 

38 

77 
40 

81 
61 

89 
67 

'.m 
02 

80 
60 

08 
41 

70 
87 

83 
4ft 

89 
02 

90 
00 

06 

08 
49 

flO 
46 

74.6 

Aitoouft 

1  Minimum 

40.8 

Bedford  

. . .  \  Mivximiuii 

80 

70 

71 

78 

85 

87 

81 

75 

66 

68 

04 

02 

68 

74 

07 

83 

72 

09 

HO 

91 

96 

87 

OH 

64 

76 

88 

90 

92 

92 

76 

UO 

76.  a 

)  Miiiinium 

■14 

47 

29 

30 

36 

47 

67 

49 

42 

42 

30 

80 

40 

,33 

39 

54 

57 

40 

85 

49 

62 

69 

62 

47 

34 

41 

75 

69 

71 

52 

47 

46  1 

BetlUoUein 

. . .  ^  Maximum... . 

Rl> 

75 

64 

72 

74 

80 

81 

78 

77 

69 

64 

03 

68 

72 

77 

78 

78 

71 

78 

90 

92 

97 

97 

72 

70 

H3 

90 

94 

92 

HO 

81 

78. » 

'  Minimum 

M 

44 

34 

41 

68 

47 

54 

69 

62 

48 

40 

38 

86 

39 

41 

62 

02 

47 

49 

65 

68 

60 

60 

64 

48 

63 

62 

06 

70 

60 

61 

61.  H 

...  \  Maxinuuu 

70 
40 

69 
50 

66 
31 

68 
29 

76 
32 

76 
48 

76 
67 

71 
66 

78 
44 

58 
49 

68 
28 

58 
80 

50 
28 

59 
31 

76 
35 

70 
54 

74 
56 

72 
32 

70 
32 

89 
46 

80 
46 

HO 
66 

80 
66 

79 
48 

82 
40 

78 
.32 

90 
62 

95 
06 

76 
58 

82 
41 

78 
6<i 

7M 

Bloonisuurg 

'  Minlnnim.. .. 

44.2 

■  ^   _  .Irol^ll^Y       .  .  •  •  • 

. ..  ^  Maximum.... 

76 
34 

65 
S3 

66 
24 

76 

28 

83 
32 

85 
41 

76 

48 

70 
44 

67 
46 

60 
40 

56 
25 

00 
24 

66 
24 

70 
29 

06 
33 

80 
42 

66 

66 
32 

79 
31 

85 
36 

89 
42 

88 
46 

72 
54 

01 

;io 

09 

30 

83 
33 

88 
40 

88 
64 

85 
56 

74 

62 
47 

72.8 

BrooKMiw* 

^  Minimum.. . . 

38.4 

. ..  (  Maximum... . 

M 

77 

68 

78 

88 

87 

84 

72 

70 

60 

60 

00 

06 

73 

70 

82 

76 

76 

77 

86 

89 

91 

91 

72 

81 

82 

89 

89 

90 

H7 

HO 

78,2 

Butler 

t  Minimum..  . . 

40 

28 

S3 

37 

48 

66 

49 

48 

89 

39 

29 

29 

31 

43 

00 

54 

36 

40 

43 

47 

56 

61 

41 

82 

40 

03 

02 

68 

54 

62 

4.').  5" 

. . .  ^  Maximum... . 

84 

"75 

62 

79 

90 

86 

80 

80 

72 

64 

62 

08 

72 

78 

70 

86 

80 

75 

84 

90 

95 

97 

90 

74 

75 

90 

93 

96 

93 

70 

71 

79.9 

Oirllsle 

i  Minimum 

49 

48 

32 

h5 

60 

53 

58 

58 

47 

50 

42 

38 

34 

35 

45 

n5 

62 

47 

45 

50 

55 

60 

66 

53 

44 

42 

62 

65 

69 

62 

51 

60.0 

Cliaiubcrsbure 

. . .  \  Maxinuim...  ■ 

85 

75 

69 

77 

89 

87 

81 

80 

66 

06 

70 

07 

72 

78 

67 

88 

70 

75 

87 

92 

96 

97 

91 

71 

74 

92 

93 

90 

92 

70 

66 

80.2 

1  Minimuui 

46 

48 

33 

34 

44 

51 

57 

55 

46 

49 

35 

34 

33 

40 

47 

53 

68 

46 

39 

52 

56 

59 

6.') 

54 

39 

46 

07 

60 

68 

63 

48 

49  0 

ClaysvUle 

. . .  i  Maximiuti 

80 

75 

66 

76 

86 

87 

85 

69 

57 

01 

62 

62 

66 

72 

77 

81 

67 

00 

76 

83 

88 

89 

83 

04 

72 

85 

87 

90 

89 

86 

76 

70.2 

\  Minimum..  ■ . 

41 

42 

28 

29 

39 

52 

60 

45 

44 

37 

25 

26 

30 

29 

48 

61 

54 

31 

35 

43 

48 

57 

68 

38 

31 

38 

66 

03 

05 

65 

53 

44.2 

Uloarrtold 

. . .  i  Maximum 

1  Minimum 

77 

70 

68 

77 

83 

90 

78 

74 

54 

64 

66 

64 

66 

74 

65 

82 

72i  71 

83 

89 

92 

92 

78 

66 

72 

88 

90 

90 

88 

80 

71 

70.  0 

37 

40 

25 

27 

41 

45 

57 

46 

42 

40 

30 

26 

25 

30 

39 

51 

51 

35 

33 

42 

46 

53 

54 

39 

30 

39 

.53 

55 

f.6 

50 

46 

41.7 

Coftte*viUet 

. . .  )  Maximum... . 

7fi 

67 

60 

71 

82 

78 

77 

75 

67 

62 

63 

63 

66 

72 

73 

78 

76 

65 

70 

84 

87 

95 

87 

85 

72 

86 

94 

94 

90 

78 

77 

70.6 

i  Minimum.. .. 

49 

44 

32 

38 

55 

47 

50 

60 

50 

50 

40 

37 

38 

35 

49 

52 

58 

■  55 

50 

61 

54 

59 

64 

53 

44 

45 

61 

67 

67 

64 

.52 

60.  6 

Corryt 

. . .  *  Maxinumi... 

73 

61 

65 

74 

81 

84 

68 

74 

52 

51 

60 

62 

66 

70 

65 

79 

57 

66 

79 

86 

91 

88 

65 

03 

76 

84 

88 

89 

82 

70 

64 

72.0 

)  Miuiiuum 

40 

41 

27 

30 

36 

48 

50 

43 

45 

32 

30 

26 

29 

29 

41 

51 

65 

30 

36 

42 

46 

51 

58 

38 

31 

39 

54 

60 

63 

40 

61 

41.8 

^ 

...  \  Maximum.... 

72 
45 

63 
36 

60 
28 

75 
41 

74 

48 

82 
55 

76 

60 

71 
46 

62 

47 

59 
41 

61 
32 

00 
35 

65 
40 

71 
45 

64 
42 

79 
54 

73 

60 

66 
40 

79 
51 

86 
60 

91 
64 

86 
60 

70 
54 

61 

38 

70 
43 

72 
53 

84 
59 

87 
60 

80 
60 

76 
49 

69 
39 

72.4 

Couderspori 

*  Minimum 

47.6 

, 

. ..  )  Maximum.... 

83 
48 

72 
48 

68 
39 

80 
38 

88 
52 

88 
69 

78 
58 

73 
61 

58 
47 

63 
42 

63 
35 

03 
34 

67 
37 

74 

4(1 

77 
51 

86 
62 

05 
48 

71 
40 

81 
44 

87 
50 

91 
53 

92 
60 

82 
50 

67 
46 

76 
41 

88 
39 

90 
69 

91 
67 

91 
66 

69 
67 

77 
67 

77:4 

Dononv  

(  Minimum 

49. 3 

. ..  )  Maximum.... 

76 
38 

67 
44 

59 
27 

73 

28 

84 
41 

85 
44 

76 

60 

62 
44 

52 
39 

56 
35 

57 
27 

61 

27 

61 
25 

69 

30 

61 

38 

79 
53 

63 

49 

64 

35 

74 
34 

81 
43 

85 
47 

86 
52 

78 
61 

60 
38 

64 
29 

79 
40 

85 
62 

85 
66 

83 
63 

66 

47 

59 

46 

70.3 

EbcusDurg 

(  Minimum  — 

41.9 

...  \  Maximum.... 

(  Minimum..  .. 

...  \  Maximum.... 

79 
37 
82 
48 

72 
40 
74 
46 

66 
24 
69 
33 

76 
28 
76 
34 

80 
47 
87 
83 

88 
46 
84 
48 

79 
56 
74 
55 

73 

48 
83 
62 

64 
47 
71 
46 

60 
42 
64 
51 

62 
25 
70 
38 

00 
26 
06 
36 

64 
26 
73 
34 

72 
3(1 
72 
37 

65 
44 
75 
44 

80 
53 
80 
53 

69 
59 
77 
62 

68 
32 
70 
47 

80 
31 
78 
39 

87 
41 
92 
50 

91 
47 
92 
66 

90 
56 
97 
58 

74 
67 
91 
61 

70 
30 
70 
52 

71 
31 
69 
46 

84 
38 
82 
42 

90 
46 
90 
56 

90 
67 
92 
63 

75.  V 

Emporium 

"oi 

90 
70 

41.81; 

"■78 
63 

"69 
47 

78.6 

Ephrftta 

1  Minimum.. . 

49.0 

...  j  Maximum.... 
(  Minimum  — 

70 

56 

52 

65 

73 

83 

72 

65 

52 

53 

53 

56 

64 

67 

69 

69 

65 

60 

68 

78 

84 

82 

69 

59 

65 

80 

83 

83 

77 

65 

69 

67.9 

Erie* 

52 

45 

39 

43 

58 

62 

57 

51 

43 

41 

41 

41 

43 

46 

56 

56 

46 

44 

53 

60 

65 

66 

50 

47 

47 

60 

69 

74 

54 

51 

58 

52.4 

m_vw«1*1(nT        ..  .  . 

...  )  Maximum.... 

75 
40 

64 
43 

67 
30 

75 
34 

82 
36 

83 
41 

70 
52 

69 
45 

55 
46 

56 
40 

59 
31 

60 
29 

66 
31 

70 
32 

64 
34 

80 
47 

64 
61 

65 
36 

78 
37 

86 
39 

90 
47 

91 

61 

09 
59 

02 
40 

70 
34 

83 
37 

88 
47 

89 
69 

89 
60 

■>■] 
55 

64 

5.5 

72.9 

rrtniK,iiii+ 

'  Minimum  — 

42.8 

. ..  1  Maximum.... 

70 
63 

64 

38 

59 
3U 

66 
38 

64 
53 

80 
45 

75 
54 

72 
55 

65 
47 

54 
42 

60 
34 

56 
36 

59 
36 

66 
42 

70 
46 

66 
49 

05 
30 

71 
43 

82 
55 

87 
59 

88 
65 

79 
58 

59 
45 

65 
38 

76 
49 

84 
64 

85 
66 

81 
02 

71 
48 

69 
49 

70  8" 

I  Miuimum  — 

47. .'i- 

George  School 

...  1  Maximum.... 
(  Minimum  — 

83 

71 

66 

72 

72 

78 

81 

79 

75 

63 

67 

65 

68 

73 

77 

78 

79 

"73 

79 

86 

88 

95 

90 

88 

72 

81 

92 

93 

89 

81 

78 

78.5 

49 

38 

33 

33 

56 

45 

52 

62 

55 

51 

37 

36 

35 

36 

43 

55 

61 

46 

40 

45 

57 

59 

05 

54 

43 

50 

62 

63 

71 

66 

49 

49.6 

I~^  n4-*vr  c-V\tt  TtT                      .  .  . 

...J  Maximum.... 

82 
57 

76 
40 

68 
34 

72 
35 

83 

48 

83 
65 

79 

57 

73 
55 

73 

47 

59 
49 

63 
39 

02 
39 

64 
35 

70 
38 

70 
47 

84 
53 

83 
62 

72 
46 

81 
42 

88 
68 

92 

57 

94 
60 

90 
64 

77 
53 

72 
44 

88 
44 

91 
07 

95 
72 

90 

67 

68 
53 

67 
50 

77.7 

j6ttysDurg 

)  Minimum  — 

5). 2 

, 

...  \  Maximum  — 

75 
40 

70 
36 

64 
25 

72 
28 

77 
47 

82 
46 

78 
55 

75 
56 

64 
42 

59 
46 

63 
30 

61 

28 

65 
27 

72 

30 

70 
35 

77 
52 

75 
54 

69 
45 

80 
31 

85 
45 

90 

50 

90 
54 

82 
54 

66 
51 

69 
34 

83 
35 

89 
50 

88 
57 

85 
59 

75 
46 

70 
36 

74.8 

Qordou 

i  Minimum  — 

42.7 

Qreensburg 

.  .  \  Maximum  — 

80 

73 

67 

77 

85 

90 

86 

71 

56 

59 

61 

01 

67 

71 

72 

83 

67 

68 

75 

84 

89 

90 

80 

65 

70 

86 

89 

90 

87 

68 

73 

75.6 

\  Miuimum  — 

43 

48 

33 

34 

44 

57 

57 

52 

47 

39 

30 

31 

32 

3b 

38 

60 

52 

38 

38 

49 

54 

60 

61 

44 

36 

37 

04 

64 

60 

56 

52 

46.9 

r^^fwra   r^itV        .  .  • 

...  S  Maximum.... 

80 
49 

74 
45 

71 
33 

75 
34 

83 
37 

82 
57 

82 
59 

68 
49 

67 
45 

56 
37 

59 
30 

59 
31 

68 
36 

70 
34 

68 
49 

78 
60 

77 
41 

66 
36 

79 
41 

87 
39 

89 
54 

90 
63 

85 
57 

64 
44 

69 
36 

83 
50 

87 
65 

88 
66 

86 
60 

80 
52 

71 

55 

75.5 

urove  V/ii'j 

(  Minimum — 

46  8 

CTnT-fichnrflr*     . .  • 

. ..  s  Maximum — 

79 
55 

69 
46 

63 
38 

76 
38 

87 
56 

86 
56 

82 
60 

79 
55 

59 
51 

63 
52 

65 
42 

05 
40 

71 
38 

76 
39 

71 

52 

85 
56 

76 
52 

74 
49 

83 
48 

90 
59 

95 
57 

96 
64 

87 
63 

67 
54 

72 
49 

91 
49 

91 
67 

93 
71 

88 
04 

75 
54 

70 
64 

78.2 

tiarrihouiis 

i  Minimum  — 

52.5 

TTn  TtrloTT            .  .  •  •  • 

...  \  Maximum.... 

71 
40 

64 

35 

64 
26 

72 
29 

62 
47 

83 
38 

81 
55 

76 
57 

66 
45 

61 
44 

62 

28 

61 
27 

66 

28 

72 
29 

77 
32 

74 
53 

73 

51 

65 
41 

71 
30 

85 
37 

90 
47 

92 
52 

84 
56 

63 
42 

70 
34 

83 
30 

81 
48 

90 
56 

78 
60 

76 

38 

76 
34 

73.8 

uawicy 

)  Minimum  — 

40.9 

TT/\ltTiTfV^/l*       

.. .  1  Maximum  — 

78 
65 

70 
47 

65 
41 

73 

45 

84 
57 

77 
56 

76 
59 

77 
57 

60 
54 

63 
52 

64 
46 

63 

45 

69 
46 

72 
46 

73 
55 

82 
57 

73 

58 

71 
53 

63 
49 

84 
59 

82 
61 

91 
61 

84 
66 

66 
53 

72 
52 

85 
52 

90 
64 

91 
72 

87 
63 

75 
67 

73 
56 

75.3 

tioiiwouu  

Minimum.... 

54,6 

Huntingdon 

...  Maximum.... 
I  Minimum.... 

80 
41 

72 

47 

65 
25 

79 
29 

88 
38 

87 
48 

84 
57 

75 
51 

59 
43 

63 
45 

64 

30 

03 
29 

69 
27 

75 
33 

65 
40 

86 
52 

76 
57 

72 
42 

82 
34 

90 
45 

94 
49 

95 
52 

85 
50 

69 
47 

74 
35 

88 
40 

93 
61 

91 
69 

93 

67 

72 

52 

65 

50 

77.8 
44.9 

Indiana! 

. . .  j  Maximum — 
t  Minimum..  . . 

76 

74 

64 

63 

72 

81 

85 

72 

68 

52 

56 

56 

55 

56 

64 

62 

76 

58 

62 

74 

81 

80 

84 

73 

57 

66 

80 

84 

85 

84 

65 

70.0 

44 

46 

33 

42 

44 

53 

58 

51 

46 

88 

30 

29 

29 

31 

40 

43 

50 

34 

34 

48 

50 

55 

58 

40 

35 

44 

50 

51 

60 

52 

52 

44.2 

Johnstown 

...  \  Maximum  — 

77 

68 

65 

75 

83 

87 

77 

71 

51 

57 

60 

59 

62 

70 

63 

81 

68 

74 

78 

83 

90 

88 

78 

61 

70 

83 

86 

86 

84 

65 

00 

72.9 

)  Minimum  — 

38 

42 

29 

31 

43 

47 

48 

44 

41 

38 

30 

30 

28 

34 

44 

54 

50 

38 

36 

44 

60 

54 

58 

42 

35 

43 

68 

66 

65 

52 

46 

44.1 

. . .  ^  Maximum... . 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

.... 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

•  •  •  . 

.  .  .  ■ 

)  Minimum.. . . 

I7"vlt»rtnxcni"   

...J  Maximum.... 

■■74 
44 

"65 
36 

"64 
30 

"73 
37 

"so 

48 

"83 
51 

"77 
54 

"76 
42 

"si 
39 

"58 
36 

"6i 

31 

"57 
30 

"64 
30 

"76 
37 

"59 

44 

"78 
51 

"6.5 

44 

"67 

36 

"79 

39 

"84 
52 

"89 
63 

"89 
60 

"70 

47 

"62 

42 

"68 
35 

"83 
45 

"88 
63 

"87 

62 

"84 
52 

"7i 

49 

"59 

40 

"72."  i' 

IV  y  1  ci  Lu  w  1*  1 

1  Minimum.... 

44.0 

T  aTipa.fit.pr   

...  \  Maximum.... 

85 
42 

78 
42 

68 
30 

79 
30 

87 
49 

80 
47 

77 
51 

81 
60 

74 
46 

66 
49 

70 
83 

70 
32 

72 
32 

78 
34 

77 
40 

82 
52 

82 
60 

77 
46 

85 
39 

91 

48 

91 
53 

96 
55 

88 
60 

74 
52 

74 
38 

88 
40 

94 
64 

94 
60 

93 

75 

78 
53 

75 
49 

80.8 

IjUULaBvCi 

(  Minimum.... 

46.8 

Lawrenceville 

...  S  Maximum.... 

76 

63 

65 

67 

67 

83 

79 

75 

65 

58 

61 

60 

68 

72 

72 

75 

72 

68 

77 

87 

91 

90 

78 

66 

71 

70 

86 

90 

84 

75 

72 

73.6 

'  Minimum.... 

49 

33 

22 

25 

46 

42 

60 

48 

45 

38 

25 

23 

23 

27 

29 

49 

47 

32 

29 

07 

45 

55 

52 

40 

30 

33 

34 

54 

52 

38 

29 

39.4 

T  £1  Via  T\  f\T\  T        .... 

...  f  Maximum — 

85 
49 

69 
46 

66 
33 

76 
34 

86 
43 

83 
52 

81 

57 

80 
61 

58 
47 

63 

50 

67 
36 

65 
36 

70 
33 

75 
36 

73 
46 

81 
53 

74 
57 

73 

46 

83 
40 

89 
51 

93 
60 

96 
60 

87 
61 

67 
52 

72 
39 

87 
43 

93 
68 

93 
63 

89 
69 

77 
54 

75 
48 

78.3 

Jjt)  Va  mju  ♦ 

(Minimum  — 

48.8 

T.AwiBtown  

. ..  >  Maximum... - 

83 

48 

77 
53 

65 
33 

76 
35 

86 
51 

87 
53 

80 
59 

75 
56 

70 
45 

61 

48 

66 
39 

63 
37 

67 
33 

73 
37 

71 
44 

84 
63 

81 
01 

74 
46 

82 
40 

87 
52 

92 

54 

94 
59 

84 
61 

72 
51 

71 
43 

86 
44 

90 
58 

92 
64 

90 
68 

75 
53 

71 
50 

78.2 

XJ"  •»  *DvV/  »*L1«  ..-■•■• 

(  Minimum.... 

49.3 

T  onlr  TTftVftnt 

...  )  Maximum,... 

80 
44 

73 
43 

68 
27 

78 
31 

74 
50 

82 
49 

78 
61 

76 
54 

68 
44 

65 
45 

66 
29 

67 
28 

69 
29 

73 
33 

73 
43 

82 
52 

70 
61 

75 
42 

84 
35 

92 

46 

95 
51 

73 

56 

80 
58 

72 
44 

73 
34 

87 
41 

89 
53 

93 
60 

78 
63 

76 

53 

73 
41 

76.8 

AjUt^b  no »CJ**+>'**"* 

1  Minimum — 

45.2 

MarpiT!  TTnok 

...  1  Maximum.... 

85 
54 

80 

50 

69 
38 

76 
43 

87 
61 

79 
55 

82 
57 

81 
64 

79 

68 

67 
54 

70 
45 

69 
46 

71 

45 

74 
45 

82 
55 

81 

57 

85 
67 

82 
61 

82 
50 

89 
60 

89 
63 

99 
66 

90 
71 

90 
58 

76 
51 

83 
56 

102 
67 

96 
69 

96 
64 

78 
59 

79 

56 

82.4 

KlttH-US  JJ.\JU» 

.'  Minimum  — 

56.0 

Meadvillet 

..  (  Maximum.... 

75 

62 

65 

74 

81 

82 

66 

70 

55 

)6 

58 

60 

67 

68 

64 

80 

52 

65 

79 

85 

90 

89 

65 

61 

71 

89 

89 

89 

83 

79 

65 

72.1 

'  Minimum 

40 

38 

27 

29 

32 

48 

59 

41 

47 

37 

27 

26 

32 

29 

47 

51 

50 

30 

37 

42 

46 

62 

57 

38 

31 

40 

54 

59 

64 

52 

56 

42.8 

Midland    

...  (  Maximum.... 

79 
44 

75 
47 

66 
33 

76 
34 

84 
40 

86 
52 

84 
63 

69 
48 

58 
47 

57 
37 

60 
30 

60 
32 

66 
36 

71 
35 

74 
48 

81 
56 

68 
53 

67 
35 

79 
41 

84 
48 

88 
50 

89 
58 

74 
53 

64 
44 

72 
36 

85 
43 

88 
60 

90 
61 

87 
64 

76 
67 

75 
55 

75.2 

iXllUiuLlU  ...-••••••■ 

(  Minimum 

46.8 

Montrosel 

...  f  Maximum.... 

79 

72 

54 

52 

59 

54 

62 

68 

73 

70 

63 

61 

63 

79 

88 

86 

77 

56 

66 

77 

75 

84 

68 

69 

71 

09.2' 

1  Minimum.. . . 

50 
70 

48 
60 

38 
56 

33 
60 

32 
65 

34 
65 

37 
70 

40 
70 

48 
65 

50 
60 

36 
54 

39 
70 

46 

78 

54 
84 

60 
80 

60 
80 

48 
56 

40 
65 

40 
74 

52 
65 

59 

84 

04 

74 

42 

74 

43 
74 

45.56 

Mount  Pocono 

...  )  Maximum.... 

"75 

"60 

"56 

"76 

"58 

"70 

"ii 

08.2 

'  Minimum  — 

45 

36 

26 

30 

48 

38 

51 

42 

45 

40 

28 

28 

28 

32 

35 

48 

50 

34 

34 

38 

54 

58 

55 

40 

34 

38 

54 

54 

60 

40 

40 

41.4 

Muncy  Valley 

...  )  Maximum.... 

74 

65 

72 

68 

70 

73 

80 

77 

60 

61 

64 

62 

67 

74 

71 

76 

77 

69 

80 

88 

89 

90 

79 

66 

71 

79 

89 

91 

79 

77 

71 

74.5 

'  Minimum.... 

39 

36 

29 

37 

42 

45 

44 

42 

44 

41 

26 

25 

26 

31 

32 

43 

49 

41 

29 

42 

49 

64 

53 

41 

29 

32 

43 

56 

52 

48 

39 

40.0 

New  Bloomfield... 

...  (  Maximum.... 
1  Minimum 

81 

75 

65 

78 

88 

85 

80 

76 

71 

64 

65 

64 

70 

75 

70 

83 

79 

74 

85 

90 

95 

95 

82 

70 

74 

89 

92 

93 

90 

75 

73 

78.9 

41 

45 

28 

29 

48 

48 

57 

55 

42 

48 

33 

34 

28 

32 

40 

52 

59 

42 

37 

47 

51 

56 

66 

47 

38 

39 

55 

59 

63 

50 

60 

45.5 

New  Castle 

...  \  Maximum.... 

80 
40 

79 
42 
66 

39 

68 
39 

77 
30 

85 
38 

84 
46 

84 
62 

69 

48 

60 

48 

58 
39 

61 

28 

63 
27 

70 
33 

73 
31 

72 
45 

74 

60 

74 
52 

68 
33 

81 
40 

85 
46 

92 

49 

92 
62 

92 

58 

67 
41 

74 
35 

86 
45 

89 
59 

91 
62 

90 
09 

88 
56 

76 
66 

77.5 

'  Minimum — 

45.8 

Pal  mflrton* 

...  f  Maximum,... 

78 
47 

65 
30 

76 
32 

72 

48 

82 
44 

81 
58 

79 
59 

66 
49 

57 
44 

64 
39 

04 

35 

69 
30 

76 
33 

80 
37 

81 
57 

77 
53 

70 
46 

79 
39 

91 

49 

92 
56 

97 
62 

88 
02 

63 
51 

69 
42 

82 
43 

91 
55 

93 

62 

83 
08 

79 

51 

74 
41 

76.9 

^  al  UJC 1  UVA*  .....■■- 

I  Minimum 

47.1 

Philadelphia* 

...  S  Maximum.... 

79 

71 

65 

72 

80 

79 

81 

80 

64 

64 

66 

05 

70 

73 

75 

80 

78 

70 

79 

87 

88 

94 

88 

69 

70 

80 

91 

92 

90 

78 

75 

77.2 

!  Minimum 

52 

40 

39 

46 

59 

56 

55 

63 

54 

52 

48 

51 

46 

49 

56 

57 

55 

51 

55 

64 

61 

66 

64 

66 

52 

54 

65 

72 

62 

59 

58 

55.4 

Phoenixville 

...  f  Maximum.... 
1  Minimum.... 

85 

82 

77 

75 

82 

80 

81 

81 

81 

81 

66 

67 

68 

74 

80 

79 

80 

73 

80 

86 

88 

97 

94 

94 

73 

83 

95 

94 

96 

80 

80 

81.6 

47 

42 

31 

32 

57 

47 

47 

45 

48 

51 

36 

34 

32 

34 

40 

56 

60 

46 

35 

49 

54 

57 

62 

53 

38 

43 

55 

62 

68 

58 

45 

47.2 

Pittsburgh* 

...  \  Maximum.... 

78 

67 

63 

75 

85 

87 

74 

69 

54 

58 

60 

60 

65 

71 

74 

81 

62 

67 

79 

85 

88 

90 

77 

03 

71 

85 

88 

88 

88 

65 

71 

73.8 

'  Minimum.... 

53 

44 

37 

44 

53 

62 

55 

50 

42 

38 

33 

34 

39 

44 

50 

60 

44 

38 

48 

68 

61 

64 

52 

47 

41 

50 

60 

70 

67 

66 

54 

60.1 

Continued  on  page  30. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


May,  1941 


Daily  Temperatures  for  May,   1941— (continued.) 


Stations 


1       2       3      4       5 


7       8 


10     11      12     13     14      16      16     17      18     19     20     91     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     Mean 


Port  Clinton j  Maximum. 

( Minimum,. 
Quakertown (  Maximum, 

(  Miuiinuni.. 
Beading* )  Maximum, 

(  Minimum,. 
Retreat |  Maximum. 

( Minimum.. 
Ridgway t )  Maximum, 

(  Minimum,. 
3cranton* \  Maximum. 

(  Minimum,. 
Selinsgrove S  Maximum, 

(  Minimum,. 
Somerset j  Maximum, 

I  Minimum. 
Springs (Maximum. 

t  Minimum.. 
State  College* i  Maximum, 

I  Minimum,. 
StroudsburgJ (  Maximum, 

(  Minimum,. 

Towanda \  Maximum, 

1  Minimum,. 
Uniontown, )  Maximum, 

/  Minimum,. 
Vandergrift* )  Maximum, 

(  Minimum.. 
Warren >  Maximum, 

(  Minimum,. 
Waynesburg \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsboro S  Maximum, 

I  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Wilkes-Barret 1  Maximum. 

t  Minimum.. 
WiUiamsport )  Maximum. 

i  Minimum,. 
Wllliamstown j  Maximum . 

t  Miuimiun. 
York 1  Maximum. 

I  Minimum  . 


90 

94 

52 

58 

87 

93 

51 

56 

91 

95 

62 

66 

76 

80 

53 

59 

91 

86 

45 

53 

91 

91 

56 

64 

91 

94 

53 

58 

86 

81 

45 

46 

84 

84 

46 

48 

91 

91 

56 

65 

9,! 

95 

48 

50 

92 

90 

49 

58 

89 

91 

bi 

57 

90 

90 

38 

57 

90 

88 

47 

60 

89 

90 

.W 

55 

93 

88 

47 

57 

87 

94 

56 

61 

92 

91 

bl 

61 

95 

95 

53 

60 

89 

89 

61 

68 

94 

95 

55 

56 

90 

79 

6.S 

52 

86 

75 

68 

53 

89 

78 

65 

59 

87 

66 

63 

48 

83 

75 

58 

52 

77 

73 

61 

54 

88 

77 

64 

60 

82 

65 

63 

49 

83 

66 

59 

49 

86 

75 

59 

52 

80 

78 

50 

45 

77 

74 

59 

42 

91 

83 

71 

61 

92 

72 

66 

62 

80 

74 

56 

48 

90 

84 

66 

69 

80 

78 

57 

43 

89 

77 

67 

55 

78 

75 

69 

46 

86 

79 

62 

51 

87 

83 

72 

49 

92 

75 

67 

53 

78.3 
45.5 
76.9 
46.0 
77.5 
53.1 
69.2 
45.0 
72.9 
39.1 
7-^.8 
48.5 
78.4 
46.9 
70.0 
40.9 
69.1 
41.3 
74.1 
48.7 
76.5 
41.4 

73.4 

42.9 

77.5 

49.3 

74.7 

44.7 

71.6 

42  9 

77.0 

46.1 

73.7 

42.3 

77.5 

51.1 

74.6 

44.3 

77.9* 

45.8 

77.7 

51.1 

80.7 

47.5 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         J    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       1     1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        •. ''.  «,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level ) 

humidity 

.Stations 

>. 
1- 
3 
O 

• 

o 

s 

01 
Si 

H 

'A 

s 

S3 

Sir 

D  O 

a 

ft 

a 
2 

S 

a 

o 

a 

o 

a 

a 

o 

k 

si 

s 

iS 

3 

Q 

>% 
<> 

Is 

Q 

a 

a 

1^ 

^ 

Eri(! 

.TO.  01 
29. 96 

:|0.34 

25 
25 

29.6) 
29.57 

7 
17 

7.8 
7  9 

23 
26 

sw. 
n. 

■i'l 

22 

72 
61 

63 
36 

67 
51 

64 

Harrisburg 

76 

Philadelphia.... 

29.96 

;lo  33 

25 

29.53 

17 

11.9 

38 

n 

22 

62 

35 

65 

73 

Pittsburgh 

30.  ni 

30  42 

26 

29.68 

7 

10.4 

38 

uw. 

16 

69 

42 

49 

69 

Reading 

29  95 

:VJ.34 

25 

29.53 

17 

10.3 

36 

n. 

2 

58 

32 

47 

7S 

Scrnnton.. .   

29.95 

.W.28 

25 

29  64 

17 

6.7 

29 

nw. 

24 

65 

;H9^ 

40t 

11 

•  Fnr  any  five-minute  period. 
5    Local  Noon. 


\  Corrected  to  true  velocities. 
t    4:00  P.M. 


.Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Karre 

WiUiamsport 

Harrisburg 

Greensboro 

Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland 


£ 

a> 

flS 

« 

^ 

S 

5 

s 

% 

d? 

ee 

o 

a 

s 

s 

Q 

H) 

O 

Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. 
Susquehanna. 

Susquehanna. 
Monongahela 
Monongahela 

Ohio 

Ohio 


2.6 

3.2 

111 

1.9 

27t 

1.8 

2.7 

12 

0.8 

31 

3.0 

3.4 

9 

2.8 

30 

3.5 

4.5 

1 

2.4 

31 

1.4 

2.4 

1 

0.6 

31 

3.7 

4.1 

1 

3.3 

30 

10  9 

13.0 

18t 

10.1 

81 

ll.fi 

14.8 

19 

10.8 

7 

• 

• 

• 

• 

♦ 

• 

18 
22 
9 
22 
20 

17 
M 
SO 
26 
SO 


Pool  Rtage, 


t    On  other  dates  also. 


ERRATA 

APRIL,  1941    P.^ge  20:  Average  precipitation  for  the  State  should  be  2.02  inches,  departure  —1.42  inches. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE.  WEATHER  BUREAU 

CLIMATOLOGICAL     DATA 


THE  LI!  !& 

OCT  1  -  1^41 
UMlVLRbllY  Ci    ILLINUIS 


6Z 


PhNiNSYl-VAiSlA   ShCTION, 

L.  i\  CONOVER 
HAKKISBURG.  PA. 


v.. I,.    XLVI. 


Junk.   IH41. 


N.)    C. 


OENERAL  SUMMARY. 

Tlio  t('nip(M-atuic>  was  abovo  tmniial  for  the  (liinl  (consecutive 
month.  Sectional  averages  ranged  Troni  (>7  ,  in  the  Plateau 
and  Mountain  regions,  to  71°  in  the  Soutiieast.  Lake  Erie 
averaged  (58°,  and  lh(>  Soutinvesft  70°.  huhvidual  stations 
reported  temperatures  which  varied  from  2°  h(>lovv,  to  4°  above 
station  normals.  Tiie  lowest  ri'adings  occurred,  generally,  on 
the  llth,  while  the  liijj;iiest  temperatures  were  reported  on  the 
•2 1st,  a  few  being  recorded  on  later  dates.  Oddly,  absolute 
maxima  were  low(-r  than  those  of  May  at  many  stations. 

With  mo^t  stations  reporting  excesses,  the  average  precipita- 
tion was  above  normal  for  the  first  time  this  year.  Drought 
conditions  were  greatly  alleviated,  but  there  is  still  an  accuiiiu- 
lated  deficiency  of  5.97  inches  for  the  year.  The  Lake  Erie 
Section  received  the  least  amount,  averaging  only  2.58  inches, 
as  against  4.39  inches  in  the  Southeast;  4  43  inches  in  the 
Plateau;  4.93  inches  in  the  Mountain;  and  6.73  inches  in  the 
Southwest.  Departures  from  station  normals  ranged  from  a 
deficiency  of  1.50  inches  to  an  excess  of  almost  8.00  inches. 
The  storm  period  of  .June  1-5  produced  maximum  24-hour 
amounts.  Excessive  precipitation  was  general,  especially  in 
the  southwest  portion,  where  streams  suddenly  overf3owed 
their  banks  on  the  4th  and  5th  as  a  result  of  heavy  downpours, 
creating  2  to  4  feet,  and  at  a  few  places,  as  much  as  8  feet  above 
flood  stage.  At  least  four  people  were  drow^ied.  Damage  to 
property  and  crops  was  estimated  at  $1,000,000.  The  flood 
waters  blocked  railroads  and  highways,  isolating  some  commu- 
nities for  a  short  time;  flooded  homes,  sweeping  some  from 
thiMr  foundations;  ruined  crops;  Hooded  mines;  forced  indus- 
trial plants  to  close;  interrupted  river  traiiic;  and  caused  land- 
slides, which  (lid  additional  damage.  A  series  of  storms, 
occurring  from  the  12th  to  the  19th,  [)roduced  greatest  24-hour 
amounts  at  a  few  stations.  Rain  was  also  reported,  but  less 
generally,  about  the  24th  and  again  at  the  end  of  the  month. 

Scattered  thunderstorms  occurred  throughout  the  month. 
Trees  were  blown  down,  buildings  damaged,  utilities  services 
disrupted,  fires  started,  and  livestock  killed  by  high  winds  and 
lightning  accompaoying  them.  Most  general  and  severe  were 
the  thunderstortns  reported  about  the  15th,  when  hail  was  ob- 
served at  many  stations.  Heavy  hail  accompanied  these  storms 
in  the  eastern  part  of  the  State,  particularly  in  the  vicinity  of 
Lan(!aster  and  New  Tripoli,  where  exceptioiuil  amounts  fell  and 
were  washed  into  drifts,  reportedly  28  to  30  inches  deep.  Crops 
were  destroyed  and  property  was  damaged,  estimates  of  the  loss 
running  to  at  least  $25,000.  Remnants  of  the  drifts  were  still 
in  evidence  24  hours  after  the  storms  had  passed. 

G.  W.  S. 


TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  92  stations,  was  68.6°,  which  is  0.5°  above  the  54- 


yenr  nornud  f(u- .June.  The  highest  monthly  mean  was  74.4'^ 
at  Mar(nis  Hook,  and  the  lowest  was  ()2.6"  at  Kane.  Extremes 
ranged  from  a  maximum  of  99"  at  Shaion  on  the  28th,  to  a 
minimum  of  31°  at  Kane  on  the  llth.  'i  he  greatest  daily 
range  in   lem[)erature  was  47°  at  Stroudsburg  on  the  26th. 


PRECIPITATION, 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  177  stations,  was  4.95  inclus,  which  is  0.81 
inch  above  the  54-year  normal  for  June.  The  greatest  monthly 
amount  was  11.73  inches  at  Newell,  and  the  least,  2.20  inches 
at  (Jal(>ton.  The  gr(^atest  amount  for  any  24  consecutive  hours 
was  4.30  inches  at  New(41  on  the  5th. 

OBITUARY. 

Mr.  T.  B.Lloyd,  a  former  cooperative  observer,  died  on  May  12.  1941.  Mr.  Lloyd 
operated  the  station  at  Emporiuiii,  Pa.,  from  March  1,  18S8,  when  it  was  opened,  until 
his  retirement  in  March,  19;^6,  a  reciord  of  4«  years  of  faithful  service. 

Mr.  P.  F.  Lundergau,  of  Bradford,  I'a.,  died  on  .lune  30,  1941.  Mr.  Lundergan  had 
reported  observations  at  the  Cooperative  Station  at  Bradford  since  November,  19.34  and 
was  in  active  service  until  his  death. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JUNE 


'I'ear 


Temperature 


18SS... 
l!i«9... 
1890... 
1,S91... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895  .. 
1896... 
1897... 
1898... 
Ib99... 
19U0... 
1901 . . . 
1902... 
190;i.,. 
1904... 
190,5... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
!',)l;i... 
1914... 

HH.'i... 

I<I16... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

l->-29... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


68.1 


Precipitation 


a;  o 
■<co 


No  of  days. 


S| 


100 

30 

95 

33 

97 

33 

100 

30 

99 

40 

100 

38 

102 

30 

104 

32 

93 

32 

96 

28 

100 

33 

101 

32 

97 

35 

103 

32 

97 

32 

90 

34 

96 

32 

99 

30 

97 

28 

98 

30 

102 

28 

96 

34 

9.'i 

32 

99 

38 

96 

29 

99 

20 

101 

25 

92 

31 

89 

28 

92 

32 

98 

29 

102 

32 

99 

32 

101 

26 

96 

30 

103 

32 

98 

26 

104 

29 

94 

23 

99 

25 

93 

30 

98 

28 

100 

22 

102 

28 

98 

26 

107 

28 

104 

35 

96 

33 

100 

33 

99 

38 

99 

32 

101 

35 

95 

31 

99 

31 

107 

20 

3. 04 
5.43 
3.42 
4.50 
5.64 
3.12 
2.57 
3.50 
4.64 
3.38 
2.79 
3.51 
3.60 
3.47 
5.97 
6.53 
4.06 
4.39 
5.43 
4.99 
2.36 
4.48 
4.31 
4.71 
3.36 
2.26 
3.71 

4.00 
6.14 
5. 38 
3.46 
3.90 
4.97 
3.12 
5.11 
2.73 
5.57 
3.04 
3.63 
3.72 
7.96 
3.56 
4.20 
3.71 
3.15 
2  68 
3.64 
4.22 
3.80 
4.37 
5.14 
4.46 
4.11 
4.95 

4.14 


9 

12 

11 

15 

5 

12 

9 

12 

11 

11 

14 

8 

13 

9 

11 

9 

10 

11 

10 

13 

12 

9 

13 

10 

11 

10 

11 

11 

11 

11 

9 

14 

11 

9 

13 

11 

10 

11 

12 

10 

12 

U 

13 

11 

12 

15 

7 

10 

13 

12 

10 

13 

11 

10 

13 

11 

12 

12 

11 

9 

( 

19 

9 

13 

12 

9 

11 

12 

8 

12 

12 

10 

8 

13 

9 

7 

19 

7 

9 

16 

8 

11 

14 

10 

15 

11 

10 

14 

12 

11 

10 

13 

11 

10 

16 

9 

13 

12 

11 

8 

17 

9 

13 

11 

11 

9 

16 

9 

15 

11 

11 

9 

16 

11 

12 

13 

10 

9 

15 

8 

17 

9 

9 

10 

15 

in 

9 

17 

8 

9 

16 

8 

11 

13 

9 

9 

18 

8 

9 

17 

9 

12 

13 

9 

10 

14 

9 

12 

13 

9 

11 

12 

10 

13 

12 

9 

13 

10 

11 

12 

14 

7 

11 

13 

10 

7 
13 

7 
8 

10 
9 
5 
7 
9 


7 
7 
7 

13 
8 
9 
7 

10 
2 
9 

10 
8 
8 
4 
6 

6 
9 

7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June,  1941 


Olimatolog'ical  Data  for  June,    1941 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Pahj. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

1 

n' 
o 

1 

a 

o_ 

>-  OS 

"1 

'3 

T3  ffl 

S 
.5.. 

S 

a  (D 

O  a> 

t^S 

_^ 

f - 

gS 

ot. 

5  b 

-c 

So 

OS 

a 

ID 

0) 

1 
o 

■5 
0 

^  0 

_a 

^3 

So 

CQ 

0 

>> 
0 

1- 

W 

>-^ 

s 

o 

H 

« 

hJ 

^ 

o 

E-i 

0 

H-^ 

a. 

0 

0 

0^ 

Observers 


Allentown 

^   \ltoona 

o  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

*   Betlilehom 

^  Bloomsburg(near) 

■g  Carlisle 

g  Chambersburg 

a  ciearfleUl 

~  (Joates^'ille 

Oolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  Scliool 

Gettysburg 

Gordon 

Oouldsboro 

Hauover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntiugdou 

Kyiertown 

t^ancaster.. 

Lawreucevillo 

Lebaxion 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Munoy  Valley 

Neshaminv  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Pliiladolpliia • 

Phila.  Navy  Yard 

PhOBiiixville 

Port  Clinton 

auakertown 

Beading 

Scranton 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Tovyanda 

VVellsboio 

Westchester. ■■■■ 

Wilkes-BarreC  Airport ) 

Williiimsport 

Williamstown 

Vork 


Brookville 

Butler 

»;  Claysvilli! 

t  Corry 

2  Coudersport  — 

g  Derry 

C3  Donora 

o   Ebensburg 

S  Franklin 

O  greeusburg  — 

3rove  City 

Indiana 

Irwin 

Johastowu 

Kane 

LyciDDUS 

Meadvllle 

Midland 

New  (Castle 

Ne  we'll 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Hniontown 

Unity  Reservoir. . . 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburor 

Lake  Drainage. 
Erie 


For  the  State!. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Cumberland . . . 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon... 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    — 
Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  .. 
Philadelphia.. . 

Che.stcr 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Jefferson 

Butler 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango..   

Westmoreland . 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland. . 

Warren 

Greene 


Erie. 


260 

1,615 
330 
710 

1.100 
450 
560 
473 
600 

1, 260 
431 
630 

1,050 
365 

1,900 
160 
553 
900 

1,890 
600 
337 
900 
200 
700 

1,700 
280 
996 
469 
480 
554 
50 

1.656 

1.740 


679 
420 
26 
20 
100 
430 
480 
273 
746 
420 
51 
660 

1,217 
754 

1,319 
440 
644 
542 

1, 275 
400 

1.240 
1,077 
1, 150 
1,430 
1,665 
1.172 

762 
2,  160 

987 
1.150 
1. 256 
1,300 
1, 100 
1,184 
1,938 
1.420 
1.100 

780 

900 

764 
1,248 
1,393 

940 
2. 19P 
2.200 
1. 100 
1,050 

825 
1.210 
1.036 


670 


29 

69.6 

-0.1 

94 

22t 

46 

34 

2.61 

-1.43 

0.82 

0 

12 

16 

12 

2 

ne. 

64 

67.4 

+0.8 

91 

30 

40 

43 

5.^26 

+  1.41 

2.^27 

0 

11 

19 

6 

5 

w. 

21 

71.2 

+0.9 

94 

221 

52 

31 

4.01 

+  0.08 

1.^27 

0 

9 

12 

10 

8 

19 

69.8 

-0.7 

95 

30 

45 

36 

5.00 

-0.09 

1.32 

0 

12 

16 

6 

10 

n. 

y 

69.4 

91 

2lt 

41 

38 

6y.5 

2.^20 

0 

9 

17 

2 

11 

UVV. 

bb 

72.0 

+  1.4 

97 

22 

53 

35 

■2.42 

-1.44 

0,60 

0 

13 

17 

6 

7 

nw. 

16 

67.6 

93 

2lt 

35 

39 

3.40 

0.84 

0 

11 

12 

11 

7 

uw. 

72 

70.0 

-1.1 

94 

21t 

45 

38 

5.88 

+2.  02 

1.42 

0 

13 

18 

4 

8 

s. 

44 

71.4 

+  1.3 

97 

22 

44 

37 

6.55 

+  1.33 

1.27 

0 

11 

lb 

6 

9 

sw. 

40 

67.3 

0.0 

95 

28 

34 

43 

6.12 

+0.51 

1.48 

0 

15 

16 

5 

y 

sw. 

64 

70.4 

+0.2 

94 

■21 1 

61 

34 

3.81 

-0.39 

1.30 

0 

9 

13 

4 

13 

nw. 

29 

66.5 

-1.6 

90 

30 

40 

33 

5.01 

+  0,92 

1.86 

0 

10 

16 

5 

y 

sw. 

56 

65.1' 

-0.8 

90« 

20 

35" 

sy"" 

4.93 

+0.59 

1.61 

0 

14 

16« 

0' 

y 

w. 

44 

71.0 

+  1.4 

97 

22t 

45 

36 

6  34 

+2.08 

1.71 

0 

11 

11 

9 

10 

8. 

48 

65.8 

+0.8 

87 

221 

46 

31 

5.47 

+0.51 

1.08 

0 

14 

11 

1 

18 

W. 

36 

70.6 

+1.2 

93 

•221 

49 

37 

4.  •26 

+0.69 

1.12 

0 

11 

16 

4 

11 

w. 

68 

70.4 

+0.2 

96 

30 

47 

31 

3.50 

-0.89 

1.79 

0 

9 

16 

6 

9 

s. 

37 
76 

66.0 

-0.1 

91 

27t 

38 

43 

3.50 

-0.93 

1.31 

0 

11 

16 

4 

10 

w. 

37 

71.6 

+0.2 

96 

,30 

49 

30 

4.63 

+0.62 

1.60 

0 

13 

17 

2 

11 

8. 

72 

71.6 

+  1.3 

95 

22 

53 

35 

3.47 

-0.12 

1.18 

0 

13 

9 

10 

11 

w. 

23 

65.6 

-0  4 

95 

27 

35 

43 

4.02 

+0.17 

1.61 

0 

13 

19 

4 

7 

w. 

26 

71.9 

-0.7 

93 

30 

64 

26 

3.66 

+0.45 

1.01 

0 

12 

lb 

4 

11 

64 

r>9.0 

+0.5 

93 

27t 

45 

39 

5.39 

+  1.27 

1.69 

0 

13 

15 

6 

9 

e. 

12 

65.8 

0.0 

90 

28 

40 

36 

4.12 

+  0.62 

1.39 

0 

14 

7 

9 

14 

s. 

54 

69.8 

-0.3 

94 

30 

42 

38 

3.97 

-0.09 

1.03 

0 

11 

17 

8 

5 

DW. 

44 

67.2 

+1.1 

95 

27+ 

33 

45 

2.911 

-1.02 

0.72 

0 

10 

16 

9 

6 

5V 

69.8 

0.0 

96 

30 

45 

41 

4.42 

+0.07 

1  35 

0 

11 

23 

2 

5 

sw. 

3 

70.0 

92 

221 

45 

35 

4.48 

1.50 

0 

12 

12 

3 

15 

e. 

61 

67.6 

-•2.2 

96 

27t 

39 

40 

6.02 

+0.76 

1.74 

0 

11 

14 

10 

6 

nw. 

16 

74.4 

-0.7 

98 

22 

56 

5 

28 

3.60 

-0.23 

1.20 

0 

9 

21 

2 

7 

sw. 

36 

64.6 

+  1.0 

90 

27 

42 

2 

32 

3.44 

-0.68 

1,46 

0 

13 

13 

10 

7 

nw. 

ab 

59.8 

-1.7 

83 

221 

35 

12 

30 

8.02 

+  3.20 

1,30 

0 

14 

13 

4 

13 
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29 
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-0.5 
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23 
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11 
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1.02 

0 
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w. 

52 

70.0 

+0.9 

92 

10 

51 

7 
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22 
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0.70 
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13 

12 

5 

ne. 
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+0.7 

95 

22 

55 

1 

26 

4.96 
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1.74 
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10 
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95 

27t 
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92 
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16 

0 
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53 
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12 

8 
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27 

46 

11 

35 

4.61 
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6 

12 
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30 

48 

11 

34 
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28 

46 

11 

34 
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9 
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27 

39 
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w. 

53 

70.3 

+  0.2 

91 

28 

49 

11 

34 

8.62 

+3.90 

•2.13 

0 

13 

13 

10 

7 

sw. 

3? 

68.2 

93 

28 

41 

11 

36 

6.77 

+2.43 

2.66 

0 

13 

5 

12 

13 

nw. 

97 

70.6 

+  1.2 

96 

28 

42 

11 

40 

6.77 
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Jolin  A.  Frick. 
Kobert  I).  Goodfellow. 
H.  L.  Balderston. 
Penn  State  Jixpt.  Station. 
Charles  C.  Leo. 
Leliigh  Cniversity. 
Benj.  F.  Conner. 
Prof.  C.  li.  Miller. 
William  B.  Spear. 
Otto  J.  W.Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
Wni.  A.  Rorer. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evanslia 
Prui.  N.  W.  Swayue. 
Or  Henry  Stewart 
Miiis  bailie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger, 
Thomas  Y.  Cooper, 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.Pennell 
Penna.  Water  &  Power  Co, 
Prof.  Paul  K.  Yoder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Waterworks 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
E.A.  McGill. 
bun  Oil  Co . 
Harry  S.  Fanchcr. 
Cecil  J.  HoskinsoD. 
H.O.  Hacker. 

Philadi'lphia  Sub.  Water  (  o, 
J.  Earl   Siieailer 
New  .leibi'y  Ziuc  ("o. 
U.  .S.  Wcatli   r  Bureau 
Navy  Aerologi(  al  Office 
PhiladelphiaSub,  Watei  (  r 
E.  E.  Rarick. 
.lolin  E.  Beiuier. 
U.  .s.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weaiher  Bureau 
Dr.  George  E,  Fisher. 
Joseph  J.  Bryza. 
State  Tcachei  s  College 
Penua.  State  College. 
Mrs  ..M.  OrdeliaPaik- 
(leorge  W    Hill. 
Harlan  Say  lor , 
U,  S.  Airways  Station. 
John  D.  McEwen. 
Susquelianna  Collieries  C<i 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
Williini  C.  Faust. 
J.  L.  Mel VI II. 

Pennsylvania  Electric  Co. 
Philip'R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wasser. 
i  William  K.  Fuller. 
Westmoreland  Water  Co 
Prof.  11.  W.  Harmon. 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  I".  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Oen.  Chemical  Co. 
t'.  s.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.S.  Weather Btireau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departnrei 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-rear  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  +  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  1  From  all  available  records . 

Reference  letters,  »,  ',  •,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-OfBce  addresses  are  as  follows:  of  Lycippus.  Greensbnrg:  of  Neshaminv  Falls.  Oakford:  of  Sharon,  Farrell :  of  Shawmont,  Manavunk:  of  Springs,  Grantsrllle.  Md. ; 
of  Altoona.RFD.  (KIttannliiK  Point);  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  O.  Phil»delphl»-9  12-41-1150. 
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iilLv    Pre>  ipltiitiou  I'oi   Juiiu,    1941 

limuLikuo  liasiu 

Day  o(  month 

i 

1 

•i 

3 

4 

S 

a 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

Ifi 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

•n 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

■"!"' 

111 

1 

AilaiUie  Drainuae 
.\llontown* 

LehiKh 

.OS 
.22 
.87 
T. 

.16 

.20 

.HI 

.32 
.16 
.52 
.06 

.84 
.H 

.,s;i 

.15 
.0,1 
.OS 
.17 
.20 
.U 
.15 
.09 

.40 
.3:1 
.06 
.43 
.04 
.2.S 
.19 
.11 
.05 
.77 
.30 

.22 
.19 

.18 

.02 
.02 
'.'67 

.02 

'  '02 

.66 
l'. 

.'ii 

.23 

.05 

.01 
.05 
.08 

".6'i 

T. 

.02 

.18 
.12 

'  .\)2 

.as 

.23 
T. 

■  .'32 

'i'.' 
'.'63 

t'.' 

.4f 
1.27 
1  32 
I  61 
1.2J 
1.36 
1.09 
1.41) 

.60 

.60 
2.00 
1.5> 
1.42 
1.30 
1.19 
1  27 

.73 
L20 
1.07 
1.11 

.22 

1.12 

1.85 

1.29 

.75 

.97 

2.  Oil 

.94 

.46 

.47 

.92 

1.10 

1.79 

.70 

.82 
2.27 

.»0 

.tw 

1.19 
1.14 
.91 
2.20 
L4ti 
.63 
.68 

.83 
1.26 
1.94 

1.05 

.21 

1.48 

1.11 

1.48 

.liO 

.85 

.28 

1  10 

.77 
.  15 
.17 

1.32 
.76 
44 
.56 
.66 

1.08 
.40 

.49 
.71 
L31 

.27 

03 

.71 

.11 

.07 

T. 

.10 

.io 

.23 
.01 
.07 
.02 

.08 

.05 

.12 

.02 

.12 

.17 

.07 

.09 

.0*2 

T. 

.01 

.10 

'.'6i 

.10 
.08 
.05 
.04 
1.02 
.14 
.08 

.13 

.08 
.01 

.08 
.08 

'.'44 
T. 
.28 
.70 
T. 
.01 
.13 
.06 

.19 
.17 
.02 
.67 
.02 
.09 
.40 
.06 
.30 
.17 
.07 

'.m 

.69 
.35 
.23 
.27 
..34 
.05 
.14 
.42 
.  17 

.23 

".'i'\ 

.12 

.02 
.28 

■]i6 

.31 
.10 
.20 
.13 
.22 
.09 

T. 
.10 
.13 
.16 

".2\ 
.34 

.09 
.05 
.04 

.10 

.02 

.05 

.02 

.25 

.08 

.05 

T. 

.36 

.40 

'.'69 
.35 

.28 
.19 

'.'so 

.14 
T. 
.12 
.62 

.24 

1.42 

.08 

.32 

1.02 

.'is 

T. 

.12 

.51 

.10 

'.■50 
.11 
.08 
.04 
.50 
.48 
.23 
.27 

.05 

T. 

.13 

.04 
.21 
.02 
.21 

.78 

.16 

.08 

T. 

Z66 

.... 

.... 

.... 

.... 

.12 

.32 

.88 
1.14 
.80 
.17 
.09 
.60 
T. 
.29 
.5(i 

.11 
.26 
60 
.16 
.06 
.05 
.69 
.04 

1.3u 
.32 

L93 

.15 
1.99 
.OJ 
.09 
.31 
.31 

".64 
.07 
.15 
.13 

1.12 
.19 
.17 

6.21 

Altooua 

Ansonin- 

\V.  llr.  Susq 

Lower  Del 

Lower  SUsq 

Juniata 

Middle  Su>q 

Juniata 

W.  Br.  ^usq 

W.  Br.  Susq 

Lehigh 

Susquehanna — 

Lower  Susq 

Potomac 

Lower  Susq 

W.  Br.  Susq 

Susquehanna  ... 

■.03 

.... 

.... 

■.'06 

.... 

.24 

2.64 

'  .'22 

.... 

.... 

.... 

.... 

.01 

T. 

.66 

.07 

T. 

'.'6i 

.10 

4.01 

Ardmore^..  • 

Aroudt-NVille- 

Hiikor's  Summit.. . 

Buld  KnKlo  t 

Bedford- 

Bellefoule- 

Herwindalet 

.Hi 

.... 

6.00 
4.76 

T.' 

.02 

'.'6i 

.04 

.06 

•••• 

.08 
.30 
1.17 

' .'  i'i 

.09 
.41 
.20 
.28 
.10 
.86 
.62 
LOS 

ii'i 

.12 

.10 
.11 

'.'ii 

■;i6 

T. 
T 

■.'65 

■f.' 
.12 
.18 

".n 

'ii'i 
1.86 

'.'so 

'.'64 

.20 
.10 

.61 
.41 

'.'62 
.72 
.04 

'r. 

.09 

4.2'2 
6.26 
4.47 
4.22 
2.42 

BloomsburKlur.)-.. 

Bkiservillo 

BuiValo  .Mills* 

Carlisle 

Carter  Campl 

Centre  Hall 

('haiubersburg".... 

Clearlield- 

Coatesvillo 

8.40 

.   .. 

T. 

.... 

.39 

'.'.'.'. 

•V 

T. 

6.81 
6.37 

.i6 

T. 

■.'63 

'•••• 



.28 

.83 

.03 

T. 

.01 

.08 

.31 

T. 

.... 

.78 
.10 

.... 

.20 
.06 

6.88 
3.37 
4.92 

T. 
.74 

6.56 

W.  Br.  Susq..   .. 

Lower  Del  

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

.16 

.... 

6.12 
3.81 
8.01 

Coushotiockeu 

(;oviugton2 

Dovlestown 

Driftwoodt 

Du  Bois 

Ka.st  WaterfordllH'-. 

Hmporiura-  

KiiKlish  CenterJ... 

.23 

4.36 

.10 
.07 

.12 

.16 

.27 

57 

2.69 

.04 
.23 

.62 

1.08 

.03 

.48 

4.89 

.07 

".iii 
".'is 

•••■ 

•••• 

•••• 

.23 
.03 
T. 

".i)s 

.17 

.13 

T 

.41 
.10 

6.99 

.12 
.43 
.06 

'.'08 
.11 
.19 
.04 

tV 

.07 

T. 
■.'64 

't'.' 

T. 

'.'22 
.09 

1.71 
T. 
.03 

.12 

3.19 

.02 

.32 
.72 

i!86 

.51 
1.61 
.13 

".'36 
.63 

.01 
.02 

■.'29 

4.32 

VV.  Br.  Susq 

VV.   Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

4.93 
4.11 
6.34 

Frcilerioksville-. .. 
Freeland- 

.51 
.40 

.... 

';63 

T.' 

3.92 
5.47 

N.Br.  Susq 

Lower  Del 

2.20 

George  School 

Gettysburg 

Gordon  

Gouldsboroi! 

tiraterford 

.07 

4.26 

3.60 

Lower  Susq 

Lehiph       

.... 

.07 

3.60 

Schuylkill 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.luniata 

Lower  Susq 

Potomac.  

W.  lir.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.09 
.20 
.09 
.70 
.76 
.12 
.61 

.11 
.25 
.10 
.69 
.09 

m 

.08 
.70 
.24 
.24 
.17 

.27 
.14 

.m 

.18 
.77 
.25 
:^4 
.07 
.43 
.59 
.85 

.22 
.7! 
.26 
.14 

.12 

.(12 

T 

.01 

.02 
.03 

".'ii 
.04 

.26 

.11 

T. 

.02 
.22 

.12 

i'V 

.05 

.37 
.17 
.47 

.63 
.'77 

.71 
1.60 
1.09 
.09 
.04 
.60 
1.23 

1. 22 

1.70 

1  04 
.22 

1.03 
.34 

1.8S 
.72 
.■5R 
.17 

1.26 

.98 
.99 
1  20 

1  38 
.04 
.68 

1.35 
* 

1.12 

.07 
1.10 

1.27 
.99 
.38 

1  21 

1..S8 
.68 
.62 

1.51 

L40 
.28 

1  69 

1   11 

.07 

.... 

.... 

.02 
.29 
.32 

1.63 

.  77 
.16 
.07 
.12 
.77 
.14 

.13 

.85 
.27 
.07 
.62 
.12 

[io 

.20 
.07 
.06 

T. 

.36 
.81 
.17 

.06 
.67 
.01 
.36 
.:ib 
.12 
.08 

.36 
.61 
.10 

tV 

.16 
.07 
.10 
.19 
.26 
.19 

.19 
.12 
.09 

.11 
.02 

.65 
.09 
.09 
.01 
.70 

.14 

T. 

.08 

.08 

.34 

.14 

.28 

.16 

T. 

.13 

.05 

.23 
.28 

.30 

.32 

.0.1 
.12 
.13 
.27 
.48 
.18 

.05 
.21 

.09 
.24 
.37 
.20 

.17 
.05 
.03 
.14 
.16 
.02 
T. 

.34 
T. 
1.21 
.  12 
.51 

.08 
.26 
.01 
.&> 
.49 
.03 
.08 

.05 
.43 
.18 
.71 
.04 
.43 
.06 

".34 
L60 

.41 

T." 

'."07 

.28 

.81 

L38 

".i^ 

38 

4.76 

.01 

".ik 

.36 
T. 

'!67 
'.'io 

.28 

.68 

■.'38 
.29 
.20 

■•'■'■ 

'.'22 

'.'16 
't.' 
'.'06 

.... 
't.' 

.01 

T 

.06 
1.55 
1.01 

■f.' 
T. 
.23 

.08 
.17 

i!.S,5 
.32 

.32 
.22 

•••' 

't.' 

't.' 

■;6i 

"63 

'.'62 

".SO 

.08 
.19 
T. 

■.'65 
.04 

'!i2 

.13 
.03 
.15 
.80 

4.63 

Karrisburg^l' 

Hawley- 

Hollisterville.2.... 

.(is 

25 

■i'. 

3.47 
4.02 

5.86 

.15 
.05 

T 
.25 

90 

3.66 

Huntingdon 

Huntsdalel; 

Hyudman2 

KyVrtown*"! 

F  Mkeville-i           

6.39 

4.18 

1   fS3 

T. 

.03 

"27 

6.28 

.36 

1.63 
.57 

1.22 
.83 

50 

'."67 
.05 
.31 

.02 
'1'. 

. . . . 

4.12 
4.10 

Lancaster 

3.97 
3.35 

l,a\\Teaceville 

Lower  >^usq 

N.Br.  Susq 

Lowi'rSusq 

.03 
.30 

'.21 

T. 

0'> 

3.26 

.20 
.11 
.38 
.16 

.31 
.72 

".m 

.24 
.23 
.19 
.02 
.18 
.23 
.40 

.01 

.'ii 

.04 
.08 
.29 
.03 
.22 
.31 

T. 

T. 

.04 
.09 
.41 
.32 

.08 

■.'67 

.15 
.03 
.23 
.02 
.45 

'.'02 
.40 

'^21 
.20 
.37 
.10 
.02 
.20 
.07 
.11 
.11 
.69 
.60 

.21 
.04 

■.96 
.02 

2.90 

.95 
l.W 
1.50 

1.74 
1.29 
.67 
.45 
1.14 
1.08 
1.30 

.,33 
.20 

T. 
.07 

tV 

4.42 

Leoightou'-^ 

4.69 

Middle  Susq 

\V.  Br.  Susq 

4.48 

Loek  Haven2 

Mapl-non  Depot2  . . 

llareus  Hook-' 

Martin~=burgt 

8.02 
4.47 

Lower  Del 

Juniata 

Upper  Del 

Lehi:,'li 

Potomac 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

Lower  Susq 

3.50 

.48 

4.52 

.42 

.2*< 
.20 
.16 
.02 
.04 
.10 
.W 

.23 
..56 
1.14 
.01 
.04 
.09 
.04 
.21 
.04 
.22 
.02 
.02 

.10 
.06 
.13 
.25 

.41 

.26 
.20 
.02 
.OR 
.03 
.20 

.33 
.4S 
92 
.40 
.24 
.02 
.46 

'.'46 
.04 
.08 
.07 

.07 
.07 
.14 
.12 

4.41 

Mauch  Chunk 

.'29 

".02 
.05 

.01 

i.'so 

.09 

'!i2 
tV 

.10 
.03 

[io 

.51 
. . . . 

.04 
.60 
.08 
.04 
.13 
.70 

.16 
.15 
08 
.15 
.23 
.30 
.34 
.14 
.26 

.14 

'!i6 
'.'02 

1.30 

.23 
.13 
.01 

i.57 

'!73 

0< 

4.01 

.\IeConnellsburg2 .. 

T. 

2.46 

'.'22 
.16 

';i9 

'.'92 
03 

. . .  . 

'  .'02 

'.'6i 

.05 

8.46 

MiMersburgt 

* 

2.17 

.20 
.04 

2.81 

Millvillet 

2.84 

Montrose'^     

1.46 
1.15 

61 

.17 

3.44 

Mount  Pocono 

1.15 

i!62 

.92 
.20 

.23 

"* 

.81 

.20 

.10 
.13 
.41 
.04 

8.02 

Mt.  Uniont 

.38 
.63 

4.07 

Muncy  Valley...... 

Ve<haminy  Falls-^. 

.f.9 
1..50 
1   61 

5.86 

.07 

.... 

6.70 

New  Blooinfield. . . 

.25 
.28 

'!64 

8.41 

New  Park   

1   44 

36 

6.13 

Newport^     

Juniata 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lehigh 

Upper  Del 

lower  Del 

Lower  Del 

Lower  Del 

Schuylkill 

Lowi>r  Susq 

Upper  Del 

Schuylkill 

Schuvlkill 

.06 
.09 
.02 
.16 
.70 
.11 
.15 

.12 
.29 

.1(1 
.70 
.08 

.70 
..57 
.33 
.70 
.20 
1.22 
1.33 

1.33 
1.37 

.61 
1.39 

.69 

1.17 

1.11 

.73 

61 

.40 

.35 

.01 

19 

'.'62 

.26 
13 

,04 
T. 

.01 

3.68 
3.90 

Orwigsburg- 

1.45 

3.43 

Palmertont 

T. 

.18 
.80 
T. 
.04 

.01 
.01 
.67 
.10 
.12 

.01 
.02 

T. 
'.■53 

.58 

T. 
.19 

't.' 

.40 

3.33 

Paupack^ 

1.10 
.34 
.22 

.43 
1.37 
1.65 

.82 
1  52 

1.65 
.58 
.41 

1    07 

.35 

4.04 

Philadelphiatl.... 
Phila.  Navy  Yard^ 

T. 

rr? 

1.72 
2.70 

1.94 
1.16 
.25 
.30 

.40 

!23 
.08 

T. 

.07 
'.'52 

T*. 

.78 
T. 

.08 

'.'53 
.29 
.08 

4.96 
5.15 

Phila.-Pt.  Breezet. 
PineGrove^ 

.'64 
.25 

■.02 

. . . . 

.... 

.01 

T. 

4.37 
4.45 
4.82 

Pleasant  Mt' 

Port  Clinton 

.10 

.13 

6.75 
3.46 

Pott'itowu 

Pottsville2 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.12 

.06 
.15 
.39 
.97 
.26 

.03 

T. 

.04 

'.'6i 

'.'62 

.50 
.86 

.87 
37 

.30 
.01 

.28 
1  73 

'!63 
11 

.36 

.03 

1  OR 

.49 

.45 

T. 

.21 

.15 

.06 

.33 

i;2i 

.13 
.17 

.26 
.03 

tv 

.05 

'lie 
'!64 
tV 

'.'io 

.40 

'.'si 

.48 
T. 

i!i7 
'tV 

't. 

".OS 

.02 
.04 
.01 
.22 
.91 
.08 

4.82 
4.08 

Readingrtl 

.03 

.'io 

.49 
.02 
.12 
.10 

4.76 

Renovo^ 

.03 

.04!  .20 
.19    .02 
.17      .31 

4.83 

Retreat 

.53:  .87 
.381.42 

4.34 

Eingtowntt^ 

.27 

3.14 

1 

Continued  on  page  34. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June,    lOH 


Daily  Precioitation  for  June,   1941  — Continued  from  page  33 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


19 


20 


■21 


23 


25 


2» 


29 


30      31 


Atlantic  Drainage 
(.continued) 


Scrantonti 

aeliusgrove 

rfellersvillej 

Siiade  Uapt 

Shawmont 

dhippeusburg 

South  Mountain^ . . 

dlato  ColloBtt'^ 

Stroudsbuig^ 

dvinuury^  —  ,• 

Susauehanna'i 

Tovvauda 


VVeUsboro^........- 

WernersviUe'' .  LnrJ 

West  Obester 

Westgrove^.....--- 
Wilkes-BarreS**... 

Williamsport'' 

Williamstown 

Iforli ;, 

York  Haven''....  •• 
ZionsviUeCnear)... 

rrenton.  N.  JH 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Falls  ■* 

Blairsville^ 

Bradford... 

Brookville^ 

Buckstowut 

Butler 

Clarion^ 

Olaysville... 

Couduencu''     . .     • 

Counellsville  ■* 

Coraopolis'' 

Corry''' 


Coudersport 

Derry.. 

Donora^ 

Dunloi 

Ebeusburg 

Krauklin^. 

UreensborO'^ 

•ireeusburg 

(irovs  City 

Indiana^ 

Irwiu 

lohnstown....  .-^ 
Kane  Airway  ota 


LakeLynnf 

Lock  No.'i'^ 

Lock  No.  3^ 

Liyoippv* 

MarienviUet . . . . . 

McKeesport^ 

Meadville^ 

Mercert . . . .  ■■  — 

Mercer* 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 


Natrona* 

New  Castle 

;^ewell4 

Parkers  Landing* 

Penn  Line* 

PittsbvirghSti..    .. 
Punxsutawney  *.. 

Ridgway* 

Rochestert 

Saltsburg* 

Seward* ■ 

Sharon* 


Sharpsville* 

Smethport* 

■Somerset 

Springs  

Titus  villet 

Union  Cityt 

Unlontown 

Unity  Reservoir. 
v^andergriftS  — 

Warren* 

Waynesburg 

West  Newton*.. . 
fMke  Drainage. 

Erletl 

Raymondt 


N.Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 
Lower  Del... 
Middle  Susq. 
Schuylkill... 
Lower  Susq.. 

Potomac 

\V.  Br.  Susq.. 
Upper  Del. ... 
Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq  . 


N.  Br.  Susq.... 

Schuylkill 

Lower  Del. ... 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq.. 
W.  Br.  Susq... 
Lower  Susq... 
Lower  Susq... 
Lower  Susq... 
Schuylkill.  ... 
Lower  Del . . . . 


Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Yougbiogheny  . 
Monongahela... 

Ohio 

Allegheny 


Allegheny 

Couomaugh.  .. 
Monongahela. . 

Allegheny 

Couemaugh.  .. . 

Allegheny 

Monongahela.. 
Yuughiogheny 

Beaver 

Allegheny 

Monongahela.. 
Conemaugh — 
Allegheny 

Monongahela.. 
Monongahela.. 

AUectheuy 

Conemaugh — 

Allegheny 

Monongahela . 

Allegheny 

Ohio . 

Ohio 

Ohio 

Allegheny 

Ohio 


Allegheny 

Beaver 

Monongahela.. 

Allegheny 

Beaver 

Oiiio 

Alleglieny 

Allegheny 

Ohio 

Couemaugh — 
Conemaugh  — 
Beaver 


.07 
.06 
.07 
.30 
.27 

1.53 
.25 
.21 

LOO 
.10 
.20 
.05 
.22 

.30 

.70 

.52 

.22 

.42 

.20 

.42 

.33 

.43 

T 

.22 

.6S 


.25 


.05 


.02 


1.37 
.23 
1.64 

'.'S5 

.53 
.05 
.03 
1.13 
.97 
.12 
.02 


Beaver 

Allegheny 

Yougbiogheny  . 
Yougbiogheny  . 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela.. . 
Yougbiogheny . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela... 
Yougbiogheny  . 


Lake  Erie. 
Genesee... 


.72 


1.64 
T 

.35 
..56 


03 
2  13 
.57 
.73 
.13 
1.35 
.62 


.90 


1.72 

1.14 

.49 

.21 
.02 
.25 
.11 


.67 

1.15 

1.03 

1.37 

1.16 

1.68 

74 

1.35 

.13 

.82 

.01 

.65 

.28 
.53 
.00 
.68 
.18 
.51 
.61 
.40 
.68 
.75 
.99 


.83 


1.30 
1.10 
2.84 
1..51 
1.55 

.61 
2.65 
1.25 

.84 

■|' 

1  37 
1.51 
1.21 


.46 

,68 

.64 

1.52 

1.80 

.62 

1.01 

68 

63 


1.06 

73 

3.12 

38 

1,94 

71 

56 

1.7 

56 

1.97 

1.17 

1.41 

1.15 

.29 
.12 
.45 
75 


.45 
1.65 
.08 
11 
.74 
.11 
.50 

i!22 
.02 


.24 
.28 
.50 
.80 
.00 
.08 
.73 
.51 
.34 
.01 
.12 
.40 

.47 
.86 
.00 
.86 
.84 
.87 
.05 
.83 
.91 
.90 
.70 
.2 

.15 
81 
2.65 
2.34 
1.45 
1.52 
1.45 
1,20 
1.08 

.62 
2.70 
1.'23 


.66 
1.37 


1.73 
2  37 

52 
1.20 

07 
1.83 

81 


.32 
.64 
.27 

.81 
.20 
4.30 
,96 
.52 
,21 
.76 
,66 

1J8 

2  .53 

33 


.\S4 

1.02 

I  10 

.20 

.07 

X.kh 

2.56 

34 

78 

80 

2.12 


.32 


.03 


.15 


.02 


1.07 


.04 


.09 


.07 


.04 


.45 


.26 


.02 


.05 


.02 


29 

05 

1  34 

.06 

.15 
.17 
,62 
.07 
.03 
.10 
.04 
,03 

.24 
,52 
.93 
.12 
.14 
.03 
.13 
,38 
.40 
1.46 
1.36 


.01 
.04 

.02 
.19 
.32 
.40 
.53 
.06 
.01 
.54 
.58 
T. 
.08 
.36 
1.03 


.13 


24 

09 

39 

20 

1.04 

.30 

.07 

.24 

1.12 

1  60 

.84 

.45 

.26 

.73 
.83 
.23 
.44 
.19 
.44 
.46 
.59 
1.13 
,39 


.11 

.06 
.02 
.18 
.03 

.08 
.01 
.81 
.07 
.17 
.11 

.01 
.74 
.02 
1,03 
.12 
.03 
.16 
.48 
.17 
.06 
.(ii 


.86 
.99 
1.89    .08 


.90 
.34 
.26 
1.10 
2.47 
.05 
.42 
.86 
.50 
.68 
.18 
.90 


.36 

1..50 

.58 

1.26 

.42 

.30 

.04 

.16 

.44 

..59 

.73 

OOl  .  70 


.44 


.10 


.85 
1.51 
.29 
.60 
.43 
.27 
.21 
T. 
.22 


1.17 
.51 
.24 
.24 
.20 
.30 
31 
.85 
.31 
.22 
.92 
.47 


46    .25 


.2 

.02 

.21 

.22 
.31 
.01 
.29 
.19 
.32 
.43 

.05 
L23 

'.12 
.34 
.34 
.43 
.06 
.80 
.08 
'I 


07    .12 
.11     .06 


.05 
.01 
.92 
T. 

.46 
T. 

.m 

.38 
.48 
.02 
.09 
1.79 

.14 
.42 


1.07 
.18 
.08 
.17 

.11 
.78 
.35 
.02 
.22 
.22 
.31 
.02 
.07 
.06 
1.2-1 
.06 

.05 
.28 
.12 
.18 
.41 
.06 
.06 
.15 
.55 
.58 


2.09 
.02 
.04 
.03 


2.56 


1.35 


T 

1.00 
.32 


T. 


.08 


.68 


03 

02 

1.90 

1.14 


.64 


.38 


.26 
.18 
.24 
.01 

1.36 
.02 

'.'83 

'.'is 


..30   T 
.76    .02 
.46    .40 
44  1.10 
.09 


.82 
T 

1.05 
T 
.06 
.16 


.05 


.37 


.08 


.78 


.47 


.29 


.04 


.85 


.24 


1.20 


,31 


.45 


.01 


.021   .02 


T. 


.20 


.49 


1.15 


.02 


.09 


.04 


1.28 


.24 


1.52 
.50 


.83 


.02 


.30 


.72 


T. 


.24 


T 

1.28 
T 
.13 


.06 


.23 


.18 


.28 


1.00 
.34 

iifi 

.01 
.34 

.01 
.08 


1.53 


1.18 
.09 
T. 
.01 
.01 
.06 


1.07 


.17    .04 


4.61" 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  Is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       i  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      *  Precipitation  measureo 

in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       <    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
•*  Precipitation  for  period  1  -30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      *  Included  in  next  measurement.        T.  ( trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch,     «  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewvlUe: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennllne.  Linesville:  of  Unity  Reservoir,  Qreensburg;  of  Ringtovrn.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  '  Airway  Station.    I  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt    Formerly  Glrardvllle. 


Junk.   1?M1 
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Daily  Tniupmutuieii  I'ur  June,    1941 


SUtlons 


10 


10     17     18     19     20     21 


22 


28 


2fi 


2U 


27 


28 


20 


80 


Altoona '  Maximum... , 

I  MlMlmum.. ., 
Uedford j  Maximum.... 

I  Minumim.... 
lUMhlehem ;  Maximum..., 

I  Miulm\im 

UloomsburKdiear)...    >  Maximum.... 

'  Minimum.. .. 

Brookviilol  *  Maximum... , 

°"  (  Minimum... 

,,„,i.>T  '  Maximum... 

"""•" 1  Minimum... 

CjvrU'ile  ;  .Maximum... 

^'"^'"^  (Minimum... 

Ohambewburot )  Maximum... 

*  I  Minimum... 

Llftysviuo.  \Minimiun... 

C>oarfiem U'SZV: 

o-»-^'"«^ Ul?;fS^v: 

corry: ;!;1SX:; 

co^^^-rsvon ]^-i^::: 

oo"ora- ;j}?SSr;;: 

s»>«"^''"^« ]^S^::: 

Emporiumt )  Maximum... 

^  I  Minimum..  . 

^  I  Minimum.. . 

p-!p«         i  Maximum... 

(  Minimum... 

Frankllnt »  Maximum... 

I  Minimum... 

Freeland J  Maximum... 

I  Minimum... 
George  School I  Maximum... 

(Minimum... 

Gettysburg )  Maximum... 

'  (Minimum... 

Gordon S  Maximum... 

(Minimum... 
Qreensburg ^  Maximum .. . 

'  Minimum... 
Grove  City 'i  Maximum... 

(  Minimum... 
Harrisburg* ^  Maximum... 

(Minimum... 

Hawlev  1  Maximum... 

uawiey...  /Minimum... 

Holtwood* J  Maximum.. . 

I  Minimum... 
Huntingdon f  Maximum... 

(  Mimmum... 
Indiana! |  Maximum... 

\  Mimmum..  . 
Jolinstown <  Maximum... 

(  Mimmum... 

Kane-t S  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Kylertownt J  Maximum... 

1  Mimmum... 
Lancaster *  Maximum.., 

(  Minimum.., 

Lawrenceville 1  Maximum.., 

'  Minimum.., 
Lebanon! i  Maximum.., 

I  Minimum.., 
Lewistown )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lock  Havent \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum.. 

■  Minimum.. 
Meadvillet *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland |  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Montroset i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Muncy  Valley )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
New  Bloomfield j  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castle S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* j  Maximum,. 

I  Minimum . . 
Philadelphia* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
PhoenixvlUe /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Pittsburgh* t  Maximum.. 

(  Minimum.. 


76 

61 

77 

«1 

70 

6 

";* 

fii 

76 
b> 
80 
60 
Ti 
5« 
70 
69 
76 
63 
80 
60 
73 
57 
76 
48 
76 
60 
78 
63 
75 
57 
75 
54 
73 
58 

68 
53 
78 
53 
61 
51 

m 

55 
71 
60 
71 
55 
79 
65 
79 
55 
74 
59 
76 
53 
73 
61 
73 
61 
69 
60 
79 
61 
72 
45 
71 
55 
73 
53 

75 
54 
72 
56 
73 
61 
73 
59 
73 
61 
77 
51 
79 
61 
74 
42 
66 
48 
73 
64 
71 
52 
80 
56 
73 
57 
72 
59 
73 
59 
77 
63 


79  70 


7,1 
52 
72 
64 
60 
64 
72 
64 
74 
63 
80 
66 
68 
65 
72 
54 
77 
53 
77 
62 
68 
54 
76 
53 
75 
53 
79 
57 
71 
49 
76 
54 
63 
55 

71 

51 
76 
56 
59 
50 
60 
55 
68 
55 
61 
51 
76 
54 
77 
55 
71 
56 
64 
52 
64 
57 
75 
54 
61 
.52 
72 
52 
71 
42 
73 
51 
65 
55 

73 
50 
66 
54 
74 
54 
73 
63 
62 
56 
75 
54 
77 
56 
65 
50 
55 
48 
74 
53 
68 
53 
78 
55 
63 
52 
60 
56 
74 
56 
76 
63 


56 
8S 
47 
73 
49 
78 
52 
79 
51 
77 
41 
81 
50 
84 
50 
80 
55 
79 
41 
79 
56 
84 
45 
71 
46 
81 
46 
79 
41 
80 
46 
80 
53 

81 
61 
79 
47 
83 
49 
82 
45 
80 
58 
83 
43 
82 
51 
74 
48 
70 
45 
77 
51 
81 
44 
85 
47 
80 
46 
78 
56 
78 
50 
81 
56 


82 
66 
88 
62 
8!t 
69 
08 
48 
80 
45 
86 
68 
89 
51 
9(1 
67 
84 
64 
83 
59 
90 
66 
72 
68 
81 
63 
87 
65 
80 
60 
83 
60 
91 
66 

72 
52 
79 
51 
81 
66 
89 
69 
87 
68 
85 
60 
90 
65 
81 
53 
88 
..  70 
87   85 


68 
54 
76 
66 

78 
55 
61 
41 
64 
40 
75 
61  > 
71 
62 
6" 
57 
78 
59 
66 
50 
69 
51 
65 
50 
66 
42 
80 
64 
71 
54 
67 
46 
70 
62 

71 

54 
69 
43 
65 
50 
72 
53 
72 
56 
69 
45 
74 
62 
71 
56 
62 
56 
64 
39 
64 
59 
64 
54 
71 
52 
66 
54 
69 
49 
58 
52 
77 
61 

67 
37 
65 
54 
80 
45 
60 
46 
73 
59 
72 
52 
81 
56 
62 
50 
55 
35 
74 
51 
71 
49 
78 
59 
67 
52 
66 
67 
78 
50 
77 
60 


73 
64 
76 
61 
80 
56 
81 
64 
73 

5;i 

75 
57 
78 
69 
77 
60 
70 
56 
77 
51 
91 
59 
73 
61 
74 
54 
74 
62 
73 
50 
73 
64 
79 
56 

70 

60 

68 

56 

77 

6' 

80 

61 

76 

60 

77 

51 

74 

57 

68 

57 

79 

61 

74 

52 

73 

63 

73 

55 

70 

55 

74 

58 

70 

49 

69 

51 

SO 

56 

r 

63 

81 

5' 

75 

62 

74 

53 

85 

65 

72 

55 

72 

58 

70 

52 

70 

48 

79 

54 

76 

55 

75 

58 

81 


6.S 
67 
73 
(i5 
76 
57 
HI 
64 
68 
54 
73 
67 
78 
55 
76 
66 
68 
56 
71 
63 
79 
57 
69 
53 
72 
65 
70 
58 
65 
53 
71 
55 
76 
67 

65 

5' 

69 

5 

68 

54 

77 

57 

73 

57 

75 

51 

68 

5- 

68 

55 

74 

59 

71 

55 

75 

60 

72 

56 

71 

55 

65 

51 

67 

52 

67 

55 

76 

54 

74 
64 
77 
55 
70 
57 
76 
55 
81 
63 
70 
55 
68 
57 
73 
55 
65 
60 
79 
53 
74 
51 
70 
57 


.59 

fifi 

82 

82 

64 

66 

84 

82 

64 

68 

74 

71 

68 

58 

74 
46 
74 
54 
72 
5? 
70 
46 
81 
.53 
73 
61 
75 
50 
82 
53 
77 
62 
86 
56 
71 
661  64 


79 
63 
HO 
61 
82 
69 
79 
61 
8(1 
51 
83 
60 
84 
86 
85 
64 
80 
63 
82 
52 
83 
61 
82 
46 
81 
64 
84 
68 
76 
50 
82 
63 
83 
59 

77 
59 
81 
49 
77 
63 
80 
56 
81 
66 
80 
55 
81 
53 
83 
52 
82 
59 
82 
54 
81 
69 
82 
53 
67 
52 
77 
50 
77 
45 
77 
54 
84 
59 

82 
63 
82 
58 
78 
57 
70 
62 
83 
62 
81 
48 
82 
53 
77 
55 
70 
50 
80 
54 
82 
65 
82 
60 
83 
69 
81 
60 
83 
57 
81 
55 


H2 

85 

67 

58 

86 

88 

61 

7(1 

89 

02 

62 

69 

86 

90 

62 

62 

85 

85 

63 

60 

89 

91 

49 

54 

88 

90 

58 

03 

90 

93 

55 

61 

88 

86 

50 

53 

86 

88 

47 

66 

88 

91 

61 

6b 

85 

86 

49 

53 

84 

86 

57 

59 

87 

91 

67 

59 

80 

83 

46 

50 

85 

90 

51 

53 

90 

93 

59 

61 

83 

84 

67 

68 

85 

87 

50 

51 

81 

82 

57 

62 

86 

89 

60 

62 

86 

88 

60 

62 

85 

86 

,50 

53 

84 

88 

55 

58 

82 

89 

,56 

60 

89 

92 

65 


90 
64 
MH 
7(1 
96 
V2 
9-21  8U 


91. 

87  . 
90|. 

671. 
Ml. 
7«!. 

92|. 
^1)1. 

66  . 

xy . 

68  . 
92  . 

70  . 
96  , 

71  . 
b»  , 
66. 
92. 
(j7 

88  . 
73. 
90  . 
66. 
90. 
63 
92  , 
74  . 
82, 
59  . 


95 

5' 

93 

61 

92 

62 

96 

55 

95 

74 

92 

61 

92 

62 

90 

59'  66 

83 

56  60 


92 
56 
94 
62 
94 
62 
90 
66 
95 
53 
901  91 
65  67 


88. 
72. 
88  . 
68  . 
86. 
68  . 

92  . 
72  . 
96. 
'0  . 
91  . 

68  . 
90. 
69. 
88  . 

67  . 
95  . 
72  . 
86. 
64  . 

93  . 

77  . 
91  . 

69  . 
86  . 

71  . 

88  . 

68  . 
86  . 
63. 

89  , 

68  . 

94  . 

72  . 

91  . 
62  . 

96. 
72  . 

90  . 

70  . 
93. 

69  , 

95  . 

78  . 


93  . 

68  . 
95. 
72  . 
92  . 
77  , 
95  , 
74. 
88. 
68, 


78.5 
60.8 
Bl.  1 

67. (» 
83. 1« 

(,11.  M 

79.0 

66.2 
79, « 
6<),/ 
8,1,  >> 
65,6 
82.0 
58.0 
83,4 
69,1 
81.3 
66.3 
bl.7 
62.9 
81.6 
69. 2 
79.4 
62.4 
79.6 
65.5 
83,2 
(il  5 
76.7 
5^0 

78.  Of 
.52.2" 
83.4 
68.7 

76.2 
60.7 
79,7 
54. 1 

76,1 
56.4 
81,7 
69.  6 
80.9 
69.  9 
79.3 
.52,7 
82.0 
69,0 
80.2 
67.1 
82.0 
61.2 

79.  ."^ 
51'.  6 
80.6 
63.2 
81.2 
66.8 
76.7 
58.5 
78.7 
56.6 
76.2 
49.0 
77.1 
54.5 
82.2 
57.5 

81.2 
53.1 
81.9 

57.6 

81.7 

68.4 

80.5 

54,7 

84.1 

64.6 

79.8 

53.6 

81.7 

68.0 

75.5 

.53.8 

69.8 

49.9 

79.0"' 

60.6'' 

80.7 

54  3 

83.7 

•56.9 

81,8 

58,2 

80.7 

63.5 

84.0 

59,1 

80.4 

60.5 


Continued  on  page  36. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


June, 1941 


Daily  Temperatures  for  June,    1941— (continued) 


Stations 


2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

19 


20 


9.1 


22 


23 


26 


27 


28 


29 


31 


Mean 


Port  Clinton (Maximum.. 

I  Minimum,. 
Quakertown j  Maximum.. 

(  Minimum., 
lieading* )  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Retreat f  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ridgwayt i  Maximum,, 

/  Minimum.. 
Scranton*. )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Selinsgrove \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset S  Maximum,, 

\  Minimum., 
Springs f  Maximum.. 

(  Minimum.. 
State  College* ^  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Stroudsburgl J  Maximum,, 

1  Minimum,. 

Towanda \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Uniontown *  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Vandergrift* )  Maximum,, 

/  Minimum,. 
Warren Maximum,, 

*  Minimum,. 
Waynesburg j  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Wellsboro )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester (  Maximum.. 

(Minimum.. 
Wilkes-Barre  t j  Maximvim.. 

( Minimum.. 
Williamsport )  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Williamstown \  Maximum.. 

(  Minimum., 
York 1  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


.   73 

74 

75 

71 

.  m 

5h 

53 

51 

.      68 

71 

77 

75 

.   54 

55 

47 

53 

6H 

72 

75 

63 

55 

59 

59 

54 

fi'.;; 

64 

68 

68 

50 

52 

51 

53 

77 

75 

71 

60 

55 

52 

49 

52 

61 

74 

78 

62 

52 

57 

51 

55 

6.S 

7« 

78 

72 

42 

53 

57 

53 

72 

77 

66 

65 

.   5H 

59 

52 

53 

72 

78 

59 

69 

54 

59 

52 

5.; 

.   73 

69 

67 

6S 

56 

60 

54 

53 

.   61) 

75 

80 

60 

.   50 

52 

47 

50 

65 

76 

80 

64 

51 

56 

49 

52 

76 

78 

7 -J 

73 

66 

64 

58 

58 

78 

82 

68 

68 

61 

62 

57 

57 

78 

7fi 

74 

63 

56 

53 

50 

53 

76 

77 

73 

74 

63 

64 

59 

59 

70 

72 

76 

66 

52 

58 

48 

52 

68 

73 

74 

67 

54 

57 

53 

54 

64 

79 

80 

60 

52 

54 

50 

53 

66 

73 

71 

70 

54 

60 

52 

53 

,   70 

69 

73 

67 

51 

49 

53 

47 

72 

73 

72 

67 

55 

60 

53 

55 

85 

88 

87 

76 

75 

7^". 

64 

48 

65 

53 

51 

40 

40 

54 

85 

87 

81 

71 

75 

72 

64 

49 

66 

52 

52 

44 

,50 

54 

86 

R8 

76 

77 

78 

6V 

66 

57 

70 

57 

58 

53 

57 

56 

77 

77 

65 

68 

69 

69 

64 

49 

44 

40 

43 

40 

46 

54 

86 

81 

73 

74 

n 

61 

79 

44 

50 

45 

41 

39 

43 

55 

86 

85 

71 

70 

72 

66 

65 

.•>! 

63 

52 

47 

46 

55 

55 

86 

8r, 

8'1 

74 

75 

73 

72 

54 

6.=i 

51 

47 

40 

4(' 

56 

79 

79 

76 

73 

70 

65 

4H 

61 

40 

49 

34 

55 

54 

80 

7fi 

72 

73 

71 

60 

69 

46 

53 

03 

49 

36 

55 

56 

86 

82 

75 

75 

75 

60 

66 

54 

65 

51 

49 

46 

55 

54 

87 

87 

74 

76 

76 

67 

62 

46 

51 

53 

46 

43 

43 

61 

85 

86 

70 

70 

72 

66 

66 

46 

65 

51 

43 

39 

411 

56 

86 

84 

81 

76 

78 

79 

81 

.52 

67 

56 

67 

49 

b:'. 

60 

89 

85 

76 

79 

75 

79 

81 

49 

49 

54 

61 

42 

60 

61 

85 

72 

70 

71 

71 

62 

78 

47 

62 

46 

37 

37 

52 

56 

86 

83 

80 

77 

79 

79 

80 

50 

66 

54 

55 

44 

61 

60 

86 

85 

71 

73 

65 

65 

63 

47 

62 

50 

38 

35 

41 

53 

85 

88 

77 

76 

73 

65 

55 

67 

58 

54 

51 

53 

56 

86 

86 

72 

73 

74 

66 

66 

50 

51 

47 

41 

41 

,53 

55 

89 

89 

86 

86 

72 

75 

66 

49 

61 

,52 

56 

52 

49 

54 

88 

85 

78 

75 

74 

73 

61 

59 

67 

48 

49 

47 

61 

49 

89 

89 

87 

80 

80 

77 

72 

53 

67 

57 

52 

41 

54 

56 

93 

9z 

69 

94 

74 

85 

69 

88 

65 

^9 

71 

92 

70 

86 

63 

83 

63 

90 

69 

89 

69 

91 

61^ 

88 

69 

92 

71 

8^ 

6T 

89 

68 

90 

6,5 

94 

74 

90 

70 

91 

70 

91 

69 

95 

71 

.... 

82.2 
55.6 

80.3 
55.4 
81.0 
61.5 
74.4 
55,0 
79.0 
51.1 
79.0 
58.3 
82.3 
56.1 
75.9 
51.5 
74.2 
51.7 
78  9 
57.8 
80.3 
.52.6 

SO.  1 

,54.4 

80.7 

59.9 

82.8 

58.3 

78.6 

53,7 

81.1 

58,2 

79.2" 

.52  2 

81  2- 

,59.6 

80  5 

55.6 

82.8 

57.9 

79.8 

57.7 

83.8 

57.9 


Unlessotherwisenoted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermoireters  reed  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        '. '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1.  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE.  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Erie 

Harrlsburg . . 
Philadelphia 
Pittsburgh... 

Reading 

Scranton 


Atmospheric  pre8.sure 
(  reduced  to  sea  level ) 


29,98 

30.26 

20 

29.61 

29.97 

:30.23 

20 

29.55 

29.97 

30  23 

26 

29,53 

29.  98 

30.26 

21 

29.49 

29.97 

30.22 

20 

29.56 

29.96 

.W.24 

21 

29.60 

1  Wind 


<> 


7.2 

22 

Vf. 

7 

78 

63 

6,8 

23 

e. 

23 

77 

52 

11.5 

31 

11 

5 

78 

53 

8.7 

35 

nw. 

7 

78 

53 

9.2 

38 

e. 

23 

74 

.50 

6.1 

26 

ne. 

5 

74 

544 

Relative 
humidity 


72 
63 
64 
59 
61 
48t 


0^  A 


'  For  any  fi  ve-miniite  s'enod 
$    Local  Noon. 


♦  Corrected  to  true  velociti<w. 

t    4:00  P.M. 


•Station;- 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre.  . . 
Williamsport. . . 

Harrisburg 

Gri'pn.shoro 

Look  No.4 

Pittsburgh 

Midland 


Susquehanna. 
Monongahela. 
Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


t» 

a> 

d^ 

bo 

K 

to 

^^ 

s 

0) 

^ 

s 

flS 

o 

flS 

^ 

W 

hJ 

Q 

Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna 

Susquehanna 


2.2 
1.6 
3.3 
2.9 
3.1 

3  8 
13.3 
14.4 


.3.2 

6 

16 

30 

3.0 

7 

0.8 

1 

4.2 

6 

2.9 

1 

5.0 

19 

1.9 

.',0 

6  8 

7 

0.6 

29 

5.3 

7 

3.3 

29 

35  8 

5 

10.4 

29 

87.6 

6 

10,8 

.30 

26.9 

6 

« 

33.8 

6 

• 

Pool  Rtage. 


t    On  other  dates  also. 


18 
22 
9 
22 
20 

17 
80 
30 
26 
80 


ERRATA. 

MAY,  1941:     Pago  26— At  Clearfield  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  should  be  10;  at  Bethlehem  total  precipitation  should  bo  1.31  inches,  departure  from 
•  normal  should  bo  —1.81  incho.s,  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  should  be  7.    Page  27— At  Bethlehem  precipitation  on  the  28th  should  be  .05,  total 
for  month  should  be  1.31  inch.    Page  29-  At  Harrisburg  minimum  temperature  on  the  17th  should  be  53°. 
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OENERAL  SUMMAHT. 

roinpiMiiturcs  were  iignin  above  noniuil,  iiu'rcasinfj;  the  ■^mall 
acouinulated  average  daily  excess  for  the  year  to  0.2°.  Sections 
showed  little  variation,  except  in  the  Southeast  where  the  aver- 
age was  70°,  as  compared  to  7;^^  in  the  Southwest,  72°  in  both 
the  Lake  Erie  and  Mountain  sections,  and  71°  in  the  Plateau. 
Iligliest  temperatures  were  reported  during  the  first  few  days 
and  the  last  week  of  the  montli.  Many  lieat  prostrations  were 
reported,  four  deatiis  on  July  2d  and  two  on  July  28th  being 
attributed  to  this  cause.  Between  these  periods,  temperatures 
were  more  seasonal  and  lowest  readings  were  made  on  various 
days.  The  date  on  which  absolute  minima  occurred,  most  gen- 
erally, was  the  21st.  The  record  low  for  the  month,  25t°,  estab- 
lished at  West  Bingham,  Potter  County,  on  July  5,  1927,  was 
equalled  at  Coudersport. 

Precipitation  was  above  normal  for  the  second  time  this  year 
and  the  accumulated  deticiency  for  the  year  was  reduced  0.84 
inch  to  5.13  inches.  Rainfall  was  frequent  during  the  month 
and  was  well-distributed,  only  the  extreme  northwestern  stations 
reporting  amounts  generally  lower  than  normal.  Consequently, 
the  Lake  Erie  section  had  an  average  of  3.28  inches,  whereas 
the  Mountain  average  was  4.77  inches;  Southeast,  5.25  inches; 
Plateau,  5.31  inches;  and  the  Southwest,  5.87  inches.  The 
rainfall  reported  at  George  School,  16.11  inches,  set  a  new 
record  for  the  State  for  July.  The  previous  record  for  the 
month,  15.59  inches,  was  reported  at  Uniontown  in  1896.  The 
amount  was  also  exceptional  in  that,  in  the  period  of  record, 
only  the  measurements  of  17.70  inches  at  York,  in  August, 
1988,  and  17.50  inches  at  Bloserville,  in  August,  1917,  exceed  it. 

Thunderstorms,  scattered  throughout  the  month,  were  most 
general  on  the  first  and  last  few  days.  Liglitning,  hail,  and 
notably  violent  winds  caused  widespread  property  and  crop 
damage.  In  storms  occurring  early  in  the  month,  lightning 
killed  two  men,  one  at  Berwick  and  the  other  at  Indiana; 
started  fires  in  the  Southeast  section;  and  killed  some  livestock. 
In  the  eastern  part  of  the  State  strong  winds  unroofed  buildings, 
blew  down  trees,  and  generally  damaged  property.  Utilities 
suffered  from  the  lightning,  which  struck  equipment,  and  the 
wind,  which  blew  down  poles.  On  the  18th,  a  violent  wind- 
storm uprooted  small  trees,  broke  and  twisted  off  larger  trees, 
and  blocked  road.s  with  debris  over  an  area  approximately  one- 
half  mile  wide  and  ten  miles  long  in  Potter  County.  During 
the  closing  days  of  the  month,  severe  damage  to  prr  perty  and 
crops,  similar  to  that  done  by  earlier  storms,  but  on  a  much 
larger  scale,  resulted  from  a  number  of  storms.  Winds  were 
of  exceptional  force,  and  several  communities  reported  partial 
"blackouts"  due  to  brief  utihty  failures. 

A  tornado  was  reported  at  Mechanicsville,  Bucks  County,  on 
the  30th.  Traveling,  in  a  path  about  one-fourth  mile  wide,  for 
about  one  mile,  it  damaged  property  and  crops,  uprooted  trees, 
and  knocked  down  small  buildings.     Heavy  rains  in  the  area 


cau.scd  tlie  Newtown  (!reek  to  rise  nine  I'ect  in  one  hour,  Hood- 
ing tile  business  section  and  many  cellars  in  Newtown,  and 
inundating  roads  in  the  vicinity. 

G.  W.  S. 


TEMPERATTTKE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  91  stations,  was  73.1",  which  is  0  9°  above  the  54- 
year  normal  for  July.  The  higliest  monthly  mean  was  77.8° 
at  Sharon,  and  the  lowest  was  66.0°  at  Mt.  Pocono.  Extrenjcs 
ranged  from  a  maximum  of  104°  at  Marcus  Hook  on  the  28th, 
to  a  nunimum  of  29°  at  Coudersport  on  the  2l8t.  The  greatest 
daily  range  in  temperature  was  52°  at  Coudersport  on  the  27th. 


PREOIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  176  stations,  was  5.11  incln  s,  which  is  0.84 
inch  above  the  54-year  normal  for  July.  The  greatest  monthly 
amount  was  16.11  inches  at  George  School,  and  the  least,  2.19 
inches  at  Penn  Line.  The  greatest  amount  for  any  24  consecu- 
tive hours  was  5.00  inches  at  Lancaster  on  the  1st. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


03 
> 


0).— 

to  eS 

|§ 
<:a3 


No  of  days. 


P  oj 

Si 


fc'u 


188S. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
I89:i. 
1894. 
1895 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
19U0. 
1901. 
19U2. 
1903. 
1904. 
1906. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
191:!. 
1914. 

1915. 
191fi. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1"'29. 
1930. 
1931. 
1932. 
1933. 
1934. 
1935., 
193R.. 
1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 


Period  . 


72.2 


97 

96 
101 

97 
103 
102 
103 
102 

98 
103 
107 
101 
104 
107 

99 


99 
99 
95 
96 
104 
98 
99 
105 
100 
101 
101 

98 

98 
105 

99 
104 

96 
104 

98 
100 

97 
101 
105 
100 

96 

99 
106 
105 
100 
104 
107 
104 
111 
101 
100 
100 
105 
104 

111 


3.46 
6.80 
3.52 
6.32 
3.93 
3.15 
2.32 
3.24 
6.89 
6.26 
3.36 
3.91 
4.86 
3.88 
6.04 
5.36 
4.68 
4.87 
4.31 
3.84 
4.81 
2.14 
2,42 
2.81 
5.29 
4.16 
4,19 

5.28 
4,45 
4,33 
3.05 
6.90 
4.87 
4.13 
3.68 
4  24 
3.42 
6.57 
3.82 
4.97 
5,44 
2.81 
2.23 
5.28 
3,39 
4  26 
4.01 
5.63 
2,88 
4.47 
4.81 
3.12 
3  26 
5.U 

4.27 


6 
9 
7 
10 
5 
4 
5 
7 
10 
10 
7 
8 
5 


38 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1941 
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Stations 


Counties 


*» 

1 

Temperature 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

S-c 

Q 

E 

o 

a> 

^ 

O  — 

f*» 

?" 

-I* 

C3 

o 

's  « 

ci 

11 

—  5 
5S 

■So 

Pt 

<»_ 

a 

a 

OJ 

CO 

=  0 

II 

S  '^ 

5  c 

^ 

3 

"2 

5 

.2  o 

OJ*^ 

cs 

o 

(h 

<D-^ 

t^ 

o  - 

V 

w 

>~4 

S 

C 

hi: 

G 

(-3 

Q 

a 

c^ 

a 

O 

H"' 

O 

d. 

o 

- 

Observers 


Allemown 

^  Altooua..   

a  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

a  Betlileliem -. 

^  BloomBburg(near), 

s  Carlisle 

£  Chambersburg 

^  Oiearfiald 

"*  CoatesviUe 

Oolebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Hordon 

Ciouldsboro 

Hanover 

[larrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster.. 

La  wrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muney  Valley..   

>Jeshiuniny  Kails 

Ne\v  Bloomfield 

Palmprtoii 

Philadelphia • 

Phila.  Navy  Yard 

PhtP.n'XviUe 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

.Scranton 

oelinsgrovo 

Shawroont 

3hippensburg 

■^titp  ('(illege 

Stroudsburg 

fowanda 

W"lUboro 

Westchester....  ...•■■ 

Wilkes-Barre(  Airport ) 

Willii'.msport 

WilUamstown 

Vork 


Brookville. .. 
Butler 

«;  Claysville.. .. 

§  Corry 

2  Coudersport.. 

g   Derrv 

5  Donora    

o   Sbenshurg... 

S  Franklin 

O  i^reensbuTg.. 
Greenville.... 
arove  City... 

Indiana 

Irwin 

J.Thnstown 

Kane 

LyciDDUs 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newfiil 

Pittsburgh 

Ridpway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

fjninntowii 

Unity  Reservoir. 

Vaoilergrift 

Warren 

Wayneshur? 


Lnfrc  Drainage. 


Erie. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery 

Adams 

Bedford 

Northampton — 

Columbia 

Cumberland 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Ln/erne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

HuntiiiR<ion 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    

Susquehanna — 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . . . 

Philadelphia 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . . 

Snyder 

Philadelphia 

Cim[iberland 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester • 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


.Tefferson 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. .. 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland .    . 

Mercer 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland .   . 

CamVina 

McKean 

Westmoreland. . . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . . 
Westmoreland. . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


For  the  StatoH 64 


■260 

1,615 
330 
710 

1,100 
450 
560 
473 
600 

1,  260 
431 
630 

1,  050 
365 

1,900 
160 
553 
900 

!,  890 
60O 
337 
900 
200 
700 

1,700 
280 

469 

480 

554 

50 

1.G56 

1.  V4U 

864 

80 

679 

420 

26 

20 

100 

430 

480 

273 

746 

420 

51 

660 

1.217 
400 
754 

1.319 
440 
544 
542 

1, 275 
400 

1,240 
1,  077 
1,  \^ri 
1.430 
1 .665 
1.  172 

762 
2, 160 

987 
1.150 

930 
1.256 
1,300 
1, 100 
1,184 
1,938 
1.  420 

1.  ion 

780 
9O0 
764 
1,24^ 
1..S93 
940 

2,  190 
2.  200 
1.100 
1,050 

825 
1.210 
1,  035 


570 


74.6 

+0.6 

97 

28 

54 

21+ 

32 

4.01 

-0.60 

0.89 

71.4 

+0.4 

95 

27 

47 

21 

32 

8.19 

+4.19 

2.29 

74.6 

+0.2 

98 

28 

57 

21 

26 

7.00 

+2. 32 

1.68 

74.8 

+0.4 

100 

27t 

63 

20 

36 

2.56 

-1.32 

0.99 

73.9 

+0.2 

96 

27 

47 

21 

33 

4.28 

1.00 

75.6 

+0.5 

97 

28 

64 

21 

31 

5.18 

+0.62 

1.48 

74.0 

95 

25-t 

46 

10 

41 

3.45 

1.00 

75.3 

+0.2 

101 

28 

62 

21 

37 

3.48 

-0.35 

1.30 

76.3 

+  1.5 

101 

28 

53 

21+ 

37 

4.52 

+0.52 

1.70 

71.6 

+0.2 

98 

27 

44 

21 

41 

4.21 

-0.35 

1.60 

76.6 

+0.9 

101 

28 

57 

4+ 

32 

3.29 

-1.27 

1.40 

72.4 

+0  2 

97 

28 

51 

21  + 

32 

3.31 

-0.97 

1.32 

69.8!- 

0.0 

96' 

27 

448 

21 

40' 

6.51 

+  1.10 

1.32 

75.9 

+  1.0 

102 

28 

54 

21+ 

37 

4.32 

-O.UB 

L25 

70.6 

+  1.3 

91 

27 

53 

9 

30 

6.26 

+  1.35 

1.70 

74.2 

0.0 

97 

2 

57 

4+ 

30 

16  11 

+  11.68 

4.77 

75.7 

+  1.1 

101 

28 

56 

211 

35 

3.23 

-1.13 

1.47 

71.7 

+  L2 

95 

27 

43 

21 

43 

3.46 

-1.41 

0.90 

69.6 

+  4.8 

89 

11 

41 

10 

39 

3.33 

-1.12 

1.19 

76.0 

+0.2 

100 

28 

57 

21 

28 

3.02 

-1.17 

1.46 

76.1 

+  1.3 

99 

28 

65 

22 

35 

2.80 

-1.03 

1.57 

71.2 

+  0.9 

96 

26t 

42 

21 

45 

3.39 

+0.61 

0.79 

77.4 

+0.4 

98 

28 

61 

21 

26 

3.89 

+0.12 

1.20 

72.9 

+0.5 

99 

28 

48 

21 

37 

5.25 

+  1.19 

1.06 

69.6 

-0.3 

95 

27 

45 

21 

35 

4.46 

+0.78 

1.76 

74.8 

+0.7 

99 

28 

64 

21+ 

33 

9.48 

+5.20 

5.00 

72.6 

+2.2 

99 

27 

39 

10 

61 

5.83 

+  1  73 

1.15 

75.2 

+  1.1 

102 

28 

63 

6+ 

;i» 

3.32 

-1.05 

1.29 

74.9 

99 

28 

53 

21 

3.1 

6.29 

1.75 

71.4 

-2.2 

KiO 

27 

49 

10+ 

42 

4.54 

+0.54 

0.91 

78.6 

-0.4 

104 

28 

60 

4 

29 

4.37 

+0.21 

1.50 

69.7 

+  1.5 

93 

27 

50 

21 

32 

8.37 

+  4.27 

2.03 

65.0 

-0.7 

85 

26T 

44 

lot 

34 

3.61 

-0.86 

0.65 

69.2 

-0.6 

96 

27 

44 

10+ 

43 

6.96 

+2.28 

1.38 

51 
46 

15+ 
21 

'•i-i' 

12.65 
2.99 

+8.18 

2.70 
0.94 

72.8 

100 

27t 

74.4 

+0.9 

99 

27 

49 

21 

40 

4.78 

+0.30 

l.Os 

76.4 

+0.2 

97 

2 

61 

3 

24 

6.60 

+  1.45 

2.83 

77  4 

+0.9 

100 

2 

62 

31 

27 

11.94 

+7  34 

3.20 

75.9 

+  0.3 

100 

2 

55 

10+ 

33 

7.24 

+2.28 

2.36 

73.4 

-0.1 

98 

28 

47 

21 

39 

4.64 

-0.26 

0  82 

72.8 

+0  2 

96 

1 

45 

21 

37 

4.  03 

-0.  63 

1.01 

76.0 

+0.6 

99 

28 

59 

21 

28 

4  73 

+0.47 

1.41 

73  8 

+2.1 

96 

25 

51 

21 

34 

3  45 

-0..58 

1.33 

74.5 

+  1.1 

98 

28 

50 

21 

39 

i.hi 

-0.21 

0.91 

76.0 

-0.5 

97 

2t 

58 

10+ 

29 

8.18 

+3.89 

1.90 

74.8 

99 

271 

52 

21 

36 

3.71 

1.23 

72.8 

+3.3 

97 

27 

50 

21 

35 

4.66 

+0.80 

0.96 

72.2 

+  1.7 

97 

25t 

44 

10 

44 

2.69 

-1.11 

0..56 

69.9 

+  1.0 

95 

27 

39 

10 

47 

3  41 

+0.21 

1.07 

74.  6'' 

+0.2 

98'' 

28 

52'' 

20 

32'' 

3.88 

-0.76 

1  .53 

72.8 

95 

It 

47 

21 

37 

3.60 

-0.47 

0.87 

73.6 

+0  3 

98 

27 

44 

10 

43 

3.51 

-0.  33 

1.26 

72  8 

+0.1 

98 

27 

50 

6 

33 

4.33 

-1.09 

L88 

75  6 

+1.1 

101 

27 

52 

21 

41 

3.14 

-1.08 

1.69 

68.9 

+0.9 

94 

27 

40 

21 

43 

7.39 

+3.23 

2.12 

73.4 

+  1.0 

96 

26T 

45 

20 

37 

7.26 

+2.85 

2.. 54 

72.6 

-0.6 

95 

26t 

45 

91 

36 

4.19 

-0.06 

0.76 

70.4 

+1  3 

99 

27 

40 

21 

41 

2.62 

-0.78 

0  92 

67  5 

-0.5 

98 

27 

29 

21 

52 

6.72 

+2  65 

1.52 

74.0 

+  1.3 

94 

27-t 

47 

21 

36 

4.97 

+0  50 

2  35 

76.0 

n.o 

loo 

26+ 

62 

9 

34 

5  29 

+  1.78 

2.08 

68.0'' 

-0.4 

92" 

7 

41'' 

21 

36'' 

1.43'' 

71  4 

+  0.7 

96 

27 

45 

21 

3.b 

5.67 

+  1.40 

2.78 

74.8 

+2.2 

97 

26t 

50 

9t 

34 

5.95 

+  2.18 

2.63 

72  7 

+  1.3 

98 

27 

41 

21 

40 

3.99 

-0.  33 

1.43 

98 
95 

27 
28 

5.66 
4.12 

+  1  1  1 
-0  57 

1.79 

1.02 

74.0 

+  2.4 

50 

9 

30 

73.6 

+  1.3 

95 

271 

46 

21 

38 

5  55 

+  1.81 

1.76 

72.2 

-LO 

93 

11 

46 

21 

36 

6.47 

+2.18 

2.12 

66,6 

-0.9 

93 

27 

38 

21 

38 

6.57 

2.13 

73.2 

+0.6 

94 

27t 

lO 

21 

31 

6.73 

+2.07 

2.70 

71.3 

+1.6 

98 

27 

42 

21 

41 

e.-is 

+2.56 

1.93 

73  8 

96 

27 

.50 

21 

32 

5.38 

2.75 

74  4 

+  1.9 

99 

27 

47 

21 

36 

6.08 

+3. 32 

2  21 

74  0 

+0.5 

97 

27 

51 

20 

37 

3.94 

+  0.44 

1.36 

74.4 

-0.2 

96 

28 

51 

9 

28 

4.22 

+0.17 

1.25 

69  1 

+  1.4 

95 

27 

41 

21 

40 

6.86 

+3.11 

2.20 

77  8 

+4.6 

101 

27t 

50 

21 

34 

3.99 

+0,02 

1.35 

69.0 

+0.4 

93 

27 

41 

2! 

39 

4.02 

-0.87 

1.19 

67  9 

+  0  3 

88 

1  + 

44 

91 

36 

5  34 

+0.  62 

1.13 

74  4 

+  1.0 

94 

1  + 

52 

9+ 

30 

5.60 

+  1  2S 

1.43 

72  2 

95 

261 

46 

9+ 

36 

5  33 

+1  04 

2.03 

74.fi 

+  1.2 

100 

28 

50 

9+ 

41 

6.36 

+  1.99 

1.80 

70.6 

+  0  8 

95 

27 

43 

21 

39 

2.92 

-1.48 

0.78 

74.0 

-0.1 

97 

27 

48 

21 

34 

4.. 52 

1.41 

73.6 

+2.6 

90 

27 

55 

9 

27 

2.77 

-0.24 

L07 

73.1 

+0.9 

104 

28 

29 

21 

52 

5.11 

+0.84 

5.00 

0 

16 

10 

19 

2 

a. 

0 

8 

21 

5 

5 

vv . 

0 

14 

5 

14 

12 

0 

9 

12 

12 

7 

w. 

0 

12 

11 

8 

12 

nw. 

0 

14 

14 

14 

3 

w. 

0 

13 

0 

14 

8 

w. 

0 

9 

16 

7 

8 

s. 

0 

10 

10 

16 

6 

w. 

0 

10 

18 

7 

6 

ne. 

0 

9 

9 

6 

17 

bW. 

0 

8 

16 

8 

8 

8. 

0 

13 

11^ 

0' 

13-^ 

w. 

0 

9 

10 

10 

11 

sw. 

0 

10 

5" 

1' 

24" 

w. 

0 

16 

14 

9 

8 

8. 

0 

11 

11 

10 

10 

w. 

0 

10 

13 

7 

11 

w. 

0 

10 

23 

2 

6 

sw. 

0 

9 

12 

7 

12 

8. 

0 

8 

6 

8 

18 

w. 

0 

12 

17 

9 

5 

w. 

0 

13 

10 

6 

13 

8. 

n 

11 

12 

12 

W. 

0 

12 

2 

13 

16 

se. 

0 

9 

18 

7 

6 

sw. 

0 

10 

16 

12 

3 

0 

10 

18 

9 

4 

bVV. 

0 

11 

10 

6 

15 

e. 

0 

13 

7 

16 

9 

nw. 

0 

13 

17 

8 

6 

sw. 

0 

16 

9 

12 

10 

sw. 

0 

15 

17 

6 

8 

w. 

0 

14 

19 

8 

4 

vv. 

0 

13 

16 

3 

12 

sw. 

0 

t 

16 

12 

4 

w. 

0 

14 

3 

16 

12 

sw. 

0 

13 

5 

U 

12 

sw. 

0 

15 

6 

/ 

18 

sw. 

0 

16 

13 

11 

7 

w. 

0 

13 

21' 

2'' 

7» 

n. 

0 

16 

9 

10 

12 

s. 

0 

14 

6 

11 

14 

8. 

n 

15 

7 

15 

9 

■)\v  . 

0 

15 

9 

15 

7 

sw. 

0 

12 

8 

10 

13 

s. 

n 

9 

7 

15 

9 

sw. 

0 

11 

2 

17 

12 

s. 

0 

16 

8 

13 

10 

ne. 

0 

13 

11 

13 

7 

w. 

0 

11 

15 

11 

.T 

sw. 

n 

12 

7 

13 

11 

n. 

0 

10 

16 

13 

2 

w. 

0 

10 

11 

14 

6 

se. 

0 

10 

13 

14. 

4 

s. 

0 

in 

5 

7 

19 

0 

8 

14 

14 

3 

8. 

0 

14 

19 

5 

s. 

0 

11 

6 

8 

17 

w. 

0 

15 

16 

8 

sw. 

0 

7 

13 

14 

4 

w. 

0 

11 

4 

11 

16 

sw. 

0 

in'' 

12' 

13" 

4" 

w. 

0 

8 

10 

14 

7 

s. 

0 

12 

8 

17 

6 

sw. 

0 

10 

17 

6 

8 

0 

10 

14 

14 

3 

sw. 

0 

13 

9 

IS 

4 

sw. 

0 

12 

9 

16 

6 

w. 

0 

16 

15 

13 

3 

s. 

0 

13 

6 

13 

12 

s. 

0 

10 

5 

17 

9 

w. 

0 

11 

13 

7 

11 

sw. 

0 

10 

4 

19 

8 

nw. 

0 

13 

12 

19 

n 

sw. 

0 

10 

14 

12 

5 

sw. 

0 

12 

4 

18 

9 

s. 

0 

11 

11 

10 

10 

s. 

0 

6 

24 

6 

1 

se. 

0 

12 

4 

15 

12 

sw. 

0 

16 

1 

7 

23 

w. 

0 

16 

9 

19 

3 

sw. 

0 

13 

7 

10 

14 

sw. 

0 

9 

19 

4 

8 

n 

in 

15 

7 

9 

w. 

0 

12 

1 

28 

2 

w.     1 

0 

10 

U 

15 

5 

w. 

0 

12 

11 

11 

9 

sw. 

Julin  A.  Kruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 
11 .  L.  i'.aldorsion. 
Penn  State  Kxpt.  Station. 
Chalks  C.  Lee. 
Lehigh  I'niversily . 
Benj.  F.  Conner. 
Piol.  C.  K.  Miller. 
Ujlliani  li.  Spesr. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\V  Ml.  A    Ktirer 
E.  M.  Poorman. 
ira  J.  Kcath 
Andrew  B  Evauslia 
Pioi.  .N.  \V.  Swayue. 
Ur   Henry  Stewart 
Miss  8allie  M.  Johnson 
Steward  W.  KUenberger. 
Thomas  Y.  Coopi  i . 
U.  S.  Weiilher  Buieti^. 
jMrs.  Dell!)  M.  Pcunell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  K.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supi.  ol   \'v  aiir  WorliM 

C.  P.  Dariing. 
Lebanon  Valley  Cas 
Penna.  Edison  Co. 
E.A.McGill. 

t^un  Oil  Co. 

Harry  S.  Fancher. 

Cecil  J.  Hoskinsoii. 

H.  O.  Hacker. 

Philadelphia  Sub.  Water  Co. 

J.  Earl    Si  ealler 

New  .ler.si'>  Zinc  Co. 

. ' .  :S.  \Vea;  ir  !  Bureau 

Navy  .\erological  OfiBce 

Philade'phiaSub.  Water  ('<. 

E.  E.  Rarick. 

.loiiii  K.  Benuer. 

U.  S.  Weather  Bnieai. . 

v.  S.  Weatlier  Bureau 

Dr.  tieoree  E.  Fisher. 

Joseph  J .  Bryza . 

State  Teacheis  College 

Penna.  State  College. 

Metropolitan-Edison  Co. 

Mrs  .M.  Onielia  l'»rl;s 

(ieovse  W.  liill. 

Harlan  Savior. 

U.  S.  Airu  ays  Station. 

John  D.  McEwen. 

Susyia-hanna  Collii'r!>s  (  i.. 

Vork  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
WilliHii  C.Faust. 
J.  I..  M.'lvni. 

Pennsylvania  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wa^ser. 
William  K.  Fuller. 
Westnioreland  Wat»ii  (o 
Thiel  College. 
Prof.  H  .  W   Hn'-mo". 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tro^s. 
U.S.  Airways  Station. 
Westnior.land  Water  Cc 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  Chemical  Co. 
U.S.  WeatliPr  Brreau, 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  IT.  Cerber 

D.  L.  Crove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wm.  W   Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-Illinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  I  From  all  available  records. 

Reference  letters  »  ",  »,  etc.,  indicate,  respectively,  1.  2,  3,  etc..  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-OfBce  addresses  are  as  follows:  of  Lvlppus.  r)rB«nshnri?:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon.  Farrell :  of  Shawmont,  Manavunk:  of  Springs.  Grantsvllle.  Md. : 
Of  AltoonaRFD.  (Klttannto^  Point) :  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  0.  Phil»delphia.l0.17^1.11SO. 


iiLv.  i;»n 
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D.iUy  rreoipltation  for  July.  1941 


Day  of  nioiith 


Pniuinnti  HSiilU 


AtlaiUic  PiMiMge 

AUontowu- 

AUuuiuk 

.Viisouia'-. 

.Vntmore'' 

.\roinH>ville'- 

l;iilior'>  Summit.., 

»;lUl  KiiKlo  t 

llMlford- 

Holl.'foutc- 

Um-wUutalot 

lijililehom 


lUoomsburmnr.)- 

I'l'iDSiTVille 

liuiYiUo  .Mills" 

L'ni-lisle 

^'iinorl'iniipl 

L    litre  Hall 

iKuiiborsburg''... 

.'lo.irlieUl- 

.'o.vtfjvillo 

.^olcbrook..  

Jou^UoilOckeu — 


li^ovingtoii^ 

iJovlestowu 

l)n"fl\voodt 

Da  Hois 

lui.st  Waterfordllll- 

emporium- 

lillgli^h  Ceuterj.. 

Kplirata 

b'reclericksville''. . 

?ieeland- 

jaletou 


jeorge  School. 

iettysburg 

3ordon 

iould-boro-.  .. 

iraterford  

llauovcr.. ._  . .. 
ilniTisburg'Ii. 

Hawley- 

hlolliSdTvilli?.^ 

lloltwood- 

Buutingdon... 

^^lutsdalet  — 

Uvuilman- 

Ivyl'-Ttowu***'. 

LaKeville- 

^jancaster 

Laiisford- 

'jaureltont.  .• 
Lau'reuceville. 

L,ebanon^ 

Lieiiighton^..  .  • 
l.evvistown 


L,oi'k  Haven2  — 
yiap'oton  Depot^ 
Vlar.us  HookS.  .. 
Vlartinsbvirel;  — 

M:>,tcUnoras2 

Maueh  Chunk.  . . 
MoCmnei'^burgS 
VljliiTSburgt.     . . 

Mil'.vilU't 

Montro.'^e^ 

klount  Pocono. . . 


Mt-  Cniout 

^luncy  Valley....... 

v'p'.haniiny  Falls^. 
><ew  Bloomfield... 

^pw  Park 

"Jc'.vport^     

■{fw  Tripoli 

^nvigsburfr . 

r'alraertont 

'aupaok^ 

?hiladplphiat'.  . . . 
i'hila.  Navy  Yard'' 

'hi!a.-Pt.  Rreezet. 

i'hoPiiixville 

i'intM^rove^ 

'lea-ant  Mf 

'ort  Clinton 

'otf>>towii 

'ottsville^,   

Juakertown 

ieadinpf 

ipnovoS 

letreat 

flingtown1i-2 


liehitrh 

JuDiaia  

W.  lir.  SusQ.. 
Lovvor  Del... 
l.owor  Susn.. 

Jiiuiuta 

Middlp  SusQ. 

Juniata 

W.  15r.  :Hisq.. 
W.  Ut'.siusg.. 
Lehigh 


Sus.iuehauua 
Lower  SusQ.. 

I'otOMiac 

LoworSusu.. 
W.  Hr.  Susq  . 
Susiiuehanna 

Potomac 

W.  Hr.  Susq. 
lAJWtr  Uel  . . 
Lower  Susa  . 
dfhuylkill..  . 

N.  15r.  Susi). 
Lower  i)ol . . . 
W.  Br.  Su!^Q 
W.  15r.  Susq. 

Juniata 

W.  Br.  Susq. 
\V.  Br.  Susq. 
Lower  Susq.. 
Schuylkill... 

Lehigh 

N.  Br.  Susq.. 


Lower  Del . . . 

Potomac 

Lower  Susq. . 

Lehigh 

Sehuylkill... 
Lower  Susq.. 
Lower  s^usq.. 
Upper  Uel.  .. 
Upptr  Del  ... 
Lowpr  Susq.. 
.luniata . 

Lower  Susi].. 
I'otomac.  ... 
VV.  Br.  Susq. 
Upper  Uel..  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh  

Lower  Susa.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lowpr  Susq . . 

LPhigl) 

Middle  Susq. 


\V.  Br.  Susq. 

Juuiiita 

Lower  Del . . . 

Juniata 

Upper  Del . . . 

Lehiijh 

Potomac 

Lower  Susa., 
N.  Br.  Susq.. 
N.Br.  Susq  . 
Upper  Del    . . 


Middle  Susq. 
W.  lir.  Susq.. 
LowPr  Del.. . 

Juniata 

Lou^^^  Susu.. 
Juniata  .. .  ., 
Schuvlkill . . . 
Sfhuvlkill... 

Lehigh 

Upper  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Lower  Del . . . 


Lower  Del 

Schuvlkill... 
Lower  Sus'i . . . 
UpDPr  Del , . . 

Sch\',vlkill 

Schv.vlkill . . . . 

Schuylkili 

Lower  Del . . .  , 
Schnvlkill... 
W.  Tir.  Susq. 
N.  Br.  Susq.., 
Lower  Susq.. 
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.01. 
.20 

.09 

.OS 

1.48 

.26 

'  .i\ 

!t« 


.Oa 


5.00 


.03 

'so 

.'3.^ 

.6fi 

2,(13 

08 


1.22 


.06 


.  in 
L02 


.02 


.23 


91) 

2.08 

18 


.29 


31 
3.11 


.37 

T. 

.14 

* 

.■21 

l.l.i 

26 

1.10 
•58 


.35 


2.01 

'.o'i 

.Ot) 

.99 

2.01 
.30 

.'•is 

.03 


1.3 
.31 
.81 
.04 
.15 
.33 


.60 
l.lvi 


.80 
.05 
.OJ 
.01 

« 

.18 
L03 
.26 


1.15 
.25 

.05 

'.'ii 

.17 

.80 


H2 
.98 

1  12 
T 

.40 

2.34 
2fi 
05 

1.14 


r 

2.05 

.26 
.19 

.86 
.17 

.20 

:,76 

1.16 
!.70 
.94 
.38 
.01 
.01 
04 
.04 


.89 

1.25 

.47 

.68 

.99 

.87 

.60 

1.00 

1.14 

.45 

L08 

1.00 
1.15 

.97 
L30 

.64 

.88 
1.70 

.60 
1.40 
1.32 
L94 

.20 

1.71 

.60 

.49 

1.99 

* 

.77 
1.25 

.98 
.48 
.63 

4.77 
L  17 

.90 
.40 
2.81 
I  40 
1.U9 
.48 
.41 
1.20 
1.06 

.84 
.21 
.48 
.55 

1.50 
.67 
.91 
.18 

L29 
.48 

1.15 

# 
1.88 
.30 
..51 
.32 
.fiS 
L.50 
.98 
.93 
.25 
.60 

.72 
.08 
.60 
.90 

.25 

'.'oi 

.'67 

'.■30 
.15 

.08 
■.'57 

153 
.14 

'  .'21 

.05 

.m 

!36 

« 

.'6i 

.32 
.29 

.06 
.03 

■  is 
.94 

T. 

.'14 
.08 
.29 

lio 
.is 

.06 
.23 

.'45 

.28 

't." 
iloti 

T. 

"am 
l'. 

"."i(i 

2ii 

.'65 
'.'oi 

f.' 

';.33 

.11 

.08 

'."ib 
'i-'.' 

'  "*' 

'  .'23 
'!6i 

.15 

.14 
.05 

.'83 
.13 

.O.v 

'.'6:'i 
.03 

■r. 
.02 
.'62 

'!24 

;n6 
".hi 

.21 
.68 
.01 
1.68 
.16 
.26 
.3,1 
,2|i 
.03 
.82 
.15 

.04 
T. 

.13 
.01 
.89 
.32 
.20 
.15 

".&i 

'.'ii 

.64 
.17 
.01 
.63 
.69 

'!26 
.09 
.53 

1.89 
.01 
T. 
.03 
.42 
T. 
.36 
.05 
.02 
.20 
.37 

.03 

.16 

1.76 

.06 

.25 

.15 

"'f) 

.17 

.... 

.12 

.08 

.01 

.03 

.  • . . 

.05 

•  ■  •  • 

.88 
.8t 
.04 

.19 
.83 
.64 
.02 

.n 

2.29 
.34 
.42 
,81 
.80 
.22 
.82 
.80 
.46 
.16 

.10 
.40 
.28 
.47 
.36 
.84 
.60 
.36 

".ib 
.71 

.20 

.63 

.27 

1.48 

,06 
1.14 

* 

T. 

.38 
.16 

.38 

1.23 
.88 
.25 
T. 

"."56 
.28 
.17 
.08 
.07 
.70 

.34 

2.1b 

1.11 

.44 

.07 

.05 

.75 

1.10 

.03 

.10 

1.75 

.19 

.15 

.18 

L17 

".U 

1,00 
.57 
.26 
.02 
.20 

.44 
1.3H 
1.05 

.61 

"'^8 

.76 
.68 

.78 
.30 

LS8 

".'42 
.62 

".'45 

.27 
.12 
.48 
.02 
.06 
.72 
.83 
.67 
.05 

.23 
.62 
.10 
.14 
.47 
.38 
.33 
.13 
.42 
1.70 
.30 

2.95 
.01 
.16 
.40 
.96 
.04 
T. 
.79 
.74 
.13 
.19 

'.'i8 

T. 

.97 
.08 
.55 
.11 
.60 
.50 
.68 
.08 

.37 
.39 
.22 

'.'72 
.76 
.40 

i!97 

"."34 

1.12 
.03 

'."79 

1.18 
.05 
.23 
.86 
.01 
.44 

.16 
.16 
L35 
.71 
.59 
.02 
.17 
.88 
T. 
.50 
.36 
.23 

.40 

.33 
.03 

".■Ab 
L23 

'."28 

.34 
.32 

.40 
.57 
.01 
.08 
.18 
1.60 

'!6o 

.38 

.14 
.06 
.01 
.52 
.01 
.76 
.01 
.09 
.22 
1.17 
.63 

.22 

.27 

.'64 
.14 

'!iu 
.45 
.02 

.48 

'  .'23 
T. 

LOS 
.58 
.27 
.08 

'i'.' 

.90 

".W 

.40 
.OS 
* 

.08 
.25 

'/ill 
.75 
T. 

'."57 

T.' 

.49 
T 

.... 

1.47 
1.20 

'.'•is 

L66 

.03 

.10 
.... 

E 

.26 

.64 
1.19 

.02 

.... 



.06 
.09 

.06 

10 
.05 
.15 
.09 
.07 
.16 

T,' 

.17 

T, 

.39 

.12 

.44 
.06 

"t".' 

.09 
.15 

.30 

't.' 

.06 

'57 
T. 

'.'65 

T.' 

".'i9 
"."73 

T. 

'.54 

.05 

.'ii 

.19 

'(ia 

.... 

.82 

.... 

.09 
.73 

'.'is 

.81 
.05 

.21 

T. 

.03 

.06 

.37 
.09 

'  '.ivo 
.11 

.... 

'.:: 

'.'26 

'.'34 

.05 
.32 

.61 
.03 

.03 

L24 

.... 

— 

.... 

"!07 



.18 

'•••' 

't.' 

.06 

'  ;25 

..54 

.08 

.'ie 

T. 

.88 
.35 
.02 
.59 

.50 

.39 

'.'63 

'.'42 

'!08 
.33 

'.'82 

.33 

'loR 

'.'ii 

'.'69 

1.10 

'i'.' 
'."io 
.'63 

.90 

.15 
,05 
T. 

'.;?' 

.28 
1.42 

.01 
1,32 

.15 

i.i'- 

.03 

".'oi 
'.'62 

'^01 

1'. 
.11 

.12 
'.'63 

•••• 

.... 

.10 

't.' 

■   ■■ 
'.'21 

'."65 
T. 
1.13 

.ii 

.51 
T. 

'.'i'i 

T. 
T. 

.45 

.09 
.95 

T, 

.09 
.60 
« 

'^48 

L70 

.02 

.17 

'."33 
.23 

".'oi 

.67 

1.53 

.10 

.14 

.05 
T. 

.22 

.48 

T. 
.33 

« 

.'73 
1.35 

i.'30 

■  *i* 

'  ■*' 

' '»' 

'.'84 

.58 
.01 
.16 

r'.' 

T. 
.04 

T. 

.35 

.22 

"."56 

".■n 

T. 
T. 

.06 

.12 

".'io 

T. 

'■i'. 

T. 
T. 

T 

't.' 

't.' 

••■• 

.38 
1.19 

'.'6J 

T. 

.42 
.62 
T. 

.'22 

T. 

.46 

t" 

r. 

.11 

.83 

.02 

'1'. 

.04 

■.'69 

'.'36 
.07 
.36 

'.'is 
.21 

't 
't, 

.02 

'."io 

'.'4.5 
.01 

.37 

't.' 
't.' 

51 

.... 

"" 

't'.' 

'.'21 

'f.' 

.06 

.01 

.11 
T. 

't" 

,01 
.04 
13 

'.o'i 

.73 
.10 

".\h 

T. 

.18 

T. 
T. 

.77 

'.'6i 

T- 

'.is 

't.' 

T. 

.24 
.46 
.18 

'.'is 

.19 

T. 

T, 
1,50 
.07 
.08 
.18 
.19 
.32 
.19 
.04 
.24 

.12 

.61 

L60 

T. 

3.45 
.19 
T. 
.06 

4.60 
.03 

.91 

.04 
.03 

2.' 72 

2.81 
T. 

'!2R 
.23 
.10 

.'24 
.27 

'.'45 

'^13 
.18 

1.15 
.47 

1.15 
T. 
.05 
.15 

.23 
.71 

'.'43 

.06 

1.15 

5'! 

.52 

'.'■76 
.05 

'.'io 
2.73 

.14 

.26 
.05 
.95 
.13 
1.12 

.09 
.05 

. . . . 

•••■ 

T.' 

T. 

.... 

"."08 

.67 
.02 
.26 
.04 
.68 
.37 

.50 
.02 

'!69 
.51 
.69 

't'.' 

.01 

.58 
T. 

■.'06 

T. 

i!i6 

T. 

T. 

.  .  .  . 

.03 

T. 

1.12 
.33 

.'ij 

.08 
.50 

'.if, 

.05 

".\i 

'.is 
.6.3 

'.'io 

.06 

.07 

T. 

.29 

'.'is 

.57 

'.'36 
.02 
.78 

.34 
.01 

.48 
.01 

".6b 

'.6i 

.... 

.02 

"!io 

.07 

.12 

.04 
T. 

'.'62 

.08 

.10 
.41 

11 

05 

10 

."62 
.05 

;o2 

.60 

.15 
.47 
.65 

'.'63 

!44 
.03 

.... 

.25 

.47 

.10 
.10 
.16 

i!58 
.15 

.01 

.... 

.46 
.02 

.26 
.95 
.23 

.30 
2.05 

'.'is 

.21 
.41 

'.'ii 

.22 

.... 

.52 
1.23 

.65 
.06 

5*1 

.07 
.19 
.07 
.06 
.39 

T. 

.11 

'.'06 

'!68 

05 

.53 

;25 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.24 
.9t 
.94 
.68 
.56 
.41 
,50 

.31 

* 

.7:1 

* 

.79 
1.0.=i 

.76 

1.01 

,S9 

.~i 

\.m 
,71 

.49 
T. 

.'6i 

2.?.h 
.42 
.36 
.03 
.15 
30 
.01 

.'is 

'.'28 

'.'is 
.39 
.20 

'.'91 
.44 

1.19 
.16 
.01 

'.'3.5 
.74 

.'21 
.19 

'.'65 

.02 
.02 
.13 
.53 

,13 

2.m 

1  20 

1,7'-, 
.13 
.18 

,00 

.08 
.,56 
.30 
.02 
.03 
.10 
.07 
.01 

.01 
.78 
1  96 
.l.'i 
.52 
.05 
.17 

.03 
.14 
.31 
.12 
.fi5 
.42 
3 ,  50 
.03 
.02 
.31 
.58 
.26 

.02 

■.'62 
.14 

'!i2 

.82 

.15 
.28 

.53 

63 

T. 

'.'03 
,01 

•••• 

T. 
T, 

".'67 

.25 
.98 
.64 

.06 
'.'35 

'.'63 
.11 
.03 

.12 
,17 
1.08 
.15 
.17 
.23 

.35 
.01 
.07 

1.65 
.40 
.05 
.10 
.43 
.11 
.25 

1.68 
.03 

'.'is 

.34 
.11 

5'' 

.24 
.43 

.32 
.02 

.43 
1.31 

.44 
.11 

T. 
.01 

T 

.28 

T 

■••• 

.... 

.41 
.22 

.40 
.50 

.20 

'.'is 

■.'03 

.... 

.74 

.75 
,57 
03 

.14 

•••• 

.01 

.51 
.82 

?9 

.10 

.76 
.29 

4  = 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

'.'6i 
'.'62 

.36 

'.'S2 

.55 
.03 
.37 

'!ii 
'.'35 

•••• 

t'.' 

.in 

.24 
.04 
.39 

.18 

10 

T. 

.16 
.01 
.02 
.71 

01 

.08 
.33 
.36 

"."83 
.63 

.16 
.25 

'!29 

":39 

.02 



.... 

'!62 
i!i8 

'.'05 
.38 
T. 

.... 

.... 

.01 

T. 

4.01 
8.  J9 
0.87 
7.00 
2.66 
6.18 
6.11 
4.28 
4,68 
2.81 
6.18 

3.46 
4.26 
4.  19 
3.48 
6.28 
3.89 
4.52 
4,21 
3.29 
3.31 
6.37 

4.02 
6.13 
5.45 
6.24 
3.40 
6.51 
4.99 
4.32 
6.62 
6.26 
6.63 

16.11 
3.23 
3.46 
3.33 
7.48 
3. 0-2 
2.80 
3.39 
4.26 
3.89 
6.26 

2.91 

4.77 
4.46 
3.. 54 
9.48 
8.02 
4,34 
5.83 
3.32 
8.95 
6.29 

4.64 
3  62 
4.  .37 
4.79 
6.35 
9.51 
5,24 
4,02 
3.85 
8.37 
3.61 

3.30 
6.96 

12.65 
2.99 
3.17 
3.60 
4.15 
5,72 
4.78 
2.92 
5.60 

11.94 

6.50 
7.24 
3.97 
5.65 
4.64 
5.21 
6.49 
4.03 
4.73 
5.00 
7.04 
3.27 


Continued  on  page  40. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,   1941 


Dally  Precipitation  for  July,   1 941  — 'Jontinued  from  page  39 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

i 

1 

2 

•{ 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IC- 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2f. 

27 

28 

29 

30 

31 

AUaniic.  Drainage 
(continued) 

Scrantonti 

iieUusgrove 

Sellersvillel 

Shade  Gap! 

Shawmout 

rimppeusburg 

South  Mountain'^. 

stale  College'* 

Stroudsbiu-g''' 

buuLiury^ ■ 

Susquehanna- 

i'owanda 


WellsborC...... 

Wernersville-i.  LnrJ 

Westchester 

Westgrove^..-.-.- 
Wilkes-Barre^'*.. 

W'.Uiamstown 

1'or^  ■• i 

York  llaveu' 

Ziousville(near).. 

L'reutou.  N.  J'l-... 

Ohio  D-rainage 

Acmetonia^.. 

Bbsiver  Falls-'.  ... 

Blairsville^ 

Bradlord-i 

bruokville^ 

Buckstowut 

Butler 

Clarion^ 

Clays  ville... 

Oourtueuce''     .  . 
Connellsville''  — 

Coraopolis'' 

Oorry'' 

Coudersport 


Derry... 

Donora'' 

Dunlot 

Ebousburg  .. 
Fraulilln''.  .. 
(ireeiftboro^. 
i.jreeusburg. . 
Greenville... 
ixrove  (AtS  ■■■ 
Indiana!* 


Irwiu 

lohnstown....  ..^ 

Kane  Ainvay  Sta 


LakeLynu^ 

hoek   Mo.l2 

Lock  No.  52 

Lyriv)pus... 

Marienvillel 

McKeesport^ 

Meadville^ 

Mercert 

Mercer'' — *  

Midland 

Mosgrove- 

Mount  Lebanon. . 


Natrona^ 

New  Castle 

NewelH ■ 

Parkers  LandiugS 

Penn  Line^ 

I'ilt^buighStl 

PunxsutawneyS.. 

Iiiiig\vay2 

Rochester! 

^altsl>uvg2 

Seward  2 

Sharon^ 


Sharpsville^ 

Smethport^ 

-Jomerset 

Springs  

Titusvillet 

Union  Cityt 

fnioutown 

Unity  Reservoir. 

x'andergriftS 

Warren^ 

Waynesburg 

West  Newton^... 
rjalcf.  Drainage. 

Kriptl 

Raymond! 


N.  Br.  Susq 

.02 

.19 

.6i 
.93 

T. 

.02 
.70 
.15 
.13 

!52 
.56 
T. 

.18 
.12 
.49 
.10 
.29 
.80 
1.09 
.96 

.31 
.91 

.92 
.58 
1.14 
1.23 

.78 
.65 

!6i 
.'64 

03 
.58 

.06 
.02 
.19 

."ii 

.04 
.01 
T. 

.04 
.11 

'!65 

1.90 

■;66 

.71 

.49 
.36 

".05 
.22 
.03 
.01 

.20 
.12 
.03 
.20 
.23 
.15 

T. 
.40 

T.' 
.01 
.03 

;4i 

tV 

■••' 

.16 
.05 
.24 

1.03 
T. 

't.' 

'.'ie 

.01 

':o4 

T 

.04 

.01 

.58 
.16 
.36 

i.'35 
■f. 

't. 

".6^ 
'.'i7 

T. 
!4i 

.98 
.48 
1.09 
.46 
T. 
.40 
.94 
.54 

.35 
.16 

"87 
.32 
.15 

3.45 

Lower  Susq 

Lower  Del 

Middle  Susq 

Schuylkill 

•••• 

3.83 
3  87 
2.74 
8.18 

T 

•••• 

3.71 

T. 

tV 

'.02 

'tV 

'!66 

T. 

.08 

4.29 

W.  Br.  .SusQ 

Upper  Del 

.48 

.76 

4.66 

T. 

.26 

.14 

".\6 
T. 

.94 
1.20 
.01 

.07 
.84 
.24 

'.'67 

2.i>2 
.50 

2.08 
.28 

'.'69 
.67 
.13 
.23 

3. 00 

.60 
.09 
.52 

.34 

1.53 
.30 
.46 
1.26 
L'26 
1.69 
1.61 
LU 
1.45 

1.17 
.46 
1.51 

'.'52 
.46 
.62 
.49 
.65 
1.26 
1.02 
.70 
.02 
.41 

.64 
.16 
.47 
.82 
.38 
1  95 
.78 
.01 
.10 
.27 
.50 
.91 
.34 

1.60 
1.39 
1.04 
.77 
.74 
.76 
.02 
.13 
T. 
.59 
.62 
.40 

2.25 
.17 

1.36 
.48 

.35 
.09 

.03 
'.'62 

'.'08 
.32 
.48 
.63 

';69 

.01 
.21 
.13 
.97 

.48 
.08 
.05 

.20 
.08 
.18 
.08 
.01 
.58 
.05 

T. 
.03 

.12 

".OS 

1.07 

.30 

'.'6i 

.05 

.03 
.32 
.42 

.48 

.25 

.21 

.20 

T. 

T. 

.07 

T. 
.04 
.10 
.43 

'!60 
.56 

.49 

'!6i 

.'65 

T. 

']i6 

.0^2 

.'i4 

.03 
.09 

'.'65 

.44 
1.14 
.11 

.15 
.37 

.20 
.09 
.36 

.14 

".06 
.87 
.06 

'^21 
.14 
.30 

2.20 

T. 

.08 

1.08 
.52 

1.82 
.99 
.86 

1.08 
.02 
.28 

1.91 
.61 
.13 
.34 

.49 

.80 
1.79 

2^78 
.54 
Ifi 
.43 
.50 
.44 
T. 

1.70 
.16 

.25 

.85 

.55 

.25 

.28 

.03 

1.93 

2.22 

1.39 

".20 
1.07 

.04 
.69 

.2.S 

.90 

1  no 

.72 
.89 
1.28 
.28 
.'23 
.92 
.65 

.96 

1.20 

29 

1.07 
.89 
.03 

.22 
.20 
.13 

'.'67 
.23 

1.88 
.02 
.06 
.5-'. 
T. 

.31 
.03 

1.71 
.01 

1.39 
.06 

1.25 

1.91 
.65 
.34 
.50 
.36 
.22 
.06 

.90 
.26 

".55 
.66 
.30 

4.56 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

'.ii 

4.92 
2.09 

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Lower  Del 

.09 

1.21 

'1' 

.32 

'!ii 

'.'06 

.48 
.13 

.04 

T 

.23 

.'65 

'.■53 
.37 
T. 

'!58 

".04 

.'62 
.16 

'.'26 

.44 

3.41 
5.26 

.04 

3.88 
4.00 

N.  Br.  Susq 

T. 
T.' 

"35 
T. 

"38 
.23 
.23 

".'63 
,05 

.... 

.03 

.40 
.21 
.15 

.01 

T. 

T. 

•••• 

.02 

.78 
.03 
.50 
.02 

'.'43 

3  60 

\V.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 
.06 

.22 
T. 

3.51 
4  33 

Lower  Susq 

3  14 

Lower  Susq 

.06 
.08 

.28 

.33 
.46 
.29 
.32 
.53 
.03 
1.00 
.27 

.'46 
.35 
.06 
.60 
.41 

'.is 
.95 
.53 
.02 

'.'34 

.20 
.02 

.03 
.01 

.56 
.04 
.41 
T. 
.03 
.61 
1.02 

".n 

.28 

.95 
.49 
.10 
.42 
.19 

"a2 
1.15 

'.'24 
.06 
.36 

.20 
1.00 

2.69 

Schuylkill 

'!36 

'.'36 

1.13 
.66 
T. 
.08 
T. 

".io 

.42 

tV 

.93 
.43 
.01 

"*' 
.01 

1.14 
T. 

.18 

'.'oe 

.32 

.17 
..51 

.25 
.23 

.05 
.03 

.46 

4.09 

.13 

.74 

2  12 

.06 

2.54 

2  07 

.33 

24 

.14 

.95 

.32 

1.28 

.09 
.16 

.20 

4  2P 

Lower  Del 

Allegheny 

T. 
.08 

't. 

.08 
T. 

.31 

10.19 
6. 59 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

T. 

.ii 

.09 

'.'is 
.11 

'.'64 
.35 

l!63 

.76 
.12 
.38 

'.'05 
.01 

■.'63 

T. 

.08 

.06 

.18 

.20 

T. 

.02 

.29 

.35 

.32 

.04 

.'o-i 

'.'06 

ji 

'.28 

.09 
.03 
1.02 
.66 
.03 

".05 

T. 

'.'25 

.... 

T. 

'!6i 

.'04 

T. 

T. 

.08 

T. 

.03 

e.29 
5.58 
3.56 

Allegheny 

Allegheny 

'!i4 

7.39 
3.59 

7.26 

Allegheny 

.04 
T. 

'.'89 

.41 
.22 

.01 

'tV 

.21 

.05 

T. 
.10 
.03 
.31 

'.'05 
.22 
T. 
.92 

1.52 

".OS 
■I' 

.06 
T. 

.01 
.12 

"."\3 

't. 

.16 
.12 

'!51 

.01 

i'66 

.40 
.34 
.21 
.21 

6.45 

Ohio 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 
Ohio 

T. 

.13 
T. 

.... 

'.'61 
.'67 

.01 

.... 

.19 

".OS 
.12 

't. 

'I' 

.03 
.14 

'!i5 
.06 
.41 



.04 

'.'16 

't. 

3f 

T.' 
.01 

4.19 
3.96 
6.43 
3.97 

Allegheny 

.04 

.21 

tV 

.03 

.10 

.27 

M 

'i"'.' 
't. 

't.' 

2.35 

2.08 
1  23 
1.43 

2^64 
1.29 

't.' 

.30 

2.12 

.16 

1.14 
.62 

.09 
.66 

i"."is 

2.62 

Allegheny 

' ' ' ' 
.02 

.'3fi 

'95 
.02 

..38 
.10 
.03 

T. 
T. 

.10 
.38 

'.'62 

T.' 
T. 

36 
'1". 

'tV 

.62 

.06 
.25 
.23 
.17 

".50 
.16 

L03 
.37 
.43 
.48 
.21 

1.01 

.40 
.15 

".ho 

.94 

T. 

.83 
.57 
.39 

.03 

T. 

.04 

.26 

!65 

6.72 
4.97 

Monongahela.. .. 

Allegheny 

Coueniaugh 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

Allegheny 

Monougahela — 

Conemaugh 

Allegneny 

Monongahela — 
Monougahela.... 
Allegheny 

5.29 

T. 
T. 

'.'64 
.66 
.04 
.13 
.37 
.05 
.06 
.07 

.44 

'.'i2 

'.63 

■-•,.•  • 

.08 
.46 

1.43 

* 

1.'62 
'!94 

i.'66 

1.24 
.22 

.07 
.68 
.14 
.24 
.05 
1.25 
.20 
.16 
.08 
.08 

.10 
.18 
.96 
.06 
.21 
.14 
.66 

't. 

2.75 
2.13 

T. 

5.6- 

T. 

T. 

.07 

.04 
.08 

22 
T. 

.20 
.87 

'.:<4 

2' is 

't" 
't.' 

.29 
'[oi 

.79 

.28 

■r. 

T. 

.83 

";36 

'.'62 
.02 

7.:i£ 

.50 

.03 
.37 

'!i3 

'.'i9 

1.24 

... 

T. 

2.631     5.9E 
. . .    !     3  9!: 

.03 
.22 

'.'6i 

.04 
'1' 
.69 
.13 

1  791     5  6( 

T. 

.08 

. . . . 

.09 

';ii 

'.'66 

'.'66 
.01 

T. 
T. 

'.'67 

'.'i2 
't. 

1.02 

1  76 

.40 

.18 

.42 

..52 

.65 

1  90 

'.■42 
.17 

.08 

T. 

01 

1  .58 

T. 

.20 

1.82 
.45 

3.06 
.10 
.04 
.57 
.02 

i.-n 
2.34 

1.2:^ 

1.19 

.55 

1.08 

4.VJ 
5  5? 
6.4' 

6.5- 

.60 

e.c 

".S3 

.02 

1  06 

.18 

.02 
.22 
.28 

'.'51 
.21 

".'13 
.80 
.02 

1.03 

.67 
.15 

.03 
.18 

.15 
.26 

'!i4 

.26 
.45 
.30 

.39 
.05 

.42 

•r 

'!06 
.17 
T 
.12 
T. 
.03 
.36 
.08 

''oi 

.05 
..56 
.80 
.50 
.04 
.10 

".'2i 

.31 
1.7C 

. . . . 
.. .. 

.11 

4  1 
5.  If 

Conemaugh 

.17 

2.70 
.14 
.18 

'.'06 
.04 

■!63 

".SO 

6.7S 
4.. 55 

Monougahela  . . . 

Allegheny 

Ohio ... 

Ohio  

Ohio                  . . . . 

T.' 

.20 

.... 

••■• 

•••■ 

■■• 

2.9t 

T.' 

'67 
.02 

'■'■■'■ 

'  '.OF: 

.44 

.04 

^91 

.79 

T  ' 
.65 
.75 

2.15 
.12 

!04 
.04 
T. 

.09 
.16 
.02 
03 

6  6: 

5.3! 

4.25 

5.S( 

Allegheny 

t" 

t'. 

T.' 

05 

.02 
.01 

03 

T 
T 

'.'15 
52 

6.b! 

T. 

.38 

.04 

'.'20 
.06 
.01 
.63 
.06 
.09 
.47 
.04 
.51 

T. 

T. 
'.'38 

4.» 

Allegheny 

Beaver .   .   

Monongahela — 
.Vlleghony 

'.'35 
.30 
T. 
.36 

''65 

2.20 

"69 
.04 
.33 

.40 

1.34 

.17 

.51 

';22 
.03 

.   . . 

't.' 

'.'io 
s'os 

iiifi 
.37 

.95 

2.21 

.30 

2  92 

.30 

.11 

1.00 

L26 

.13 

.26 

.08 

1.35 

1.15 
1.20 
.24 
.35 
.01 
.10 
.20 
.13 
.36 
.78 
.35 
.... 

.81 
.05 

.02 
.19 

't.' 

•••• 

'.'.'.. 

7.7] 
6.9! 
3.9^ 

8.6- 

2.1s 

Ohio 

Allegheny 

T.' 

.17 

.92 

.30 
.52 
.50 
.53 
2.45 
1.83 
T. 

.05 

.25 

1  19 

l.lfl 

.18 

i.'ig 

.72 
.3f 
.ir 
.45 
1.73 

.08 
.02 

.'63 
.16 

T. 

1.25 

i.'o.s 

.41 
.12 

.02 

.'13 

T. 

.01 

.04 

T. 

4.2' 
4.0; 

Allegheny 

Ohio 

.16 

".U 

.25 

.06 

. .. . 

.03 

'".\o 

.04 

6  7. 

5.5 

Conemaugh 

Conemaugh 

.02 

6.21 
3  9' 

Beaver 

Beaver  

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  . . 

Allegheny 

Allegheny 

Monougahela — 
Youghiogheny  . . 

';i7 

.39 
.OP 

'isB 
.23 
.37 

.53 
T. 

'!24 

.08 
.01 

!6r 
1  sa 

.78 

i!4] 

.68 

T. 

'08 

.25 

34 

2.25 

1.37 

.6» 

.21 

1   O'i 

.06 
.22 
T. 
.01 

.20 

.02 

■;o5 

T. 

.02 

02 

T. 

'.06 

';76 

4.0 
7.0 



.03 

'.OS 

.13 
.66 

.'OQ 

.04 

4.0' 

.O.'i 

.'ifi 

.02 
.04 

.62 

'.'63 
i.'8C 

'.'i8 

'!57 
.92 

".ih 

.... 

.19 

.95 

.18 

.15 
.23 
.66 

.46 

.15 

1.00 

.62 

'.'08 

.04 
.81 

.29 
.17 
.05 
.25 
2.03 

'.'ii 

.22 
1.44 

.22 
.02 

6  3 
5 

.04 

.09 

.06 

23 

T. 

T 
T. 

't" 

.03 
.11 

.16 
.17 

3.7 

.06 

".OS 
.14 

— 

.05 
T. 

5.6( 
5.3: 
6.3 

.34 
.77 

. .. . 



.05 

"V2 
T. 

.34 

.03 
.29 

.48 
.04 
03 

.OS 

T 
.71 

.... 

.37 
.03 
.35 



'^18 
.3C 

Loa 

2.9' 

... 

■'••• 

■;62 

.12 

.05 
.31 

4.6 
6.  ft 

.38 
.53 

.21 

T. 
.2C 

2.7 

Genesee 

.24 

.IS 

.34 

.... 

.05 

... 

5.5 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending:  at  the  time 
of  observation       1  First^order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Precpitation  measured 

"    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 


in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours. 


•  Included  in  next  measurement.        T.  f  trsce) 


••  Precipitation  for  period,  1:30  a.  n,.  to  1:30  a.m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight, 
when  nreeir,itation  is  less  than  .01  ineh.     «  Incomplete  or  missing,      t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloserviUe.  Newville: 
of  Acmetonla.  Barking:  of  Pennllne.  Llnesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Ringtown,  Shenandoah;  of  Lock  No.  6,  Schenley.  »  Airway  StaUon.    t  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt    Formerly  Girardvllle. 


Jrrv.    liMl 
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Dally  Temperaturea  for  July,   1841 


Stottoni 


8       9     10     11     12     18     U     16     16     17     18     19     '^0     '^1     U     TJ  I  21 


n  I  inj  I  »i  I  MuBii 


Altoona I  Maximum.. 

I  Minliimm.. 
Bedford >  Maximum.. 

(  Mhiimiuu.. 
Bothlehom '  Maximum.. 

I  .Miiiiiiuim.. 
liloonisburK^uear)...    >  Maximum.. 

'  Minimum., 
lirookvillol  *  Maximum.. 

(  Minimum.. 
lUitler I  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Otrlisle >  .Maximum.. 

(  Minimum.. 
ChamborsbuiK *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Clay.-ivll'ie J  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Cloarfield |  Miiximum.. 

I  Minimum.. 
CoatesvlUet \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Corryt '  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Coudersport  *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Donora* ^  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kbeusburg i  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Emporium^ *  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Ephrata ;  Maximum.. 

I  .Minimum.. 

Erie* !  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Franlilint i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Freeland 1  Maximum.. 

I  Minimum.. 
George  School (  Maximum.. 

(  Minimum.. 
'.iettysburg )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Gordon j  Maximum.. 

I  .Minimum.. 
Greensburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Harrisburg* s  Maximum.. 

)  Minimum.. 
Hawley )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon |  Maximum.. 

I  Minimum. . 
Indiana! (  Maxlmiun.. 

I  Minimum.. 

y^  Johnstown \  Maximum.. 

f  •'  Minimum.. 

''   Kanet S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  .Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lancaster \  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lawrencevllle )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanonl /Maximum.. 

( Minimum.. 
Lewlstown )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lock  Havent S  .Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Meadvillel )  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Midland f  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Montrosel /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

1  Minimum.. 
New  Castle j  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Palmerton* (  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* |  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenixville f  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Pittsburgh* \  Maximum.. 

)  Minimum.. 


77 

77 

fil 

61 

HI 

80 

66 

60 

83 

82 

71 

60 

8'2 

79 

62 

48 

74 

78 

59 

44 

»0 

SO 

6.S 

47 

H4 

83 

67 

68 

85 

86 

6S 

5ti 

79 

79 

tV2 

45 

7; 

80 

f)8 

46 

88 

82 

71 

58 

69 

79 

60 

41 

73 

77 

65 

66 

80 

82 

64 

.52 

75 

75 

58 

48 

75 

78 

60 

47 

88 

84 

71 

58 

70 

76 

64 

55 

72 

79 

61 

47 

77 

75 

58 

53 

85 

80 

69 

59 

8:^ 

82 

70 

57 

82 

79 

66 

55 

80 

81 

64 

50 

78 

72 

60 

46 

84 

83 

66 

60 

83 

80 

61 

52 

84 

81 

72 

64 

82 

81 

62 

51 

74 

78 

63 

50 

78 

79 

59 

50 

70 

75 

45 

39 

74 

77 

65 

51 

86 

84 

70 

57 

81 

82 

54 

46 

85 

81 

70 

55 

83 

82 

66 

58 

79 

81 

60 

56 

91 

85 

75 

64 

71 

78 

61 

44 

76 

82 

61 

53 

78 

75 

61 

53 

75 

75 

46 

48 

8C 

79 

61 

48 

84 

82 

65 

54 

81 

83 

61 

49 

86 

82 

67 

60 

86 

81 

7a 

65 

88 

88 

73 

58 

77 

81 

61 

56 

50 


85     83 


87 

91 

64 

69 

93 

u:i 

65 

70 

79 

90 

«6 

04 

87 

91 

67 

69 

91 

8b 

03 

64 

90 

93 

Oft 

70 

90 

92 

73 

71 

92 

90 

7ft 

72 

9/ 

92 

07 

69 

94 

91 

66 

66 

«:( 

M 

72 

66 

91 

92 

65 

68 

89 

8'.; 

62 

66 

95 

96 

70 

70 

92 

90 

66 

69 

87 

96 

68 

68 

8ft 

86 

74 

74 

91 

91 

67 

68 

78 

83 

62 

64 

78 

85 

66 

64 

95 

87 

76 

70 

84 

91 

66 

69 

92 

95 

7i 

70 

8', 

90 

68 

69 

89 

92 

73 

71 

S4 

80 

61 

6- 

83 

91 

73 

72 

91 

95 

71 

70 

92 

94 

72 

72 

88 

91 

71 

69 

88 

87 

63 

67 

86 

86 

68 

66 

83 

9-' 

69 

71 

87 

90 

75 

67 

87 

95 

71 

69 

90 

93 

80 

72 

92 

87 

62 

68 

83 

91 

68 

68 

93 

93 

65 

69 

94 

95 

69 

70 

82 

78 

61 

63 

74 

80 

56 

60 

90 

92 

60 

61 

90 

93 

70 

69 

91 

94 

68 

71 

80 

90 

70 

69 

78 

87 

68 

66 

81 

92 

69 

67 

92 

93 

72 

66 

82 

bl.U 

68 

t,(t  9 

90 

84.7 

69 

«:i.  1 

87 

86.:^ 

69 

lift.  0 

91 

86.  0 

09 

6/.  0 

85 

M.  3 

07 

54.5 

94 

87. 1/ 

71 

69  9 

90 

86.7 

70 

63  9 

91 

Hl.l 

72 

04.9 

91 

81.9 

68 

(Vi.4 

89 

85.5 

1.6 

57.6 

9(J 

85.8 

70 

65.3 

81 

84.2 

6o 

56.7 

80 

83.0 

66 

52  0 

89 

87.1 

70 

64.9 

79 

79  'r 

65 

56. 2'' 

82 

83.7' 

67 

56.0! 

91 

87.7 

70 

64.1 

80 

81.0 

71 

66.1 

84 

84.1 

71 

58.8 

81 

79.9 

66 

61.  v; 

85 

83.8 

69 

64.5 

90 

85.7 

73 

65  7 

85 

84.4 

66 

59.0 

92 

86.0 

69 

63.0 

83 

8;-i.5 

68 

89 

86.7 

71 

65.5 

80 

84,8 

66 

57.7 

91 

85.6 

75 

69.3 

87 

85.1 

67 

60.7 

84 

83.7 

71 

64.4 

87 

83.4 

67 

61.1 

79 

80.4 

59 

52.9 

84 

80.7 

67 

58.5 

90 

85.8 

70 

63.8 

84 

86.0 

6ft 

.■59.1 

89 

86.5 

69 

64.0 

88 

85.8 

69 

64.0 

88 

84.7 

68 

58.2 

93 

87.9 

75 

69.4 

84 

84.4 

71 

58.2 

87 

8.5.2 

70 

62.3 

79 

80.7 

66 

58.7 

SO 

76.7 

62 

53.4 

84 

84.1 

62 

54.3 

87 

85.6 

66 

60.1 

85 

88.0 

67 

60.7 

87 

85.9 

70 

63.0 

89 

84.1 

73 

68.8 

90 

87.2 

71 

64.6 

86 

84.3 

70 

64.6 

Continued  on  page  42. 


42 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


July,  1941 


Daily  Temperatures  for  July,    1941— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

n 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Meai 

Port  Clinton.. 

( Maximum 

97 
6-2 

95 

67 

91 
66 

69 
61 

79 
56 

78 
53 

79 

62 

83 
67 

83 
57 

86 
49 

86 
6R 

86 
71 

85 
67 

83 
57 

80 

55 

81 

58 

85 
66 

85 
56 

84 

70 

82 
53 

81 
47 

86 
49 

86 

(2 

8« 
61' 

91 

00 

94 
07 

95 
5f 

98 
68 

81 
67 

91 

67 

93 
67 

85.8 

( Minimum,. . . 

61.0 

Quakertown.. 

(  Maximum,,.. 

I  Minimum 

96 

95 

8.^ 

63 

79 

75 

81 

85 

SO 

84 

8  1 

86 

84 

80 

79 

81 

82 

79 

84 

81 

82 

80 

K.S 

8H 

91 

92 

93 

95 

89 

88 

85 

84.5 

69 

61 

59 

58 

57 

52 

68 

70 

55 

49 

04 

70 

65 

60 

82 

54 

64 

64 

1:'. 

54 

45 

,51' 

62 

61 

66 

65 

59 

68 

66 

64 

69 

61.0 

tteading* 

j  Maximum,,. . 

96 

96 

74 

6a 

80 

73 

82 

84 

81 

87 

87 

87 

81 

82 

82 

83 

80 

84 

87 

82 

82 

85 

87 

8S 

92 

95 

94 

99 

82 

92 

89 

85.3 

(  Minimum,,.. 

Ti 

68 

61 

6i 

61 

61 

70 

68 

62 

59 

69 

72 

69 

65 

02 

62 

68 

65 

71 

63 

69 

611 

70 

6',' 

07 

73 

0'.' 

74 

72 

69 

72 

66.6 

Retreat 

J  Maximum... 

I  Minimum 

85 

90 

88 

68 

80 

76 

79 

80 

78 

82 

8(| 

8.5 

81 

83 

81 

81 

82 

83 

80 

77 

78 

83 

86 

80 

92 

88 

91 

88 

82 

87 

83 

82.7 

69 

68 

60 

60 

56 

54 

67 

6-2 

53 

51 

61 

67 

06 

57 

58 

57 

70 

52 

73 

57 

47 

53 

01 

62 

63 

66 

•■)/ 

66 

65 

69 

69 

61.4 

Ridgwayt 

)  Maximum,,.. 

89 

89 

78 

72 

81 

78 

79 

73 

77 

84 

85 

84 

81 

8-1 

80 

88 

76 

84 

72 

72 

78 

83 

8.' 

01 

94 

91 

95 

93 

90 

88 

81 

83  0 

(  Minimum,. .. 

66 

64 

60 

58 

52 

51 

63 

57 

44 

44 

49 

5s 

58 

46 

54 

54 

60 

45 

51 

47 

41 

45 

M 

57 

5- 

61 

68 

58 

64 

68 

67 

56.2 

Scranton* 

j  Maximum,,. . 

94 
72 

9:i 
72 

78 
66 

66 
61 

8X 
59 

74 
55 

81 
66 

80 

811 

5H 

86 
52 

80 
65 

80 
71 

84 
68 

84 
61 

8:; 
611 

85 
61 

81 
63 

84 
55 

83 
06 

75 
57 

79 
51 

85 
59 

87 
07 

92 
6- 

!6 
65 

90 

68 

94 
61 

91 

69 

84 
68 

84 
69 

83 
71 

84.0 

(  Minimum,. .. 

63.5 

Selinsgrove... 

)  Maximum,,.. 

96 

93 

90 

6y 

80 

73 

80 

82 

82 

85 

82 

80 

84 

83 

84 

81 

85 

86 

84 

81 

82 

85 

86 

8S 

95 

94 

97 

98 

90 

91 

85 

85.7 

(  Minimum,. . . 

71 

69 

68 

62 

58 

n'l 

6S 

OS 

ftti 

51 

06 

60 

67 

58 

59 

05 

69 

70 

72 

.52 

50 

54 

62 

6, 

02 

70 

5h 

70 

69 

70 

69 

63.3 

89 
64 

86 
69 

70 
64 

(•,8 
61 

71 
55 

73 

59 

78 
57 

50 

75 
43 

81 
42 

81 
66 

79 
63 

70 
611 

7k 
51 

78 
61 

79 

60 

73 
63 

82 
46 

62 

73 
49 

78 
41 

80 
47 

82 

80 
57 

92 
57 

87 
61 

93 

59 

91 
68 

88 
67 

87 
68 

85 
67 

80.4 

)  Minimum.,.. 

57.6 

Springs 

f  Maximum .. . . 

88 
67 

87 
66 

64 

66 
5V 

55 

72 
00 

75 

5^ 

72 
60 

72 
44 

811 
44 

80 
50 

8) 
64 

77 
CO 

74 
,54 

78 
59 

80 

50 

74 
60 

80 
48 

72 
61 

71 
,10 

73 
44 

78 
47 

78 
51 

82 
5( 

83 
54 

85 
65 

88 
69 

87 
06 

85 
67 

84 
66 

79 
66 

78.2 

( Minimum 

57.6 

Stall'  College* 

j  Maximuu 

9f) 

92 

77 

64 

79 

74 

78 

79 

78 

85 

85 

86 

80 

83 

82 

81 

82 

85 

77 

77 

81 

84 

8) 

87 

96 

91 

97 

96 

88 

89 

85 

83.6 

(  Minimum,  . . 

69 

70 

65 

61 

56 

63 

66 

6-' 

55 

54 

62 

66 

65 

57 

61 

64 

64 

54 

61 

56 

50 

55 

60 

61 

63 

68 

62 

66 

72 

66 

66 

61.9 

Stroudsburgt . 

J  Maximum,,. . 

.... 

.... 

80 

Towanda 

*  Maximum,,. . 

9,S 

93 

78 

71 

85 

81 

83 

82 

SO 

87 

82 

84 

87 

86 

«5 

82 

84 

80 

75 

8' 

87 

86 

93 

97 

89 

97 

94 

87 

90 

86 

85.5 

)  Minimum,. .. 

67 

69 

62 

69 

51 

51 

68 

61 

53 

44 

56 

6f 

65 

53 

53 

68 

61 

48 

61 

50 

4 

61 

62 

5: 

62 

58 

53 

68 

65 

71 

68 

58.9 

\  Maximum,,.. 

94 
7.'i 

91 

711 

75 
7(1 

70 
65 

75 
60 

79 

65 

78 
67 

78 

6r> 

78 
.52 

83 

.^3 

85 
04 

80 
71 

83 
67 

82 

63 

84 
68 

86 
69 

80 
60 

84 
56 

83 
65 

hi 

,52 

83 

r.5 

83 
63 

87 
65 

89 
60 

91 

68 

91 

68 

93 
73 

91 
72 

90 
70 

88 
71 

83.7 

(  Minimum,. . . 

65.0 

Vaiidergrift*. 

........  \  Maximum,,.. 

96 
73 

94 
71 

78 
67 

69 
60 

82 
57 

8,'. 
60 

82 
64 

80 
56 

84 
.50 

8.1 
55 

89 
61 

88 
64 

80 
55 

89 
60 

80 
63 

96 
64 

84 
64 

84 
63 

78 
62 

79 

50 

80 
52 

87 
0 

88 
61 

91 
64 

96 
61 

96 

68 

99 

68 

100 
69 

97 
70 

97 
68 

94 
68 

87.5 

1  Minimum,. .. 

61.7 

Warren 

J  Maximum,,. . 

89 
70 

85 
66 

80 
58 

75 
60 

83 
51 

SI 
56 

8.' 

70 
6(1 

78 
47 

84 
45 

82 
58 

84 
66 

80 
60 

81 
.50 

80 

58 

87 
611 

75 
60 

83 
46 

58 

72 
51 

78 
4-! 

82 
53 

80 
68 

91 
61' 

94 

92 
65 

95 
60 

90 
66 

90 
65 

11 

79 
68 

82.8 

(  Miuiinum,. . . 

58.5 

V'>ayuesburg.. 

s  Maximuu 

94 

92 

87 

70 

79 

79 

79 

77 

79 

84 

85 

80 

84 

85 

83 

87 

81 

85 

81 

/  / 

78 

85 

85 

91 

93 

95 

97 

95 

92 

92 

87 

85.3 

)  Minimum,. .. 

7? 

70 

67 

63 

58 

60 

68 

63 

49 

51 

61 

68 

64 

67 

67 

65 

65 

5.' 

64 

M' 

48 

51 

59 

60 

63 

64 

00 

■,o 

70 

VO 

70 

62.7 

VVi'llsborot... . 

S  Maximum,,.. 

94 

91 

74 

72 

84 

78 

80 

79 

7ft 

86 

86 

811 

81 

84 

82 

83 

78 

81 

76 

7:-: 

79 

85 

84 

91 

94 

88 

95 

90 

88 

91 

86 

83.7 

/  Minimum,. . . 

6.'i 

66 

56 

57 

52 

49 

66 

58 

48 

39 

52 

62 

62 

47 

52 

60 

01 

48 

54 

47 

43 

50 

57 

55 

59 

62 

53 

64 

6b 

68 

61 

56.1 

West  Chester 

j  Maximum., 

96 
71 
9f> 

97 
~.i 
94 

75 
59 
74 

79 
58 
74 

81 
68 
82 

87 
71 
82 

80 
81 

87 
57 

87 

85 
65 
83 

8S 
65 
81  i 

85 
66 

8-',' 

81 
65 
87 

81 
59 
83 

83 

58 
85 

85 
66 
85 

87 
59 
84 

86 
06 
83 

82 

81 
.56 

82 

85 
.57 
87 

86 
64 

88 

86 
63 
91 

89 
00 
95 

92 
70 
92 

94 
65 
94 

98 
72 
92 

82 
68 
86 

89 
67 

88 

87 
63 
86 

86.0" 

(Minimum  — 

1  Maximum 

I  Minimum.,  .. 

63.1"' 

Wilke.s-I?arret 

65 

85 

85.1 

711 

68 

64 

57 

56 

54 

65 

64 

54 

50 

66 

69 

64 

,59 

57 

62 

57 

.52 

55 

.50 

47 

55 

64 

63 

64 

63 

67 

67 

66 

69 

68 

60.6 

Willianispon. 

j  Maximum,,. . 

96 

96 

86 

69 

83 

71 

85 

84 

83 

87 

86 

90 

86 

87 

84 

82 

85 

85 

8) 

SM 

81 

87 

87 

90 

97 

93 

98 

95 

87 

87 

92 

86.6 

(  Minimum 

70 

69 

65 

61 

58 

56 

o: 

60 

54 

44 

.58 

6; 

06 

55 

61 

62 

60 

50 

62 

53 

48 

56 

63 

69 

63 

68 

68 

63 

67 

72 

71 

60.8 

Williamstowii 

j  Maximiuii. ,,, 

94 

94 

86 

70 

82 

79 

75 

78 

78 

84 

84 

82 

88 

79 

80 

78 

82 

83 

8^ 

87 

80 

85 

86 

88 

91 

91 

98 

96 

84 

89 

89 

84.6 

(  Minimum... . 

67 

67 

59 

,52 

52 

50 

56 

63 

52 

54 

62 

63 

60 

58 

63 

62 

67 

61 

60 

58 

55 

61 

64 

65 

67 

74 

65 

66 

66 

64 

67 

60.9 

York 

j  Maximum,.  . 

1  Minimum  ..  . 

99 

98 

82 

67 

81 

77 

82 

85 

84 

90 

89 

91  • 

84 

84 

85 

85 

89 

88 

88 

80 

83 

88 

87 

90 

93 

97 

101 

99 

86 

90 

91 

87.7 

69 

71 

65 

01 

60 

59 

69 

72 

53 

55 

67 

68 

67 

57 

55 

62 

69 

60 

73 

55 

52 

54 

69 

61 

61 

69 

60 

73 

71 

70 

72 

63.5 

Unles.s  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         X    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        •. '',  ",  etc.,  indicate  re.spectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND, 

HUM 

IDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pres.iur'- 

■| 

Wind 

Relative 

(  reduced  to  sea  level  ) 

hiunidity 

Stations 

3 

o 

a 

1- 

A' 

i 

i 

J3 

Sir 

m-r 

■no 

a 

s 

2 

S 

0 
o 

g 

P, 

o 

s 

d 

o 

It 

B 

s 

si 

o 

3 

si 

» 

1^ 

r» 

Erie 

29.96 

30,24 

14 

29.54 

18 

7.0 

24 

se. 

13 

77 

58 

69 

64 

liarrisbnrg 

29. 96 

30.20 

14 

29.60 

30 

7,1 

32 

sw. 

30 

80 

51 

62 

69 

Philadelphia 

29.97 

30,22 

6 

29.67 

30 

11,3 

52 

n. 

28 

8:< 

59 

74 

50 

Pittsburgh 

29. 97 

30.23 

21 

20.64 

18 

8,7 

34 

u\v. 

30 

83 

55 

64 

55 

29  96 
29.97 

30.20 
30  24 

14 
14 

29.65 
29.66 

30 
30 

9  0 

5  7 

50 
27 

uw. 
n. 

2 
30 

76 
78 

53 

65 
51t 

55 

01 

Stations 


Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehightou  

Wilki'S-I'-arre 

VVilliamsport 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


Local  Noon. 


■>  Correet*d  t^  true  felonitifts. 
t    4:00  P.  M, 


pplauarf.   . . . 

Df-laware 

Lehigh 

Susquehanna, 
Su.squpiiiin!ia, 


Harrisburg |  Susqueba  n^a . , 

Qr<'pn,-iboro j  Monongahela. 

Look  No,  4 Mouongaheia,. 

Pittil'ureo Ohio 

Midland Ohio 


•V 

bt 

OS 

be 

a, 

a 

1; 
tc 

0) 

i; 

a 

oe 

~. 

EC 

>.; 

C 

2.0 
1.5 
3.3 
19 
1.1 

3.4 
U  9 
12.6 


2.6 

2 

1.2 

28 

3.6 

9 

0.6 

29 

4.3 

8 

2.6 

28 

3.5 

3 

L4 

28t 

2.1 

13 

0.4 

29 

3.9 

6 

3.1 

29 

17.1 

8 

10.3 

28 

17.5 

8 

10.8 

28 

« 

• 

1 

♦ 

• 

I 

18 
22 
9 
22 
20 

17 
80 
SO 
25 
30 


Pool  itage. 


t    On  other  dates  also. 


"^  -'  -^ 
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OENERAL  SITMMARY 

rh(»  avorago  teniporaturo  for  tlie  State  was  below  norinal  for 
the  tirst  time  since  Mareli.  This  deficiency  reduces  the  previ- 
ously accumulated  excess  for  the  year  to  zero.  With  the  excep- 
tion of  the  ^outheast,  sectional  averages  were  below  the  State 
normal  and  did  not  vary  much.  The  average  in  tiie  Plateau 
Section  was  6(5°;  in  the  Mountain  and  Lake  Erie  Sections,  each, 
07°;  in  the  Southwest,  69°;  and  in  the  Southeast,  72°.  Tem- 
peratures rose  until  the  9th  of  the  month,  most  stations  report- 
ing absolute  maxima  on  that  date.  A  sharp  recession  resulted 
in  lowest  readings  being  obtained,  in  the  eastern  part  of  the 
State,  on  the  14th.  Nights  continued  cool  and  absolute  minima 
were  recorded  at  most  western  stations  about  the  28th.  As  the 
month  drew  to  a  close,  temperatures  were  again  rising,  scattered 
points  reporting  highest  readings  in  this  period. 

Precipitation  for  the  month  again  averaged  above  normal, 
reducing  the  accumulated  deficiency  for  the  year  to  5.00  inches. 
It  occurred  frequently  with  greatest  amounts  falling  about  the 
middle  of  the  month.  The  Southwest,  with  an  average  of  5.90 
inches,  was  the  wettest  section;  the  average  in  the  Mountain 
Section  being  4.33  inches;  in  the  Plateau  Section,  4.22  inches; 
in  the  Lake  Erie  Section,  3.95  inches;  and  in  the  Southeast, 
3.45  inches.  Much  of  the  precipitation  fell  during  thunder- 
storms which  were  frequent,  being  most  general  about  the  loth 
and  26th.  Maximum  24-hour  amounts  were  measured  at  most 
stations  on  one  of  these  two  dates. 

Lightning,  accompanying  the  thunderstorms,  caused  losses  of 
at  least  $10,000  from  fires  and  numerous  interruptions  in  elec- 
trical services  at  scattered  points,  while  high  winds  increased 
the  loss,  snapping  of?  telephone  poles,  uprooting  trees,  and 
damaging  structures.  Heavy  rains  were  reported  at  Pittsburgh, 
where,  in  storms  on  the  12th  and  1.5th,  property  was  damaged 
and  traffic  impeded  wiien  sewers  were  unable  to  carry  away  the 
excessive  precipitation.  Similar  effects  were  felt  at  Lock  Haven 
on  the  15th,  when  torrential  rains  fell  during  the  early  evening. 
Basements  in  Franklin  were  flooded  and  an  engine  on  the  New 
York  Central  Railroad  was  derailed  due  to  heavy  rain  on  the 
25th.     Some  hail  damage  was  also  reported  on  various  days. 

A  tornado  originated  in  south  Chester  County,  west  of  Kem- 
blesville,  on  the  2-5th.  Fifteen  homes  were  damaged,  roofs  and 
upper  floors  being  torn  from  some  of  them.  Ten  barns  were 
blown  down  and  twenty-five  others  were  unroofed.  One  barn 
was  struck  by  lightning  and  burned.  Innumerable  trees  were 
uprooted  and  twisted  of?,  while  tops  were  torn  out  of  those  not 
otherwise  damaged.  Telephone  service  was  cut  off  over  the 
affected  area.  Haii  damaged  corn  which  had  been  uprooted  by 
the  wind.  Estimates  of  the  damage  ran  as  high  as  $100,000. 
The  storm  moved  eastward  from  Kemblesville  into  Delaware 
and  New  Jersey. 


TKMPERATUKK. 

Tile  mean  temperature  for  the  State,  as  deduced  frmu  tlie 
reports  of  93  stations,  was  08.8",  whicli  is  1.5'-'  l>elow  the  54- 
year  norn)al  for  August.  The  higliest  monthly  mean  was  76.4° 
at  Marcus  I  look,  and  the  lowest  was  00.6°  at  Mt.  I'ocono.  Ex- 
tremes ranged  from  a  niaxinmm  of  101°  at  Marcus  Hook  on  the 
9th,  to  a  minimum  of  31°  at  Kane  on  the  28th.  'Ihe  greatest 
daily  range  in  temperature  was  52°  at  Coudersport  on  the  7th, 
at  Stroudsburg  on  the  8th,  and  at  Greenville  on  the  31st. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  177  stations,  was  4.35  inches,  which  is  0.13 
inch  above  the  54-year  normal  for  August.  The  greatest  month- 
ly amount  was  9.1)1  inches  at  Punxsutawney,  and  the  least, 
2.19  inches  at  Millersburg.  The  greatest  amount  for  any  24 
consecutive  hours  was  4.73  inches  at  Lock  Haven  on  the  16th. 

OBITUARY. 

Mr.  Ileury  Turk,  river  observer  at  I'arkers  Landing,  was  killetl  by  an  automobile  ou 
Augu.'^t  24tli.  He  had  served  in  this  capacity  since  ^oveIllber  1.  Wfi  and  was  in  active 
service  until  his  death,  a  record  of  44  years  of  faithful  service, 

COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 


Year 


18»8... 
1889... 
1890... 
1891... 
1892... 
1693... 
1894... 
189-3  .. 
1896... 
1897 . . . 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
1902... 
1908... 
1904... 
1905 . . . 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1918... 
1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924 . . 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1"29... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933 . . . 

1934 . . . 

1935 . . . 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


nperatui 

e 

Precipitation 

No  of  day  p. 

So 

1 

1 

0)  o 

■Hg 

cs 

w 

3 

> 

< 

".cc 

5a 

o 

£^ 

69.8 

100 

67.4 

100 

68.8 

98 

69.6 

99 

71.4 

99 

70  4 

99 

69.4 

98 

72.3 

101 

71.2 

101 

67.9 

97 

72.3 

99 

71  2 

101 

75.0 

103 

72.0 

99 

67.8 

100 

67.2 

99 

68.0 

96 

69.6 

95 

73.2 

96 

68.0 

97 

69.4 

102 

69.4 

100 

69.8 

98 

71.4 

102 

67.1 

93 

70.4 

102 

71.3 

100 

68.0 

99 

71.9 

103 

71.2 

101 

73.6 

108 

68.2 

94 

70.2 

95 

68.4 

97 

69.1 

100 

69.2 

96 

70.1 

102 

69.7 

97 

71.9 

103 

65.5 

92 

73.4 

99 

67.7 

98 

70.3 

108 

71.1 

104 

71.6 

103 

70.8 

104 

68.6 

98 

71.3 

98 

73.2 

102 

73.5 

101 

73.8 

100 

73.3 

98 

68.8 

98 

68.8 

101 

70.8 

108 

7.05 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 
3.33 
6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 
5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 
3.85 

6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
3.14 
3.10 
3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 
4.96 
5.43 
2.90 
2.98 
4.57 
4.35 

4.21 


14         10 


8 
6 
8 
U 
10 
7 
6 
6 
6 


7 
5 
9 
& 
10 
6 
7 


7 
12 
10 

5 

7 

10 
4 
6 
6 
8 

10 
6 
7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1941 


Olimatological  Data  for  Aug-ust,    1941 


Stations 


Counties 
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Teraperature 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

N 

0.  of  (lays 

i!™ 

a 

_ 

o 

c 
o 

s 

t^  ^ 

o_ 
V  S 

'2 

1/  ^ 

S 

Is 

5  ^ 

C  i 

•^5 

t^ 

««•_ 

O  1 

S 

II 

ax: 

0) 

c 

'a 

s  o 

P 

CC 

5 

■c 

o 

.5  ° 

i; 

o 

o 

o  -^ 

£ 

w 

h-l 

S 

=- 

S 

Q 

►J 

^ 

CJ 

r- 

c 

c 

ir^ 

^ 

u 

■^ 

Observers 


Allenlown 

^  Altoona 

&  Ardmore 

s  Areudtsville 

■;  Bedford 

^   Uethleheui     

^  Bloomsburg(near) 

a  Carlisle 

I  Ciiambersburg 

5  Clearfield 

~  Ooatasville 

Golebrook 

Kmporium 

Ephrala  

Kreeland 

Oeorge  School 

C-rettybburg 

Gordon 

Goiildsboro 

Hanover 

llarrisburg 

Havvley 

Holt  wood 

tliiutiiigdon 

Kviertown 

Lancaster.. 

Lawrcncevillo 

Lebanon 

Lewistown — 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Po<-ouo 

MuTicy  Valley-  ■    

Meshiuainy  ''"■■ills 

New  Bloomfield 

Palme.rtnn 

Philiideluiiia _ 

Phila.  Navy  "iard 

■f'hnuuixviUe 

Port  Clinton 

JiuaUertown 

Keaiiing 

Scranton 

ielinsgrove 

^hawniont 

Shippeusburg 

^tiito  f'.>iU'aM 

Stroudsburg 


I'owanrt; 

Wiillsboro 

iVcslClicsier.  .  ..••-.  ■• 
Wilkes-Barre(  Airport) 

WiUiamsiiiirt 

WiUiamstown 

»ork 


Brookville 

Butler 

■J  Olaysville 

0  Oorry 

2  Coudersport 

1  Derry 

^   Donora    

o   Ebensburg 

S  Franklin 

O  rireeiiRhnrg 

Greenville 

Srove  City  ..    . 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

LyciDous 

Meadville 

Midland 

Sew  fastle 

Sewcil 

Pitt.b\ir?h.. 

Ridfway 

Sharon 

Somerset ; 

Springs 

Ili:iontown 

Unity  Reservoir — 

V'lndersfrift 

Warren 

Wayneshur?  

Lake  DrnUmgf.. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton. 

Columbia 

Cumberland. . 

Franklin 

Clearfield 

Cheater 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adaros 

Scnuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

LaiicHSter 

Huntingdon. . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lelianon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     ... 
Susquehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . 
Philadelphia.. 

Clie.-iter 

Schuylkill .... 

Buck.* 

Berks 

Lackawanna 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

j  Centre  

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Cliester 

Luzerne 

Lyco'.iuiig 

Daupliin 

York 


For  the  Statel. 


Jefferson 

Butler 

Washington  .   . 

Erie 

Potter 

We-itmoicland. 
Washington.... 

Cambria 

Venango 

Westmoreland 

Mercer 

Mereer 

Tndiana 

Westmoreland . 

Cainlina 

McKean 

Westtnorelaud 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . 
Westmoreland. 

Wa  rren 

Greene 


Erie. 


■260 
615 

sao 

710 
100 
450 
560 
473 
600 
260 
431 
630 
050 
365 
900 
160 
553 
900 
890 
600 
337 
900 
200 
700 
700 
280 
99r; 
469 
480 
554 

50 
656 
740 
864 

80 
679 
420 

26 

20 
100 
430 
480 
273 
746 
420 

51 
660 
217 
400 
754 
319 
440 
544 
542 
275 
JOO 

240 
077 
150 
430 
665 
172 
762 
IfiO 
987 
150 
930 
256 
300 
100 
184 
938 
420 
100 
780 
900 
764 
248 
393 
940 
190 
200 

ion 

050 
825 
210 


S70 


70  8 

67.2 

72.8 

71.6 

69.0 

73.0 

70.2 

71.5 

72.0 

66.7 

74.4 

69.0 

64.2' 

73-0 

66.3' 

71.9 

73.0 

67.1 

61.1 

73.2 

72.8 

65.8 

74.3 

69.0 

65.0 

71.8 

65  8 

71.3 

71.2 

66.8 

76.4 

63.7 

60.6 

64.6 


68.3 
69.5 
75.3 
75  4 
71.4 
69.9 
68. 2< 
73.0 
68.3 
69  9 
73  2 
71.4 
67.6 
67.  4' 
66.8 
64  0 
72.0 
67.4 
68.5 
72.7 
72.2 

62  8 
68.0 
67  6 
64.6 
64  0 
69  5 
71.6 
64.0 
65.6 
69  9 
66.0 
70.0 
68.5 
69  0 
67  1 
60.8 
68,6 
64.8 
69.2 
69  4 
70.3 
70.8 

63  1 
71.5 
63.2 
63.2 
69.9 
67.2 
70.0' 
6'i.4 
68.8 


68     69.4 
54  i  68.8 
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John  A.  Fru  i. 
Kobert  D.  Goodfellow. 
11 .  1,.  Balderston. 
Penu  State  Kxpt.  Station. 
Charles  (;.  Lee. 
Lehigh  Cniversity. 
Benj.  F.  Conner, 
i'roi.  C.  li  Miller. 
VVilliuui  B.  Spear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  I'yle. 
W  111.  A.  Korer 
E.  M.  Poorman. 
Ira  .1.  Keath 
Andrew  B  Evaiisha 
Prof.  N.  W.  bwayue. 
Ur    Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson 
Steward  W.  Eilenberger. 
I'hoiiias  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delhi  M.  Pennell. 
Penna.  Water  &.  Power  Co. 
I'rot.  Paul  K.  ^oder. 
i;.  S.  Weather  Bureau. 
.»upf .  of  \\aler  Works 

C.  V.  Darling. 
Lehanou  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Wm.  K.Kelley. 

Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fanchttr. 
Cecil  J   Ho.'>kiubon . 
H.O.  Hacker. 

I'hiladelphiaSub.  Water  Co. 
J.  Earl    Siiealfer 
New  .Icrsey  Ziiic  (.'o. 
i  .  ,^.  Wial'li'i  Bureau 
Navy  .Serological  Oflice 
PhiladelphiaSub   Water  ( <i 
E.  E.  Rarick. 
.lolui  Y.    Bemier. 
r.S.  Weather  Burea. I. 
V .  S.  Weatlier  Bureau 
Dr.  George  IC.  Fisher. 
Jo.seph  J   Bryza . 
State  Teachei  •.:  College 
Penna.  State  College. 
Metropolitan-Edison  Co. 
Mrs    M.  Ordr'lia  Park- 
M.S.  Bliss. 
Harlan  Say  lor. 
U.  S.  ,\irivays  Station, 
.lohn  D.  McEwen. 
SusuueiiHima  Collieries  (  o 
York  Wau'r  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
Williui)  C.  Faust. 
J.  L.  .Melviii. 

Pennsylvania  Electric  i'.a. 
Pliilip  R.Shaw 
N.  Dixie  Wiueman. 
Donora  Zinc  Works. 
Kobt.  A.  Wasser. 
William  K.  Fuller. 
Westiiuirelaiid  Water  Co 
Thiel  College. 
Prof.  H.  \V.  Itprmon 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Kobert  Tro-s . 
U.  S.  Airways  Station. 
Westiiioi.  land  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  CKstle  Water  Co. 
fien.  fhcmical  Co. 
I".  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn.  Power  Co. 
Harrv  TT.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Will.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Carnegie-niinois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


r.8.  WP8thcr  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  D«parttiTea 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  yearsof  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean".  ad.iusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete.  %  From  all  nvailable  records. 

Reforenco  letters.  ».  ^.  '.  etc..  indicate,  respectively,  1,  2.  3.  etc..  days  missin?  from  the  record.    T.  indii>ates  precipitation  leas  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Po  ^O'liee  >i,i<ir"sqfla  ar'"  as  follows;  nf  T.vipptis.  'iri°D';h"rar-.  of  ^Jeslla•niny  Falls,  OaWord:  of  (Aharon.  FaTrell:  of  Sh&Wmont,  MBnayunk;  of  Spring,  Qrantsvllle,  Md.  ; 
of  Altoons.RFD,  (KlttBimlnr  Point! :  of  MTfWntf.  GeotlgeWwii.  W.  B.  O,  Phlladelphla.l2-iy-IMIM. 


AiiciUST,  i;t-u 


OLIMAT()L()(;U'.\l.    l).\l.\.    I'I';N.\S^  lAANIA   SKC'IION 


4r, 


Uu 

iiy 

Hrnoipltatioii 

loi 

August. 

U41 

1 

1  l>niiii»i{t'  IIumIii 

Day  oi  munih 

rt 

■^tl»IU)ll^ 

I 

2 

S 

4 

5 

6 

1 

» 

U 

10 

11 

iv; 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

M 

M 

Ui 

MS 

■M>  1 

i,  1  in 

ill 

" 

.11 

^ 

AtlatxHc  Drainage 


AMontowu* 

.Vltooua 

.Viisoulft- 

Ariliiiore^ 

.Vn'iuil.'iVilleS 

linker's  Summit. 

Italii  KiiKle  t 

liivlfonl- 

Hell.'fonte^ 

Berwimiftli't 

lletliU'heni 


UloomsburKtur.)- 

Hlt)Sorville 

Uutralo  Mills^ 

Carlisle 

Carter  CampJ 

Ci'iitreHall 

cimmborsburg-... 

Olearlield''! 

Coatesville 

Colebrook..  

Coushohockeu — 


Covington- 

uoylestovvn 

UrU'twoodl 

Uu  Bois 

Kast  \Vaterforillll|2. 

Emporium- 

English  Centert. . 

Ephrata 

Fredericksville".. 

Freelaud^ 

Galetou 


George  School. 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro^.  .. 

Graterford 

Hanover 

HarrisburgSJl. 

Hawley- 

Hollistervine.2 

Holtwood^ 

Huntingdon. .  • 

Huutsdalet  — 

Hynilman* 

KyIertowu5**i. 

Lakeville^ 

Lancaster 

Lausford^ 

Laureltont.  ..  . 
Lawrenceville. 

Lebanon^ 

Lehightou^..  . . 
Lewistown 


Look  Haven^ 

Mapleton  Depot.2  . 
Marcus  Hook^.  — 

Martlnsburgt 

Matamoras''' 

Mauch  Chunk.    ... 
Mc(;onneiisburg2., 

Millersburgt 

Millvillel 


Mt.  Union! 

Muncy  Valley 

pJcshaminy  Falls^. 
Nevp  Bloomfield. .. 

New  Park 

Newport^ 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmertont 

!'aupaek2 

Philadelphia!'.... 
Phila.  Navy  Yard^ 

Phila.-Pt.  Breezet 

Phoenixville 

Pine  Grove^.. .... 

Pleasant  Mt' 

Port  Clinton 

Pottstown  - ... 

Pottsville^ 

Quakertown 

Readinpf    

Renovo-'     

Retreat  

Ringtowntt^ 


Lehigh 

.33 

.23 
1.67 
1.23 

.2!i 

.35 

l.Sfi 

.09 

.65 

37 

.60 
.09 
.67 
.01 
.67 
.11 

'.'% 

1.82 

.02 

.07 

3.80 
'.'33 

.18 

.14 
.64 
.13 
.84 
.36 
.68 
.44 
.26 
.21 
.23 
.82 

.17 
.49 
.32 
.60 
.04 
.07 
.24 
.13 
.45 
.75 

.40 

.17 
.41 

i!69 

.40 

.41 

1.26 

.82 

.55 

1.26 

1.89 

.76 
.29 
.45 
.25 
.52 
.64 
.24 
.36 
1  25 

.97 

.78 

.88 

.40 

.14 

1.00 

1.10 

.30 

.96 

1.81 

.12 

.04 
.37 
.32 
.36 
.65 
.48 
2.25 

.14 

8.11 

1.61 

■;56 

l.'J3 
2.06 

T. 

.04 
2.58 

.43 

T. 
1.01 

.89 
.28 
T. 

6.89 

VV.  Br.  Susn 

.6n 

T." 

"tV 

.03 

•••• 

E 

•••• 

T. 

'.'64 
.41 

.29 

"t." 

'."66 

'.'oi 
"t." 

'[so 

'.'88 
.11 

'."i'j 

.67 
.02 
.25 

'."ii 

• 

"t." 

.07 

'.'20 
'•' 
.05 
.19 

.19 

8. 92 

2.68 

Lower  Sumi 

Juniata 



.... 

.19 

8.11 

4.98 

6.86 

Juuiata        ...... 

T. 

.13 

89 

.... 

.... 

.... 

8.06 

W.  Br.  Susq 

W   Br  Su>iii     

.... 

.12 

4.76 

.... 

1.83 

.10 
.14 

.6) 

.7! 
.!> 
.8:1 

65 

7.88 

Lehigh 

Su.su  uehauua  — 
Lower  Susq 

.42 

.20 

T. 

.... 

'.'62 

.... 

.... 

't.' 

.... 



.04 

.29 
.11 
.32 

.23 

"  ."32 

.06 

1   78 

... 

.... 



8.06 
6.66 

T. 

2.70 

2.76 

Lower  Susu 

W.  Br.  .-5usu 

.... 

.... 

.23 

'.'ii 

.... 

i!ci2 

.83 

.70 
1  55 

T. 



8.29 

.21 

.60 

.84 

L72 

.04 

2.89 

.20 

4.22 

T. 

.70 
.78 
3.i 

T. 

.09 

.76 
.89 

.46 
.06 

.06 

.... 

.... 

3.08 

VV.  Br.  Susq 

.... 

04 

7.11 

.36 

8.21 

Lower  Susq 

Srhiivlkill 

. . . . 

.... 

.... 

.30 

.95 

.07 

.03 

2.99 

N    Br   Susq 



2.00 
.03 

!i3 

.10 

LOO 
.21 
.09 

l.OU 
.58 
.97 
.04 
.30 
.22 
.4.' 

1.25 

.33 
.31 
.30 
.6t) 
IS 

1.78 
.51 
.71 

2.09 
T. 

'.'S9 
.80 

'."58 

.58 
.43 

.75 

.AO 

.10 
.64 

'.■53 
.19 
.10 

.... 

'.'93 
.41 
.63 
.04 
.37 
.38 

1.62 
.47 
.38 
.25 

.73 
.60 

1.32 
.21 

L62 
.86 
.52 
.44 
.19 
.03 
.37 

.31 

.40 

.66 

.65 

2.02 

.20 

i."62 

1.49 

.14 

.24 

"."63 

L05 

.08 

.44 

"t".' 

.40 
.55 

.10 
L07 

".'62 
.23 
.41 

"m 

2.00 
.67 

5  68 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

\V.  Br.  Susq 

Juniata 

W.  Br.  Susq 

W    Br   Susq 

•••• 

'.'■ii 

.49 

.03 
.29 

'.■34 

"" 

•••'• 

'.'62 

.... 

■.■57 
.04 

i.'46 

't.' 

3.88 

.10 
.41 
L07 
.86 
.04 

.'62 

.02 

.... 

.... 

3.13 

6.16 

.17 

.... 

.16 

'.'80 

2.95 

5 

5 
't. 

$ 

.... 



3.73 

.01 
.11 
.09 

.01 

.01 

.32 
T. 

T.' 

.71 

.27 
.54 

.09 

.27 
1.78 
.66 
.25 
.16 
* 

.59 
.22 
T. 
.27 

.41 

.51 

.33 
.06 
.28 
1.03 
.49 
.49 
.05 
.22 
.45 
.56 

'.'22 

.89 
.28 
.18 
* 

.32 
.32 
.41 
.02 
.40 

.49 

'."22 
.32 
..53 
.14 
.60 
.58 
.51 
.05 
.27 
.45 

.36 
.23 
.15 
.11 

* 

.20 
.22 

58 

'1 

27 
.24 

3.49 

Schuylkill 

Lehigh 

r.' 

.'08 

.89 

1.97 

.12 

'.'67 

.51 

1.84 

T. 
.04 

".Qi 

5.28 

.01 

4.48 

N.Br.  Su.sq 

Lower  Del 

2.81 

.17 

.03 
.02 

't.' 

.12 
.03 

.78 
.25 

.... 

.... 

T. 

3.25 
3.46 

'  "  ' 

4.06 

.25 

... 

.11 

.53 

.58 

5.01 

Schuylkill 

.64 

.87 
.42 
.94 

'i'.' 

2.24 

.75 
T 
1.74 

3.61 

. .. . 

. . . . 

* 

.45 

.24 

.20 
.26 
.4:) 
.36 
.63 

.22 

.82 
.06 
St 

.08 

l!i7 

1.49 

.78 

.02 

.08 

.37 

.23 

1.13 

i!66 

1.16 

't. 
"t".' 

.15 
.11 
.67 
.71 
1.15 
.39 

.40 

3.45 

Lower  riusq 

Upper  Del 

Upper  Del 

.09 

.01 

.24 

'!02 
.31 

.02 

2.63 

.03 

.23 
.46 
.20 

.06 
.15 
.02 

.15 
.17 

.35 

3.68 

4.00 

.... 

"t. 

3.16 

T. 

.16 

'.'17 

.02 

.35 
'!43 

.... 

.09 
"/24 

4.08 

2.47 

T. 

... 

T.' 

.13 
';37 

■.'62 

.32 

.87 
.63 

".'53 

l.Cl 

?5 

.37 

".'i2 
.67 
.93 

2.74 

W    Br.  Susq 

.... 

4.48 

Upper  Del 

Lower  Susq 

.14 

•I'. 

3.67 

T. 

09 

.37 

.03 

4.21 

Lehigh  

10 

.36 
.11 
.37 
.28 
.61 
.36 

.70 
.94 
.18 
.27 
.20 
.54 
1.30 
.14 
.03 
.15 

.31 

.10 

.34 

.40 
.07 
.34 
.19 

.40 

.01 

1.24 

.31 

L17 
.08 
.13 
.70 
.46 

LOO 

.23 

.84 

.60 

.25 

1.75 

.14 

.86 

.88 

.95 

..34 

1.24 

2.05 

1.58 

.87 

.25 

.92 

1.38 

1.15 

.15 

2.09 

1.06 

.1.3 

1.20 

1  09 

4.16 

Lower  Susq 

T.' 

.27 
T. 

L54 
.53 
T. 

i'77 

M 

.30 

1.39 

.'43 

i.'os 

2.97 

"S3 

.01 

3.60 

N.Br.  Susq 

i.'25 
T. 

.8.5 

T. 

'.'ii 

.06 

'.'io 

".Oo 

.10 
.86 

.80 

".m 
.11 

'[62 
.26 

.30 
.23 
.16 

'  ."75 
.68 
.45 

t". 

.06 

.04 
.12 

2.55 

.78 
.89 
.90 

.58 
.24 
.20 
.24 
.46 
T. 
.49 
.17 
58 

.13 

.80 
.01 

33 

8.10 

Lehigh         

"ira 

5.57 

Middle  Susq.   . . . 

4.68 

\V.  Br.  Susq 

Juniata 

Lower  Del 

Juniata      

■••'• 

".U 

i.'so 

4.73 
1.24 

'"()6 
1.22 
1.23 

1  30 

.04 

'."67 

2  43 

7  14 

.20 

3  35 

"."06 
.02 

't.' 

.20 

't.' 

'!i5 

'.'6i 

.01 
.01 

3  07 

.06 

4.06 

Upper  Del 

Lehi"h 

.74 
.67 



.18 

.13 

1.40 
.19 

... 

3.87 
6.26 

Potomac 

'.'24 

.96 

6.09 

.06 
.44 

2.19 

N   Br    Susq 

5.14 

N.  Br.  Susq 

.40 

'!65 

.... 

.04 

.06 

.... 

.46 

.44 
.20 

.25 
.44 
38 

.20 

2  90 

6.41 

Middle  Susq 

.34 

.61 
T. 
.25 

.20 

.87 

1.87 
1.09 

.25 
1.25 

.46 

'!54 
.65 
.58 

■.■52 
.65 

.48 
.67 

.04 
.57 
.40 
.09 

I'si 

.24 

.37 

.46 

1.68 

'."63 

3.64 

W.  Br.  Susq.. 

'.'ie 

.92 
'[23 

';o9 

i!47 

4.72 

.32 

.46 
.22 
.18 

2.83 

T 

.23 
.23 
.03 
.86 
85 

.10 

'.'io 

.01 

2.87 

Lower  Susq 

'k'=i 

.05 

.15 
.44 
.18 
.24 
03 

3.35 

Junia.ta  

4.50 

Schuvlkill 

.28 

2,69 

Schuvlkill 

T. 

3.58 

Lehigii 

■n 

3.21 

Upper  Del 

Lower  Del ... 

.90 

tV 

.07 

.12 
.09 

-35 
.15 
.23 

.17 
13 

.17 

T. 

.50 
'I'. 

"!49 
.27 

'!39 

.04 

.35 
.41 
.53 

.52 

'.'48 
.30 

'  .'05 
.51 

"."59 
.38 
.41 
IP 

45 

4  83 

2.59 



.01 
T. 

4.02 

Lower  Del 

3.23 

Schuvlkill 

.10 
.22 

'!io 

55 

2.. 58 

.03 

.08 

LOO 

'.'67 

.04 

2.52 

Upper  Del 

.05 

18 

.55 
.61 

.01 

.12 
.12 

'.'20 

.13 

2.37 

Schuylkill.   .     .. 

19 

3. 06 

Schuvlkill   

T. 

T 

1.95 

Schuvlkill 

.18 

1.12 

.32 
.06 

•V. 

■ 

.80 
1.53 



"!o7 
T. 

';66 

3.30 

Lower  Del 

i.s 

.11 

41 

5.08 

Schuvlldll 

.... 

.... 

.... 

■ 

... 

.... 

T. 

.28 
..19 
.81 
.29 

.67 

■.■89 
1.63 
1.65 

'.02 

. . . . 

.59 
03 
.45 

.42 

•*     — 

3  32 

W.  Br    Susq  ,    . . . 
M   Br.  Susq 

.03 
T.- 

•••• 



.'63 

T. 

.51 

06 

.60 

.... 

.... 

2.4ft 
5.06 

Lower  Susq 

w 

.12 



4.58 

Continued  on  page  46 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,   1941 


Daily  Precipitation  for  August.   1941  -Continued  from  page  45 

.Stations 

Drainage  Basin 

Day  of  month 

1 

•2 

"i 

4 

5 

6 

7 

»       9 

10 

11 

12 

13 

14     15 

le    17 

18 

19 

20 

21 

2^2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ai 

c 

Atlantic  Drainage 
(continued) 

Scrautonli 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Del 

.05 

'!20 

.... 

.... 

.59 

.01 
.22 
.10 
.17 
.20 
.52 
.34 
.14 
1.2s 
.29 

".6i 

.94 

.30 

.30 

.24 

T 

.39 

.09 

.43 

.43 

.18 

.25 

1.25 

1.01 
.70 
.98 

1.84 
.18 
.65 

2,39 
38 

1.31 
.96 

q.'i 

.88 
1.20 

.68 
1.10 

.54 

.81 

i]87 

't'.' 

'.'83 
.01 

.56 
.17 
.01 
.22 

.'63 
.67 
T. 
.84 
1.21 
.46 
.06 

.67 
.98 

'.'54 
.21 

3.61 
.12 
.02 
.68 

.12 

1.66 
2.40 
2.29 
.54 
1,51 

T. 

.36 
.71 
.81 
.36 
.26 
.64 
.36 
.42 
.38 
.26 
.06 
.04 

.05 
.18 
.39 
.43 
.26 
.05 
.47 
1.98 
.30 
.31 
.33 

.34 
.17 
.45 
.04 
.12 
.60 
.18 
.OH 
1.87 
.67 
.77 
.28 
.02 
.16 

1  41 

1,67 
,48 
.82 
.04 
76 

1.62 
.05 
.12 
.07 

1.45 
.91 
.07 

1.40 
85 
.32 

1.50 
.04 
.49 
.03 

.56 

16 

1  55 

'.'62 

.... 

.20 

'.'6i 

1.82 
.20 

2.37 
.•24 
.98 
.4'J 
.16 
.66 
.1' 
.10 
.14 
.31 

T. 

.49 
.87 
.03 

1.49 
.21 
.68 
.24 
.04 

2.21 
.56 

.12 
.20 
.41 

« 

.08 
.42 
.34 
.06 
.71 
.•26 
.37 
.24 
.12 
.37 

.61 
1.13 
.67 
.5( 
.48 
.40 
.60 
.23 
.29 
.56 

lis 

.61 
1.00 

.24 

1  04 

.12 

1.01 

.•28 

.26 

.49 

.74 

2.24 

.29 

46 

.67 

.23 
.98 
.76 
.10 
..36 
.T2 
.■20 
.12 
.34 
.67 
.3(1 
.15 

.10 
.11 
..59 
.59 
.91 
1.47 
.4f 
.4.S 
.40 
T. 

.35 

1.4? 
.7C 

.47 
.58 
1.86 
.41 

•r'. 
.35 

1.04 

.55 

.6-2 
.24 

.05 

.27 
.57 

•2!  46 
.56 

.23 
.07 

.02 
.44 

.61 

.25 
.■22 
.11 
.48 

1.76 

.54 

34 

.97 

.   62 
.19 
.•22 
,01 
,73 

1,10 

1.07 
1.-25 

.69 

.84 
3.00 

.07 
1  43 
1  64 

.63 

'.'85 
.32 
.'29 

.18 
.07 
.21 
.80 
.60 
T. 
.81 
.63 
.36 
.46 
.22 
2.00 

.04 
.17 

T. 
('3 

4  9; 

fteiiutgrove 

3  I1 

Sellersvillet 

6.9l 

Shade  Uapt 

Middle  Susq 

.63 

.'69 
'.'i7 

.13 

'!i2 

3  2t 

Shawinout 

Schuylkill 

Lower  Susq 

.47 

.10 
T. 

tV 

T. 

.02 

.83 

■!34 

.22 

.11 
.60 

.... 

.... 

.62 

2.7t 

diiippeusburg 

T. 

2.7 

South  Mountain^.. 

Potomac 

W.  Br.  f-usq 

;6i 

.01 

. .. . 

T.' 

.'20 

'.'6i 

.06 

"67 

.29 
T. 

3.4^ 

slate  College'! 

4  4' 

Stroudsburg^ 

Upper  Del 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.49 

.14 

1.05 

.03 

.71 

.83 

.70 
.11 

'.'61 

.12 
.96 
.47 
.16 

.05 

.03 

.... 

5.4t 
3.14 

Susauehauua''^ 

'!6i 
r. 

•••• 

'.6i 

•••• 

'!6i 

.21 
.01 

.45 

';28 

.01 
.22 

.01 

2.4( 
2  5 

Wellsboro'^ 

3.2. 

Werueisville^.  [nrj 

3.4f 

Westchester 

Woslgrove^ 

Lower  Del 

Lower  Del 

N.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.01 

i!i6 

.05 
.40 

.04 

'  .22 

T. 

'.'76 

.67 

.08 

T.' 

.03 

T.' 

■1-. 
.10 

'!23 

.05 

't. 

■!45 

.... 

.... 

.... 

2.81 
4.V 

Wilkes-liarre  ***... 

. ... 

2.28 

'.'98 
.30 

'.'53 
.36 

.05 
.40 
.18 

* 

i!65 
3.10 

.35 

.02 
09 
.10 
.12 
.58 

2.08 
1.48 
1.89 
2.  29 
T. 

r74 

1.43 
1,40 

.20 
1.96 
2.22 

.61 

.01 

.01 

.12 
2.85 

.80 
1.88 

.24 
2.03 
2  34 
2.72 

.03 
2  05 

.33 

2.1" 

.31 

G.7 

Willlamsport2 

Williamstown 

.71 
1.31 
.78 
.26 
1.^20 

•••• 

!o9 
T. 

6  9; 

4  If 

.12 

.03 
.74 
.33 
T. 

.53 
T. 

.78 

.03 

3.9 

Vork  Havens' 

2,^' 

Ziousville(near)... 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

.10 
T. 

i'. 

T. 

".oh 

T. 

■••• 

.  .^. 

.26 
.02 
.03 

ioi 

.45 

T. 

.15 

.19 
.10 

".Oi 

'.■22 
.14 

T. 

4,9! 

•'   VI 

OIUu  Urainagt 
Acmetonia^ 

•••■ 

'.'is 

1.10 
.12 

1.03 
.40 
.90 

. . .  ■ 

5  ;i( 

Beaver  Fails^ 

Blairsville^ 

Uradtord*^ 

't'.' 

't'.' 

4,6' 
6.4' 
2.6 

BrookviUe^ 

Buckstownt 

Allegheny 

Allegheny 

T. 

.04 

.'in 

0.21 

3,5 

(JlllO 

.90 
2.70 
.15 
.94 
.38 
2  54 
.25 
.13 

.04 

.'•24 
,09 
1.57 
1,04 
.01 
.03 

1.'76 
.03 
.05 

r. 
1.59 

.90 
■■>  ■><^ 

[oe 

.06 

!63 

.07 

■ 

5  6 

Allegheny 

.04 

.13 
.09 

'.'05 
.08 

'.'ii 

.07 
.01 

.01 

':9i 

.84 
.26 

.46 

.02 

1  77 

.69 

1.40 

6  7 

Ohio      

.... 



5  3 

Conliueuce^     .  •     • 

Couuellsville^ 

Coraopolis''' 

Oorry^ 

Coudersport 

Vuughiogheny  .. 
Monongahela — 
Oliio 

T 
T. 

T. 

.... 

6.1 

.10 

.02 
'/25 

4.4 
5.7 

Allegheny 

Allegheny 

Coneniaugh 

iMouoiigahela.... 

Allegheny 

c;oiieinaugh.  .. .  • 
.•\llegheuy 

.... 

.04 
T. 

.03 

T. 

.40 
.17 
.04 
T. 

'.'ns 

,35 
T. 

.'6i 

.20 

.'en 

T. 

.12 
.65 
.62 

"m 

.13 
.03 

.'ii 

1.19 

'.'io 

.98 

1.19 
1.51 

1.00 
.26 
.49 

1.40 

2,33 
.47 

1,45 

.46 

.40 

32 

1.23 
.72 
.04 

.01 
.44 

.46 

1.13 

15 

1.5,") 

2.30 

.20 

.41 

,73 

.44 

1.65 

.56 
1.15 

1  05 
.96 

2  33 
.26 

2.04 
.76 

.81 

.89 

1.32 

1  21 

1.21 

.85 

.94 

.03 

■r'. 

.21 

•2.7 
8  9 

.03 

6  4 

.01 

6  9( 

nnnlol      

.... 

■■ 

5  3 

Ebeusuorg 

r. 

.'•76 
'^40 

T 

T. 

'I- 
.12 

5  9 

.15 
2.15 

7.bi 

Greens  boro=^ 

Monougaliela.. . . 

6.0 

Vougbiogheuy    . 

IS 

".ia 

.'.■;.' 

.... 

T. 
T. 

.... 

6.y 

.48 

.02 
T. 

.25 

t" 

M 
■i" 

•••• 

.05 
.02 

'.'38 
T 

'!25 

'!63 
Ofi 

4  5 

Beaver 

Allegheny 

.Monougaliela — 

Coneniaugh 

AUegneny 

Monongahela — 
Monougaliela  — 

Allegheny 

Cniieinaugli 

Allegheny 

Monongahela  . . . 
Aileghenv 

2.7 

l.bf 

.... 

.... 

.... 

4.9 

.03 

T. 

1 
.11 

6.7 

Iohii>town....        ■ 
Kane  Airway  Sta 

Lake  Lynu'^ 

Loc-K   N'J.  l2 

Lock  No.  3^ 

T. 
T 

6.2 

1.40 

1.07 

.40 

.03 

'94 
T 

. . . , 

.13 

3.4 

tV 

'.'6i 

.12 

.49 
.78 
.07 

.'32 

'.'6i 

. .. . 



6.91 
5.4 

4.6 

'.'46 

.07 

T. 
.07 

.... 

'.'08 

.... 

7  4 

MarionvilleJ 

MclCeesport'^ 

.... 

.08 

.03 

.... 

29 

5.» 

.32 

't.' 

'!64 
.02 

■••- 

.. .. 

4.2' 

Ohio      

.47 
.61 
.14 

"Ab 

4.1 

Mercer^....*' 

Ohio     

T. 

.U 

.07 

''04 

T. 

;:;: 

6.0 

Ohio    

5.0 

Aileghenv 

.22 

'!6i 

3.34 

1.85 
.09 
.25 

1.02 
.13 

■r 

3.30 
.83 

'!i6 

T. 

.18 

6  0 

Mount  Lebanon. . . 

Wa.trnna2           

7.9 

Allefifhenv 

.06 

-.18 
.15 

1.50 
.06 
.05 

1.26 
14 
.08 
.\-^ 
.41 
34 
.04 

.06 
.10 
.89 
.70 

.12 

'!i6 

T. 

'.'i.5 

T. 

1  32 
.12 

1     1A 

4.e 

New  Castle..  

Newel\< 

Parkers  (/.vndiiic'. 

Penn  Line? 

l'ilt.-bnrgh"tl 

Punxsutawney  2... 
Ri'iK'vay2 

HrtphoQtprl 

Beaver 

Monongahela  — 

Mleaheny 

Beaver 

Ohio 

Allefrheny 

Allegheny 

Ohio 

.01 

T. 
T. 

;65 

T. 

.07 

.10 

'.'02 

T. 

.... 

4.8. 
6  ft 

3.nn|  .04 
1  951 

6.  a 

T.' 
T. 

T. 

.09 
T. 

1.09 

.'(is 

.01 

2.86 

1.14 

.ns 

.12 
.29 

.36 

2  OR 

.03 

T. 

2.68 
ns 

.09 
1.36 

i.no 

.83 

1.15 

.53 

.08 

'!ii 
.62 

S» 

1  08 

■■ 

fi.f> 

2.47 
1.18 

.59 

.46 

■."67 

9.0 
3.5 

? 

^ 

* 

-)a!t?liurg2 

Seward^ 

Sharon^ 

Sharps  ville  2 

3raethport2 

Coiienintigii 

Conemaugh 

Boaver 

Beaver  

Aileghenv 

Youghioffheiiy  .. 

.03 
.15 

rV 

.01 

".ix 



"a2 
T. 

.35 

.10 
'!i3 

2.25 
2.2< 

.48 

.73 
.72 
.14 
.18 

T. 

.99 
.68 

.10 

'.'64 

.19 
.31 
.21 

.73 
.39 
.87 
1.20 
09 

1  47 
.83 
.05 

.31 
.40 

".OS 

7.3 

■••■ 

T. 

6.1 
3.6 

T 

T. 

.05 
.01 

T. 

4.2 

2.9 

.'6i 

.01 

T 

.01 

4.6 

Yonghiogheny  . . 

.... 

.... 

4.« 

Ai 
'.'61 

4.4 

Union  Cityt 

['niontoTn 

tjnity  Reservoir... 

VR,ndfirgrif|3 

W*irren2 

?7 

'.'65 

48 

.63 
.98 
1.43 
1  05 

'.'34 
.02 



.21 

4.8 

Monongahela  — 
Ynughiogheiiy  . . 

.03 

.05 

tV 

T 

.17 
.45 
T 
.OB 

.07 

.66 
1.24 

'.'si 

.26 
1.04 

.33 
2.19 
1.80 

'..51 
.28 

.29 
.50 

.06 
.03 

'."49 

.0<< 

1.62 

'.'23 

.03 
.01 
.07 

1.93 

1.59 

.37 

.09 

1.64 

.90 

.01 

.. 

T. 
.02 

.... 

.... 

4.8 
7.2 
4.4 

Allegheny 

.ii 

T. 

T. 

.68 
95 

.01 

... 

.02 

2.2 

Wayiiesburg 

West  Newton  2 

Lnkf  n-raUi/iOf. 

4  (1 

Vouprbiogheuy  . . 
Lakft  Rrip 

.01 

T. 

1.39 
1.49 

.80 

.23 

.02 
.34 

1.32 

6.6 

.... 

.03 
.05 

S.S 

.08 

... . 

S.» 

1         1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  rrecipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
-if  observation.      1  First-order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hoiir  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Prpcipitatioc  measured 

in  the  morning :  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation^  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
•*  Precipitation  for  period.  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.      •  Included  in  next  measurement.        T.  (trace) 

whoTi  pMcinitation  is  less  than  .01  inch.      «  Tncoranlete  or  missing       +  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  Sewvllle: 
of  Acmetonla.  Barking;  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  '  Airway  Station,    t  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  ^    Formerly  Glrafdville. 
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SUttons 


2      8 


Daily  Toiuporatiirea  for  Auiruat,   104  1 

17  I  in  I  lu  I  ^0  I  21     a 


10 


n 


u 


18 


11 


IS    in 


23 


u 


M 


27 


28 


29 


80 


Mean 


Altoonft '  Mnximiini., 

I  Mmiiuuiii.. 
Ue.Uord )  M.ixiiiuiii... 

(  Miniuuiiu.. 
Boihlohem '  Miixiimini.. 

(  Miniimnn.. 
KloomsburK(near)....  >  Maximuui.. 

'  Miiiiimiui.. 
Urookvlllel  '>  Mnxiimim.. 

(  Minlimim. . 
Hurler i  Muxiimmi.. 

I  Miiiiinuin.. 
Oiiilisle  '  Miiximum.. 

*  Minimum.. 
Chambersburg >  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Claysvllle (Maximum.. 

I  Miuinuuu.. 
Olearlielci !  Maximum.. 

t  Minimum.. 
Coatosvillet ■  ■  >  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Oorryt '  .Ma.ximum.. 

'  Mininunn.. 
('.oudersport '•  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Doiiora* ■  Maximum.. 

(  iMiuimum.. 
KbensbuTR *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kmporiuinl ^  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Kphraui *  Maximum.. 

I  Minimum.. 

Krio* )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Franklint )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Preeland i  Maximum .. 

I  Minimum., 
George  School J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
jettysburg \  Maximum . 

'  Minimum.. 
Gordon )  Maximum.. 

(  Minimum.. 
(Jreensburg <  Maximum.. 

/  Minimum.. 
Grove  City I  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Harrisburg* )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley '  Maximum.. 

'  .Minimum.. 
Holtwood* )  Maximum.. 

t  Minimum.. 
Huntingdon (  Maximum.. 

1  .Minimum. . 
Indiana.  ~ J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Johnsto^vn i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kanet S  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Kylertownt J  Maximum.. 

1  .Minimum. . 
Lancaster *  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lawrenceville )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
LebanonI i  .Maximum.. 

(  Minimum.. . 
Lewigtown v  Maximum.. 

'  Minimum... 
Lock  Havent i  Maximum.. 

'  Minimum.. , 
Marcus  Hook* )  Maximum.. 

■'  Minimum.. , 
Meadvillet •. .   ..  \  .Maximum.. 

'  Minimum. ., 
Midland f  Maximum.. 

1  Minimum.. , 
Montrose t f  Maximum... 

1  Miniinuu). . . 
Mount  Pocono )  Maximum... 

'  .Nfinimum.. . 
Muncy  Valley '•  Maximum... 

'  Minimum . .. 
New  Bloomfield (  Maximum... 

I  Minimum ... 
New  Castle )  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Palmerton* f  Maximum,.. 

I  Minimum... 
Philade'.piiia* S  Maximum... 

'  Minimum.. . 
PhoenixvUle f  Maximum... 

I  Minimum... 
Pittsburgh* )  .Maximum . . . 

)  Minimum.. 


»-\  82 

66i  lil 

88  86 

67  61 


641  68 

86)  83 

65i  6i 

96  94 

70  66 


59 
91 
70 
92 
67 
91 
65 
88 
74 
83 
64 
87 
67 
83 
64 
85 
65  60 


56 

88 
55 
86 
63 
87 
68 
90 
72,  73 
87 
72l 
88;  83' 
69  66| 


86 
63 
88 
fi2 
89 
62 
89 
53 
87 
50 
90 
53 
91 
58 
93 
58 
89 
53 
90 
49 
88 
64 
90 
5h 
94 
66 
91 
59 
82 
4-J 
86 
51 
93 
66 

84 

70 

8! 

57 

81 

56 

85 

60 

90 

69 

8 

48 

87 

58 

88 

77 

89 

fil 

86 

49 

89 

6fi 

91 

52 

82 

56 

84 

52 

84 

50 

85 

.50 

91 

55 

87 
47 
90 
57 
92 
58 
88 
53 
92 
67 
89 
57 
89 
59 
82 
54 
80 
60 
86 
47 
90 
50 
90 
58 
90 
54 
89 
69 
87 
56 
881 
64 


82 
55 

88 
58 
92 
63 
88 
65 
81 
46 
86 
51 
88 
61 
90 
62 
83 
62 
84 
49 
86 
74 
83 
60 
90 
45 
85 
62 
78 
52 
80 
51 
91 
60 

78 
65 
83 
52 
79 
62 
85 
64 
89 
65 
85 
53 
85 
69 
84 
57 
88 
62 
83 
50 
88 
7(1 
85 
52 
86 
58 
83 
57 
76 
44 
80 
53 
89 
60 

83 
48 
88 
61 
87 
58 
83 
54 
90 
69 
80 
50 
83 
56 
77 
54 
82 
60 
81 
50 


65 

86 

52 

86 

68 

88 

72 

861  87 

61 !  54 

83'  84 

621  59 


86 
60 
91 
60 
9 
62 
90 
63 
81 
45 
87 
57 
95 
61 
94 
60 
Ul 
59 
89 
49 
97 
73 
89 
53 
8/ 
42 
96 
66 
83 
63 
82 
52 
100 
57 

79 

66 
84 
52 
85 
66 
94 
62 
96 
61 
91 
57 
93 
63 
86 
61 
95 
63 
91 
49 
94 
68 
90 
■nS 
89 
60 
83 
57 
81 
52 
87 
55 
96 
57 

84 
49 
96 
60 
90 
58 
87 
5! 
101 
71 
83 
65 
90 
63 
87 


551  58 
82|  84 
46  50 


79 
47 

80 
61 

82 
5: 
82 
63 
75 
47 
80 
55 
86 
49 
88 
52 
85 
51 
83 
44 
83 
66 
71 
43 
66 
35 
84 
59 
78 
46 
80 
63 
86 
50 

78 
69 
76 
61 
76 
61 
82 
54 
85 
63 
77 
41 
80 
67 
74 
65 
86 
52 
80 
42 
84 
61 
84 
47 
82 
56 
74 
58 
69 
43 
76 
47 
86 
48 

79 
39 

83 
60 
83 
49 
72 
4^ 
88 
60 
75 
47 
80 
55 
74 
42 
70 
40 
78 
42 
83 
44' 
82 
54 
84 
47 
83 
64 
83 
47] 
83' 
61i 


48 
68 
40 
71 
45 
64 
44 
74 
45  i  36 


78 

83 
82 
65 
80 
69 
70 
84 
70 
39 
82 
52 
80 
68 
72 
58 
78 
56 
73 
47 
77 
89 
76 
54 
70 
50 
78 
63 
72 
59 

40 
78 
61 

76 
61 

r 

46 
63 
66 
79 
67 
79 
63 
77 
50 
79 
68 
78 
60 
73 
63 
67 
54 
75 
66 
74 
62 
80 
55 
74 
54 
71 
64 
70 
55 
79 
57 

71 
51 
72 
67 
79 
55 
70 
43 
83 
66 
77 
53 
78 
57 
64 
49 
65 
36 
69 


50!  47 
77  82 


49!  52  64i  60 


68  76 
60  60 


42  35 

78|  74 

45!  46 

71  78 


54  54 


70 
61 
79 
59 
76 
63 
73 
44 
77 
46 
78 
56 

:9 

88 

74 

44 

7 

46 

78 

61 

75 

4(J 

73 

41 

78 

53 

71 

46 

76 

47 

82 

6U 

73 

55 
75 
49 
72 
52 
77 
61 
77 
69 
75 
52 
75 
51 
77 
47 
78 
58 
77 
60 
77 
63 
77 
50 
79 
47 
73 
49 

n 

37 
75 
49 
81 
66 

76 
44 

7 

58 

78 

83 

77 

50 

79 

66 

75 

46 

74 

50 

70 

50 

74 

36 

77 

51 

77 

53 

79 

47 

76 

64 

79 

67 

78 

60 

73 

64 


77 
48 
79 
48 
82 
bi 
82 
63 
88 
39 
82 
46 
82 
49 
85 
60 
79 
42 
82 
47 
80 
61 
81 
42 
80 
41 
83 
63 
76 
41 
79 
46 
84 
50 

77 
69 
79 
46 
7 
51 
81 
55 
80 
62 
80 
52 
83 
47 
81 
50 
85 
53 
81 
40 
81 
68 
82 
50 
76 
84 
81 
45 
78 
40 
79 
44 
83 
50 

82 

43 

82 

50 

83 

51 

84 

49 

85 

60 

81 

45 

83 

60 

77 

46 

75 

35 

83 

47 

82 

45 

83 

42 

83 

45 

81 

64 

80 

49:  54 

80  83 

52i  64 


5l!  61 
8|  85 


74 

81 

54 

62 

64 

66 

56 

52 

83 

87 

58 

61 

84 

91 

66 

64 

85 

85 

67 

71 

82 

91 

66 

71 

82 

91 

69 

71 

83 

94 

63 

72 

83 

86 

67 

62 

721  7a| 

btj'  42, 

74  7ft| 

68  42 

88'  771 

641  61 

74  76| 


78  87 
46  66 


6U  34 


78  78 

64:  46 

79;  80 

64 1  46 

74 1  72 

6r  42 

731  76 


73!     72 


70.8 
64.6 

82.7 

66.4 

86.6 

60. 6 

82.0 

68.6 

79.6 

46.0 

83.8 

62.6 

86.6 

67.8 

84.0 

69.0 

81,7 

63.6 

82.6 

80.8 

86.0 

63. B 

80.4 

48.6 

80.0 

47.9 

83.9 

59.3 

77.2 

60.9 

79.3'' 

49.2° 

87.3 

68.7 

77.0 
61.9 

79.8 

51.3 

76.1* 

56.5* 

83.6 

60.2 

86.0 

61.0 

81.5 

52.7 

82.5 

57.3 

80.5 

59.4 

84.9 

60.8 

81.0 

60.5 

83.9 

64.7 

83.4 

54.5 

80.3 

.56.7 

79.4 

54.8 

76.8 

44.7 

78.5 

51.5 

85.4 

58.2 

81.3 

50.2 
84,6 
58.0 
85.0 
57.3 
81.4 
52.2 
87  7 
65.2 
79.6 
60.0 
81.6 
66.9 
75.6 
51.8 
74.1 
47.0 
80.0 
49.1 
83.5 
88.1 
83.8 
54.9 
82.9 
56.1 
84.1 
66.5 
85.4 
67.3 
81.3 
60.2 


Continued  on  page  48. 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


August,  1941 


Daily  Temperatures  for  Augrust,   1941— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Port  Clinton.. 

j  Maximum 

94 

92 

87 

88 

89 

89 

87 

91 

9» 

88 

82 

85 

82 

81 

81 

81 

81 

76 

76 

77 

80 

78 

86 

86 

87 

90 

83 

83 

78 

86 

88 

84.6 

(  Minimum,. .. 

67 

65 

54 

51 

59 

67 

61 

49 

53 

63 

44 

63 

47 

41 

66 

66 

66 

43 

64 

57 

45 

60 

58 

51 

63 

70 

64 

41 

44 

66 

64 

55.2 

Quakcrtowu . . 

\  Maximum,,.. 

86 
70 

86 
69 

83 
68 

84 
52 

86 
60 

83 
67 

86 
61 

90 
51 

94 
64 

83 
66 

82 
44 

83 
64 

80 

48 

80 
39 

76 
53 

79 
67 

78 
66 

78 
43 

74 
62 

76 
56 

78 
45 

78 
60 

83 

65 

86 
50 

81 
61 

79 
61 

72 
42 

77 
43 

61  4C 

1  Minimum,. .. 

61.9'- 

Eleading* 

•  iVlaximum,,.. 

93 

90 

89 

90 

91 

88 

88 

93 

96 

87 

82 

84 

76 

81 

75 

83 

78 

78 

74 

80 

82 

79 

86 

86 

82 

92 

n 

77 

78 

88 

90 

84.2 

(  Minimum.. . . 

73 

71 

66 

63 

69 

66 

61 

61 

65 

6.5 

55 

62 

65 

49 

62 

6; 

68 

53 

66 

61 

54 

57 

63 

60 

68 

70 

69 

62 

52 

63 

71 

61.8 

Retreat 

J  Maximum... 

\  Minimum 

H7 

83 

80 

84 

8b 

80 

81 

86 

89 

78 

78 

78 

69 

71 

69 

76 

70 

74 

69 

74 

76 

74 

80 

80 

78 

86 

71 

71 

76 

84 

86 

78.2 

fiO 

64 

66 

55 

63 

56 

50 

64 

56 

60 

47 

61 

46 

48 

51 

63 

53 

43 

63 

46 

49 

62 

68 

60 

60 

65 

56 

44 

46 

.66 

66 

64.6 

Ridgwayt 

Maximum.,.. 

»5 

82 

82 

86 

86 

80 

84 

88 

86 

80 

77 

76 

69 

77 

72 

75 

74 

76 

77 

76 

80 

81 

79 

85 

79 

83 

70 

72 

80 

87 

86 

79.6 

(  Minimum.. .. 

64 

60 

SO 

48 

54 

48 

45 

46 

48 

51 

42 

47 

38 

39 

44 

55 

46 

36 

41 

44 

43 

44 

61 

46 

46 

59 

49 

37 

38 

43 

47 

46.7 

Scranton* 

J  Maximum.. . . 

89 
72 

84 
64 

83 

58 

86 
56 

87 
66 

81 
59 

85 
55 

90 
56 

89 
59 

77 
60 

81 
61 

78 
55 

68 
51 

79 
44 

69 
63 

77 
58 

70 
52 

76 
44 

70 
64 

74 
66 

80 
48 

76 
65 

80 
60 

85 
52 

77 
64 

89 
68 

72 
54 

71 
46 

78 
47 

86 
67 

89 
71 

79.7 

1  Miuimum.. .. 

56.9 

Seliiisgrove. . . 

)  Maximum... . 

91 
69 

88 
65 

87 
56 

90 
54 

89 
62 

87 
56 

87 
50 

90 
60 

92 
,55 

86 
64 

82 
46 

83 
62 

74 
47 

82 
44 

SO 

69 

78 
64 

82 
60 

78 
46 

76 
63 

76 
64 

81 
49 

78 
66 

h4 
58 

85 
52 

82 
66 

88 
67 

75 
62 

75 
44 

78 

87 

90 
66 

83.3 

(  Minimum.. . . 

46  59 

66.6 

Somerset 

\  Maximum.,.. 

m 

78 

77 

82 

81 

80 

86 

85 

86 

78 

79 

74 

67 

/  / 

76 

73 

68 

69 

68 

72 

77 

73 

78 

82 

74 

74 

69 

73 

81 

83 

78 

76.8 

(  Minimum... . 

61 

5« 

48 

44 

57 

54 

44 

46 

53 

42 

49 

40 

37 

39 

49 

61 

44 

39 

60 

46 

40 

64 

53 

48 

63 

64 

63 

37 

4., 

49 

63 

49  6 

Springs 

i  Maximum.... 

( Minimum  — 

81 

78 

78 

80 

81 

77 

80 

82 

84 

78 

83 

74 

64 

77 

74 

73 

64 

67 

66 

71 

75 

76 

7a 

79 

75 

78 

67 

72 

79 

80 

80 

/.■>.  / 

61 

58 

49 

47 

54 

54 

46 

48 

53 

o» 

47 

58 

38 

38 

61 

59 

44 

42 

59 

45 

43 

,62 

,62 

49 

59 

62 

63 

39 

45 

50 

63 

50.8 

State  Collegb*. 

.  Maximum.... 

88 

85 

84 

88 

86 

82 

85 

91 

87 

81 

80 

78 

70 

78 

71 

76 

73 

77 

69 

75 

80 

79 

80 

84 

80 

86 

72 

74 

80 

86 

87 

8l'.4 

(  Minimum..  . . 

66 

63 

57 

56 

62 

58 

61 

54 

60 

63 

51 

49 

47 

47 

51 

59 

ol 

48 

48 

53 

49 

64 

60 

64 

68 

66 

64 

44 

47 

.51  i 

72 

61  9 

J  Maximum... . 

94 

60 

88 
64 

87 
54 

90 
50 

"60 

96 

92 
56 

100 

48 

9b 
52 

85 
52 

86 
44 

85 
44 

73 
44 

82 
38 

74 
43 

84 
64 

75 
63 

82 
42 

74 
42 

83 
38 

84 
42 

81 
46 

88 
46 

88 
52 

83 
53 

99 
63 

77 
63 

77 

41^ 

81 
42 

90 
45 

99 
5f. 

85.7" 

1  Minimum.. .. 

49. 2 » 

\  Maximum... . 

89 
62 

85 
63 

84 
54 

88 
50 

89 
64 

82 
64 

b6 
47 

93 
46 

92 

50 

80 
56 

80 
43 

80 
68 

71 
43 

78 
40 

69 
52 

I'. 

73 
.60 

72 

40 

76 
63 

76 
51 

82 
42 

76 
61 

82 
55 

87 
48 

81 
61 

89 
61 

73 

53 

76 
4(1 

80 
41 

9(1 
63 

89 

81.4 

1  Minimum,. . . 

■y>.  1 

Uniontown,... 

'  Maximum,,.. 

86 

83 

84 

86 

87 

81 

85 

88 

89 

84 

87 

79 

76 

80 

78 

79 

76 

73 

69 

72 

78 

82 

80 

85 

81 

82 

72 

72 

82 

86 

88 

81.(1 

(  Minimum,. . . 

68 

65 

58 

57 

66 

62 

68 

56 

63 

58 

56 

6; 

47 

47 

59 

66 

62 

60 

64 

52 

49 

64 

61 

66 

68 

69 

67 

49 

49 

59 

7_' 

58  8 

Vandergrift*,. 

. . ., \  Maximum,,. . 

02 

90 

88 

95 

87 

93 

89 

88 

80 

82 

74 

82 

77 

81 

75 

79 

77 

77 

83 

84 

85 

88 

85 

87 

76 

74 

85 

88 

90 

83  ^'> 

1  Minimum,. . . 

68 

64 

57 

.58 

64 

57 

53 

57 

60 

58 

57 

69 

46 

48 

56 

59 

49 

48 

62 

50 

49 

64 

58 

56 

66 

66 

64 

45 

47 

66 

61 

.6(;.2 

Warren 

Maximum,,.. 

84 

82 

82 

85 

86 

81 

86 

91 

83 

80 

69 

72 

08 

78 

76 

74 

72 

76 

80 

76 

80 

83 

79 

78 

SO 

79 

70 

71 

82 

8C 

8- 

79. 0 

'  Minimum,. . . 

6fi 

63 

63 

54 

61 

51 

46 

48 

o4 

56 

44 

54 

40 

43 

67 

67 

47 

40 

61 

48 

44 

65 

68 

45 

61 

63 

50 

39 

38 

49 

63 

51.8 

Waynesburg. . 

)  Maximum,,. . 

84 

78 

72 

90 

90 

85 

88 

92 

90 

88 

88 

80 

72 

83 

77 

79 

75 

71 

72 

73 

8C 

83 

80 

88 

83 

82 

74 

76 

84 

8(; 

87 

81.6 

(  Minimum.. . . 

65 

62 

54 

64 

64 

58 

51 

51 

60 

55 

54 

67 

48 

45 

59 

64 

47 

48 

63 

49 

46 

58 

58 

64 

07 

68 

54 

46 

44 

57 

70 

55.9 

Wellsborot,... 

J  Maximum.,. . 

89 

82 

82 

86 

86 

80 

84 

89 

88 

78 

76 

77 

69 

76 

69 

78 

70 

76 

76 

76 

81 

76 

79 

85 

79 

86 

70 

72 

80 

8« 

88 

79.6 

(  Minimum,. . . 

60 

59 

,iO 

47 

6(1 

48 

42 

46 

49 

54 

38 

51 

46 

40 

49 

59 

44 

41 

43 

44 

44 

50 

51 

44 

49 

62 

56 

35 

39 

43 

6(1 

48.6 

West  Chester. 

(  Maximum 

I  Minimum 

qn 

89 

88 

87 

81 

87 

88 

91 

96 

86 

83 

86 

81) 

81 

77 

83 

77 

SO 

76 

80 

80 

87 

87 

82 

92 

84 

76 

79 

84 

92 

84  4" 

61 

72 

62 

58 

66 

67 

60 

69 

64 

69 

64 

65 

47 

47 

57 

67 

54 

49 

63 

59 

53 

67 

62 

59 

66 

69 

61 

49 

48 

68 

6."; 

59.7 

Wilkes-Barret 

i  Maximum.... 

(  Minimum.. . . 

89 

K.') 

84 

87 

88 

82 

86 

90 

90 

79 

81 

81 

69 

77 

71 

77 

71 

76 

71 

7b 

80 

76 

82 

86 

7'* 

90 

74 

73 

77 

8('i 

9(1 

80.7 

70 

58 

57 

54 

61 

66 

52 

63 

56 

52 

Ai 

54 

46 

42 

69 

58 

47 

45 

62 

61 

47 

53 

54 

62 

63 

67 

47 

13 

46 

66 

67 

54.1 

Williamsport. 

\  Maximum,,. . 

94 

87 

88 

91 

90 

85 

89 

93 

9! 

84 

78 

83 

74 

81 

77 

81 

76 

77 

72 

78 

82 

78 

85 

84 

82 

92 

76 

76 

81 

90 

92 

83.5 

'  Minimum,. . . 

66 

64 

56 

6:- 

6S 

56 

60 

50 

56 

56 

46 

4b 

44 

44 

bV 

57 

60 

43 

63 

49 

42 

42 

60 

52 

6b 

67 

59 

42 

43 

5.'^ 

64 

53  5 

Willianistown, 

)  Maximum.  .„ 

89 

8li 

9i 

88 

88 

87 

86 

9C 

89 

93 

82 

81 

81 

79 

78 

77 

82 

V3 

73 

74 

80 

79 

84 

87 

78 

85 

79 

72 

76 

8J 

88 

82.6 

f  Minimum . ,. . 

66 

75 

62 

.if 

69 

62 

74 

6;J 

65 

62 

6:' 

69 

49 

61 

69 

69 

63 

66 

66 

67 

6H 

62 

6a 

60 

64 

68 

6( 

49 

5b 

59 

69 

62.9 

York 

1  Maximum..  . 

9,'i 
68 

91 
63 

89 
65 

92 
54 

93 
68 

89 
69 

90 
51 

95 
54 

57 

93 
64 

88 
47 

85 
66 

83 
44 

83 
43 

83 
65 

85 
61 

81 
54 

80 
46 

78 
65 

80 
57 

84 
49 

84 
55 

91 
61 

87 
66 

8f 
68 

91 

66 

80 
65 

78 
45 

80 
4b 

90 

60 

91 
65 

86.9 

I  Minimum  ..  . 

67.5 

Unless  otherwise  noteci  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  ii 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        '.  '.  '.etc.,  indicate  respectively  1,2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WINB,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

llarrisbnrg  . 
Philadelphia 
Pitt.'^burgh.. . 

Roading 

Soranton 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level  ) 


30.00 

30.36 

28 

29.59 

29.  97 

30.35 

29 

29.67 

29.97 

30  37 

29 

29  62 

30.01 

30.32 

28 

29.71 

29,97 

30.38 

29 

29  64 

30.01 

30.37 

29 

29,61 

1  Wind 


go 


6.8 

22 

sw. 

25 

79 

62 

7.0 

26 

n. 

11 

74 

44 

11.5 

33 

n. 

12 

77 

46 

S.4 

36 

n. 

11 

82 

48 

9  5 

29 

uw. 

12 

73 

42 

6.2 

25 

nw. 

121 

82 

54?> 

Relative 
humidity 


72 
56 
64 
58 
54 

5o: 


•For'^Mv  fl'-B- minute  period. 
5    Local  Noon. 


t  Corrected  to  trus  ''•^locitlAs 
t    4:00  P.M. 


Stations 


Port  Jervis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkt>s-Bivrre 

Williamsport 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


£ 

OJ 

dS 

te 

m 

c 

6c 

s 

■f 

£ 

d 

o 

0) 

S 

s 

C 

s 

c 

Delaware, 

Delaware 

Lfhigh 

Susqufhaniia 
Suisquehanna. 


Harrisburg |  RusquiOiaiina . 


Greensboro. 
Look  No. 4. 
Pittsbur.eb. 
Midland . . . 


Monongahela. 
Monongaheia. 

Ohio 

Ohio 


2.2 
1.2 
3.1 
2.1 
0.9 

:i  3 
11  7 
12.3 


4.5 

2 

1.4 

241 

3.3 

3 

0.4 

lit 

6.7 

20 

2.4 

15 

4  4 

4 

1.4 

IS 

2  8 

29 

0.1 

11 

:^.6 

18 

3.0 

15 

17.7 

28 

10  2 

61 

18.0 

28 

10  6 

lit 

m 

• 

14.0 

28 

• 

1 

•     Pool  stage 


t    On  other  dates  also. 


18 

22 

9 

22 
20 

17 
80 
30 
26 
»0 


ERRATA. 

ANNUAL  SUMMARY,  1939:  Page  76-Annual  precipitation  departure  at  Pennline  should  be  — 4.-54  inches.  .lULY',  1941 :  Page  :W— At  Bethlehem,  the  greatsst  precipi- 
tation in  24  hours  should  be  1.43  Inches,  and  the  number  of  days  with  .01  inch  or  more  of  precipitation  should  be  16.  Page  :J9-At  Goulilsboro.  precipitation  on  the  26th 
should  be  0,  on  the  26th,  T.  The  daily  precipitation  at  Bethlehem  should  be  as  follows:  1st,  1.43:  2d,  .05:  M,  .03;  4th,  1.06;  .5th.  .03;  6th.  .24:  7th,  .11;  8th,  .28 :  13th,  .05; 
17th,  .73;  18th,  .15;  19th,  .21;  25th,  T.;  28th,  .06;  29th,  .15:  30th,  .15;  31st,  .45;  total  for  the  month,  6.18. 


U.  S.  DEPAKTMKN  r  OK  COMMKRCK,  WKATHKK  BlIRKAU 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

L.  F.  CONOVEK 
HARRISBURO.  PA. 


Vol.  XLVI. 


Skptkmbbr,   um. 


No.  9. 


GENERAL  SUMMARY. 

Temppraturos  were  above  norninl  in  Septcnihcr,  imd  an  .nvci- 
age  daily  excess  of  0.2°.  for  the  year,  has  now  been  uccinmilatod. 
The  Phiteau  Section  averaged  63°;  the  Mountain,  (>-l°;  Jjnke 
Erie  and  the  Southwest,  each,  67°;  and  the  Southeast,  ()9°.  A 
few  scattered  stations  reported  means  below  their  normals. 
Temperatures  were  high  until  the  10th  and  then  dropped  sharp- 
ly until  the  13th.  They  liuctuated,  tliereaftcr,  between  the 
absolute  maxima  reported,  most  generally,  about  the  9th  and 
the  low  readings  of  the  13th  until  the  end  of  the  month,  when 
a  second  drop  resulted  in  absolute  minima  at  most  stations. 

Precipitation  was  light  and  the  accumulated  deficiency  for 
the  year  jumped  to  7.01  inches.  Greatest  amounts  fell  over  the 
western  half  of  the  State  but  only  a  few  stations  in  the  extreme 
southwest  portion  had  amounts  in  excess  of  their  normals.  Rain 
was  general  about  the  4th  and  5th  and  again  abmit  the  lOth. 
Thereafter,  light  rain  fell  at  northwestern  stations  on  the  Ifith, 
and  generally,  over  western  Pennsylvania,  at  the  end  of  the 
month,  but  only  light  amounts  were  reported  by  a  few  scattered 
stations  in  the  eastern  half  of  the  State.  The  Southwest  Section 
averaged  2.43  inches;  Lake  Erie,  1.62  inches;  tlie  Plateau,  1.44 
inches;  Mountain,  1.10  inches;  and  the  Southeast,  0.80  inch. 
Only  twice  before,  in  the  period  of  record,  has  September  had 
fewer  days  with  rain.  The  hick  of  nioi.'-'ture  became  a  serious 
problem  in  the  Southeast  where  fields  were  too  dry  for  farm 
work  and  farmers  put  their  cattle  on  winter  feeding  when  pas- 
tures dried  up.  Wells  and  cisterns  ran  dry,  forcing  restrictions 
on  the  use  of  water  in  some  communities.  As  streams  and 
rivers  became  lower,  farmers  hauled  water  for  stock,  and  paper 
mills  curtailed  their  operations. 

Thunderstorms,  most  general  on  the  4th,  5th,  and  10th, 
accounted  for  most  of  the  precipitation.  Lightning,  high  winds 
and  hail  accompanying  the  .'^torms,  caused  damage,  of  which 
the  most  wide-spread  was  reported  in  storms  of  the  10th. 
Lightning  stunned  tive  men  in  Perry  County  and  burned  the 
barn  in  which  they  were  seeking  shelter  from  the  storm.  Other 
tires  were  started  at  Scranton  when  lightning  struck  several 
buildings.  The  wind  blew  diiwn  and  uprooted  trees,  and  snap- 
ped oflf  poles,  blocking  roads  and  disrupting  utilities  for  brief 
periods.  Near  Lancaster,  tive  tobacco  sheds,  a  barn  and  gaiage 
were  among  the  buildings  blown  down,  and  some  crc-p  damage 
resulted  from  hail.  On  the  25th,  in  the  vicinity  of  Erie,  a  wind 
storm  damaged  property  and  crops. 

Killing  frosts  were  reported  at  sonje  northern  and  mountain 
stations  about  the  18th  and  the  30th.  Auroras  were  observed 
on  various  dates,  but  the  display  on  the  lS-19th  was  one  of  the 
most  unusual  displays  of  record  The  most  brilliant,  colorful, 
and  inspiring  portion  of  the  display  occurred  at  approximately 
7:50  p.  m.  on  the  18th,  when  the  fingers,  streamers,  and  pul- 
sating arcs  and  rays  covered  the  sky,  producing  a  conical  or 
umbrella  effect  with  the  focal  point  about  70°  above  the  south- 
ern horizon. 


TKMIERATUKE. 

The  mean  lemi)erature  for  tlie  State,  us  dcducid  frcnii  the 
reports  of  92  stations,  was  tUi.O",  wliich  is  1.8°  ul;ove  the  54- 
year  normal  for  September.  The  highest  monthly  mean  was 
73.4°  at  Philadelphia-Point  Breeze,  and  the  lowest  was  57.8°  at 
Gouldsboro,  Wayne  County.  Extremes  ranged  from  a  maxi- 
mum of  98°  at  Marcus  Hook,  Delaware  ('ounty,  on  the  Isl  and 
at  Lewiston,  Mitllin  County,  on  the  9th,  to  a  minimum  of  24° 
at  Coudersi)ort,  Potter  County,  on  the  28th  and  at  Lawrence- 
ville,  Tioga  County,  on  the  30th.  The  greatest  daily  range  in 
temperature  was  57°  at  Lawrenceville  on  the  22d. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  176  stations,  was  1.33  inches,  which  is  2.02 
inches  below  the  54-year  normal  for  September.  The  greatest 
nionlhly  amount  was  4.10  inches  at  West  Newton,  Westmore- 
land County,  while  the  least  was  0.20  inch  at  Mt.  Pocono, 
Monroe  County.  The  greatest  amount  in  any  24  consecutive 
hours  was  1.94  inches  at  Claysville,  Washington  County,  on  the 
4th. 

COMPARATIVE  DATA  FOR  SEPTEMBER 


Year 


Teiiiperature 


Precipitation 


188S. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895 
IWe. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
190o . 
1904. 
1906. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
191  i. 
1912. 
191.H. 
19H. 


lOlo. 
1916. 
19!?. 
1918. 
1919. 
1920  . 
1921. 
1922 . 
1923. 
1924. 
1925. 
I<)'2fi. 
1927. 
1928. 
1-29. 
1930. 
1931. 
19.32. 
1933. 
1934. 
1935. 
1936. 
1937. 
1938. 
1939. 
1940. 
1941. 


Period 


59.6 
61.9 
62.2 
66.6 
62.4 
61.2 
66.6 
67.8 
63.6 
63.8 
66.0 
61.8 
68.4 
63  6 
62.7 
63.2 
63.7 
64.0 
67.0 
64.8 
65.6 
62.8 
65.5 
64.9 
65.5 
62.4 
61.5 

66.5 
62.5 
59.0 
58.7 
64.4 
64.5 
68.9 
06.3 
64. S 
59.8 
67.5 
64.2 
64.9 
60.4 
65.7 
67.8 
69.1 
65.2 
66.3 
66.4 
62.2 
66.5 
61.5 
52.0 
65. 9 
61.4 
66.0 

64.2 


92 
91 
94 
90 
90 
95 

100 
98 

100 

100 
93 

100 
96 
99 
94 
95 
95 
99 
95 
99 
96 
95 
92 
95 
97 


96 
98 
91 
88 
96 
91 
98 
100 
92 
99 
99 
99 
97 
94 
101 
101 
104 
105 
98 
94 
95 
96 
97 
95 
101 
95 
98 

105 


4.84 
5.05 
4.57 
2.39 
2.81 
2.67 
6.30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.7u 
4.70 
1.77 
3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 
2.46 
6.37 
1.60 
2.27 
4.49 
5.29 
5.57 
3.28 
0.99 

2.56 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3.55 
6.44 
2.80 
5  81 
2.08 

2  33 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
fi.58 
3.51 
2.17 
1.90 
4.74 
2.95 

3  41 
1.33 

3.85 


?-  c 


No  of  days. 

o  « 

o  A 

a  a 

t. 

jZ-fc 

—  2; 

CC 

•^  s 

-  o 

•^E 

o 

chz: 

10 
5 
7 
6 
6 

12 
4 
6 


11 
10 
5 

5 
5 
5 
10 
6 


12 
7 

12 
5 


6 
11 
8 
7 
5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVAiMA  SECTION. 


September,  r..'41 


dimatolog'ical  Data  for  September,    1941 


Stations 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  iac^es 

No.  of  days 

•c 
o 

i'C 

e 

s 

3 

O  — 

^  a; 

0,5 

P 

t». 

1= 

o 
> 

-  >■■ 

a 

1 

=  5 

c 

^ 

9 

1 

Si 

II 

1^ 

03 

5 

■g 
5 

.5  ° 
1-1 

Observers 


A.llento\vn 

J  Altoona 

a  Ardmore 

5  Arendtsville 

S   Bedford 

^  Bettilehiem 

„  Bloomsburg(near). 

*;  Carlisle 

§  Chambersbiiig 

5  Cleai'tiold 

"•  (JoatesviUo 

Uolebrook 

Emporium 

Ephrata   

Freeland 

iinoTge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

fclarrisburg 

Hawrley 

Uoltwood 

HuntiriKdou 

Kviertown 

Ijancaster 

Lawri'iK-eville 

Lebanon. 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muucy  N'aller 

NfShiimi'.iy  FitUa 

Nevf  Bloomfleld 

I'alraertiiu   

Philad"lr>iiia 

Phila.  Navy  Yard 

I'hoinixxMlle 

Port  Clinton 

O.uaktirtown 

Reading 

Scrauton 

Seliasgrove 

•*ha>viaon; 

Shippensburg 

■4fiti?  Ci'llege 

Stroudsburg 

rovvandti 

',V''ll5i5Cl) 

WeslCliestiT     ._...,  ■ 
Wilkes-Barre(  Airport ) 

VVillia.inst>ovt 

WilUamstovpn. 

■iork 


Brookrilie 

Butler 

»-■  Claysville 

§  Corry . .   

.£  Coudersport — 

g   Derry   

S  Donora  

o   Sb.'usburg 

S   Franklin 

■S    Jreensbnrg 

Greenville 

firovt;  City 

Indiana 

IrwlQ  

Johnstown 

Kane 

tiycipous 

Meadville 

Midland 

N'ew  (  astle 

Mewei! 

Pitt'fbnrgb 

Ri'lPT'vay 

ijhar-on 

8onieTi:et 

Springs 

Tni'intown - 

Unity  Reservoir. .. 

V-jnder^rift 

Warren 

Waynesburf? 

LiHf  Drmnngf. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery .. 

Adams 

Bedford 

Northampton. 

Columbia 

Cumberland. . 

Franklii. 

ClearHeld 

Cliester   

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Sclniylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lanca.'iter 

Uuutiii^'don.. 

Cleartiold 

Lancaster 

Tioga 

Lel)anon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware     . . . 
Susquehanna. 

Monroe 

•Sulliviin 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philaile'.pliia  . 
Philadelphia.. 

rlie.-ter 

Schuylkill 

Bucks- 

Berks 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland . . 

(;ontre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

CliBStcr 

Luzerne 

Lycoiriiujf 

Dauphin 

York 


■Jefferson 

Butler 

Washington  . 

Eric 

Potter 

Westmo  reland . 
Washington.... 

Cambria I 

V^enango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mcr-'cr 

Indiana 

Westmoreland . 

Cam'ina 

McKean 

Westmoreland, . 

Craw  ford 

Beaver 

Lftw  rence 

Kayette 

Alli-srheny 

Elk 

M(frci^r . 

Somerset 

SomPrs>>t 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland  . . 

WarreTi . 

Greene 


Erie. 


For  the  State! 84  I  66.0 


260 
615 
330 
710 
100 
450 
560 
473 
600 
■J60 
431 
630 
050 
365 
900 
,60 
553 
900 
890 
600 
3o7 
900 
•200 
700 
700 
280 
!iyti 
•!fi9 
480 
5i4 

50 
656 
.710 
t'fil 

80 
679 
4-20 

26 

20 
100 
430 
480 
27.3 
746 
420 

51 

060 

.217 

400 

754 

.319 

440 

544 

542 

.  275 

400 


1.240 

1.077 

1.  160 

1.430 

1 .665  I 

1.  17'2 

762 

2. 160 

9S7 

1,  160 

930 

1.25fi 

1.300 

1, 100 

1.  1S4 

1,938 

1.420 

1.100 

780 

900 

764 

1,24S 

1.  393 
94f' 

2, 190 

2.  200 
1.100 
1.050 

825 
1.210 
1,  O.'^.'. 


670 


67.6 
64.6 

6y.  8 
6>..H 
66.2 
70.6 
65.8 
68.4 
68  8 
63.9 
69.4 
65.2 
61.3' 
68.9 
63.0 
68.8 
/0.2 
64.4 
59.0 
70  4 
69.2 
61.9 
71.6 
65.9 
62.0 
68.0 
62.  2 
67.8 
68.0 
64  4 
7-2.2' 
61.4 
57.8 


+2.6 
+1  5 
+3.1 
+3.1 
+L2 
+3 


65.8 
65  4 
65.7 
71.3 
71  0 
69.2 
65.7 

64  6 
69.3 

65  3 
66.7 
69.1 
69.1 
04.6 


64  6 
60.8 
6S.8' 
63.8 
64.6 
68.0 
68.8 

fiO  5 
66.3 
66.0 
62.1 
58.8 
67.8 
69.2 
61  6 
63.2 
68.2 

64  3 
67.5 
66.4 
67.4 

65  0 
58.7 
67.0 
63.0 

66  8 
68.0 
68.1 


•19  I  67  5 
34  I  t^O.8 


68.6 
61  2 

60.8 
68.4 
65. 2 


+  2.9 
+  2.0 
+0.1 
+  3.3 
+  1.3 
-0.2 
+  2.7 
+2.9 
+  2.5 
+  4.3 
+  2  0 
+  2.4 
+2.7 
+3.4 
+  0.9 
+2.5 
+  1.3 
+0  6 
+2.5 
+0.5 
+2.1 


-0.5 
+1.5 
+0.9 
-0.5 


+0.4 


+1.8 
+■!  3 
+2.6 
+2.3 
+  0.4 
+  0.7 
+2.7 
+2  4 
+  1.8 
+  1.1 


+  1.9 


+2.3 
+0.9 
+3.2 


+0.2 
+3.3 
+2.5 

0.0 
+2.1 
-1.9 
+  1.1 
-1.5 
+2.3 
+0.9 
+0.3 
+0.5 
+2.7 
+0.9 
+  4.3 
+  19 
+2-7 
-0.6 

+i!i 

+0.9 


27  I  67.2 
52  i  63  5 
10  1  67,2 


68  I  67.3 


+3.7 

+  1.1 
4-1.1 
+0.8 
+  3.7 
+0.4 
+0.7 
+3,2 

■+i".9 

+  1.4 
+0.5 


+1  8 


92 

91 

93 

95 

93 

94 

93 

9b 

96 

92 

93 

90 

928 

94 

85 

93 

96 

92 

86 

95 

96 

93 

93 

95 

89 

91 

95 

96 

98 

93 

98' 

90 

85 

89' 

92 

95 

95 

93 

96 

95 

91 

92 

93 

92 

93 

92 

96 

92 


91 


9 

11 

9 

9 

9 

9t 
10 

9t 

9 

It 
10 

9 

91 

91 
10 
10 
10 

9+ 
10 
10 
10 
10 

9 

9 

11 
10 
10 

9 

9 

1 
10 

lot 

10 
101 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 

91 
10 
9 


39 

36 

45 

41 

35 

42 

30 

41 

42 

31 

41 

38 

32' 

40 

34 

40 

43 

32 

25 

44 

44 

26 

46 

37 

;i2 

40 

24 

40 

39 

35 

47* 

31 

29 

42' 

40 

35 

34 

50 

50 

38 

35 

33 

43 

34 

36 

45 

40 

36 


41 
24 


30     44 

2711  36 
20t!  37 
:-iO  I  41 
13  46 
30  I  42 


30 
131 
13 
30 
13 
30 
30 
30 
30 
21 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 

;jo 

131 
30 
30 
27 
30 
30 
30 
30 
8 
201 
12 
30 
30 
291 
131 
30 
80 
30 
30 
30 
30 
13 
27 


131 
30 
30 
30 
30 

271 

27 

12 

27 

28 

27 

13 

27 

30 

27 

29 

30 

30 

27 

13t 

121 

12 

30 

13+ 

27 

14 

27 

30 

27 

131 

12 

27 

121 

27 

ao 

13 


30 

281 


30     54 
30  I  54 


0.40 
1.28 
0.72 
0.67 
0.81 
0.32 
1,82 
2.66 
1.57 
2.74 
0.37 
1.26 


-2.94 

-1.67 

-2.  86 

-2.  U9 

-2.92 


1.11 
1.  15 
0.36 

0  65 
0.3« 
0.51 
0.76 
0.72 
0.61 
0.32 
2. 64 

1  09 
0.69 
0.82 
1.12 
0.99 
0.80 
0,30 
0.54 
0.20 
1.15 

0  29 
0.92 
0,64 
0.51 
0,63 
0.24 
0.84 
0.60 
0.37 
1.00 
0.62 
0.45 
0.94 

1  35 


-0.06 

-1,40 


-3.03 
-2.01 


0.27 
0..i7 
0.43 
0.27 
0.81 
0,22 
0,98 
1.14 
0.78 
1  75 
0.15 
0.51 


-2.26  I  0.35 

-2.70  i  0  83 

-3.  10  I  0,20 

2.94  !  0.3] 


-3.65 
-3  25 
-2.28 
-2.33 
-2,6U 
-2,44 
-0  45 
-1.35 
-2.68 
-2.19 
-2. 29 

-2.28' 
-2.91 
-3  22 
-4  24 
-2,41 
-3.14 


-2  65 
-2. 63 
-2.51 
-3.03 
-3.21 
-3.29 
-2,84 
-2.17 
-2.69 
-2.71 

-i'55 


0  81 
0.78 
0.78 
0.94 
1.  4 
0.83 
0.47 

1.77 

1  42 

2.78 

2  as 

1.05 
2.28 
3.17 
1.59 
1.8fi 
2, 59 

1  16 
0,90 
2.21 
2.34 
2.13 
1.97 
2.52 
1.22 
1.42 
1.87 

2  68 

1  on 

1.20  1 

1  31  I 
1.97  I 

o.qo 

2  94  I 
2  72  I 
2.94  I 
2.12  I 
3.16 


-2.38 
-2.17 
-2.74 
-2  .53 
-1  .50 
-3.26 
-2.56 

-1.36 
-2.04 
— 0  46 
-0  97 
-1.90 
-0  86 
+  0  48 
-1.91 
-1.53 
-0.33 
-2  13 
-2.61 
-1  44 
-0.41 
-1  21 

-0.76 
-2.48 

-i  14 

0  00 
-1  58 
-1.7^ 
-1.39 
-1.63 
-2.f'1 
-0  36 
—0  2" 
-0.1s 
-1.57 


0.19 
0  43 
0.31 
0.35 
0.37 
0.15 
1.  00 
(1.60 
0.33 
0.45 
0.49 
0.76 
0.29 
0.20 
0.33 
0  20 
0.66 
0  23 
0.45 
0.55 
0  18 
0.38 
0.11 
0.43 
0.38 
0,17 
0.86 
0.37 
0.25 
0.40 
0.90 


1.52      -1.87 
1.33  I  -2.02 


0.42 
0.44 
0..'<2 
0,77 
0.64 
(1. 32 
0.27 

0,79 

0  80 

1  94 
0.68 
0  40 

0  90 

1  06 
0  75 
0  92 
f.73 
0  56 
0.85 
0,80 
.1,73 
0  81 

0  90 

1  00 
0.48 
0.92 

,  1  08 
I  0.80 
0,:« 
0,62 
0..5n 
0  96 

0  70 

1  03 
0.96 
1.48 
0.76 
1.30 


0.62 
1.94 


10 

0 

3 

2 

9 

4 

3 

2 

1 

0 

3 
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H» 

2* 

2 
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3' 

6 

3 
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17 
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3 

5 
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•i 
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5 

10 
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3 

5 

4 

9 

8 

4 

1 

11 

2 

3 

2 

» 

4 
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1 

1 

10 
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w. 
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&M. 
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w. 
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w. 

w. 

nw. 

w. 

sw. 
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e. 
sw 
nw. 
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n. 

w. 

n. 
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nw. 

n. 
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nw. 
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n. 


14  ,  U 
3      2 
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w. 
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w. 

w. 
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w. 

nw. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 
nw. 

s. 

>iW. 


sw. 
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sw. 

sw. 


S. 
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John  A.  Jriii, . 
Kobert  D.  Goodfellow. 
11 .  L.  J^allicislnu 
Penu  State  Kzpr.  Station. 
i  Charles  C.  Lee. 
Lehigli  I'liiversity . 
Benj.  l"'.  Conner. 
IToi.  C.  ii  Miller. 
>Villiaiii  ii,  .Spi-ur 
Otio  J.  W.  Kppers. 
Howard  L.  Pyle 
iv  ni.  .\    Koie; 
E.  M.  I'oorman. 
Ira  .1.  Kcath 
Andrew  B  Evansna 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Dr   Heuiv  Sluuan 
Miss  oallic  M.  Joliiisoi. 
L.  H.  Eilenberger. 
1  honia.s  V .  Coopi.-r 
U.S.  \V-Hlherhii;c!iii 
.Mrs.  Delhi  M.  Pennell 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
I'ro).  Paul  U.  ^  Oder. 
U.  S.  Wci-.ther  bureau. 
Supt.  ol   '.\  »t  r  \Vori;s 
('.  I*.  Darling, 
Lebanon  Valley  Gas 
I'eniia.  Edison  Co. 
Wm.  K.  Kellev. 
Sun  Oil  Cu. 
Harry  S.  Kanchor. 
Cec'ilJ,  Hoskiusoi.. 
H.O.  Hacker. 
I'hiladelphifl.Sub.  Walei  ' 
J.  Karl   Sneairer 
Ni?«  .lei>'  y  Zu.<  (,'o. 
'.  ,  .■».  Wi'aili'-i  Bureau 
Navy  Aeiolofeical  Office 
PhiladclphiaSub.  Water  <  ■ 
E.  E.  Rarick. 
.loliii  E.  Beiilier. 
1'.  S.  Wei'.ther  Buich'. 
I'.l^.  Weiilbor  lUireai: 
Dr.  George  iC    Kisli'-r 
Joseph  J ,  BryzR 
State  IVac  liirs  Collcg-- 
Penna.  Siate  Collogi'. 
Metropolitan-Edison  Co. 
Mr-    .M    Ordilia  Park- 
M.S.  Blis.s. 
Harlan  Saylor 
U.  S.  .Virways  station, 
.lohu  D.  McEwen. 
Su-^<iu'.-iif>iint>  C<•lll(-rlr^  (  .. 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Kawcett. 

Willi  111.  ('.  Kaosi. 

George .'.  Meivin. 

l'ei\nsylvania  Elcctri<-  <;<>. 

Piiilip  R.  Shaw 

N.  Dixie  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

Robt.  A.  Wasser. 

William  K.  Fuller. 

WestiiMir-MHUO  WaU-i  t  i. 

Thiel  College. 

I'rof.  !i.  W.    'pTtnriv 

Indiana  .State  Tenchers  Col. 

Westmoreland  Water  Co. 

kobert  Tio"^? 

t'.  S.  Airways  Station. 

Westuicnlai'id  WnUjr  Co 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

NVv.-  Castle  Water  Co. 

fell,  '^bemical  t'o 

V.  S.  \\  Hftth^r  Bureau. 

Wfsi  Penn.  F'oW'^r  Co 

Harrv  H.  Gerher 

D.  I,.  Crove. 

.Vllen  E.  Voder. 

W'ri.  W    Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

CRrnegie-niinois  .^teel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  .S.  irnox. 


U.  S  Weather  Bureau . 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  coraputo.l  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record .  Departuref 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  I  From  aU  available  records. 

Reference  lettwrs,  ».  '',  ".  etc.,  indicate,  respectively.  1.  2,  3.  et-^..  days  missing  from  the  record.    T.  indicat<»s  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Po<it-0<fic°  n.ldrf'isiis  'atc  n.a  follows:  of  Lvfipous.  aroenshnrn-  r,f  N'ashaminv  Falls,  Oakford:  of  Sharon  Farrell :  of  Shawmont.  Manayunk:  of  Springs.  Grantsvllle,  Md. : 
Of  Altoona.RFD,  (Kittaimlng  Point) :  of  Midland,  Georgetovni.  W.  B.  O.  Philadelphi8.l-7-12.1160. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


SEPTii:MBE:R.    1941 


Daily  Procipitation  for  September,   1941  — Continn^d  from  page  51 
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.... 

.... 

.... 

.... 
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..  .1 
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•  ■  *  • 
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... 
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.... 
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.19 
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.69 
.50 
.14 
.55 
.05 
.17 
.80 
.24 
1.94 
.65 
.40 
.54 
.02 
.31 

.56 
)  Ofi 
.08 
.04 
.02 
.84 
.52 
.10 

.77 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.01 

0.94 

WiUiamspoit'"' 

.36 
.31 

.27 
.48 
.06 
T. 

.40 
.94 
.83 
.43 
.79 

'.'■is 

.88 
.14 
.64 
.84 
.75 

.:'' 
.10 

':75 

.92 
.93 
.55 

l.;i4 

Wiiliamslowu 

Lower  Susq 

I-..K! 

Vnr  ti     

Lower  Susq 

Lower  .Susq 

Schuylkill 

Lower  Del 

Allegheny 

T.' 

.02 
.32 
.01 
.02 

.21 

"67 

l>.  47 

Yort  Haveu^ 

1.97 

Ziousviilelnear)... 
I'i'tjutou.  N.J*l 

0.47 

.04 

.08 
.01 
T. 
1.04 
.18 
.08 
.06 
.23 
.21 

T.' 
.03 
.52 
.38 

.38 
.62 
.21 
• 
.23 

'^73 
.40 
.02 
80 
.67 
.81 
.35 

'.'is 

.07 
1.00 
.K3 
78 
.17 
.23 
.19 
.16 
.14 
.48 

.05 
.07 
.15 

.as 

.39 
.26 
.22 
.12 
.04 
.45 

' 

1 

0.19 

Ohio  OnuiKioe 
AcDictonia'^ 

T.' 
.03 

T.' 

't.' 
t'.' 

T. 

'!6.5 

.08 

T. 

.06 

.15 

.06 

1.46 

Ueaver  Falls^ 

T. 

2.00 

Blairsvilie''' 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

.68 

.'si 

^25 

r. 

•••• 

•••■ 

.... 

. . .. 



T. 

.01 

— 

'.'05 

2  30 
2  52 

Bruokville* 

Buckstowu; 

Butltir    

1.77 
1.38 

Ohio 

.05 

.02 

.03 

!22 
.68 
.07 
.54 

1.42 

Allegheny 

.  .  .  . 

. . . . 

.09 
.04 
.'17 
.04 

l.e.K 

Cla.v^viUe... 

Conuellsville -i 

Coraopolis^ 

Ohio 

Yoaghiogheny  . . 
Monongahela — 

Oliio 

Allegheny 

Alleghenv 

.12 
.08 
.02 

.03 
.15 

.04 

T.' 

••■• 

— 

•••• 

•'•• 

. . . . 

. .. . 

••■ 

2.  7.'^ 
2. 2K 
2  99 
1  72 

.... 

.... 

.21 
.02 

.... 

.19 

.... 

2  63 

Couder&port 

riArrv        

1.05 

Conemaugh 

Monongahela  — 
Allegheny 

.13 
.25 
.12 

.18 

^62 

.80 

.19 

1.32 

55 

.03 
.'02 

.... 

::.'. 

2.28 

Doxioj-a'* 

r>nnloI    

.39 

.... 

... 

.... 

.05 
.08 

3.17 
1.30 

Ebeusuorg 

(.TautUnS.  .^ 

Greeusboio- 

Ureeusbui-g 

1   ."1 

.04 

T. 

.08 
T 
13 

.... 

1.K6 

Monongahela — 
Yougluogheny  . . 

Beaver 

Beaver 

.06 
T. 

.44 

tV 

.... 

.... 

3.86 
2  .'0 

'.01 

.... 

.... 

.01 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

T 

.08 
.03 

't.' 

09 

1.16 
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.85 
.50 
.49 

.:'' 

1.66 
1.00 

1.31 
.50 

T.' 
.18 

.... 
!l6 

".Wl 

f'.OO 

Allegheny 

Monougahela — 

Conemaugh 

Allegneuy 

Monongahela — 
Monongaheia.... 

Allegheny 

Couoniaugh 

Allegheny 

Monougahela  . . . 
Allegheny 

.15 
.02 

tV 

".W 
.32 
.10 

'.'\2 

.27 
.73 
.11 
.31 

.14 

.43 
.67 
.48 
.34 
.09 

.'67 
.28 
.29 
.49 
.56 

1.42 

LOS 

.37 

.17 

.'ie 

.50 
T. 
.01 
.12 

.08 
.20 

.15 

.si 

.06 

.87 
.12 

l.ng 

.96 

.6a 

i.':HC 
.34 

.12 
.4C 

.47 
.04 
.39 
.90 

.19 
.70 
.09 
.19 
1  03 

.02 
39 

.... 

't. 

.... 

.... 

.... 

.... 

•2.21 

2  :;4 

lohnstoun....^-^- 
Kane  Airway  Sta 

Lake  Lynaj 

Lo'.'lv  M...  1^ 

Lock  No.  52 

LrciDpa^.. 

Marienvillet 

McKeesporl^ 

Moadville2 

VI  ercert  —  ■■ 

MercerS....*' 

.05 

T. 

'!07 
.Ofi 

T.' 

T.' 

.'34 

.... 

2.03 

.27 
.54 
.26 
.13 

..;. 



.02 

. . . . 

:. 

:: 

... . 





.01 

.02 

.12 

.02 
.01 
.05 
.12 

't.' 

.04 

.24 

— 

1.97 

2.33 
3.22 

■  *  ■  * 

05 



2.82 

'.'65 

T. 

.01 

.17 

.03 

.... 

.... 

.... 

'.'05 

.04 

.04 

';69 

:::. 

2.52 
2.19 

.15 
.48 
.92 

1.16 
.92 
.04 

LOO 

.OS 
.65 

* 

.04 
.4? 
.33 
.23 
.20 
.65 
.05 
.95 
.39 

.33 
.30 
.96 

.7n 

.70 
.92 
.6f 
.11 
.40 
.49 
.76 
1.3- 

.41 
.45 

.12 
.31 

.... 

.69 

.13 
.16 

.... 

.... 

•••• 

•■•• 

".'62 
T. 

'.'65 

.... 

2.08 
1.22 

.... 

1.52 

Ohio 

Q^Q                                        

.05 

.05 

.02 

Ah 
T. 

:63 

tV 

.19 

.03 

T.' 

T. 
.21 

T. 

T 
T 
.06 

T. 

1.76 
1.42 

Allegheny 

Ohio                .... 

..53 

.61 
.07 
.72 
.89 
.64 

!67 
.62 

.75 
.75 
.50 

.43 

.51 
.42 

. . . . 

'.'is 

'.'.'.'. 

T. 
.0 

.'so 

.09 
.26 

*  '  *  ■ 

T. 

.... 

.... 

1.26 

Mount  Lebanon... 

.06 

2.28 

Allegheny 

Beaver        

Monongahela.... 

Allegheny 

Beaver.  

Ohio 

All.-gSiony 

Allegheny 

Ohio 

Conemaugh 

Conemaugh 

T. 

,09 

Z28 

New  Castle 

T. 

.'is 

1.87 

;63 

.09 

't'.' 

:::: 

.10 

T. 

T 

.10 
.06 
.08 

;.■;: 

2.6S 

Parkor-i  Landings, 

Peun  Line2 

PittsburghHl  ■  ..■• 
Puijxsuta\vney2... 

'."oi 

L80 
1.98 

T 

0? 

1.00 

.50 
.21 

.... 

.... 

.02 
.03 

2  14 

.02 

.... 

1.20 

1.23 

SiiltsMirf?^ 

Seward^ 

Sha.ron2 

Sharpsville^ 

Sini'thpon^ 

^omer^et 

.14 
1.23 
.11 

.25 
.18 
.05 
.01 

* 

13 

1.67 

1 

— 

T. 

.04 

... 

.... 

.... 

.01 
.03 

3.23 
1.31 

.... 

'!i4 
.14 
.03 
.22 
91 

T. 

T. 

T. 

.... 

.... 

.04 

't'.' 

"id 

.as 

L20 

Allegheny 

Youghioghony  .. 
Youghiogheny  . . 
Allegheny 

1.17 

.06 

. . . . 

.03 
.10 
.03 
.02 
T. 
.10 

1.97 

"ot. 

.... 



.... 

::: 

... 

.09 
.17 

.08 

0.90 

Titusvillet 

2.03 

Union  Cityt 

Pniontown 

Onitv  Reservoir... 
Vand»rsrrifl3 

Allegheny 

Mononeahela — 
Youghiogheny  .. 

Conemaugh 

AlL^ghf'nv 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

.01 
.1.5 

... 

'.'sf 

2.52 

.75 
..52 

.01 

j   .01 

.36 
.49 
1.48 
.7(i 
.8C 
.6/ 

.65 
.22 

.0? 
.53 



.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

2.94 
2.72 

1 

2.94 

.47 

.ir 

.02 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.01 

.... 

.10 



.... 

2.12 

Waynesburg 

West  Newton^ 

Ln\-p  lyminnigf 
Eriet> 

3.16 

.69 



.52 

.2- 

.ns 



4.10 

... 

... 

.U 

T. 



... 

j... 



P 

.OS 

... 

... 

.r 

.Oi 

.OS 

1.5? 
1.17 

Raymond! 

... 

!••• 

••■•!••■ 

j... 

' 

' 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  lat«  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.      1  First-order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-honr  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  Procipitation  measured 

in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        S    Precipitation" for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
•*  Precipitation  for  period.  1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.      X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     •  Included  in  next  measurement.        T.  (trace) 

when  precinitAtinn  is  less  than  .01  inch.      «  Incorapletp  or  missing       +  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  Bloserville.  NewTille: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Ppinnline.  Linesville:  of  Unity  Reeervoir.  Greensbnrg:  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  I/>ck  No.  6,  Schenley.  '  Airway  Station.    ^  River 

Station.  nil     Formerly  Big  Knob.  tt   Formerly  GIrardvUle. 


Sfptkmhku.    1941 
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Daily  ToiniiertttiTUB  for  Heptomber,    1U41 


SuUon* 

1 

!i 

8 

i 

S 

« 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

H 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

•a 

•a 

24 

2&     26 

27 

38 

M 

»)  1  !)l 

M.fir. 

A  1iru)n&             .•«>*>••  •  • 

Maxlmtini.... 

Miiiiuuim 

86 

78 
62 

U 
67 

81 
62 

87 
64 

8H 
66 

80 
64 

78 
49 

91 
61 

80 
66 

72I 
62 

69 

38 

70 

89 

76 
41 

88 
4« 

80 

68 

81 
60 

74 
46 

72 
44 

70 
48 

74 
41 

79 
43 

84 
61 

70 
66[ 

74 1    60I 

671    68 

70 

86 

82 
40 

77 
44 

(.'.) 

. » . '.' 

AHU^'i*** 

8(> 

... . 

61  [2 

BeU(ord  

Miixiiiuini 

87 

84 

77 

86 

87 

84 

88 

83 

93 

92 

86 

69 

78 

78 

84 

87 

88 

84 

74 

74 

76 

82 

84 

83! 

821     78 

78 

M 

77 

77 

81.6 

Minimum 

74 

55 

60 

68 

66 

67 

63 

53 

61 

66 

66 

4U 

36 

a8 

49 

66 

66 

44 

43 

44 

37 

42 

39 

61 

68    ei 

80 

30 

80 

41 

. . . . 

60.0 

llothloheni 

Maximum... . 

91 

8G 

82 

79 

90 

90 

88 

84 

91 

93 

89 

74 

78 

80 

87 

9.1 

93 

84 

HI 

73 

83 

89 

92 

00 

8O1     77 

77 

86 

Bti 

07 

....] 

M.6 

Minimum 

76 

62 

62 

66 

66 

64 

68 

56 

62 

71 

62 

48 

46 

48 

64 

62 

66 

68 

64 

52 

44 

60 

60 

60 

66     64 

60 

fiO 

68 

42 

66.7 

Hlix>msburg(near)...    > 

.Muxtnunii 

90 

83 

77 

78 

89 

86 

78 

78 

93 

93 

80 

71 

74 

79 

85 

H9 

84 

82 

72 

76 

79 

84 

89 

82 

70     h5. 

84 

84 

77 

66 

.... 

81.8 

Minimum.. . . 

61 

49 

64 

62 

68 

66 

64 

66 

59 

67 

62 

46 

62 

48 

44 

50 

44 

48 

42 

41 

39 

38 

H8 

48 

64      42 

47 

40 

40 

.W 

.. . . 

60.3 

lirookvlllol  ' 

Maximum 

85 

79 

76 

84 

86 

84 

78 

82 

91 

80 

66 

70 

78 

79 

83 

84 

80 

75 

76 

75 

81 

83 

85 

83 

81      03 

73 

82 

66 

76 

.... 

78.2 

Minimum. . . . 

60 

46 

47 

52 

65 

56 

49 

42 

43 

87 

46 

36 

32 

34 

38 

43 

49 

37 

38 

38 

33 

33 

118 

40 

60     62 

80 

38 

44 

;-,o 

. . . . 

12.  S 

>tiitU«r           

Maximum.... 
Minimum..  . . 

88 

48 

86 

60 

84 
55 

86 
69 

87 
72 

85 
60 

8fi 
50 

80 

48 

93 

68 

91 
70 

83 
60 

68 

38 

76 
36 

83 
41 

85 
39 

85 
56 

86 
66 

82 
40 

78 

42 

76 
41 

83 
41 

83 
87 

82 
42 

8"! 

55 

821     82 
6OI     64 

76 
H5 

82 
88 

79 

4'* 

82 
39 

:::: 

82.6 

IjULIUI « 

40  8 

Ciirlisle  

Maxinuuu... . 

91 

88 

78 

76 

',Kl 

88 

87 

87 

92 

96 

90 

72 

82 

84 

86 

88 

8V 

80 

75 

76 

77 

88 

92 

87l 

84  {     78 

84 

H< 

83 

70 

.. . . 

88.9 

Minimum 

68 

56 

63 

63 

6h 

60 

62 

56 

61 

68 

88 

44 

41 

44 

48 

54 

66 

50 

48 

42 

42 

41 

43 

M. 

68|     62 

48 

45 

84 

41 

62.8 

Ohambersburo 

Maxinunn... . 
Minimum.. . . 

90 
12 

82 
58 

76 
59 

86 
64 

92 

68 

89 
6;i 

89 
63 

87 
69 

9<i 
62 

96 
69 

76 
69 

78 
43 

77 
42 

80 
44 

86 
47 

89 
63 

91 
67 

81 
53 

79 
60 

76 
44 

77 
43 

87 
44 

92 

46 

87 
89 

82,     76 
68     60 

76 
46 

87 
46 

71 

64 

66 

43 

.... 

83.1 
64.4 

Claysville 

Maximum... . 

84 

81 

84 

85 

88 

83 

81 

87 

91 

87 

71 

69 

77 

81 

83 

83 

82 

79 

75 

75 

78 

83 

85 

85 

83      69 

73 

72 

72 

81 

.. .. 

80.1 

Minimum.. . . 

69 

55 

59 

66 

66 

60 

63 

56 

67 

65 

4'. 

36 

39 

43 

54 

54 

60 

42 

45 

45 

41 

41 

43 

64 

62'     62 

38 

47 

47 

45 

: 

62.0 

CU-artield 

Maximum... . 

88 

80 

74 

87 

87 

85 

79 

83 

92 

89 

69 

•.2 

77 

81 

86 

87 

82 

76 

76 

75 

82 

87 

88 

86 

79      70 

75 

82 

74 

74 

bO.7 

Minimum 

63 

46 

49 

60 

65 

58 

60 

47 

56 

65 

49 

37 

35 

38 

45 

52 

54 

40 

42 

36 

37 

39 

41 

56! 

62     53 

85 

38 

47 

31 

47.  1 

CoatesvllWt 

Maximum... . 

9a 

81 

75 

77 

91 

88 

89 

82 

92 

93 

79 

79 

75 

79 

85 

89 

87 

78 

72 

72 

76 

83 

88 

82 

80I    78 

75 

84 

73 

67 

. . . . 

81.4 

Minimum.. . . 

77 

67 

54 

65 

69 

63 

68 

57 

60 

71 

61 

48 

44 

45 

57 

61 

64 

60 

64 

47 

46 

81 

49 

61 

82 

61 

84 

61 

65 

47 

• . . . 

87.3 

Oorryt 

Maximum.. 

77 

78 

80 

82 

85 

81 

73 

79 

92 

82 

64 

71 

76 

80 

84 

86 

78 

76 

77 

77 

82 

86 

84 

83 

82 

65 

72 

82 

52 

71 

... . 

77.5 

Miuiuuim .... 

68 

44 

48 

55 

69 

56 

61 

40 

42 

64 

46 

36 

33 

40 

53 

58 

60 

41 

40 

44 

44 

38 

41 

49 

55 

49 

80 

36 

39 

31 

. . . . 

46.7 

/^r\i  i/^iit*cnnTt       ....•••• 

Maximum... . 
Minimum 

85 
61 

78 
43 

78 
40 

70 
40 

68 
42 

78 
37 

75 
38 

84 
39 

89 
52 

85 
63 

68 
48 

70 
32 

76 

28 

80 
32 

83 
40 

86 
50 

80 

53 

74 
40 

78 
36 

76 
30 

82 
30 

87 
34 

86 
36 

86 
49 

80 
80 

74 
60 

68 
2S 

70 
24 

(KJ 
30 

63 
30 

77.2 

^oviuyrsyun*   

40.3 

r^iAiirtTMY*       ....■••■••• 

Maximum.. 
Minimum 

86 
62 

79 
59 

87 
64 

87 
71 

88 
64 

90 
64 

84 
69 

89 
63 

93 
71 

87 
62 

70 
51 

71 
46 

78 
44 

82 
49 

86 
60 

86 
60 

84 
65 

76 
49 

79 
53 

77 
56 

82 
46 

81 
47 

88 
52 

84 
61 

84 
66 

67 
86 

74 
46 

84 
51 

61 
49 

83 
49 

.... 

hi. 6 

l/UliUllk     •  ■ 

66,8 

Ebeusburg 

Maximum... . 

84 

77 

73 

85 

84 

80 

78 

82 

9(1 

87 

67 

66 

69 

75 

HO 

82 

78 

71 

69 

69 

76 

81 

80 

80 

75 

69 

69 

79 

71 

71 

>  ■  •  ■ 

76.6 

Minimum..  ■ . 

65 

47 

53 

62 

63 

57 

59 

45 

61 

63 

42 

35 

34 

40 

42 

47 

54 

38 

41 

40 

40 

36 

39 

50 

58j     80 

30 

37 

36 

33 

. . . . 

46.6 

EmporivimJ 

\ia  virnum 

87 

92 
45 
94 
62 

88 
63 
94 
73 

65 

48 
78 
61 

71 
38 
75 
45 

74 
35 
79 
41 

80 
39 
81 
45 

84 
45 
88 
50 

86 
56 
92 
54 

80 
55 
91 
55 

70 
45 
81 
54 

76 

42 
77 
52 

78 
36 
75 
44 

79 
39 
81 
43 

83 
40 
89 
46 

87 
42 
93 
46 

84 
47 
85 
59 

771     78 
481     55 
83|     78 
56i    57 

81 
37 
78 
52 

76 
36 
88 
49 

63 
45 
79 
54 

69 
32 
68 
40 

■• 

78.6= 

ivm  .\i  111  u  ui . .  ■  ■ 
M  inimlim 

44.0'' 

ITnhrAtA         

1*1 1  111  111  lim  • . 

Maximum.... 
Miuimuui.. 

■93 

71 

'8fi 
66 

"73 
51 

'73 
65 

92 
70 

"89 
62 

"89 
61 

'84 
56 

83.5 

C  y  lli  1*  w* 

84.3 

Erie* 

Maximum 

81 

72 

77 

83 

87 

79 

70 

80 

91 

82 

63 

65 

77 

84 

84 

87 

72 

69 

72 

77 

79 

78 

72 

78 

84!     63 

72 

83 

54 

76 

76.2 

Minimum 

64 

57 

61 

70 

68 

68 

61 

54 

76 

63 

57 

49 

49 

59 

68 

69 

62 

57 

86 

55 

57 

86 

62 

60 

63!     47 

46 

54 

42 

41 

,58,4 

FrauklinJ 

Maximum... . 

82 

79 

76 

S3 

85 

84 

76 

79 

90 

83 

63 

71 

74 

79 

84 

84 

78 

77 

78 

74 

79 

84 

85 

83 

8O;     61 

71 

81 

58 

75 



77.8 

Minimum 

65 

51 

51 

55 

69 

61 

64 

49 

50 

65 

49 

42 

38 

39 

44 

51 

57 

46 

47 

42 

42 

42 

43 

47 

561     63 

36 

37 

44 

35 

48.7 

Maximuin.... 

,  Minimum..  .. 

Maximum... . 

Minimum.. . . 

84 

7P 

72 

68 

83 

81 

76 

69 

85 

85 

76 

66 

71 

74 

77 

84 

77 

72 

72 

69 

77 

80 

82 

76 

711     68 

67 

79 

70 

54 

... . 

74.7 

70 

50 

50 

58 

51 

87 

58 

47 

59 

69 

50 

41 

43 

51 

43 

51 

64 

51 

46 

45 

47 

83 

56 

52 

821     55 

42 

52 

42 

34 

51.:-; 

George  School 

91 

89 

77 

73 

87 

87 

89 

80 

89 

93 

83 

73 

76 

79 

85 

90 

90 

81 

77 

73 

78 

83 

91 

84 

81  i     82 

76 

83 

78 

68 



82.2 

li 

55 

51 

62 

67 

63 

64 

55 

67 

68 

63 

45 

46 

45 

54 

62 

63 

56 

64 

47 

40 

47 

49 

60 

50 

61 

84 

50 

56 

41 

. .. . 

55.3 

Gettysburg 

Maximum 

90 

87 

78 

77 

83 

89 

91 

83 

92 

96 

90 

72 

77 

80 

88 

90 

90 

82 

78 

73 

77 

84 

89 

86 

81 

80 

76 

88 

84 

67 

. .. . 

83.3 

Minimum.. . 

77 

59 

58 

67 

67 

75 

71 

60 

65 

74 

61 

47 

44 

45 

52 

54 

57 

56 

54 

45 

46 

46 

47 

61 

61 

89 

82 

50 

57 

43 

57.0 

/^/\T>rlr\T1                           ....•■■■ 

Maximum.... 
Minimum 

89 
65 

88 
51 

76 
43 

69 
62 

88 
64 

85 
53 

81 
52 

79 
45 

90 
53 

92 
69 

82 
55 

70 
36 

75 
33 

79 

40 

90 
45 

89 
59 

85 
50 

82 
46 

72 
40 

72 
43 

80 
37 

85 
36 

88 
38 

85 
57 

77 
50 

74 

.53 

73 
36 

84 
41 

82 
49 

65 
32 

80,9 

Vjoruou 

47.8 

Greensburg 

Maximum 

87 

83 

85 

87 

88 

85 

82 

89 

93 

88 

71 

71 

78 

83 

86 

85 

R4 

78 

79 

79 

84 

83 

85 

84 

83 

73 

73 

82 

73 

83 

82,1 

Minimum 

71 

55 

63 

68 

69 

60 

63 

55 

69 

68 

52 

42 

42 

46 

56 

56 

62 

46 

49 

51 

48 

46 

46 

56 

66     50 

40 

44 

60 

44 

51   1 

Cr.fwn  C^itv                 

Maximum.... 
(  Minimum.. . . 

83 
70 

75 
52 

75 
58 

79 

58 

85 
69 

81 
69 

84 
68 

80 
61 

90 
01 

85 
67 

67 
52 

72 

44 

75 
43 

80 
50 

82 
57 

82 
62 

81 
63 

76 
46 

74 
50 

73 
50 

79 
61 

86 
64 

85 
65 

83 
54 

80     69 

71 
41 

80 
51 

74 
46 

78 
36 

78  8 

uro*  e  \'ii> 

64 

51 

66.  2 

n  rt  w^i  .^  Vm'*  i*ff*           ..•••■ 

Maximum.... 
Miuimum  — 

91 

69 

82 
59 

72 
55 

74 
65 

92 

7(1 

89 
63 

88 
67 

87 
62 

rf6 
65 

96 
70 

72 
59 

74 
51 

79 

44 

82 
48 

88 
56 

91 

58 

90 
59 

76 
55 

77 
52 

75 
45 

78 
46 

85 
46 

89 
49 

84 
62 

80 
59 

76 
58 

78 
62 

87 
,52 

74 
46 

68 

44 

82.3 

tiarriMJUits    

56. 2 

Oy^plpw               ..•• 

\  Maximum.... 
Minimum  — 

92 
69 

77 
47 

78 
3J 

70 
56 

87 
63 

84 
58 

82 
47 

75 
43 

87 
48 

93 
62 

81 
.52 

69 
37 

73 
35 

77 
37 

S3 
40 

89 
52 

83 
52 

76 
50 

70 
37 

71 
36 

78 
34 

84 
38 

87 
38 

86 
47 

76 

46 

71 
.50 

69 
33 

81 

35 

75 

46 

61 
26 

.... 

78.8 

rln-W  ItJj 

45  0 

TT/^lt'iv  rv\n                 ...••••• 

Maximum.... 
Minimum.... 

90 
72 

81 
61 

76 
60 

77 
70 

9(1 
73 

90 
68 

88 
72 

83 
64 

90 
69 

93 

73 

73 

57 

73 
53 

78 
62 

81 
54 

88 
59 

90 
63 

88 
63 

79 
63 

76 
57 

76 
54 

84 
54 

82 
57 

87 
59 

84 
64 

81 
63 

76 
64 

78 
61 

87 
61 

72 
49 

68 
46 

82.0 

riOii>v  uu<-i    

61.2 

Huntingdon 

Maximum... . 
Minimum  — 

90 

85 

70 

85 

90 

S7 

83 

81 

95 

94 

73 

72 

76 

80 

87 

89 

84 

76 

76 

75 

80 

84 

88 

84 

78 

74 

74 

86 

78 

72 

SI.  5 

58 

53 

52 

63 

67 

69 

60 

.50 

58 

67 

57 

40 

40 

40 

44 

54 

53 

45 

46 

37 

40 

44 

41 

56 

56 

50 

38 

43 

50 

39 

•51. 3 

Indiana 

Maximum.... 
Minimum..  . . 

85 

79 

79 

82 

84 

82 

78 

82 

91 

83 

66 

68 

74 

78 

82 

82 

80 

72 

75 

74 

79 

82 

82 

83 

80 

69 

70 

SO 

64 

76 

78.0 

7? 

55 

60 

66 

64 

62 

63 

55 

67 

66 

52 

44 

46 

50 

56 

58 

60 

45 

48 

52 

51 

51 

49 

57 

66 

55 

41 

49 

47 

40 

54,9 

Johnstown 

>  Maximum.... 

85 

82 

79 

85 

87 

82 

80 

86 

92 

89 

68 

71 

"3 

80 

85 

86 

75 

76 

75 

73 

80 

85 

81 

85 

77 

69 

75 

81 

72 

76 



79.7 

(  Miuimum  — 

72 

52 

58 

65 

65 

60 

66 

53 

63 

67 

52 

39 

37 

39 

44 

5n 

44 

41 

44 

43 

39 

40 

42 

56 

59 

55 

37 

40 

45 

41 

.50.2 

\  Maximum.... 

81 

73 

72 

80 

82 

80 

71 

77 

88 

82 

62 

66 

71 

76 

80 

82 

77 

72 

72 

71 

78 

83 

84 

81 

76 

60 

68 

78 

4S 

69 

74.6 

'  Minimum  — 

46 

38 

51 

59 

58 

52 

42 

35 

63 

47 

33 

28 

31 

41 

52 

54 

40 

38 

37 

40 

40 

36 

43 

51 

56 

33 

29 

44 

28 

32 

42.8 

TTvldrti^wni"      

i  Maximum... . 
1  Minimum 

85 
54 

77 
50 

68 
51 

81 
62 

85 
60 

81 
60 

75 
54 

80 
45 

89 
65 

86 
57 

66 
45 

€9 
39 

70 
35 

75 
47 

83 
54 

84 
56 

81 
■53 

71 
44 

71 
41 

69 
44 

75 
44 

83 
38 

84 
45 

SO 
59 

75 
59 

61 

38 

71 
33 

80 
43 

55 
35 

68 
32 

78.9 

ivyicrwjwui 

48.1 

Lancaster... 

V  Maximum.... 

91 

88 

78 

74 

91 

87 

89 

82 

90 

91 

85 

75 

75 

79 

86 

88 

89 

83 

76 

73 

77 

82 

90 

82 

79 

78 

75 

s7 

80 

6r. 

82.2 

'  Minimum.... 

68 

55 

52 

64 

65 

63 

61 

55 

62 

68 

61 

43 

40 

43 

53 

53 

54 

52 

47 

41 

41 

45 

12 

65 

63 

55 

54 

48 

57 

40 

33.7 

Lawrenccvill© 

\  Maximum.... 

90 

77 

81 

89 

89 

88 

83 

78 

94 

95 

71 

72 

80 

83 

90 

93 

85 

75 

79 

77 

85 

91 

87 

85 

74 

70 

74 

S3 

73 

60 

81.6 

'  .Minimum  — 

67 

47 

35 

64 

65 

52 

45 

38 

51 

65 

46 

31 

29 

37 

44 

50 

54 

39 

.36 

28 

31 

34 

37 

43 

44 

48 

30 

33 

38 

24 

42.8 

Lebanon I 

f  Maximum.... 

92 

80 

72 

76 

91 

88 

87 

83 

94 

96 

72 

72 

77 

82 

87 

91 

89 

77 

75 

75 

80 

82 

90 

84 

80 

79 

76 

88 

62 

67 

81.5 

I  Minimum  — 

69 

n" 

51 

59 

65 

60 

59 

58 

62 

71 

60 

48 

42 

45 

.52 

55 

56 

55 

52 

46 

43 

44 

46 

no 

59 

56 

49 

50 

54 

40 



54.1 

T  AwistriAic  n       ....••■•• 

1  Maximum.... 
*  Minimum  — 

92 

70 

91 
54 

76 
53 

80 
63 

92 
68 

87 
61 

85 
61 

84 
52 

98 
59 

96 
69 

79 
60 

76 
44 

79 
42 

83 
43 

89 
47 

9-2 
55 

87 
57 

80 
49 

78 
44 

76 
44 

80 
42 

68 
44 

90 
45 

86 
56 

80 
62 

61 

77 
39 

87 
45 

84 
52 

74 
42 

83.4 

Li"  >V  lt9l.U  WA1»    .•••■••"•• 

52.7 

T  r»nlr  TTaVPTlI         

i  Maximum,... 
1  Minimum  — 

91 

70 

80 
53 

71 
51 

80 
53 

90 
63 

87 
61 

82 
55 

80 

48 

93 

50 

91 
60 

72 
53 

73 
41 

71 
39 

80 
41 

86 
43 

«9 
48 

85 
56 

76 
46 

77 
46 

75 
40 

79 
41 

87 
43 

90 
44 

84 
46 

78 
54 

70 
56 

74 
40 

84 
40 

60 
44 

69 

35 

.... 

80.1 

IjUHa  -tl Ik V CU+  ...•• 

48.7 

Marcus  Hook* 

\  Maximum... 

98 

83 

79 

77 

92 

92 

92 

83 

92 

97 

79 

75 

79 

82 

88 

90 

94 

84 

71 

71 

78 

80 

90 

80 

86j... 

75 

85 

76 

69 

. . . . 

83.3* 

'  Minimum 

73 

61 

60 

69 

70 

68 

71 

6.' 

69 

74 

59 

52 

53 

56 

65 

66 

70 

62 

59 

51 

51 

52 

57 

63 

59i.... 

57 

63 

50 

47 



61.0* 

Meadvillei 

i  Maximum.... 

78 

77 

78 

83 

86 

84 

75 

80 

92 

82 

63 

71 

75 

80 

85 

86 

77 

76 

77 

76 

81 

84 

83 

84 

81 

.59 

71 

82 

55 

75 

.... 

77.9 

'  Minimum  — 

72 

47 

50 

69 

70 

60 

55 

44 

46 

66 

45 

42 

35 

43 

47 

49 

62 

45 

43 

43 

41 

38 

40 

46 

57 

5i. 

33 

37 

44 

32 

48.0 

KfifllAnd             

Maximum.... 
Minimum 

85 
70 

79 
55 

79 
60 

84 
67 

88 
65 

85 
60 

78 
62 

84 
56 

90 
66 

85 
6S 

71 

51 

69 
43 

77 
42 

80 
46 

83 
54 

85 
57 

79 
62 

74 
47 

76 
52 

75 
49 

79 
45 

78 
48 

82 
50 

80 
55 

82 
61 

69 
52 

71 
42 

82 
45 

76 

49 

81 
45 

.... 

79.5 

luiumiivi  ....••••••••■• 

54.1 

Montrose  t 

Maximum.... 
Miuimum 

86 

69 

74 

72 

84 

82 

78 

73 

88 

90 

63 

65 

71 

75 

84 

87 

82 

71 

71 

70 

76 

85 

82 

78 

75 

64 

68 

79 

50 

59 

75.0 

67 

49 

39 

43 

59 

59 

55 

44 

47 

59 

49 

38 

41 

47 

47 

5' 

61 

50 

42 

43 

43 

46 

53 

46 

46 

52 

38 

48 

39 

31 

47.7 

Mount  Pocono 

\  Maximum.... 

80 

72 

68 

70 

78 

76 

72 

75 

80 

85 

65 

66 

70 

70 

75 

85 

74 

68 

70 

70 

66 

78 

86 

74 

71 

65 

67 

77 

53 

59 

.... 

72.1 

'  Minimum.. . . 

58 

44 

40 

35 

55 

81 

46 

35 

50 

54 

43 

32 

34 

40 

44 

50 

48 

44 

38 

35 

38 

46 

40 

53 

49 

52 

35 

47 

42 

29 

.. . . 

43.6 

Muncy  Valley 

]  Maximum.... 

84 

1     79 

76 

79 

82 

79 

78 

76 

87 

89 

84 

81 

84 

87 

80 







.'!.. 

'  Minimum.... 

J  Maximum 

"1  Minimum... 

60 
91 

1     47 

1     86 

48 
77 

47 
73 

48 
91 

51 

88 

56 
86 

42 

84 

51 
93 

52 
95 

54 
81 

49 

76 

53 

80 

60 
80 

59 
81 

New  Bloomfield 

"89 

"87 

"84 

"78 

"76 

"78 

"86 

"89 

"85 

"79 

"75 

"75 

"87 

"80 

"68 

'Vi'e' 

66 

!   53 

47 

61 

66 

57 

55 

52 

47 

67 

57 

35 

40 

39 

42 

44 

48 

45 

42 

38 

39 

37 

39 

52 

56 

52 

38 

41 

49 

38 

.... 

48.1 

New  Castle 

S  Maximum.... 

84 

1     82 

80 

88 

89 

8r 

86 

84 

95 

j    92 

69 

75 

78 

82 

88 

87 

80 

79 

79 

80 

83 

86 

85 

87 

85 

72 

76 

85 

i     80 

82 

'..'.'. 

82.8 

'  Minimum 

73 

1     50 

1     56 

66 

71 

:   61 

58 

50 

66 

6^ 

46 

40 

39 

44 

52 

56 

65 

45 

52 

63 

58 

41 

45 

53 

58 

53 

,     35 

45 

1     47 

39 

53.2 

PfllmpTton*             

i  Maximum,... 
I  Minimum 

93 
64 

81 
50 

i     44 

71 

64 

90 

67 

1     87 
!     63 

84 

57 

83 

5(1 

92 

58 

95 
71 

71 
51 

72 

!     43 

76 
38 

80 
43 

!     84 

1    5r 

92 
54 

89 
65 

78 
53 

73 

45 

72 
49 

j     80 
40 

88 
42 

89 
43 

;  83 

56 

79 

in 

1     75 
43 

85 
43 

1     62 
36 

65 
34 

80.7 

x^dlujciiiVjii    >■■•■>•■••• 

611     53 

50.7 

Philadelphia* 

*  Maximum.... 

92 

82 

i     ^^ 

71 

89 

88 

89 

83 

90 

93 

7f 

75 

75 

79 

83 

<i? 

89 

81 

72 

73 

1     78 

82 

92 

81 

80     80 

74 

84 

74 

67 

.... 

81.3 

'  Minimum  — 

6S 

64 

63 

66 

HS 

68 

70 

64 

67 

71 

1     •''■ 

53 

56 

57 

61 

65 

67 

65 

58 

63 

'  ii 

58 

59 

i     61 

59!     65 

58 

59 

'     52 

50 

61.3 

Phoenixvlllo 

f  Maximum 

1  Minimum.... 

94 

91 

78 

74 

93 

9C 

93 

87 

92 

9.' 

1     84 

84 

83 

8E 

8£ 

9? 

9-2 

8f 

77 

72 

83 

i     51 

,     89 

82!     82 

76 

87 

1     87 

:     69 

85.2 

72 

53 

48 

611 

eg 

59 

61 

5' 

6- 

68 

1     6.= 

1     42 

38 

4S 

5> 

5f 

58 

50 

46 

41 

1     38 

46 

1     43 

60 

50'     54 

52 

48 

:      58 

40 

^ 

5.3.3 

Pittsburgh* 

\  Maximum.... 

85 

7S 

84 

85 

86 

84 

78 

8f 

9-2 

M 

6- 

68 

7£ 

7{ 

8- 

i     *< 

8'i 

7£ 

74 

74 

8C 

8C 

84 

1     84 

81  i    63 

72 

1     82 

1     59 

80!.... 

79.1 

'  Minimum 

62 

56 

63 

68 

1     61 

1     6C 

65 

5' 

71 

1 

6C 

1     55 

1     *^ 

48 

55 

5- 

l\    6( 

)     6C 

5.! 

5? 

tj     54 

59 

53 

52 

58 

62 

1    51 

45 

51 

;    47 

i    46 

.... 

55.9 

Continned  on  page  54. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION 


September,  1941 


Daily  Temperatures  for  Se))teiriber,   1941— (continued) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

n 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Mean 

89 

m 

90 

80 

46 

74 
64 

87 
66 

89 
59 

85 
55 

82 
49 

89 
61 

91 

69 

85 
51 

71 

40 

74 
36 

78 
40 

83 
49 

89 
51 

87 
.52 

83 
47 

76 

46 

72 
44 

Ti 

40 

86 
40 

88 
42 

86 
.54 

78 
.64 

76 

,64 

74 
41 

84 
44 

83 
,52 

65 

81.7 

1  Minimum,. . . 

35 

49.7 

Uuakertown . . 

(  Maximum,,.. 

(  Minimum 

H» 

84 

75 

72 

87 

84 

84 

78 

88 

92 

81 

67 

72 

77 

81 

87 

86 

78 

72 

67 

74 

80 

87 

82 

79 

77 

70 

82 

78 

66 

79.2 

57 

n-i 

44 

65 

66 

59 

57 

62 

52 

67 

60 

44 

36 

40 

51 

.52 

.63 

,55 

48 

46 

35 

44 

41 

54 

47 

61 

46 

42 

52 

:i3 

50.0 

Keading* 

)  Maximum,,.. 

91 

82 

72 

71 

91 

88 

88 

82 

91 

93 

74 

73 

76 

79 

86 

90 

90 

81 

74 

72 

79 

85 

92 

82 

8(1 

76 

75 

86 

76 

66 

81.4 

(  Minimum,. . . 

67 

61 

54 

66 

69 

66 

66 

.59 

63 

72 

55 

49 

46 

50 

60 

63 

65 

61 

56 

48 

46 

52 

52 

60 

57 

60 

53 

53 

47 

43 

57.2 

Retreat 

1  Maximum... 

\  Minimum.. .. 

88 

80 

75 

73 

8b 

83 

80 

79 

89 

90 

78 

S8 

71 

75 

80 

84 

81 

74 

70 

70 

74 

80 

83 

7h 

75 

73 

68 

80 

73 

73 

77.7 

70 

61 

45 

61 

63 

46 

42 

42 

55 

68 

51 

42 

40 

44 

42 

54 

55 

50 

46 

41 

42 

35 

43 

51 

52 

54 

37 

42 

40 

33 

47.9 

Ridgwayt 

1  Maximum,,.. 

86 

77 

75 

83 

86 

83 

75 

82 

90 

84 

66 

70 

75 

79 

Si 

84 

79 

76 

75 

76 

82 

88 

85 

85 

79 

60 

72 

81 

.52 

73 

77  9 

(  Minimum 

C4 

47 

45 

54 

65 

59 

48 

42 

44 

59 

44 

38 

33 

35 

■Ao 

46 

50 

40 

41 

35 

34 

36 

37 

41 

.60 

53 

33 

33 

37 

.SC 

43,6 

Scranton* 

\  Maximum,,. . 

92 
63 

75 
53 

80 
44 

73 
65 

87 
(iS 

85 
63 

83 
61 

77 
63 

91 
60 

92 
64 

68 
62 

6<l 
46 

73 
42 

78 
46 

83 
50 

87 
.'.9 

85 
62 

75 
59 

72 
45 

75 
45 

78 
43 

85 
48 

85 
48 

81 

55 

79 

57 

67 
59 

70 
39 

82 
44 

54 
47 

63 
3-1 

.... 

78.1 

1  Minimum.. . . 

62.6 

Selinsirove... 

i  Maximum,,. . 

90 

82 

79 

78 

89 

87 

82 

HI 

93 

93 

86 

79 

76 

71 

87 

S.") 

87 

82 

79 

76 

80 

«7 

89 

91 

»8 

74 

88 

82 

67 

82.8 

(  Minimum.. .. 

6.S 

51 

49 

54 

59 

60 

65 

50 

6« 

71 

57 

40 

37 

42 

60 

53 

56 

49 

44 

40 

42 

41 

50 

50 

59 

,67 

38 

41 

50 

36 

50.6 

Somerset 

\  Maximum,,. . 

79 
66 

83 
49 

76 
56 

82 
64 

83 
63 

78 
58 

76 
61 

83 
55 

89 
56 

81 
60 

67 
51 

66 
36 

70 
32 

77 
33 

80 
39 

7.x 
41 

76 
49 

71 
37 

70 
.37 

71 

3B 

74 
33 

83 
33 

81 
34 

82 
46 

78 
60 

67 
53 

70 
32 

76 
33 

72 
45 

73 
36 

76  4 

)  Minimum.,.. 

46.1 

Springs 

(Maximum.... 

1  Minimum 

n 

81' 

74 

81 

79 

77 

n 

83 

87 

83 

6fi 

64 

68 

76 

78 

78 

"7 

71 

69 

67 

74 

81 

78 

82 

74 

65 

69 

77 

69 

72 

74.9 

m 

51 

66 

6.5 

59 

57 

62 

64 

57 

61 

47 

3;-'. 

31 

.36 

36 

46 

47 

39 

42 

45 

37 

37 

38 

48 

53 

46 

35 

39 

42 

36 

46.7 

State  College*. 

86 
64 

75 
54 

70 
54 

80 
65 

86 
63 

83 
59 

78 
60 

81 
63 

92 
61 

90 
63 

68 
51 

71 
42 

73 
40 

77 
45 

84 
.52 

85 
56 

81 
62 

70 
48 

73 
46 

71 
47 

I 

84 
44 

85 
47 

82 
60 

75 
60 

65 
49 

70 
35 

81 
47 

63 
43 

68 

38 

77  4 

(  Miuimum.. .. 

51.7 

... 

(  Minimum,. . . 

To  wand  a 

j  Maximum,,.. 



92 

78 

83 

84 

89 

86 

81 

80 

94 

93 

71 

71 

77 

81 

88 

92 

87 

78 

76 

77 

84 

90 

89 

82 

83 

74 

74 

84 

71 

63 

81.8 

1  Minimum,. .. 

64 

49 

39 

64 

69 

60 

62 

43 

53 

69 

.50 

40 

35 

39 

49 

54 

56 

49 

44 

34 

36 

36 

42 

80 
46 

48 

64 

52 

32 

39 

42 

28 

47.4 

\  Maximum,,. . 

84 
72 

80 
60 

86 
68 

84 
69 

85 
71 

83 
63 

81 
66 

86 
62 

92 

68 

88 
68 

70 
63 

68 
44 

76 
44 

80 
46 

83 
68 

84 
56 

80 
61 

78 

48 

'^ 

'5^ 

79 
.60 

79 
47 

80 
■55 

84 
66 

74 
56 

71 

43 

81 
45 

76 
53 

82 

48 

80.3 

'  Minimum,. . . 

56.5 

V'andergri  ft*, . 

)  Maximum,,. . 

90 
63 

82 
50 

85 
56 

88 
69 

91 
63 

88 
63 

82 
60 

89 
,54 

95 
59 

88 
60 

72 

48 

72 
43 

78 
43 

83 
45 

86 
55 

87 
57 

84 
55 

82 
48 

78 
47 

79 
46 

83 
43 

84 
44 

87 
48 

88 
65 

85 
63 

73 
48 

74 
40 

83 
43 

62 
43 

83 
43 

82.7 

(  Minimum,. . . 

51.8 

Warren 

Maximum,,.. 

80 

7b 

78 

s2 

IS6 

81 

73 

80 

91 

84 

64 

70 

77 

80 

84 

85 

78 

75 

79 

77 

83 

86 

83 

84 

81 

66 

73 

81 

63 

73 

78.5 

(  Minimum,. . . 

64 

48 

49 

64 

65 

57 

50 

45 

64 

63 

49 

3ft 

35 

46 

51 

65 

51 

46 

46 

40 

41 

40 

45 

57 

54 

47 

36 

42 

38 

32 

48.5 

Waynesburg.. 

S  Maximum,,.. 

82 

80 

86 

86 

86 

84 

81 

87 

92 

86 

72 

71 

78 

80 

84 

84 

82 

77 

80 

80 

80 

84 

86 

88 

82 

71 

74 

82 

78 

83 

81.5 

)  Minimum.. .. 

71 

,69 

61 

68 

67 

61 

65 

57 

66 

62 

51 

40 

38 

42 

64 

S3 

59 

44 

46 

.50 

41 

41 

44 

54 

62 

.65 

39 

42 

49 

46 

52.9 

Wellsborot,,.. 

i  Maximum.,.. 

87 

76 

78 

83 

87 

83 

80 

80 

93 

90 

66 

69 

77 

80 

86 

89 

84 

74 

76 

76 

82 

9U 

87 

85 

74 

64 

75 

80 

55 

62 

78  9 

(  Minimum,. . . 

69 

42 

40 

45 

63 

68 

42 

.S9 

44 

60 

44 

32 

30 

86 

45 

50 

56 

39 

37 

31 

33 

36 

38 

40 

47 

55 

31 

34 

42 

27 

42  8 

West  Chester. 

Maximum.... 

84 
55 

78 

77 
53 

78 

74 
56 
74 

90 

68 

88 

87 
61 

86 

89 
65 
81 

87 
57 
78 

91 
62 
92 

94 
68 
92 

81 
63 

68 

73 
47 
71 

77 
44 
75 

81 
48 
78 

86 
.65 
83 

90 

69 
87 

90 
61 

85 

81 
57 
76 

74 
.63 

74 
47 
70 

79 
46 

78 

84 
50 
84 

90 
.60 
87 

84 
62 
82 

82 
64 
78 

79 
59 
71 

76 
54 
71 

85 
54 
83 

74 
65 
56 

69 
44 
62 

82.1* 

Minimum 

66.  4  » 

Wilkes-Barret 

I  Maximum.... 

Minimum.. .. 

92 

78  8 

63 

49 

45 

64 

68 

57 

64 

46 

57 

67 

46 

42 

40 

45 

48 

55 

55 

49 

44 

43 

43 

46 

44 

55 

62 

42 

37 

43 

35 

34 

48.9 

Williamspoit. 

)  Maximum,,. . 

92 

81 

74 

75 

91 

88 

81 

80 

92 

94 

72 

73 

75 

80 

87 

90 

87 

75 

V6 

72 

77 

84 

90 

80 

82 

76 

73 

84 

73 

66 

80.6 

'  Minimum 

70 

51 

48 

50 

48 

56 

.62 

52 

,56 

52 

56 

39 

37 

44 

46 

52 

54 

49 

46 

41 

43 

42 

46 

51 

58 

55 

3k 

42 

47 

34 

48.5 

Williamstowu, 

)  Maximum, .,. 

92 

86 

78 

68 

86 

86 

89 

// 

90 

90 

88 

69 

73 

79 

82 

86 

90 

85 

78 

71 

82 

84 

88 

87 

81 

73 

69 

76 

76 

66 

80.8 

(  Minimum,,. , 

74 

S5 

57 

63 

66 

62 

65 

51 

64 

71 

57 

44 

47 

54 

56 

53 

53 

43 

53 

48 

49 

54 

57 

58 

57 

69 

46 

65 

49 

40 

65.3 

York 

t  Maximum,.  . 

91 

89 

83 

77 

91 

SK) 

89 

86 

95 

97 

87 

75 

80 

82 

87 

91 

91 

82 

78 

7,'. 

79 

86 

91 

87 

82 

79 

78 

87 

83 

67 

04.6 

)  Miuimum  ..  . 

70 

55 

52 

66 

67 

60 

62 

54 

63 

74 

61 

41 

38 

44 

59 

52 

54 

49 

44 

40 

43 

44 

41 

64 

56 

64 

50 

50 

65 

37 

53.0 

Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         •    Miilnight  to  midnight.         t    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  daif.       t    1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        *,  *■,  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PKESSITRE.  WIND. 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressur» 

^   \Vir«'^ 

Relative 

(  reduced  to  sea  level 

humidity 

Stations 

a 
0 

» 

0 

c 

a; 

& 

^ 

S 

Mo 

0 

3 

B 

ei 
0 

e 

6. 
0 

a 

0 

h 

as 

s 

X 

s 

a 

Q 

5  J 

n 

9S 

Q 

1^ 

?-: 

r^ 

S.I 

Erie 

30  10 
30  11 

30.48 
30.40 

29 
14 

29.43 
29.69 

25 

5 

8.2 
6.S 

34 

26 

sw. 

s. 

25 
10 

79 
75 

88 
42 

77 
57 

68 

Harrisburg 

80 

Philadelphia  ... 

30.  12 

30  44 

14 

29  73 

i" 

11.9 

39 

s. 

10 

79 

44 

63 

76 

Pittsburgh 

30. 12 

30.40 

29 

29.62 

26 

9.3 

33 

sw. 

2o 

81 

47 

61) 

72 

Reading 

30  11 

30.43 

14 

29.71 

6 

9,8 

33 

uw. 

29 

75 

40 

54 

84 

■^cranton 

30.16 

30.40 

20 

•29.67 

1 

& 

6.3 

35 

nw. 

29 

86 

61* 

511 

69 

•For  any  fiwa-minute  pannd 
§    Local  Noon. 


t  Corri»ptpd  t,-i  tniB  Tfl1ocitf»«s 
t    4:00  P.M. 


Stations 


Port  Jervi 

Easton 

Lehighton  . . 
\V)lk'»s-l^arre 
Williamsport 


N.Y. 


BIVEB.  CONDITIONS 


Rivers 


te 

^ 

ii 

1 

5 

IS 

4^ 

% 

c 

& 

> 

X 

*•> 

03 

c 

<e 

s 

" 

J 

P 

Dela\vai>- 

Delaware 

Lehigh 

Sa'<qnehn,nna. 
Susuuehanna 


I  Harrisburg i  Susquehanna. 

I  Grpensboro \  Monongahela. 

!  Lock  No.  4 j  Monongahela. 

Pittvt  ursrli I  Ohio 

Midland |  Ohio 


1.4 

2.2 

5t 

1,1 

20t 

0.1 

0.8 

7 

-0.3 

26 

2.5 

2.8 

2 

2.3 

21 

1.2 

1.6 

11 

0.9 

30 

0.4 

1,3 

8 

-0.1 

30 

3.0 

3.3 

1 

2.8 

3(1 

11  3 

15  0 

6 

10,2 

29 

12.0 

14.8 

6 

10,9 

28 

• 

• 

• 

♦ 

« 

• 

18 
22 
9 
22 
20 

17 
30 
30 
26 
30 


Pool  stage 


t    On  otiier  dates  also. 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

L.  F.  CONOVEK 
HARRISBURQ.  i'A. 


\  OL.    XLVI. 


October.    1941. 


No.    10. 


GKNKRAT.  SUMMARY. 

High  teniporaturc.'^,  in  ()ctoh(>r,  incrcnscd  tlic  iiccuinulatcd 
nv(>rago  (iaily  cxivss  for  the  year  to  0.7°.  Tlii.'j  \va.^  the  wann- 
est October  sinci*  l")20  and  tiic  i'duith  warmest  i>.\  tlu-  period  of 
reeord.     All  seetion.s  liad  averages  higlier  than  the  State  nor- 


mal, that  for  the  IMaleau  being  •');5.S°;  Mountain,  5 


o.o" 


r 


-aKe 


Krie,  56.0°;  S^outhwest,  58.5°;  and  tlie  Sontheast,  ti().:r. 
T(>mperatures  rose  rapidly  early  in  the  month,  culminating  in 
phenomenally  liigli  absolute  maxima  at  a  number  of  station.«, 
during  the  period  October  5-7th,  especially  in  the  southeast 
portion,  where  record  high  temperatures  for  the  month  were 
broken  or,  at  least,  equalled.  At  a  number  of  these  stations, 
the  maxima  recorded  were  as  high  or  higher  than  any  since 
July,  1941.  The  100"  temperature,  reported  by  Phoenixville, 
Chester  County,  on  the  5th,  established  a  new  State  record  for 
October.  The  previous  record  was  99°,  which  had  been  observed 
at  Carlisle,  Cumberland  County,  on  October  1,  1927.  After  the 
7th,  cooler  weather  prevailed.  Absolute  minima  were  reported 
by  .some  northern  stations  on  tlie  17th,  but  the  majority  were 
recorded  on  the  closing  days  oi  the  uionth. 

Precipitation  was  well-distributed  throughout  the  montli  but 
amounts  were  light  over  the  eastern  portion  of  the  State,  keep- 
ing the  average  below  normal  and  increasing  the  accumulated 
deticiency  for  the  year  to  7.45  inclies.  .■\ mounts  were  lightest 
in  the  Southeast,  where  an  average  of  1.51  inches  v.as  recorded. 
The  Movantain  Section  had  an  average  of  2.11  inches;  Lake 
Erie,  3.20  inches;  Plateau.  3.79  inches;  and  the  Southwest, 
3.89  inches.  Maximum  24-hour  amounts  of  precipitation  were 
reported  on  various  dates,  being  measured  at  the  greater  num- 
ber of  stations  during  the  tirst  half  of  the  nr  nth  Drought 
conditions  became  more  seriou.s  in  ea.stern  Pennsylvania  due  to 
the  light  rainfall.  In  one  community,  at  least,  the  supply  was 
so  depleted  that,  as  a  precautionary  measure,  all  watei'  was 
boiled  before  it  was  used.  Ligiit  snow  was  reported  by  sonie 
mountain  and  northwestern  stations  on  the  lOth  or  the  28th. 

Thunderstorms  were  reported  by  western  and  northern  sta- 
tions during  the  early  part  of  the  month,  njost  general  being 
those  of  the  lOth  i.'i  which  light  hail  was  observed  at  scattered 
stations.     Sleet  was  reported  at  a  few  northern  points. 

By  the  close  of  the  month,  killing  frosts  or  sub-freezing  tetn- 
peratures  had  been  recorded  at  all  but  a  few  southeastern 
stations . 

G.   W.   S. 


THMPERATXTRE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  93  stations,  was  57.0°,  which  is  4.4°  above  the  54- 
year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was 
63.5°  at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was 
49.8°    at    Kane,    McKean    County,    and    Gouldsboro,    Wayne 


('ounty.       Kxtrenies    ranged    from    a    maximum    of    1()0"    at 
I'hoenixville,   Chester  (Jovmly,   on   the   5lh.   to  a   minimum   of 
19°  at    Lawrenceville,   Tioga   County,   on    the   l7th   and    26th 
The  greatest  daily  range  in   temperature  wai-   47°  at  Phoenix- 
ville,  Chester  County,  on  the  7th. 


PRECIPITATION. 

'i'he  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  at  177  stations,  was  2.77  inches,  which  is  a 
deticiency  of  0.44  inch,  as  compared  with  the  54-year  normal 
for  October.  The  greatest  monthly  amount  was  6.87  inches  at 
Kane,  McKean  County,  while  the  least,  0.75  inch,  was  recorded 
at  Holt  wood,  York  County.  The  greatest  amount  recorded  in 
any  24  consecutive  hours  was  1.65  inches  at  Punxsutawney, 
Jefferson  County,  on  the  4th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  a  trace,  which  i.^  t).2 
inch  below  the  54-year  State  normal.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  a  trace,  reported  by  a  nunjber  of  stations. 


OOMPARATIVS  DATA  ¥0n  OCTOBER 


Year 


!B»M... 
18»9... 
1890... 
IKSl... 
Iij92 . . . 
1893... 
1S94... 
l«Uo  .. 
li<S(i... 
1S97... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901 . . . 
190J... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907 . . . 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1914... 

191.').. . 

19!6... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

192o... 

192f>.  - . 

1927... 

1928... 

I' 29... 

193(1... 

1931 . . . 

1932... 

1033 . . . 

1931... 

1935 . . . 

1936... 

1937... 

19.38... 

1939... 

1940... 

1941... 

Period 


Temperature 


Precipitation 


46.3 

74 

19 

47.8 

83 

13 

50.9 

81 

21 

60.6 

91 

15 

50.8 

83 

16 

53.0 

91 

17 

53.6 

88 

24 

47.3 

76 

17 

48.9 

86 

18 

fai.2 

95 

16 

53.8 

92 

20 

54  6 

94 

15 

58.6 

95 

19 

52.2 

83 

20 

53.1 

89 

19 

53.4 

91 

20 

50.6 

91 

12 

53.2 

90 

16 

52.0 

87 

14 

48.2 

87 

13 

54.6 

93 

19 

48.4 

87 

15 

55.6 

91 

14 

52.3 

83 

18 

54.2 

90 

23 

54.9 

88 

16 

56.4 

91 

1! 

.54.2 

85 

17 

52. 1 

92 

16 

47.2 

84 

12 

55.5 

85 

19 

57.5 

92 

21 

57.5 

88 

22 

52.6 

84 

18 

i)4.8 

94 

12 

51,0 

87 

12 

32.9 

87 

14 

46.1 

83 

9 

51,9 

90 

16 

55.6 

99 

21 

.55.1 

91 

15 

50.6 

85 

14 

,50.8 

93 

9 

.55,7 

93 

20 

53.8 

86 

20 

51.6 

90 

11 

51.8 

84 

11 

53.0 

89 

IR 

54.0 

87 

11 

50.6 

89 

12 

54.5 

91 

16 

,53.6 

92 

15 

."iO.O 

85 

10 

57.0 

100 

19 

52.6 

100 

9 

4.02 
3.85 
5.87 
3.06 
0.72 
3.26 
4.26 
1.99 
3.19 
1.32 
5.20 
1.55 
2-74 
1.23 
4.64 
4.64 
2.87 
4.23 
4.46 
3.16 
1.95 
2.27 
1.91 
4.88 
2.74 
5.44 
2.3.=> 

2.65 
2.26 
6.38 
3,17 
4.77 
1.67 
2.16 
2.51 
2.38 
0.28 
4.83 
4.51 
6.40 
1,78 
5.. 59 
0.99 
1.83 
5,31 
1.91 
1.46 
2.77 
3.69 
.5.84 
1.81 
3.88 
2.03 
2.77 

3.21 


^  o 


No  of  dayb. 

Sh 

1 

X  (- 

O  A 

■ 

fl  a; 

t- 

X'-c 

s.i 

C 

•V 
0.2 
0.3 

1'. 

'J'. 

']'. 

T. 
0.3 

T. 

T. 

T. 
0 
0 

T. 
0.1 
0.1 

T. 

T. 
1.1 

']'. 

T. 

T. 
0.5 

T. 

T. 
0.2 

T. 

'1 
T. 

1.7 

0 

0 

T. 

0 

'r. 

T. 

0 
3.8 
0.2 
0.1 
0.1 

T, 
0.2 

•V. 

r. 

T 
0.6 

•I' 

T. 
0.1 

']■. 

T. 
1.1 

T. 

0.2 


16 

9 

6 

10 

8 

9 

16 

6 

8 

8 

11 

9 

6 

13 

11 

8 

14 

8 

9 

12 

8 

5 

17 

8 

9 

11 

8 

5 

14 

8 

12 

11 

7 

6 

13 

8 

8 

11 

9 

5 

16 

10 

9 

12 

9 

9 

12 

8 

7 

15 

8 

9 

14 

7 

14 

7 

7 

7 

16 

8 

6 

16 

7 

7 

13 

7 

7 

16 

8 

11 

11 

7 

7 

16 

7 

13 

10 

6 

9 

11 

9 

8 

1.5 

7 

6 

18 

13 

10 

10 

10 

15 

8 

17 

9 

8 

5 

19 

7 

8 

17 

7 

7 

18 

6 

k 

15 

8 

2 

21 

/ 

15 

6 

8 

14 

10 

9 

9 

17 

5 

8 

14 

8 

9 

12 

8 

6 

15 

7 

9 

15 

8 

11 

10 

7 

8 

16 

9 

6 

17 

7 

9 

16 

8 

11 

13 

6 

14 

8 

8 

6 

18 

6 

11 

13 

7 

8 

12 

8 

13 

9 

9 

9 

13 

8 

It) 

14 
17 
11 

7 

9 
11 

6 
12 

9 
13 
10 
11 

5 

10 
11 

8 
10 
17 

7 

8 
11 

7 
13 

9 
15 
11 

9 
6 

11 
8 

14 
5 
7 

8 

3 

17 

12 

9 

9 

11 

9 

8 

14 

6 

7 

7 

12 

15 

7 

II 

11 

13 
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OUmatolog'icai  Data  for  October,    1941 


Stations 


Counties 


Temperature 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

a 

^ 

o 

$ 

g 

—  03 

a  ^ 

,2— 

a  0) 
•2S 

E») 

o 

^  >» 

i^S 

^ 

t^s 

*^i3 

2fci 

•o 

S  ° 

> 

c 

03 

IS 

O.J3 

OJ 

V 

& 

o 

i 

®  2 

1^ 

5s 

Sic 

o 

s 

5 

?.2 

f^ 

>-q 

s 

« 

s 

^ 

3 

a 

o 

S- 

^■^ 

5 

£ 

Observers 


AUentown 

,;  A.ltoona..  

a  Ardmore 

s  Arendtsville 

S  Bedford 

§  Bethlehem 

5j  Bloomsburg(near) 

•c  Carlisle 

o  Chambersburg 

«  Clearfield 

"^  Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 
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John  A.  Fruk. 
Robert  D.  Goodfellow. 
H.  L.  Balderstou. 
Penn  State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Benj.  F.  Conner. 
Froi.  C.  E.  Miller. 
William  B.  8pear. 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
VVm.  A.  Uorer. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keatb 
Andrew  B  Evansha 
Prof.  N.  \V.  Swayne. 
Ur  Henry  Stewart 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
L.  H.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
Peuna.  Water  &  Power  Co. 
I'rof.  Paul  K.  Voder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Wm.  R.  Kelley. 
Sini  Oil  Co. 

Harry  S.  Fanihcr. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
H.O.  Hacker. 

PhiladelphiaSub.  Water  (:<>. 
J.  Earl   Siieali'er 
New  Jersey  Zinc  Co. 
I  .  S.  Weather  Bureau 
Navy  Aerological  Office 
PhiladelphiaSub.  Water  ('o 
E.  E.  Rarick. 
.lolui  E.  Beiuier. 
U.  S.  Weather  Bureau, 
li.  8.  Weather  Bureau 
Dr.  George  ¥..  Fisher. 
Joseph  J .  Bryza . 
State  Teachers  College 
Penna.  State  College. 
Metropolitan-Edjson  Co. 
Mrs  .M.  Ordelia  Parks 
M.  S.  Bliss. 
Harlan  Saylor. 
U.  S.  Airways  Station, 
.lolin  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries  <  o 
York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 
Williiiii  C.  Faust. 
George  J.  Melvin. 
I'eunsylvania  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wasser. 
William  K.  Fuller. 
Westmoreland  Wat«ir  Co. 
Thiel  College. 
I'rof.  H.  W.  ilp.rmon. 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tross. 
U.  H.  Airways  Station. 
Westmoreland  Water  Cc. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co, 
Gen.  Chemical  Co. 
r.  S.  Weather  Bureati, 
West  I'enn.  Power  Co. 
Harry  H.  Gerber. 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wra.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co. 
Cnrnegie-minois  Steel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also .  •  Incomplete .  f  From  all  available  records . 

Reference  letters,  «,  ",  °,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T,  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Offlce  addresses  are  as  follows :  of  Lycl ppus,  '^reensburg :  of  Neshaminy  Falls,  Oakford :  of  Sharon,  Farrell :  of  Shawmont,  Manayunk :  of  Springs,  Qrantsrllle,  Md . : 
of  Altoona.RFD,  (Klttannlng  Point):  of  Midland,  Georgetown.  W.  B.  0.  Philadelphla-1-20^2-1160. 
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OiUly  Freolpitatiou  toi 

October, 

L841 

DniiiiiiKK  I'ftniu 

Day  of  month 

i 

8tRlU)lls 

I 

1 

2 

,H        4 

ft 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

'.'1 

r, 

i" 

27 

2H 

29 

80 

81 

1 

.lllaittic  i>ii»M<U7C 
.Mlontown" 

Lehigh 

Juiiiattt 

■.■33 

.05 
T. 

'!06 
.80 
T. 

'.'36 
T. 

.16 
T. 

T. 

.04 

.42 

.09 

.16 

.27 

.4tl 

.26 
.11 

i;6i 
.20 

.05 
.88 

■r. 

T. 
.19 

.48 

.10 

.19 

.26 

T. 

.18 

.02 
.49 
.34 
.02 
.07 

'  .'26 
.10 
.29 
.11 
.14 

.16 

.54 

.28 

T. 
.87 
.12 
.18 

'.'ie 

.82 

'r, 
.01 

.81 
T. 

.02 
06 

.08 
.11 
.16 

.02 

'.'ofi 

'1'. 

.04 
.04 

.'i9 

'.'is 

".'16 
.20 

■.'21 
.06 

.83 

.88 

.62 
.07 
.61 

. . . . 

T. 

'!« 

'!36 

2.12 

.06 
.04 

'"69 

.08 
.36 

.... 

.51 

.... 

.21 
.11 
.04 

".in 

.05 

't.' 

.04 
.08 

't.' 

8.49 

Ausouia- 

\V.  l!r.  Susq 

Lower  Del 

Lower  Susq 

Juuliita 

Middle  Susq 

.... 

.... 

.... 

2.M 

".\f) 
.09 
.10 

'■")'.' 

.16 
T. 
.16 
.67 
.10 
.49 
1.09 
.85 

.21 
T. 

1.84 

.Vroudtvsvillo'-' 

liiiU<)rs  Summit.. . . 
liiikl  KivKle  { 

.01 
.22 
.02 

r. 
'.'6g 

.16 

.31 
.11 

"62 

.... 

.... 

.06 
.10 

't." 
r. 

'!68 

.07 

.i-2 

.'io 

.30 

.19 
.33 

'  .'26 
.06 

'.'65 

.11 

'.'24 

'.'is 

T. 

' .'(')  i 

'.'si 

'!24 
.26 

'.'62 

.11 
.12 

.») 
.21 
.02 
.06 

.17 
.02 
.26 
.04 
.06 

'.'is 

.40 
.02 
.03 
.17 

.20 
.09 

'[63 
.14 
.22 

'.io 

.16 
.20 
.08 

.07 
.06 
.07 
.20 
.03 
.09 
.01 
.18 
.19 
.06 
T. 

.05 

.30 

T. 

.16 

.12 

.10 

'.m 

.06 

•25 

.15 
.28 

't.' 

•••• 

'.'64 
.04 

••'•• 

.61 

1.16 

.10 
.30 

.24 
.84 

'.'76 

1.72 

.06 

,.  . 

.16 
.19 

'.'44 

''i''. 
.12 
.02 

".'43 

.62 

'.'66 

'■'■'■■ 

8.21 

0.94 

({ellefouto- 

Horwiudalet 

W.  Hr.  Su.sq 

W.  Br.Suso 

Lehigh 

Susiiuehanna 

Lower  Susq 

T.' 
.13 
T. 
.30 

T." 

.05 

.03 
.21 

.85 
.21 

T. 

.... 

'.'26 
T. 

'.'io 

1.76 
8.61 
1.81 

lUoomsburKtur.)-. 

.... 

.... 

T. 

.18 

1.78 
1.61 

liutVivlo  Mills- 

I'arlisle 

farter  Oampt 

Centre  Hall 

I'hmubersburg-.... 

Clotulieki- 

Coate.-villo 

l.'olebrook 

Uoushohocken 

t'oviugton- 

i>oylestowu 

Driftwood! 

Du  Hois 

lui.st  \Vaterfordlll|2. 

Emporium-  

English  Center  J. .. 

0.81 

Lower  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Susquehauua  — 

.04 
.01 

T. 

"ii 

T. 

tV 
'.'62 

T. 
f  ■ 

T.' 



T 

.66 

.50 

T. 

.08 

.01 

.04 

'.'06 
.54 
.21 
.04 

'  ."27 
T. 
.35 

■;34 

.03 
T. 

T.' 

.04 
.01 
.05 
.20 
.34 
.02 
T. 

.03 
.10 
.60 

'.'63 
T. 
.35 
.10 

"64 
.20 

.05 
.10 

r. 

.12 

tV 

T. 

.03 
.fiO 
.05 
.03 

18 
.14 
.04 

.08 
.05 

^85 
.03 
.18 

.35 
.10 
.04 
.85 
.08 
.90 
.02 
.07 
.20 

".hi 

.09 

"22 
.36 

.18 
.12 
.05 
.06 
.09 
.85 
.29 
.72 

'.'62 
.33 
.18 
.03 

'.'35 
.19 
.50 
.13 

.88 
.18 
.35 
.11 
.66 
.22 
15 

'.'61 

.12 
.46 
.40 

.37 

'."26 
.03 
.32 

.08 
.62 
T. 

.35 
.45 

".m 

.37 

1.00 

'!22 
.03 
.27 
.02 

.24 

.17 

.27 

.28 

.27 

.21 

.29 

.24 

.51 

T. 

.26 

.16 
.10 
T. 
.2!) 
15 

.... 

.04 

.30 

.23 

T. 

.05 

.10 

.08 

.01 

.10 

.02 

.34 

.37 

T. 

.23 

.20 

.02 

T. 

.02 

.28 

.01 
.04 
.08 

.li 
.01 

.05 

".26 

.06 

.03 

.23 

T. 

.03 

T 

.14 

.25 

.01 

.01 

T. 

.02 
T. 

05 

T. 

•I'. 

••■• 

T. 
.34 
.02 

';6^2 

.03 
.01 

't'.' 

.09 

'.'62 

.38 
.52 
.16 

't.' 

.13 
.62 
.09 

'.'66 
.54 

.38 

'.'25 
.41 

'.'33 

T 

.60 
.51 

'[65 
.49 
.22 

'.i6 
.35 
'.'si 

'.'20 

T. 
.21 
.10 

'!i7 

.14 

i.'os 

34 

.18 
.56 
.05 
T. 
T 
.30 
.25 
.11 

.05 
.02 
.66 
.16 

"55 
.16 

't.' 

.16 

.04 

.06 

.01 

T. 

.03 

.06 

.47 

.03 

.01 

"!24 

.36 
T. 

.67 

.09 

.05 

T. 

.52 

T. 

T. 

't.' 

"!i.5 

.46 

'!n.3 
49 

1.45 

■.'62 
'.'i4 

.41 
.15 

'.'46 

'.'22 

•••• 

3.88 
1.97 
0.92 

\V.  Br.  Susq . 

.88 

8.92 
1.64 

Lower  Susq 

Schuylkill 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

W.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

T 
T. 

.05 

T. 

.10 

.16 

T. 

.10 

.06 

T. 

.05 

"  ."23 

.03 
.01 

.61 

.06 
.24 

'.'16 
.02 

.05 

'.'44 

.48 

'.'ii 

.18 

.50 
■.'08 

'.'is 

1 

.05 

'  .'22 

.05 
.25 

'^27 
.09 
.06 

't. 

'.'or, 

.18 
T. 

'!28 
.43 

'."43 
T. 

2.38 

05 

1.16 

.20 

.10 

.40 
.02 

'lis 

.•20 
.48 

'.'68 
.75 
.31 
.31 

.04 
.19 

.04 
.65 

'!ii 

T. 

.42 
.32 
.20 

'.'•22 
T 

.40 
.07 
1.00 

2.50 

T. 

.15 
.14 

'  .'28 
.16 
T. 

'.'26 

.03 
T. 

.02 

'.'69 

T. 

T. 

'.'il 

'.'63 

1.44 

'!62 

'!6i 
.10 

■■■■ 

"t.' 

3.61 
4.26 
1.26 

VV.  Br.  Susq 

VV.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

3.98 
2.16 
1.41 

Kredericksville'^. . . 

.62 

't.' 

.01 

T. 
T. 

T. 
.05 

'.'06 

'.'63 
.02 
.01 

't. 

T. 

.10 

'.'i4 

'.'06 

't.' 
■.'62 
t" 

T 

.02 

T. 

't'.' 
'.'6i 

T. 

T. 

.... 

2.19 

h^i.Mu1a,ti(12              .     ... 

Lehigh 

N.  Br.  Susq 

Lower  Del 

.14 
.07 

T. 
T. 
.05 
.10 

.29 
.04 

.04 

2.19 

Galeton  

.35 

.35 

.45 

.... 

.01 

3.69 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

1.43 

'.'2i 

T. 
T.' 

'.'63 

'.'25 

't. 

T. 

't.' 

T. 

.02 
.12 

L32 

Lower  Susq 

Lehigh 

Schuylkill 

L74 

.09 

'.'6i 



;::. 

2.36 

't.' 

.20 

'i''.' 

1.28 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Upper  Del 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Juniata 

.02 
.03 
.10 
.05 

.'ii 

.03 

T. 

.24 

.12 

■  .'62 
.08 
T. 

T. 

.02 
T. 

•iV 

.01 

tV 
f.' 

T. 

T. 

T. 

.09 

1.2s 

llarrisburg'"'J' 

.02 
30 
37 

1.49 

.08 

.13 
.02 
.21 
.10 

.18 
.05 
.08 
.22 
.46 
.23 
.14 
.08 
.14 
.27 
.09 

.03 
.03 
.71 
.19 
.20 
.56 
.08 
.25 

.23 
.06 
.11 
.03 

.03 

'.'io 

.... 



't.' 
•r. 

;'01 

't" 

1.99 

Hollisterville.*^. . . . 

1.89 

Holt  wood -^ 

.02 
.30 

.03 
.05 
.01 
.22 
.04 
.28 
.07 
.40 
.13 
.20 
.20 

.27 

.09 

0.76 

.01 

.05 

't.' 

.12 

.46 
.12 
.35 

1.97 

Huntsdalet 

Lower  Susq 

Potomac 

VV.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Lower  Susq 

Lehigh 

Lower  .Susq 

N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

'!25 

1.37 

Hvndman^ 

.03 

T. 

.16 

T 

..30 

't.' 

't'.' 

1.13 

Kylertown***! 

Lakeville''^ 

.73 

'^47 

T. 

3.43 
2.24 

1.16 

"44 

.22 

.'■ii 

.35 

.15 
.13 

'lie 

.11 
.25 

.28 
.58 
.14 
.49 
.51 
.20 
.15 
.35 
.06 
.12 
.25 

35 

.19 

'.'26 
.16 
.02 

'.'36 

2.41 

't.' 

.02 
.15 

2.31 

Lawreuceville 

Lebanon-^ 

T 

.15 

".ik 

.21 
.23 

.03 
.12 

.'62 

't 

.02 

.04 
.10 

.10 

'!6i 
.02 

.01 

.32 
.55 
.84 
T. 

.21 
.14 

.16 



T. 

2.22 
1.51 

Lehighton^ 

Lehigh 

.02 
.04 

.13 

.10 

T. 

.02 

.04 

.02 

1.96 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Juniata 

T 

.08 

.07 

.33 



.40 

.06 

1.93 

Lock  Haven2 

.... 

1.70 

Mapleton  Depot^  . . 

"65 

1.84 

Marcus  Hook^ 

Lower  Del 

1.26 

'.47 
.2-5 
T. 
.04 
.04 
.72 
.15 

'.'oi 
.10 

Ai 

".m 

■••• 

.28 

'.'io 
'.'33 

.17 
T. 

.10 

.61 

't.' 

.18 

'.'67 
.05 
.07 

't.' 

'.'04 
'.'22 
"62 

.29 

';6.5 

■.■i2 

.06 
.18 

.03 
'.'64 

'.'61 
.01 

''63 

T. 

2  11 

Matamoras^ 

Mauch  Chunk 

McC:onneilsburg2.. 

Upper  Del 

Lehigh  

Potomac 

.43 
.12 
.35 

... 

1.99 
2.49 
1.07 

Millersburgt 

Lower  Susq 

N.Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Upper  Del 

Middle  Susq 

W.  Br.  Susq 

Lower  Del 

Juniata 

.07 
.04 
.13 
.15 

.08 

T.' 
T. 
.01 
T. 

.02 
.04 
.01 
.10 

'."6i 

T. 

.12 
.16 

".oe 

.27 

.16 

.10 

.07 

.04 

T 

.05 

.08 

.04 

'.'64 
.04 

.04 
T. 

.0? 
.30 
.05 

* 

.02 
.03 
.07 

'.'09 
.01 

2.02 

Millvillet 

09 

.25 

'.'75 

15 

'^24 
.01 

.... 

.43 

.08 

1.86 

Montrose^ 

Mount  Pocono 

.02 

.18 
.10 

'.'71 

.02 

T. 

.17 
.01 

.02 
.20 

.20 
..51 
.88 
.25 
.42 
.08 
.52 
4S 

.11 

'.'63 
.i4 

'.'61 

T.' 

'.'67 

T. 

.25 
.09 

.01 

't" 

T. 

".'6.5 

.10 
.27 
.04 
T, 

.33 

.04 
.02 

2.49 
1.98 

Mt.  Unionl 

.49 
.71 
.46 
.12 
.48 
T. 
.02 

.44 

.31 

2.43 

Muncy  Valley 

.'io 

.49 
.09 
.32 
.23 
.32 
.21 

!6fi 
.12 

.09 
.09 
.19 
* 

.31 
.03 
.16 
.34 
.37 
.39 
.09 
.14 

.37 

.18 

!io 

.06 

.18 

.06 

.09 

T. 

.35 

.07 

.29 

.10 

.30 

.31 

T. 

.90 

.77 

.69 

61 

.21 

.05 
.02 

'.'37 
.02 
.05 
.02 
.24 
.01 
.29 

.03 
.05 
.90 

'.'i2 

.75 
.76 
.04 

.30 

.'96 

•••• 

.66 

3.91 

Neshamiuy  Falls^. 

.... 

1.79 

New  Bloomfield. . . 

T. 

1.66 

New  Park 

Lower  Susq 

Juniata 

Schuvlkill 

Schuylkill 

Lehiff li ...  

Upper  Del 

Lower  Del 

1.41 

S^ewport^ 

T. 

T. 

.15 

.07 

.20 

.08 

.07 

..3"^ 

T. 

T. 

T. 

03 

't.' 

T. 
T. 

03 

.02 

.01 
T 

1.56 
2.24 

)rwigsburg 

2.47 

^almertonl 

T.' 
T. 

.18 
.15 
.01 
T. 

.02 

T. 

.07 

.74 

.12 

.45 
.10 
.6v! 

'.30 

2.05 

^aupack2 

.... 

1  59 

Philadelphia!' 

.33 
.47 

.39 

't'  ' 

.31 
.02 

't. 

.04 
.37 

■.'i4 

T. 

1.10 

I'hila.  Navy  Yard3 

Lower  Del 

Lower  Del 

T. 

T 

.04 

'.'ifl 

.52 

1.91 

Phila.-Pt.  Breezet. 

93 

T. 

ios 
.34 
* 

".io 

.25 
.03 

'.'■25 

'#' 

.69 
.16 

.05 
■.'22 

'.'6i 

T. 

T.' 
T. 

".W 
'.'67 

T. 

T. 

.0] 
.09 

1.59 

Schuvlkill 

* 
.22 

.70 
.15 

1.05 

PineOrove2 

Pleasant  Mt! 

Lower  Susq 

Upper  Del 

.04 

T. 

.10 
.14 
.16 

.'is 

■.'69 

.01 

'.'si 

.05 

2.21 

2.70 

:>ort  Clinton 

Schuylkill 

Schuvlkill 

.43 

* 

.20 
.44 
.28 
.01 
.19 
.21 

.10 
09 

1.88 

F'ottstown  2 

T. 

".20 

70 

1.77 

:>ottsville2 

Schuylkill 

Lower  Del 

Schuvlkill 

W.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

Lower  Susq 

.03 
T. 

.09 
.Ofi 
.10 

'.'io 

.16 
.07 
.16 
.01 

.14 
.09 
.05 
.30 
.29 
.27 

"As 

';.39 

T. 

.24 

''26 
'.'26 

't.' 

']n2 
.01 

'.'is 

.22 
.13 

.'?« 
.06 
.14 

't. 

.04 

'ioi 

!i7 

.84 
'.'40 

2.02 

••• 

i'. 

T. 

.03 

1.4S 

Readingti 

Renovo^ 

•••• 

'.'6i 

2  15 
2  53 

Retreat 

1  65 

Ringtownti-2 

2.31 

Continued  on  page  58. 
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October,    19! I 


Daily  Precipitation  for  October,   1941— Continued  from  page  67 


Drainage  Basin 


Day  of  month 


20 


22 


23 


25 


AUantic  Drainage 
(continued) 

Scrantonji 

Selinsgrove 

Sellorsvillot 

Shade  Uapt 

Shawmont 

Shippensburg 

South  Mountain- . . 

dtate  Colleget 

Stroudsburg^ 

dunouiy^  — 

Susquehanna'' 

Towauda 

Wellsboro.......... 

Weruersville^.  LnrJ 

Westchester 

Westgrove^.....--. 
Wilkes-Barre^"... 

Williamsport''' 

Williamstown 

York ■ 

York  Haven'' 

Zioasvillb(near)... 

I'reutou,  N.  JU 

Ohio  Drainage 

Acmetonia^.. 

Beaver  Falls^ 

Blairaville 

Bradford's 

BrookviUe^ 

BuckstowuJ 

Butler 

Clarion  ^ 

Claysville 

Coiillueuce''*     .  .     • 

Connellsville ' 

Coraopolis^ 

Corry''' 

Coudersport 


Derry... 

Donora^ 

Dunlot 

Ebonsburg 

Fraatliu"''.  .^ 

Qreeusburo' 

Qreonsburg 

Greenville 

(irove  City 

Indiana 

Irwiu 

lohnstown....^.. 
Kane  Airway  Sta 


Lake  Lynn''' 

Lock  Mo. 4 2 

Lock  No.  ■'52 

Lyoippu'*.. 

Marienvillel 

McKeesport^ 

Meadville^ 

Mercert 

MercerS — *  .... 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 


Natrona^ 

New  Castle 

NewelM ■ 

Parkers  Landing'^ 

Penn  Line^ 

PittsburghSIi 

Punxsutawney^.. 

Ridg-.vay2  

Rochesterl 

3altsburg2 

8eward2 

Sharon^ 

Sharpsville" 

Smethport^ 

Sotaersnt 

Springs 

Titusvillet 

Union  Cityl 

Uniontown 

Unity  Rpst-rvoir.. 

Vandergrift 

Warren^ 

Waynes  burg 

We.«t  Newton ■''. . .. 
I.nke  r>r<dnna( 

Eriell 

Raymondt 


N.Br.  Susq 

.10 
.05 

T. 

.41 
.17 

.10 
.26 

.01 

.03 
.02 

.12 

.11 

.53 

.10 

.82 

.16 

.09 

.17 

.22 

.02 

T. 

.02 

' '«' 
.95 
.65 
.19 

'!38 
.33 
.07 
.45 
.76 

.03 
.02 
.29 
.30 
.03 
.21 
.01 
.01 
.08 
.08 
.42 
.02 
.13 
.13 

.15 
.04 

T. 

T. 

.40 

".i)i 

.24 

'.'22 

■>29 

.03 
.37 
.43 
.18 
.02 
.24 
.09 
.24 
.11 
.17 
.09 

.40 
.08 
.18 

.... 

.29 
.37 
.13 

* 

T. 
.08 
T. 
.23 

'.'oi 

'.'28 

.08 
.01 
T. 

.04 
.02 
.07 
.17 
.07 
.16 
.01 
.13 
.17 
.13 
.03 

.14 
.11 
.09 
.10 

.14 
.08 
.07 

't.' 

.51 
.61 
.49 
.21 
.50 

.... 

T. 

.03 

T. 

.01 
.06 

.... 

.31 

.22 

.18 

.21 

.04 

.35 
'."23 

'.'67 

T. 

,02 

.02 

.32 
.32 
.39 

* 

T. 
.11 
T. 

.64 

".ia 

.06 
.07 

T, 

.U 

'.'34 

".(Ii 
.07 
.ft! 

.01 
.32 

.U'.' 
.02 
05 
.14 

.53 

2.18 

Lower  Susa 

2  01 

1.72 

... 

.03 
.03 
T. 

.02 

.^l 

.12 

.15 

T. 

.18 

.VI 

.03 

.OJ 

.33 

,02 

T. 

.03 

".ib 
.10 

.39 

.51 
.18 
.78 
.07 
.12 
« 

.07 
.32 
.68 

.3;) 

.14 

10 
.51 

.30 
.18 
.22 
.11 
.23 
.77 
.30 
.80 
.8.i 
.12 
.26 
.17 
1.45 

.61 

.37 

.43 

11 

1.04 

.25 

.04 

1  08 

l.lfi 

l.i56 

.26 

.55 

.46 
.47 
.55 
.06 
.07 
.33 
.15 
,0fi 
1.62 
.20 
.13 
.51 

,36 
.07 
.51 
.19 

.88 
.89 
.33 

34 
1.32 

07 
.22 
.34 

.36 
.64 

T. 

* 

* 

,06 
,08 
,41 
T, 
.35 
,'24 
.10 
.13 

.43 
.76 
.01 
.18 

r. 

.26 
.06 
.09 
.79 
.57 
.\ib 

.19 
.12 
.26 
.21 
.27 

';33 

* 

* 

« 

Sciiuylkill 

T. 
.02 

T. 

.01 

'.'63 
T. 
.19 

.33 
.62 

.18 

.40 
.18 
.01 

".ik 

•••• 

.'03 

.19 

T. 

.23 

.13 

.02 

.06 
.24 

'!29 

'.'6i 

T. 
.'i7 

.03 
.06 
.02 
.17 

.45 

T. 

.01 

't.' 

.... 

.... 

.02 

1.17 

'■'[•'.' 

'.'io 

1.37 

.20 

T. 

T. 

T. 

'.'61 
.05 

'!66 

.03 

•••• 

1.19 

\V.  Br.  Susa 

.19 
.03 

.06 
.01 
.03 

.05 

.01 
T.' 

't. 

T. 

't.' 

T. 

.06 

!l3 
.01 

'.'63 
.28 
T. 

.16 
T. 

.02 
.06 
.04 

2.71 

Upper  Del 

.13 
.22 

'i  " 

'^22 
.'21 

1.52 

Lower  Susq 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  .susq 

Schuylkill 

t'.' 
.01 

.03 

.02 
,02 

.05 
.03 
.06 

T. 
.14 
.18 

.33 

.01 

'."is 

l.b« 

l.-l.T 

1.68 

2.19 
1.7.' 

T. 

T. 
.11 
.03 
T. 

T. 
i'V 

'.'oi 

T. 

.... 

'.'6i 

•••• 

.02 
'l'.' 

'tV 

T. 

■r.' 

.... 

.14 

'.'37 

'.'35 
.36 

1  .57 

'^Ol 

l.-s 

K.   Br.  Susq 

W.  Br.  Susa 

Lower  S\)sq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

.02 
.24 
.U 
.01 
.04 
.11 
.07 

1.01 

1.46 

.58 

.79 

1.16 

.03 

2.15 

1.26 

.18 

.13 

.19 

1.05 

.95 

.49 

.28 
.03 

.18 

".Vi 

.17 

.'65 

T. 

.25 

'!ii 

.03 

.06 
.20 
.53 
.28 
.04 
.27 
.14 

.92 
.13 

1.47 
.02 
.60 
.30 
.03 
.45 
.88 
.48 
.64 

1.10 
.31 

.80 
.72 
61 
.99 
.22 
.36 
.76 

'!67 
1.12 
L03 
.62 

.50 

.04 

.40 

1.47 

'!95 
.25 

'  .'3^ 
.32 
.33 

.55 
.04 
1.02 
.32 
.25 
.31 
.65 
.54 

.... 

.18 
.02 
.03 
.04 

i.yy 

I.SO 

1.77 

.01 
.12 

.26 
".'ik 

1.31 

1.  ;i:l 

Schuylkill 

.01 

'tV 

T.' 

tV 

'^63 

.'•ii 

.18 
'.'38 

.21 
.07 

.04 
.04 
.07 
.13 
.06 
.39 

't. 

T. 

T 

't.' 

T. 
T. 

't.' 

.06 
T. 

■r. 
■i'. 

.56 
.16 
.11 
19 

.36 
.01 

'i'.' 
.01 
.16 
T. 
.05 
T. 
15 

i'.' 

T. 

'!6i 

2.'2.( 

T. 

.29 
.03 
.39 

T. 
T. 

.01 

l.v.S 

AUeglieny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

T. 

.05 

.01 

.11 

.04 

'."02 
.04 
.08 
.05 
.04 
.08 
.07 

.03 
T. 

T. 
,01 
T. 

V36 

'.'os 

.21 

T.' 

.05 

.08 

.11 

1.26 

V57 
.61 

i.'so 

.31 
.04 
.01 

Vio 
.31 
.53 

.'64 

.03 
.02 
.04 
.20 
.03 

'.'36 
.10 
T. 

'.'62 

isi 

.09 

.12 
.04 

.48 

".Qi'i 
.04 

.02 
.02 
.07 
.24 
.05 

4.30 
4.«1 
5.23 

Allegheny 

Allegheny 

.06 
.38 
.07 
.05 
.21 
.01 
.28 
.21 
.05 
.30 

.49 

.27 

.17 

.41 

.01 

T. 

.31 

.06 

.02 

.30 
.24 

.41 

* 

.17 
.19 

''37 
.01 

'22 
.03 
.05 
.OR 
.45 
.10 
.04 
.07 

.11 

.04 

.05 
.09 
T. 
T. 

.28 
.23 
.19 

.16 

■.08 
.11 

J6 

.19 

T. 

.0=1 

.06 
.23 
.08 
.04 
.15 
.06 
.07 

".'n 

.01 

4  49 

.'  7S 

.01 
.40 

M 
.05 
.06 
.41 
.43 

.18 
T. 

SN 

Allegheny 

Ohio 

Youghiogheny  .. 
Monougahela — 

Ohio 

AUi'gheny 

Allegheny 

Coneraaugli 

Monongahela  — 

Allegheny 

Conemaugh ..... 

Allegheny 

Monongahela.... 
Youghiogheny  . . 

.01 
T. 

'iSO 
.80 
.06 

.06 
.49 
.02 
.03 
.06 
.12 
.14 

.39 

.37 
.58 
.45 
.04 
.07 
.45 
.36 
.15 
• 

.48 
.61 

.58 

.04 
.05 
.03 
.50 
.36 
.24 
.02 
.30 
.36 
.60 
.03 
.57 

.04 
.46 
.20 
.05 
.09 
.38 
.02 
.09 
.47 
.04 
.06 
.06 

.10 

'.'45 
.71 
.18 
.26 
.60 
.46 
.51 
.09 
.53 
T. 

.16 
.31 

.39 

.76 
.65 
.55 
.20 

.03 

't.' 

T. 

.09 
.12 

Voi 

.80 
.28 

.28 
.08 
.19 
..36 
.14 

!25 
.26 
.15 
.15 
.25 
.22 
.62 

't'.' 

.24 

.39 

.17 

.43 

.19 

.20 

.11 

T. 

.18 

T. 
.17 
.15 
.05 
53 

.14 

'.''ii 

.29 
.11 
.02 

Voi 
'.'io 

.08 

"14 

.06 
.14 

.07 

'^13 
.03 
.06 
.02 
.05 

■r'. 

.12 

'.'06 

.16 
04 
.02 
.17 
.20 

.07 
.02 
.05 
.05 

.'30 
.15 

';6i 

.08 
.09 

'.'04 
04 
.07 
T. 
.14 
T 

'!02 
.02 

.08 

".i)\ 

.07 
.01 

■1 

.02 

.03 

.03 
.06 

'!o5 
2fi 
T 
.05 
.16 

.02 

'■i'. 

.01 

.02 

.50 

T. 

.05 

.02 

.03 

.19 

.24 
.64 

'.2-.> 
.02 
.01 
.41 
.28 

.;« 
.  '.'.'.'■ 
'.:!2 
.4;; 
.61 

".'A 
.02 
.3(1 
.59 
.06 
.02 
.51 
.53 
.57 
T. 
.90 

.01 
.■27 
.12 
.05 
,02 
,81 

J.lif- 

.12 

'.'os 

.21 

.'20 
.28 
.13 
.17 
.03 

".Xl 

.06 
.30 
.18 
.13 
.41 

''l'.' 
.12 
.46 

.oi 

..36 
.40 
.10 
.02 
.21 

.'63 

in 

.04 
.07 
.16 

';i2 

.11 

13 

.63 

.32 

.2^ 

.34 
.12 
.13 

.'37 
.02 
.fl8 
'Id 
T. 

.20 
.38 
.20 

.07 

'.'21 
.60 

'!o2 
.01 
.17 
T. 

.21 
in 
.15 
.15 
.R6 
T. 
54 

T.' 

3  62 

'4.  18 
3.    8 

.28 

.62 
.41 

A? 

'!  , .-  S 

.46 

.32 

T. 

AM 

4.;ifi 

T. 

... . 

f 

.32 
.77 
.07 
.32 
.23 
.21 
,95 
,32 
.19 
.13 

.06 

.18 

L37 

.52 

.10 

.'77 
.04 
.07 
..55 
1.63 
.08 

1.18 
.50 
OS 

1.04 
60 
.05 

1.65 
.86 
.0« 
..50 
.34 

1.08 

.96 
1.21 
.13 
.13 
.11 
.0.'^ 
.10 
.41 
.10 
.85 
.03 
.20 

.02 
.06 

';o4 

.03 
.02 
.68 
.05 
.04 
.04 

[28 

!6.3 
.02 
.05 
.11 
.32 
.15 
.22 
.10 
.06 
.02 

.02 
.09 
.03 
.04 
.04 
T. 
.01 
■I' 

i'V 

.04 

.04 

.04 

.62 
.01 

.04 

".m 

.05 
.05 

.04 

.« 

..52 
.04 

i'46 
.33 

.'23 

T." 

"m 
".hi 

.81 
.56 

T. 
.12 

.24 
.05 
.04 

.05 
.21 

..58 
.02 

".U 

.07 
.02 

.13 
.14 
.21 

.02 

'.'io 

.03 

.04 
.02 

T. 

.82 
T. 

.79 

* 

.93 
.05 
.'73 

'm 

■.■90 
.40 
.35 
.79 

1.60 
.17 

.30 
.71 

.'65 
.47 
,12 
.85 
.23 
.24 
.16 

'.'98 

1.54 
.42 

i'. 

1.12 
.67 
T. 

.18 
.70 

.29 
.65 

.02 
.14 

':i8 

".\\ 

.21 
.10 
.09 

.01 
.04 
.12 

'.'io 
.35 

'.'63 

.0) 

T. 
.16 

;62 

.75 

'.'26 
.25 

'.'2.5 
.01 
13 

.12 
46 
T. 
.03 

i'.' 

T. 
T  ' 

'.in 
•r. 

't'.' 

't." 

.03 
T. 

.04 

.06 

.12 

.12 

T 

.03 

.15 

.06 

.30 

..50 

.08 
.06 
.09 
.12 
.49 

'.m 

.07 
.13 
.04 
.02 
.09 

.02 
.03 

'  .'6.5 
.06 
.08 
.07 
T. 
.05 
.09 
.16 
.05 

.03 
.03 
.12 
.40 
.43 
..58 
.24 
.10 
.03 
.05 
.12 
.06 

.26 
.31 

'[32 
.04 
.01 
.23 

".oi 

.04 

T. 

.02 

.01 

'.'(is 

T. 
.30 

T. 

.03 
.15 

.02 
.06 

.'ig 

.25 
T 
.28 
.30 

'.'65 
.13 
.11 

.05 
.32 
.01 
.10 
.05 
.14 

'  .'05 

'.'3,3 

'.'04 

'.'31 

.03 
'.'62 
.02 

'.'67 

.65 

'.b2 
.12 
..56 

* 

.21 
.49 
.81 

.k\ 

'.'64 

T. 

.28 
.56 
03 
.02 
.01 
.52 
.02 
.07 
.06 

.68 
.34 
.60 
.05 
.0.5 
.16 
.18 

't'.' 

.'44 

..50 
.02 
.36 
.41 
.21 

.'47 
.31 

4  /I 



't.' 
"t. 
't. 

.... 

".iss 

T 

'!n3 

.04 
't" 

■!n3 
.02 

2  90 

4  (  11 
4   .'■.' 

Beaver 

Allegheny 

Monongahela — 
Conetnaug)i 

:(.•.... 

.22 
.32 
.19 

.'62 

.27 
'.'06 

't.' 

".in 
.02 

T.' 

't  ' 
'.'oi 

:(  Ml 
n.,s7 

Monongahela — 
Monongaliela.... 

Allegheny 

Couemau.tjh 

Allegheny 

Monongahela  . . . 

Allegheuv 

Ohio 

Ohio  

".il 
.27 
.36 
.04 
.29 
.04 

tV 

.05 
.10 
.15 

..H9 
.02 
.41 
.OR 
.03 
.24 
.21 
.07 
.11 
.22 
.40 
01 

.05 
.33 
.51 

.38 

2.61 
2  96 

".in 

.'08 

':63 

'.'30 
.62 

'.'20 
.20 

.28 

.80 

.'is 

■:67 

".U 

'.i\ 

.19 
.34 
.49 
.16 
.47 
.60 

'.'25 

4.39 
4.46 
6.12 
2.80 

'.'62 

T.' 

't' 
't. 

■:6i 

.05 

't'.' 

'!02 

4.:'.6 
4.57 
4.43 
5.30 

Allegheny 

T. 
.01 

.oi 

".in 

4.83 

.0:' 

.05 

T. 
'.'64 

4.16 

Allegheny 

Beaver 

Monongaliela  — 

.\rieglieny 

Beaver 

Ohio 

Allc(T"eiiy 

Allegheny 

4.12 
3.63 
3  47 
3.66 
4.61 

•r 

.17 
.01 
.15 

3  55 

'.'63 
't.' 

6.38 

T. 

.23 
T. 

.'62 

.0:< 

.08 
.06 
26 
.66 
.07 
,11 
,40 

'  .'ii 

.47 
,44 

.27 

.24 

.'-'0 
.27 

.33 

.78 

'.'68 

■'r. 

.13 

'^91 
,03 

'!04 

,03 

T. 

.36 

.67 

.35 

.26 

.61 

.47 

.80 

.01 

.52 

.08 

.25 
.38 

3.73 
4.67 

Coneinii  vigil 

Conemaugh 

B-av." 

Beaver 

Allegheny 

YoufrhiOglicny  .. 
Youghiogheny  . . 
Allegheny 

1.24 

1.02 

.21 

.18 
.48 

.77 
.97 

V.-ib 
.95 
.32 
.56 

1.14 
.38 

.10 
.47 

T. 

.43 
.52 
.39 

.33 

.2."! 

.17 
.01 

'.'ii 

.08 

'."if 
'isc 

.0£ 

.04 

'.'i2 

.12 
.28 
.14 
.15 
.56 
.79 
.11 
.26 

'  .'39 
.14 
.14 

.66 
.31 

.2'^ 
.29 
.02 

.05 
.02 

'.'i2 
.18 

'.'i5 
.1? 

.05 
.11 

.03 
.08 
.02 

.05 
.'25 
.OS 
.01 

3.87 

.01 

3.91 
4.40 

T. 
.02 

■;6i 

.... 

•••■ 

T. 

4.. 57 
4.94 
3.57 

'!i7 

't 
".i>\ 

4.45 
4.78 

'.'62 
.14 

.36 

.'ii 

!02 

.02 
.""5 
'.'22 

".'ni 

!o.3 

.08 

'.'52 
.05 

.18 

'.'63 

6.28 

Mononcraheta 

Yo-iighiosheny  .. 

ConomauK'ii 

AU'ichpTiy 

Monongahela 

Youghiogheny  . . 

Lake  Krie 

Genesee 

.43 

.38 
.28 
05 
.33 
.28 

4.  23 

'!i5 

•••• 

T. 

4.39 
4.91 
4.65 
3.67 
2.30 

.'65 

".ish 

.47 
.56 

.3.20 

.... 

.... 

4.25 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation       1  First-order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-honr  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  Indicated.      2  PrPcipitation  measured 

in  the  morning;  a.nourt  then  recorded  is  for  the  preceding  '24  hours.        8    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
••  Precipitation  for  period  1  -30  a  rn  to  1 :30  a.  m.      t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     •  Included  In  next  measurement.        T.  ( trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      «  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  Inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloservUle.  N'ewville: 
of  Acmetonia,  Barking:  of  Pennline.  Linesville:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg;  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6,  Schenley.  *  Airway  Station.    %  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.         tt   Formerly  Glrardville. 
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Uully  TpmpertttureB  tor  Ootobiir.    194  1 


Station* 


Altotnift (  MrtXimum... 

I  iMliiliiiiiiu..  . 
Ue«1ford 1  Miixmumi... 

(  Miiiliiiiiin.. . 
HoUiloheui* ;  M;ixiimini,.. 

(  Miiiiiiuiiii..  . 
Kl0(>nisbiiiii(near)....  »  Mnximuin... 

'  Mixlnuun..  . 
Brookvlllol  >  Miiximum... 

'  Minimum., . 
Butler '  Maximum... 

I  Minimum..  . 
Cnrlisle <  M:\ximum... 

(  Minimiun.. . 
fiharabersbiint >  Miiximum... 

'  Mininunn.. . 
ClaysvUle J  Miixiuuiin... 

I  Minimum.. . 
Cloarfiekl )  Mnximum... 

I  .Minimum.. . 
CoatesvilleJ >  Maximum... 

'  Minimum.. . 
Corryt )  Maximui\i.. 

(  Mininnnn.. . 
Coudersport  J  Maximum... 

'  Mininnnn.. . 
Donora* )  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Bbensburg )  Maximum... 

(  Minimum.. . 
Emporiumt )  Maximum... 

(  Mininnnn.. . 
Ephrata \  Maximum... 

(  MlnimaiD.  . 

Erie* !  Maximum.., 

I  Minimum.. , 
FrankllnJ )  Maximum.., 

'  Minimum.. , 
Freeland I  .Maximum.. 

1  Minimum.. 
George  School J  Maximum.. 

(  Minimum.. 
3ettysburg \  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Gordon \  .Maximum.. 

(  Minimum.. 
Qreensburg *  Maximum .. 

/  Minimum.. 
Grove  City \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Harrisburg* \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Hawley *  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Holtwood* (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Huntingdon (  Maximum.. 

"(  Minimum.. 
Indiana j  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Johnstown i  Maximum .. 

/  Minimum.. 
Kanet ^  Maximum .. 

'  Minimum.. 
Kylertownt I  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Lancaster s  Maximum.. 

'  Minimum.. 

Lawrenceville \  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Lebanon^ J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Lewistown \  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Lock  Havent )  Maximum,. 

'  Minimum.. 
Marcus  Hook* i  Maximum.. 

'  Minimum.. 
MeadTillet *  .Maximum.. 

'  .Minimum. . 
Midland (  Maximum.. 

(  Minimum.. 
Montroset (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Mount  Pocono )  Maximum.. 

'  Minimum.. 
Muncy  Valley \  Maximum.. 

'  .Minimum .. 
New  Bloomfield J  Maximum.. 

I  Minimum.. 
New  Castle \  Maximum.. 

'  Miuimnm.. 
Palmerton* —  f  Maximum,. 

I  Minimum.. 
Philadelphia* i  .Maximum.. 

'  Minimum.. 
Phoenlxville f  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Pittsburgh* \  Maximum.. 

'  Minimum . , 


9     10     U     12     18     H 


15      lU  ,   17 


U     2fi     W     27     28     ■/»     80     81 


Mt'Bli 


64 
89 
72 
37 
74 
48 
U8 
52 
64 
39 
65 
42 
76 
43 
8-2 
46 
60 
3« 
66 
38 
70 
51 
62 
35 
fiS 
46 
0'.) 
43 
68 
32 
67 
39 
73 
45 

60 

4; 

fi'i 

44 

65 

42 

7-2 

46 

73 

45 

69 

38 

69 

38 

60 

53 

72 

50 

65 

46 

75 

54 

71 

37 

61 

38 

71 

36 

64 

33 

62 

40 

74 

44 

77 
43 
73 
47 
71 
45 
69 
44 
7: 
52 
65 
40 
68 
45 
62 
44 
65 
43 
84 
44 
73 
40 
62 
45 
72 
4' 
70 
54 
82 
44 
66 
47 


64 
46 
66 
55 
66 
47 
68 
80 
66 
39 
65 
52 
67 
S9 
69 
49 
64 
52 
62 
41 
66 
54 
60 
38 
60 
40 
67 
49 
61 
41 
59 
41 
69 
58 

58 

49 

59 

44 

58 

4 

6 

56 

68 

57 

64 

53 

65 

50 

59 

50 

69 

47 

6; 

48 

69 

52 

6 

39 

57 

46 

60 

50 

56 

36 

59 

40 

69 

58 

67 
45 
73 
54 
67 
56 
61 
47 
70 
51 
60 
49 
72 
48 
59 
44 
55 
48 
83 
46 
68 
54 
62 
54 
66 
49 
70 
52 
66 
57 
62 
44 


69 

37 
71 
46 
70 
42 
6S 
33 
68 
40 
60 
40 
75 
13 
76 
40 
71 
44 
69 
32 
69 
41 
67 
41 
67 
30 
75 
49 
65 
31 
69 
36 
74 
35 

63 

51 

68 

42 

62 

41 

72 

37 

74 

37 

68 

32 

70 

44 

67 

44 

74 

37 

67 

30 

75 

43 

73 

35 

65 

39 

69 

37 

66 

3 

66 

39 

72 

34 

71 
30 
73 
35 
74 
39 
73 
40 
73 
46 
67 
41 
69 
42 
66 
36 
62 
33 
82 
41 
74 
31 
70 
44 
66 
36 
70 
47 
73 
33 
69 
43 


78 
42 
74 
36 
76 
48 
72 
34 
78 
33 
75 
31 
76 
41 
75 
40 
75 
36 
75 
38 
74 
45 
74 
36 
68 
45 
75 
47 
71 
34 
73 
41 
77 
40 

74 
48 
73 
39 
68 
43 
71 
44 
74 
42 
70 
34 
75 
42 
71 
43 
76 
44 
71 
42 
73 
53 
77 
38 
69 
43 
75 
36 
70 
32 
70 
38 
71 
38 

74 
38 
74 
42 
77 
42 
73 
42 
72 
53 
75 
38 
72 
46 
68 
40 
67 
43 
79 
38 
74 
37 
78 
40 
70 
40 
69 
55 
71 
38 
73 
44 


77 
4M 
80 
47 

80 
64 
72 
41 
65 
37 
76 
65 
83 
82 
81 
51 
71 
63 
70 
44 
78 
50 
69 
41 
70 
35 
73 
57 
74 
46 
68 
40 
81 
55 

68 

50 

66 

39 

64 

48 

80 

50 

81 

54 

73 

51 

72 

5: 

68 

57 

79 

56 

65 

47 

81 

57 

80 

48 

68 

46 

73 

4 

62 

43 

71 

57 

81 

51 

67 
47 
81 

52 
78 
52 

7: 

44 
81 
55 
64 
44 
74 
56 
61 
44 
65 
47 
80 
36 
78 
52 
74 
55 
74 
54 
80 
55 
82 
49 
71 
58 


88 
88 
69 
61 
64 
84 
61 
46 
68 
41 
68 
53 
68 
61 
67 
51 
67 
52 
70 
51 
70 
58 
67 
32 
58 
35 
65 
49 
61 
49 
69 
42 
68 
63 

62 
46 
67 
45 
69 
46 
71 
63 
71 
66 
62 
53 
63 
53 
67 
50 
69 
58 
62 
44 
73 
61 
67 
60 
63 
54 
63 
53 
65 
32 
66 
46 
75 
62 

72 
34 
81 
62 
65 
52 

or. 

52 
77 
60 
67 
39 
67 
52 
63 
40 
58 
49 
74 
33 
63 
52 
69 
53 
64 
49 
73 
59 
76 
64 
67 
51 


ni 

40 
02 
38 
60 
43 
60 
33 
59 
31 
67 
38 
63 
52 
66 
49 
63 
34 
62 
36 
62 
45 
57 
38 
65 
20 
63 
42 
67 
35 
59 
35 
67 
48 

63 
44 
59 
38 
48 
39 
67 
46 
68 
49 
60 
44 
61 
40 
61 
41 
65 
40 
55 
40 
64 
45 
64 
41 
54 
41 
58 
40 
55 
24 
59 
33 
68 
45 

63 
:i5 
63 
50 
68 
48 
63 
40 
66 
46 
55 
39 
59 
40 
48 
39 
51 
4! 
72 
32 
65 
46 
66 
37 
56 
36 
66 
60 
71 
41 
60 
43 


67 

29 

68 

2 

66 

3 

60 

28 

60 

26 

63 

29 

64 

30 

62 

31 

62 

34 

60 

24 

62 

35 

67 

26 

52 

40 

64 

42 

55 

26 

61 

25 

63 

31 

67 
40 
59 
31 
57 
34 
63 
33 
64 
32 
60 
25 
63 
33 
57 
36 
63 
34 
63 
23 

m 

40 
62 
28 
55 
35 
59 
29 
60 
24 
55 
28 
68 
29 

65 
19 
61 
32 
63 
32 
58 
30 
68 
40 
60 
29 
65 
36 
60 
29 
58 
32 
66 
25 
61 
27 
61 
31 
62 
30 
63 
44 
70 
84 
62 
38 


64 
46 
65 
48 
61 
49 
61 
39 
68 
29 
60 
61 
68 
50 
86 
49 
89 
51 
54 
43 
63 
60 
68 
29 
60 
48 
62 
66 
67 
43 
63 
30 

6;^ 

48 

60 
55 
61 
31 
51 
44 
63 
44 
62 
51 
60 
41 
60 
52 
66 
46 
61 
51 
58 
38 
64 
54 
66 
48 
56 
44 
58 
48 
56 
24 
58 
45 
63 
4' 

55 
40 
61 
40 
58 
48 
57 
38 
69 
54 
59 
34 
59 
51 
55 
31 
54 
43 
64 
34 
66 
45 
61 
54 
61 
43 
64 
53 
67 
33 
60 
52 


70 
48 
7(1 
47 
68 
82 
08 
60 
64 
45 
66 
46 
78 
85 
77 
63 
70 
45 
67 
45 
74 
53 
59 
40 
67 
44 
72 
.54 
65 
39 
65 
47 
74 
52 

62 

50 

64 

45 

63 

49 

72 

62 

78 

48 

70 

44 

70 

48 

67 

4 

76 

56 

69 

35 

75 

59 

71 

47 

63 

47 

68 

48 

59 

37 

64 

43 

75 

61 

69 
39 
73 
49 
74 
50 
68 
46 
78 
60 
62 
43 
68 
48 
65 
31 
65 
44 
66 
35 
73 
48 
70 
45 
72 
50 
75 
58 
77 
49 
68 
49 


en 

44 
72 
89 
71 
80 
68 
38 
64 
36 
67 
39 
71 
47 
07 
47 
68 
38 
65 
89 
67 
50 
60 
35 
68 
40 
70 
45 
62 
41 
65 
42 
73 
46 

63 
48 
66 
40 
64 
43 
72 
48 
74 
46 
66 
44 
67 
41 
6 
3' 
70 
47 
66 
39 
68 
50 
70 
42 
61 
40 
62 
40 
61 
36 
60 
41 
70 
44 

69 
39 
70 
47 
72 
47 
72 
42 
70 
52 
66 
39 
65 
43 
62 
44 
61 
45 
68 
34 
70 
40 
69 
41 
TO 
44 
71 
54 
77 
43 


0:i 

46 

flO 
40 
62 
47 
64 
38 
62 
38 
61 
44 
70 
43 
69 
45 
65 
47 
64 
39 
68 
43 
59 
44 
60 
38 
66 
44 
60 
41 
62 
41 
71 
41 

61 

46 
63 
41 
68 
44 
66 
43 
70 
42 
64 
36 
69 
60 
63 
43 
69 
44 
62 
33 
72 
48 
66 
40 
58 
42 
61 
43 
59 
32 
62 
35 
78 
38 

60 
35 
67 
45 
66 
46 
65 
44 
70 
50 
62 
40 
65 
48 
55 
42 
58 
42 
66 
37 
59 
34 
64 
48 
65 
42 
68 
50 
68 
41 
64 
44 


84 
32 
88 
33 
8H 
41 
60 
30 
56 
29 

Xi 

63 
30 
69 
40 
64 
29 
57 
28 
88 
39 
55 
29 
53 
25 
57 
37 
62 
30 
55 
31 
60 
38 

55 
44 
57 
32 
48 
34 
62 
40 
62 
38 
57 
34 
55 
34 
57 
39 
60 
.39 
56 
32 
59 
43 
59 
32 
52 
33 
54 
34 
64 
25 
54 
32 
64 
36 

56 
25 
60 
36 
61 
40 
62 
34 
62 
44 
59 
32 
57 
34 
54 
32 
51 
33 
60 
26 
57 
42 
57 
32 
60 
43 
59 
45 
68 
36 
53 
38 


61 
40 
61 
40 
64 
40 
52 
36 
58 
40 
61 
33 
49 
32 
58 
39 
50 
33 
51 
35 
00 
45 

47 
42 
50 
32 
48 
35 
60 
45 
62 
40 
55 
41 
54 
41 
53 
36 
68 
44 
52 
33 
69 
47 
57 
30 
48 
37 
52 
39 
49 
24 
50 
29 
59 
43 

.53 

32 

57 

43 

59 

44 

56 

37 

61 

46 

48 

34 

54 

40 

43 

3 

48 

35 

60 

34 

58 

40 

56 

35 

56 

3' 

60 

48 

60 

44 

53 

37 


27 
67 
24 

0(1 
36 
68 
24 

88 
22 
68 
26 
64 
28 
58 
30 
04 
29 
89 
22 
58 
41 
57 
26 
58 
20 
66 
35 
85 
20 
00 
25 
60 
30 

59 
39 
69 
29 
45 
29 
58 
31 
58 
30 
56 
24 
67 
29 
57 
30 
61 
32 
65 
23 
67 
38 
61 
23 
57 
27 
59 
25 
5i 
20 
53 
26 
58 
28 

57 
19 
59 
29 
62 
31 
59 
28 
61 
39 
58 
28 
63 
31 
51 
28 
49 
25 
60 
28 
58 
25 
62 
29 
56 
2' 
59 
42 
59 
42 
62 
32 


A8 
46 
fld 
49 
66 
48 
68 
41 
64 
24 
07 
40 
62 
42 
63 
43 
05 
87 
66 
40 
05 
44 
62 
32 
59 
42 
68 
68 
60 
44 
39 
26 
63 
47 

65 
44 
67 
30 
68 
40 
74 
45 
61 
35 
64 
38 
67 
53 
60 
51 
67 
46 
04 
42 
64 
51 
61 
40 
62 
31 
65 
44 
60 
40 
60 
18 
65 
40 

61 
41 
65 
38 
58 
43 
63 
30 
75 
51 
65 
31 
69 
51 
61 
28 
59 
38 
64 
36 
61 
39 
77 
54 
66 
46 
74 
62 
74 
27 
67 
66 


67 
38 

m 

40 
61 
35 
02 
35 
41 
36 
03 
38 
62 
41 
59 
40 
05 
39 
68 
36 
04 
37 
40 
32 
69 
30 
89 
41 
00 
31 
51 
33 
03 
40 

44 

39 

43 

37 

58 

29 

69 

43 

61 

46 

6^ 

38 

64 

39 

54 

38 

02 

38 

03 

35 

63 

39 

60 

39 

57 

35 

63 

35 

46 

2 

56 

3: 

65 

46 

60 
29 
58 
55 
59 
45 

48 
70 
37 
42 
35 
64 
38 
38 
36 
58 
31 
62 
26 
62 
40 
76 
37 
64 
40 
67 
38 
72 
48 
56 
38 


47 
■2!l 
60 
32 
53 
3» 
60 
22 
48 
34 
07 
37 
63 
27 
50 
29 
52 
29 
50 
80 
52 
80 
49 
32 
49 
27 
56 
39 
45 
26 
53 
36 
55 
28 

47 
39 
49 
37 
47 
26 
56 
2» 
50 
28 
4H 

25 
58 
36 
47 
35 
54 
85 
51! 
26 
55 
37 
51 
26 
49 
35 
52 
32 
46 
28 
48 
29 
52 
27 

47 
22 
53 
29 
52 
2S 
50 
26 
56 
34 
50 
35 
53 
37 
42 
24 
48 
27 
60 
21 
51 
25 
52 
37 
54 
31 
55 
36 
55 
25 
51 
36 


88 

33 
6U 
81 
87 
83 
62 
•29 
.'i9 
29 
04 
40 
88 
28 
60 
32 
00 
38 
88 
30 
00 
29 
52 
37 
51 
30 
09 
44 
58 
32 
68 
44 
58 
32 

50 
45 
58 
88 
44 
31 
OU 
32 
56 
30 
62 
28 
08 
41 
56 
38 
54 
32 
50 
27 
67 
37 
58 
29 
61 
40 
60 
34 
55 
33 
52 
36 
58 
28 

49 
26 
54 
34 
62 
33 
.52 
28 
61 
37 
65 
38 
65 
40 
46 
25 
46 
27 
61 
34 
51 
27 
58 
38 
52 
32 
61 
41 
62 
27 
65 
41 


67 
48 
67 
46 
60 
47 
64 
42 
86 
41 
01 

'66 
48 
68 
42 
61 
53 
84 
45 
60 
44 
68 
42 
.50 
42 
65 
66 
69 
45 
68 
40 
57 
46 

52 
49 
59 
42 
46 
41 
59 
42 
60 
45 
86 
44 
61 
63 
56 
49 
55 
47 
53 
38 
58 
48 
57 
3m 
58 
50 
58 
48 
54 
45 
52 
45 
59 
42 

49 
39 
55 
38 
64 
48 
65 
40 
61 
51 
60 
41 
60 
52 
62 
35 
52 
40 
66 
38 
54 
4! 
58 
50 
57 
45 
60 
51 
60 
42 
61 
63 


«8.M 
16.7 
08.2 
40.9 
09.0 
49  1 
67.9 
42.2 
64.  6 

39  6 
09.8' 
45.  )■' 
71.0 
47.7 
70.6 
48. 2 
OH.  6 
47.2 
66.4 
42.9 
70,3 
49. H 
63.  6 

40  0 
64.6 
'10.  I 
70.0 
81.4 
04.1 
41.8 
Oi.3 
41.9 
71.9 
48.5 

62.8 
50.3 
64.8 
43.5 
61.4 
44.1 
71.9 
49.3 
72.3 
49.1 
67.5 
43.7 
60. 'I 
48.9 
65  2 
47.7 
711.0 
49.0 
65,0 
41.3 
71.0 
53.1 
69.2 
43  6 
0.*.3 
46.0 
60.6 
45.9 
61.6 
38.1 
63.2 
43.0 
71.8 
47.3 

67.2 
38,8 
70.2 
47.4 
70.4 
48.4 
67.5 
43  5 
73.7 
63.3 
64.5 
42,7 
68.2 
48.6 
61.1 
89.8 
61.0 
42.9 
72.6 
87,2 
68.8 
44.4 
69.9 
47.4 
68.6 
45.6 
71.6 
54.0 
74.7 
47.1 
67.0 
49,7 


Contlnned  on  page  60. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


October,  1941 


Daily  Temperatures  for  October,    1941— (continued) 


Stations 


10 


12     13 


14     15 


17      18 


20 


22 


23      24 


2o      26     27     28     29      30 


Mean 


Port  Clinton J  Maximum.. 

(  Minimum,, 
•-iuiikertown i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Keadiug* )  Maximum,. 

(  Minimum,. 
Retreat i  Maximum.. 

(Minimum.. 
Ridgwayt i  Maximum,, 

I  Minimum,, 
-oranton* )  Maximum,, 

(  Miuimum,. 
SelinsRrove S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset \  Maximum,, 

)  Minimum., 
Springs (Maximum.. 

I  Minimum.. 
State  ColleKe* )  Maximum,, 

/  Minimum,, 
^troudshurgt I  Maximum,, 

I  Minimum,. 

Touanda )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
i:nioutt)wn \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift ,  —  \  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Warren >  Maximum,, 

(  Minimum,. 
vVa.vnesburR \  Maximum,, 

)  Minimum,. 
Wellsborot )  Maximum,. 

(  Minimum.. 
West  Chester )  Maximum.. 

(Minimum.. 
Wilkes-Barre  t  (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Williamsport ;  Maximum,, 

(  Minimum, 
Wllliamstown,., )  Maximum. 

I  Minimum., 
York t  Maximum,. 

i  Minimum  .. 


91 
03 
86 
67 
8' 
68 
80 
67 
86 
68 
Hfi 
61 
9' 
66 
89 
66 
91 
65 
91 
67 
«' 
681     61 


79 


47 
68 
42 

72 
38 
71 
.id 
7-' 
42 
7! 
32 
58]  68 
40'  35 
67l  71 
44  42 
70  75 
33 


5R 
40 
69 
■JO 
63 
39 
66 
39 
61 
40 
56 
351  38 
71 1  04 


64      48 


39 

'i'\  74 

441  52 

C./l  68 

.I8i  43 

65!  6b 

40  43 


48 


67 
52 
77 

541     43 


54 

62 

62 

26 

40 

46 

55 

65 

64 

25      39 

40 

57 

67 

63 

34 

51 

37 

52 

67 

64 

27 

44 

35 

.59 

64 

38 

22 

22 

35 

57 

67 

64 

32 

4K 

.35 

57 

6H 

61 

271     44 

42 

551     63 

61 

211     47 

35 

54 

6:i 

60 

21 

50 

33 

55 

60 

,50 

29 

50 

32 

62 

67 

,55 

V6 

57 

63 

63 

24 

45 

34 

65 

67 

65 

30 

52 

41 

66 

6v 

,59 

28 

54 

40 

59 

64 

56 

27 

50 

32 

66 

67 

66 

27 

55 

40 

57 

60 

38 

22 

26 

37 

58 

68 

65 

31 

43 

.36 

57 

68 

63 

2h 

51 

35 

67 

63 

64 

28 

48 

•if 

50 

59 

57 

3? 

44 

41 

Sf 

65 

6a 

27 

42 

46 

68.4 
45.9 
68.0 
44.7 
70.0 
50.4 
65.3 
44.1 
64.3 
39.4 
65.5 
47.4 
69.8 
46.5 
63.6 
42.9 
63.4 
42.6 
65.0 
46  8 
71.8" 


67.2 
43.0 
69.2 
49.9 
«9.0 
46.9 
64.5 
45.1 
69  9 
47.5 

64  8 
37.8 
71.4 
49  3 
66.2 
44.7 
67.5 
45.8 

65  8 
48.6 
72.6 
47.9 


Unless  Otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  nndnight.         t    Thermoinetors  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        •,  >•,  ",  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PBESSTJKE,  WIND, 

HIIMID-CTY  AND  SUNSHINE. 

Atniospherio  pres.^ure 

i 

Wip'i               1 

Relative 

(  redured  to  sea  level  > 

humidity 

Stations 

O 

o 

S 

1 

?i 

a> 

£  c 

h 

K  o 

5 

55 

r 

a 

ei 

o 

s 

o 

s 

a 

= 

<a 

a 

^ 

d 

<  > 

g> 

» 

t^ 

Vi 

7? 

£S 

Erie 

30  08 
30  11 

30.58 
:!0.57 

29 

2'.) 

29.52 
29.71 

27 

23 

8,5 
7  4 

26 
34 

nw. 

s. 

10 

27 

83 
76 

50 

80 
61 

21 

Harrisburg 

57 

Philadelphia  .... 

30.10 

30  56 

30 

29.71 

10 

12.4 

34 

sw. 

27 

82 

48 

65 

55 

Pittsburgh 

30. 12 

30.53 

29 

29.62 

2V 

10.2 

37 

nw. 

10 

84 

•W 

70 

4:! 

Reading      

30  11 
30.12 

30  58 
30  60 

:jo 
29 

29.69 
■29.66 

23 
23 

10.8 
6.9 

35 
28 

nw. 
sw. 

10 
10 

76 
78 

48 
57$ 

00 
55t 

63 

^cranton 

54 

Stations 


Port  Jervis.N.  Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes- I'.arro.  . . . 
Williamsport 


RIVEK  CONDITIONS 


Rivers 


Dclav  &TV 

Delaware 

Lehigh 

Su.'^auobanna 
Susquihniinn 


Harrisburg \  Su,squol:»  nun  . 


Groonsboro. 

Lock  Nfi.  i.. 

I  Pitt^l.urgh.. 

!  Midland.... 


Monongahela. 
Mor.onjrahela. 

Ohio 

Oliio 


■Fnranv  five-minuve  r'e'"iod 
$    Local  Noon. 


Corrected  to  trne  -/eloeities 
X    4:00  P.M. 


J' 

■A 

M 

J: 

1 

*j' 

■s 

^^ 

ct) 

1) 

ij 

> 

a 

sS 

ee 

^ 

~ 

= 

C 

1.3 
0.0 
2  4 
1.1 
0.2 

2  9 

10  6 

11  0 


2..^ 

16 

0.9 

3 

0.2 

30 

-0  2 

1 

3.4 

16 

2.2 

27 

1.4 

81 

0.8 

3 

0  4 

31 

-0.1 

If 

3.0 

20 

2.8 

10 

11  3 

20 

10.2 

2 

11  7 

21 

10.8 

6 

• 

* 

* 

« 

18 

22 

9 

52 

20 

17 
30 
80 
25 


Pool  Ftatre 


t    Od  other  dates  also. 


ERRATA. 

SEPTEMBER.  1941     Page  50:  the  mean  temperature  at  Kane  sliould  be  58.6°:  page  53:  the  mean  ma.ximuni  and  mean  minimum  at  Kane  should  be  74.7°  and  42.6°,  respectively. 
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GENERAL  StTMMARY. 

Tciiiperatures,  during  November,  averaged  higher  than  they 
liad  since  1935  and  the  accumulated  average  daily  excess  f^r 
the  year  increased  to  0.9°.  All  sectional  averages  again  ex- 
ceeded the  State  normal,  41.0*^  in  the  Plateau  being  the  lowest, 
while  the  Mountain  liad  -12.<S°;  the  Southwest,  45.1°;  Lake  Erie, 
45.4°;  and  the  Southeast,  4li.9°.  Periods  of  warm  weather 
occurred  at  the  beginning,  about  the  middle,  and  at  the  end  of 
the  month.  While  some  stations  reported  absolute  maxima  at 
the  beginning  or  the  end,  the  majority  had  readings  which 
eciualled  or  exceeded  all  others  during  the  period,  November 
18-20th.  Lowest  minima  occurred,  at  practicallj-  all  stations, 
on  the  25th.  The  death  of  one  man,  in  Washington  County, 
was  attributed  to  exposure  during  the  cold  weather  about  the 
10th. 

Precipitation  was  again  deficient,  increasing  the  accumulated 
deticiency  for  the  year  to  7. 82  inches.  It  was  general  over  the 
State  during  the  first  week  and  the  period,  November  20th-2od. 
In  addition,  light  amounts  were  recorded,  west  of  the  mountains, 
during  the  second  week.  The  Plateau  Section's  average  of  2.06 
inches  was  lowest,  with  Lake  Erie  receiving  2.10  inches;  the 
Southwest,  2.21  inches;  the  Southeast,  2.76  inches;  and  the 
Mountain,  2.88  inches.  At  most  stations,  amounts  reported 
were  below  station  normals.  Drought  conditions  were  alleviated 
slightly  but  soil  moisture  is  still  far  from  adequate.  Snov.'  was 
reported  generally,  except  at  stations  in  the  extreme  southeast. 
Amounts  were  light,  although  planes  were  reported  forced  down 
by  a  snowstorm  at  Ebensburg  on  the  10th.  .Sleet  was  observed 
at  a  number  of  stations,  particularly  in  the  storm  of  the  23d. 

Thunderstorms  were  reported  by  nearly  all  stations  during 
the  first  week  of  the  month,  when  njaximum  24-hour  amounts 
of  precipitation  were  most  generally  recorded.  The  only 
damage  reported  occurred  at  St.  Marys,  Elk  County,  where, 
as  lightning  struck  a  building,  high  winds  tore  the  roof  oft"  and 
fire  broke  out.  The  roof  was  blown  through  the  air,  tearing 
down  power  lines  and  damaging  other  buildings.  Electric 
power  was  cut  off  for  several  hours.  Lightning  also  struck 
power  lines  at  other  points  and  the  wind  caused  minor  property 
damage  to  a  number  of  buildings. 

Auroras  were  observed  at  scattered  stations  toward  the  end  of 
the  month. 

G.   W.  S. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  94  stations,  was  44.1°,  which  is  2.7°  above  the  64- 
year  normal  for  November.  The  highest  monthly  mean  was 
60.8°  at  Point  Breeze,  Philadelphia  County,  and  the  lowest  was 
38.3°  at  Kane,  McKean  County.  Extremes  ranged  from  a 
maximum  of  83°  at  Shawmont,  Philadelphia  County,  on  the 


20lh,  to  a  minimum  of  9°  at  CouderHport,  Potter  County,  on 
the  25th.  The  greatest  daily  range  in  temperature  was  51°  at 
llawley,  Wayne  County,  on  the  18th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  at  173  stations,  was  2.48  inches,  which  is  a 
deficiency  of  0.37  inch,  as  compared  with  the  54-year  normal 
for  November.  The  greatest  monthly  amount  was  4.77  inches 
at  Shaffer's  Path,  Lycoming  County,  while  the  least,  0.87  inch, 
was  recorded  at  Kylertown,  Clearfield  County.  The  greatest 
amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was  1.94  inches 
at  Shaffer's  Path  on  the  7th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  0.2  inch,  which  is 
2.5  inches  below  the  64-year  normal.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  2.6  inches  at  Couder.sport,  Potter  County.  The 
greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was  1.8  inches  at 
Bradford,  McKean  County,  on  the  11th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  NOVEMBER 


Year 


88S. 
8»9. 
b90. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
89fi. 
,897. 


899. 
900. 
,901. 
902. 
908, 
904. 
905. 
.90H. 
907. 
908. 
.909. 
910. 
911. 
912. 
91  :i. 
914. 

915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920  . 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
■•-'9. 
930. 
931. 
982. 
933. 
934 . 
935. 
936., 
937. 
938.. 


939. 
940. 
941. 


Period 


Temperature 


Precipitation 


42.1 
41.3 
37.6 
42.1 
41,2 
40.3 
42,3 
42.9 
40.7 
40.7 
39.5 
40.4 
46.2 
43.4 
41.1 
42.0 
49.2 
39.4 
38.1 
44.9 
44.4 
38,6 
40.7 
42.7 
39.7 
41.3 
44.1 

41.4 


9 
0 
2 

-4 
5 
9 
4 

-2 
15 
9 
7 
7 
10 

-2 

13 

4 

-5 

11 

11 

5 

3 

12 

10 

-9 

4 

-I 

10 

4 

-10 

-15 

12 

-2 

-11 

6 

5 

2 

-3 

-13 

11 

9 

9 

-15 


3.37 
6.72 
1.49 
2.65 
4.34 
2.93 
2.50 
2.48 
3.55 
5.28 
4.03 
2.66 
4.10 
2.56 
1.53 
2.18 
1.14 
2.47 
1.48 
3.60 
0,90 
1.40 
2.45 
2.84 
2.17 
3.05 
1.76 

2.18 
2.27 
0.63 
2.03 
5.35 
3.54 
5.75 
1.21 
2.83 
1.54 
3.56 
4.49 
4.95 
2.32 
3.39 
1.48 
1.52 
4.75 
1.55 
3.61 
3.84 
2.40 
2.56 
3.10 
0.97 
4.04 
2.48 

2.85 


No  of  days. 


■^  ?! 


a  o 

>  ^ 


2.1 
0.7 
0.5 
1.2 
8.6 
2.4 
5.3 
0.5 
1.1 
2.6 
6.9 
1.2 
3.1 
3.1 
1.5 
1.4 
3.5 
0.9 
4.0 
2.9 
5.0 
1.9 
8.5 
3.7 
1.9 
4  5 
1.5 

1.3 
1.6 
1.4 
T. 
2.3 
4.5 
1.4 
1.8 
0.3 
2.9 
2.2 
0.9 
1.8 
2.3 
1.9 
2.3 
2.9 
0.3 
7,0 
1.8 
2,5 
3,4 
2.0 
10.9 
1.6 
5,8 
0.2 

2.7 


14 

17 
11 
13 
16 
11 
11 
11 
13 
16 
13 
12 
15 
15 
12 
11 
11 
11 
12 

9 
10 
10 
19 
16 
12 
15 

9 

11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 
10 
12 
14 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
15 
14 
17 
13 
12 
10 

9 
18 
12 
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Olimatolog-ical  Data  for  November,    1941 


Stations 


Counties 


1 

•X3 

i 

Temperature 

in  degrees  Pahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 

a 

o_ 

i: " 

o  S 

'3 

S 

o 

> 

0) 

O  0. 

CI 

aj3 

oj 
M 

■V 

4-J 

S 

^ 

Q 

s 

at; 

S  o 

—  a 

*  fa 

a 
c 
o 

>> 

S 

.5  ° 

W 

Hi 

s 

G 

a 

o 

o 

^- 

3- 

c 

£ 

_(-. 

Observers 


AUentown 

,j  Altoona 

g  Ardmore 

s  Areudtsville 

S  Bedford' 

i  Bethlehem 

u  Bloomsburg(near) 

■c  Carlisle 

£  Chambersburg 

51  ClearBeld 

~  Coatesville 

Golebrook 

Bmporium ■ 

Ephrata 

Freeland 

aeorge  School 

Qettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Muncy  Valley 

Neshamiuy  Falls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia ■ 

Phila.  Navy  Yard 

PhoBnixville 

Port  Clinton 

liuakertown 

Reading 

Scrantou 

Selinsgrove 

Shawmont 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towauda 

Wellsboro 

Westchester. ■■• 

Wilkes-BarreC  Airport ) 

Williamsport 

Willlamstown 

Vork 


Brookville. .. 
Butler 

-J  Claysville — 

§  Corry 

3  Coudersport. 

g  Derry 

§  Donora  

o   Ebensburg... 

S  Franklin 

Ci  CJreensburg.. 
Greenville.... 
QroveCity... 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

Lycippus 

MeadvlUe 

Midland 

New  Castle 

Newflil 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

rjniontown 

Unity  Reservoir. 

Va.ndererift 

Warren 

Waynesburg 


Lnfce  Drainage. 


Brie. 


Ror  the  Statet. 


Lehigh 

Blair 

Montgomery ... 

Adams 

Bedford 

Northamptou. 

Columbia 

Cumberland.. 

Franklin 

Cleiiriield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill .... 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Huntiiigdon.. 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    . . . 
SusQuehanna. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelpliia  . 
Philadelphia.. 

i;he.<tcr 

Schuylkill 

Bucks  

Berks 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia  . 
Cumberland.. 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoimiig 

Daupiiin 

York 


Jefferson 

Butler 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland. . 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . 

Mercer 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland . . 
Westmoreland.. 

Warren 

Greene 


Erie. 


■260 

1.615 
380 
710 

1,100 
460 
560 
473 
600 

1,  260 
431 
630 

1,050 
365 

1,  aoo 

160 
553 
900 

!,  890 
600 
337 
900 
200 
700 

1,700 
280 
99ti 


480 
554 
50 

1.656 

1,740 

864 

80 

679 

420 

26 

20 

100 

430 

480 

273 

746 

420 

51 

660 

1,217 
400 
754 

1.319 
440 
544 
542 

1,275 
400 

1, 240 

1,077 

I,  150 

1,  430 

1,665 

1,  172 

762 

2,160 

987 

1.150 

930 

1, 256 

1,300 

1, 100 

1.184 

1,938 

1.420 

1.100 

780 

900 

764 

1,241-: 

1,  393 
940 

2, 190 

2.  200 
I.IOP 
1,050 

825 

l.2in 

1, 03.5 


670 


45.2 
44.0 
49.6 
46.0 
45.0 
46.9 
41.5 
44.8 
46.0 
41.4 
46.6 
44.7 
41.0' 
46.8 
41.7 
47.2 
46.7 
43.0 
38.6 
48.4 
46.5 
41.8 
48.2 
43.6 
40.8 
44.6 
40.6 
44.8 
45.8 
42.0 
50.6 
40.2 
41.4 


45.6 
43.0 
45.0 
50.4 
50.2 
46.4 
44.2 
44.1 
47.8 
44.8 
44.7 
47.2 
46  1 
43.0 
43.2 
43.2 
40.0 
47.0 
43.8 
43.8 
45.6 
46.4 

39.0 

44  5' 
41  6 
40.3 
39.4 
45.3 
46.5 


40 

41 

45. 

43 

44 

42 

44.8 

43.4 

38.3 

44.8 

40.3 

44.2 

45.0 

46.  8 

44.7 

39  4 

44.8 

.39.8 

40.1 

46.2 

42.6 

44.9 

42.0 

45.4 


45.4 
44.1 


+2.8 
+3.6 

+5.3 
+3.4 
+  1.9 
+2.4 


+  3.2 
+  3.6 
+0.5 
+3.8 
+3.1 
+  1.7 
+3.5 
+  4.4 
+  3.4 
+4.3 
+  3.1 
+  3.2 
+3.4 
+  3.7 
+2.6 
+3.1 
+1.9 
+2.4 
+  1.5 
+  1.5 
+  2.  2 


0.0 
+2.8 
+4.9 
+5.3 


+2.9 

+s'.o 

+4.7 
+  4.2 
+  2.7 
+2.4 
+2.7 
+4,0 
+4.3 
+  2.9 
+2.1 

+3  0 
+2.3 
+3.4 
+2.4 
+3.9 


+2.6 
+3.5 
+3,2 

41.4 
+6.1 
+2.3 
+1.7 
+3  0 
+3.2 
+1.5 
+2.0 
+2.1 
+2.7 
+3,8 
+3.9 
+  1.1 
+2.7 
+  1.4 
+1.8 
+2.3 
+1.3 


+4.7 
+2  6 
+  1.5 
+  1.3 
+3.5 
+  1.2 
+  1.5 
+2.4 


+2.2 

*-2.8 
+1.7 


+4.0 
+2.7 


71 

73 

76 

70 

72 

71 

67 

67 

68 

69 

73 

70 

708 

73 

70 

73 

70 

69 

69 

72 

70 

73 

73 

70 

68 

74 

70 

70 

69 

65 

72 

66 

69 


20 
18 
20 
14 
18 

5t 
20 
14 

It 
18 

5 
20 
18 
20 
19 
20 
14t 
20 
19 
14 

5 
19 
20 
15 
19 
20 
181 

5t 
141 
29 
20 
19 
19 


20 
141 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 

1 
20 
14 
18 

1 
19 
19 
20 

6 

11 
16 

51 

18 
20 
18 
18 
19 
181 
18 
19 

It 
18 

1 

1 
181 
18 
19 
181 
181 
18 

11 
18 
18 
19 
18 
18 
IS 
181 

11 

It 

It 

1 
18 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2.5 
25 
25 
25 
25 
25 
■2i 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
251 
25 
17t 
25 


251 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

■25 

25t 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 


2.71 
1.95 
2.99 
3.36 
2.73 
3.23 
2.66 
2.83 
3.63 
2.69 
2.41 
2.25 
2,31 
■2.30 
3.76 
3.13 
2.51 
3.93 
3.59 
1.96 
1.92 
2.40 
1.92 
2.72 
0.87 
2.33 
2.20 
3.19 
3.66 
3.05 
3.14 
2.59 
* 

1.98 
2  70 
3.12 
2.44 
2.36 
2.38 
3.12 
3.23 
3.34 
1.74 
1.92 
2.64 
3.64 
3.39 
1.95 
3.65 
1.89 
2.09 
2.79 
1.64 
4.48 
3.36 
2.04 

2.01 

* 

1.90 
L79 
1.74 
3.15 
1.94 
2.62 
1.75 
2  20 
1.64 
2.20 
2.64 
1.90 
2.55 
2.68 
2.67 
1.88 
1.54 
2  18 
2.31 
■2.27 
1.71 
1  76 
2.12 
2.42 
1.  81 
2.19 
LTl 
1.50 
1.96 


2.10 
2.48 


-0.05 
-0.47 
-0.38 
+0.98 


+0.36 


+0.51 
+  1.38 
-0.  28 
-U.53 
-0.18 
-0.53 
+0.04 
+0.63 
+0.'26 
-rO.ll 
+  0.75 
+  0.37 
-0.30 
-0.34 
-0/23 
-0  27 
+0.49 
-1.26 
-0.05 
-0.07 
+0  68 


+  0.94 
+0.36 
-0.06 


-0.79 
-0.33 

-0.'\5 
-0  34 
-0.45 
+0.13 
+0.42 
+0.2(1 
-0,99 
-0.85 
+0.17 
+0.81 

-o.'se' 

+0.46 
-0.25 
-0.13 
-0.  29 
-0.58 
+2.11 
+0.53 
-0.19 

-0.88 


-0.6C 
-2.02 
-1.26 
+0.,52 
-0.46 
-0.26 
-1.18 
-0.20 
-1.29 
-0.  83 
-0.13 
-0.39 
-0.33 

'  O.OO 
-1.66 


-0.17 
+0.14 
-0.02 
-0.99 
-0.47 
-1.06 
-0  40 
-1.13 
-0.35 
-0.83 
-1.86 


-1.20 
-0.37 


0.71 
0.74 
1.09 
1.05 
0.99 
1  09 
0.91 
0.92 
1.22 
0.89 
1.16 
0.82 
0.96 
1.03 
1.59 
1.29 
L03 
1.30 
1.29 
L02 
0  79 
0.78 
0.56 
1.03 
0.41 
1.05 
0.00 
0.90 
1.50 
0.98 
1.01 
0.98 
1.50' 


1.10 
1.00 
1.58 
1.00 
1.00 
0.70 
1.75 
1,33 
0,67 
0.70 
1.1" 
1.09 
0.99 
0.84 
1,03 
0.74 
1.15 
1.18 
0.85 
1.92 
1.01 
0.89 

0.80 

0.33^ 

0.55 

0.45 

0.46 

1.18 

0  93 

0.97 

0.59 

0  66 

0.47 

0.94 

0.94 

0.60 

0.89 

0.73 

0.96 

0.80 

0.64 

0.65 

0.69 

1.62 

0.82 

0.63 

1.05 

1.01 

0.71 

0.65 

0.55 

0.37 

0.75 


0.68 
1.94 


0 
T. 

0 
T. 
T. 

0 

0 

T. 

T. 

0.2 

0 
T. 
T. 

0 
'I' 

0 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

0 

T. 

0.2 

0 
T. 
T. 

0 
T. 

0 
0.5 
T. 


0 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 

T. 

0.8 

0 

T. 

T. 
0 

T. 

T 
0 
0 

T. 

r 

T. 

2.0 
2.5 

T. 

T. 

T. 

T. 
0.4 

T. 

T. 
0.2 

T. 
0,9 
2.2 

T. 

T. 

T. 

0.1 

0 

T. 

1.0 

0 

0.1 

T. 
0.4 
0.4 

T. 
0.7 

T. 


2.3 
0.2 


20' 


sw. 
w. 


sw. 
nu . 

nw. 

sw. 
sw. 
sw. 
sw. 
nw. 
w. 


sw. 
nw. 


ne. 
sw. 
sw. 


w. 

w. 
sw. 

SlV. 

sw. 

w. 

n. 

w. 

w. 

sw. 

nw. 

nw. 

sw. 

w. 

se. 

w. 

w. 

w. 

sw. 

w  . 

sw. 


w. 

nw. 

sw. 

sw. 

w. 


sw. 

se. 


sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

nw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


John  A.  Fru  k. 
Robert  l>.  Goodfellow. 
H .  L.  Baklerstou, 
Penn  >State  Expt.  Station. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Beng.  F.  Conner. 
Prol.  C.  E.  Miller. 
William  B.  Spear, 
Otto  J.  W.  Eppers. 
Howard  L.  Pyle. 
\\  ui.  A.  Koier. 
E.  M.  Pooi'maji. 
Ira  J.  Keath 
Andrew  B  Evansna 
Prof.  N.  W.  Swayne. 
Ur   Henry  Steuari 
Miss  Sallie  M.  Johnsoii 
L.  II.  Eilenberger. 
Thomas  Y.  Cooper. 
U..S.  Weather  Bureau. 
Mr.s.  Delia  M.Pennell 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  K.  Yoder. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Supt.  of  Water  Works 

C.  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas 
Penna.  Edison  Co. 
Wm.  K.Kelley. 
.•^uu  Oil  Co. 

Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinsou. 
H.O.  Hacker. 

I'liiladelphiaSub.  Water  Cc 
J.  Earl   Si.eaffer 
Xi^w  .ler.scy  Zinc  CO. 
r.  S.  Wfatln  1  Bureau 
Navy  Aerological  OfliCf 
PhiladelphiaSub.  Wau'.  <  n 
E.  E.  Rarick. 
lolrn  h.  Beiinev. 
('.  S.  Weather  Burua'.. 
U..S.  Weather  Burea.; 
Dr.  Georgf  F..  Fisher 
Joseph  J.  Bryza. 
State  Teachers  College 
Penna.  State  College. 
Metropolitan-Edison  Co. 
Mrs  .M    Ordelia  Parks. 
M.  S.  Bliss. 
Harlan  .Savior. 
U.  S.  .^irwajs  Station, 
.lolm  D.  McEwen. 
SiiMiuelianiia  Collierie-  '<■ 
York  Water  Co. 

Franks.  Fawcett. 
William  C.  Fausr. 
George  J .  Melvin. 
Pennsylvania  Electrii:  (.o. 
Philip  R.  Shaw 
N.  Dixie  Wineman. 
Donora  Zinc  Works. 
Robt.  A.  Wa-sser. 
William  K.  Fuller. 
WestuiMreliiiid  Water  Co 
Thiel  College. 
Prof.  H.  W.  Tfarmon. 
Indiana  .State  Teachers  Col. 
Westmoreland  Water  Co. 
Robert  Tross. 
U.  S.  .\irways  .Station. 
Westmoreland  Water  Co. 
Paul  F.  Coy 
Perry  P.  Campbell 
New  Castle  Water  Co. 
Gen.  rh?mical  Co. 
r  ^^.  Weather  Bureau, 
West  Penn.  I'ower  Co. 
Harry  R.  Gerher. 

D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Yoder. 
Wni.  W.  Marsteller. 
Wesfmoreland  Water  Co. 
Carnepie-niinoip  .*teel  Corp 
Harold  L.  Johnson 
Thomas  S.  Knox. 


0.8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  vnth  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  a5-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  t  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  f  From  all  available  records . 

Reference  letters,  »,  ''.  ".  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2.  3,  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  snow 
Post-Offiee  addresses  are  as  follows:  of  Lvcippus.  Greensbnrg:  of  Neshaminy  Falls,  Oakford:  of  Sharon,  Farrell;  of  Shawmont,  Manaynnk:  of  Springs,  Qrants'vine,  Md. : 
of  Altoona.RFD.  (ElttumlnR  Point) :  of  Midland.  Georgetown.  W.  B.  O.  Phil»delphi»-l-28-42.1l60. 
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i>uiiy  Vrttoipiluttou  lor  November,  1941 


UnkiuuKu  Uaaltt 


Day  of  month 


1»  I  19  1  20     21   I  22  I  2;>  I  21  I  2,',  I  2C  I  27  I  28  I  211  I  3<i  I  ai 


AttaiUie  Diiunnae 

MloutownS 

Altooim 

Aiisouia-' 

.Vi«lmore^ 

Aroinii.svillo- 

Hiiki<r,'.  Siiuiiiiit — 

Ualil  KukU'  J 

Bo.lford- 

UelU'fouti!- 

Borwiudalel 

Kethlt'hem 


Susquchanua. 
Lowur  Susq... 

Potomac 

LoworSusa-  •  • 
VV.  Hr.  Susa... 
Su.>iquehauna. 

Potomac 

\V.  Hr.  Susq. . 
Lower  Del  . . . 
Lower  SusQ . . . 
Schuylkill..  . 


BloomsburKliii'.)- 

Itlosorville 

Builalo  Mills- 

Carlisle 

CanorOampl 

Outre  Hall 

Chambersburg-... 

i-'U'iulieUr- 

Uoine^villc 

I'olebrook 

(Joushohocken  — 


Covi  ugtou- N .  Br .  Susn .  . . 

liovlostowu I  Lower  Dol 

Ori'lUvoodt VV.  Br.  Susq  . . 

Du  Bois W.  Br.  Susq. .. 

Ka.st  Waterfordllll-'.    Juniata 

Kinporiumii VV.  Br.  Susq... 

English  Center!...!  W.  Br.  Susq... 

Kphrata i  Lower  Susq 

Frederick-sville^...!  Schuylkill 

Freeland- I  Lehigh 

Galetou N .  Br.  Susq 


Lehigh 

Juniata 

W.  Br.  Su.sq... 

Lower  Dol 

l<ower  Susq.. . 

Juniata 

Middle  Susq. . 

Juniata 

W.  Br.  Susq... 
W.  Br.  Susy... 
Lehigh 


George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro- 

Graterford .   ■ 

Hanover 

ilarrisbvirgSIi 

llawley- 

Hollisierville.2 

lloltwood^ 

Huntingdon 


Hunt>:dalet Lower  Susq 


Hy  adman-. 
Kylertown^**', 

Lakeville- 

Lancaster 

Lansford^ 

Laureltonl.  ..  . 
Laurenceville. 

Lebanon^ 

Leliighton^ 

Lewistown 


Lower  Del . . 

Potomac 

Lower  3usq. 

Lehigh 

Schuylkill . . 
Lower  Susq. 
Lower  Susq. 
Upper  Del.  . 
Upper  Dei  . . 
Lower  Susq. 
Juniata 


Lock  Haven2 

Mapleton  Depot^  . 
Marcus  Hook^.  — 

Martinsburgt , 

JIati>moras''^ 

Mauch  Chunk 

Mc(;onneilsburg2., 

Millersburgt 

Millvillel 

Montrose^ 

Mount  Pocono 


Potomac. 
\V.  Br.  Susq. 
Upper  Del. .  . 
Lower  Susq.. 

Lehigh  

Lower  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Lower  Susq . . 

Lehigh 

Middle  Susq. 


Mt.  Uniont 

Muncy  Valley 

pleshaminy  Falls^. 
New  Bloomfield  . . 

New  Park 

Newport^ 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmertont 

Paupaok^ 

Philadelphia!' 

Phila.  Navy  Yard^ 

Phila.-Pt.  Breezet. 

Phoenixville  2 

Pine  Grove^ 

Pleasant  MV. 

Port  Clinton 

Pottstown  - 

Pottsville^ 

Quakertown 

Reading!' 

RenovoS 

Retreat  

Ringtowntt^ 


VV.  Br.  Susq. 

Juniata 

Lower  Del. . . 

Juniata 

Upper  Del. . . 

Lehigh 

Potomac 

Lower  Susq  . . 
N.Br.  Susq.. 
N.  Br.  Susq.. 
Upper  Del.  .. 


Middle  Susq. 
W.  Br.  Susq.. 
Lower  Del. . . 

Juniata 

Lowe  )•  Susq . . 

Juniata 

Schuvlkill . . . 
Schuylkill... 

Lehigh 

Upper  Del . . . 
Lower  Del . . . 
Lower  Del . . . 


1.09 

.91 
1.20 
.67 
.92 
.48 
1.17 
.55 
.89 
.90 
.71 
.98 

.35 
1.20 
.10 
.58 
.17 
.96 
.76 
1.03 
.72 
.91 


Lower  Del... 
Schuylkill... 
Lower  Susq . . 
Upper  Del . . . 
Schuvlkill . . . 
Schuvlkill.. . 
Schuylkill.  .. 
Lower  Del . . . 
Schuvlkill . . . 
W.  Br.  Susq. 

N.  Br.  Susq jl 

Lower  Susq.. 


.71   .71 
.41   .  11 


L29 
.76 

1.30 
.62 

l.li- 
.56 
.76 
.78 
.15 
.56 

1.03 

60 

61 

14 

94 

1.05 

.92 

.90 

.55 

.75 

1. 00 

1.08 

92 

48 

1.01 

.34 

.71 


.41 


.36 

.92 

1.59 

.01 


.03 
.32 
l.I 
1.29 
23 
18 


48 

1.00 

68 

59 

1.50 

.36 


54 

2.00 

.23 


7 

1.00 

.40 

.55 

1..58 

1.34 

1.58 

.70 

.66 

.58 


.54 


..38 

.45 

1.18 


.01 


.23 


.02 


.02 


T. 


T. 


.02 


T. 


T. 


.01 


.02 


.19 


.35 
.60 
.23 
.01 
T. 
1.78 
.12 
.03 
.01 
.67 

.50 
,39 
.43 


1.21 
.16 
.41 


.23 


.29 


.63 

.14 

1.09 


.54 

.56 
1.S3 
.61 
.08 
.09 
.15 
1. 22 
.64 
.07 
.02 
.44 

1.00 
.47 


.11 
1.24 
.45 
.11 
T. 
..51 
.83 
.33 

.17 
.01 
.33 

.99 
.24 


.62 

r. 

.60 

.03 

1.48 


50 

53 

61 

L50 


1.09 

71 


55 
04 
1.04 
.08 
.51 
.08 
.65 


.45 


.05 


2.17 


T. 


T. 


T. 


T. 


T. 


.01 


T. 


T. 


.07 


05 


.02 


.02 


T. 


.02 


.41 


.03 


.18 


.03 


.04 


.03 


.04 
.92 
.S8 
.92 
.37 
.75 

1.21 
42 

1.16 
82 

1.12 


T. 


.02 


.10 
.90 
.33 
.30 
.52 
.3.=i 

39 
.79 
.45 

* 

.24 

1.14 

1.03 

55 

.40 

.89 

1.02 

.79 

.21 

.21 

.56 

.96 

.84 
.96 
.13 
.23 
.83 


1.06 

* 

.56 
.23 
.82 
.64 
.50 
.73 
67 


.53 


.05 


.58 


.11 


.03 


1.13 
.26 


.03 


2.71 
1.96 
2.16 
2.99 
8.«6 
2.20 
2.04 
2.78 
2.65 
1,09 
8.28 

2.66 
4.61 
2  63 
2.88 
1.81 
2.88 
3.63 
2.69 
2.41 
2.26 
3.12 

2.03 
a. 06 
1.25 
1.60 
2.76 
2.31 
3.17 
2.30 
3.14 
3.76 
2.00 

3.13 
2.51 
3.93 
3.59 
2.85 
1.96 
1  92 
2.40 
2.49 
1.92 
2.72 


2.65 
2.90 
0.87 
2.57 
2.33 
4. 08 
3.69 
2.20 
3.19 
3.29 
3.66 

3.05 
2.45 
3.14 
2.05 
2.86 
3.95 
2.55 
2.. 59 
2.24 
2.59 
$ 

1.90 


2.70 
3.12 
2  01 
2.91 
3.22 
2.59 
2.44 
2.76 
2.36 
2.38 

2.48 
3.12 
3.05 

5 

3.23 
1.83 
3.20 
3.34 
1.74 
2.05 
5 
3.16 


Continued  on  page  64. 
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Dally  Precipitation  for  November,  1941— Continued  from  page  ( 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

2 

,1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IB 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Atlantic  Drainage 
(conliniied) 


Scrantonl.' 

Beliu&grove 

SellersyiUeJ 

Shade  Uapt..  

Shawmont 

Shippeusbiu'g 

South  Mountain^ . . 

state  CoUogct 

Stroudsburg^ 

Sunoury^ 

Susquehanna^ 

Towanda 


Wellsboro^...... 

Wernersville'i.  ^nrj 

Westchester 

Westgrove'i........ 

Wilkes-Barre"'*... 

WiUiamsport^ 

Williamstown 

iforli ■ 

YorkHaveU'' 

Zionsvillelnear)... 

Trenton.  N.  J't 

Ohio  Drainaoe 

Acmetonia^.. 

Beaver  Falls' 

Blairsville''^ 

Bradford 

Brookville^ 

Buckstowul 

Butler 

Clarion!' 

Claysville... 

Contlueuce"'     .  •     ■ 

Connellsville-' 

Coraopolis- 

Corry^ 

Coudersport 


Derry 

Donorai* 

DunloJ 

Ebensburg 

b'rauK.Un^. 

lireeusboro^ 

ireensburg 

Greenville 

irove  City 

Indiana 

irvviu 

lohnstown....    ^ 
Kane  Airway  Sta 


Lake  Lynu^ 

Liock  Nu.4  2 

Lock  No.  52 

Lycippua-- 

Marienvillel 

McK.eesport2 

Meadville^ 

Mercert......  ■•■• 

Mercer^ — *  ■■•• 

Midland 

Mosgrove^ 

Mount  Lebanon. 


Natrona^ 

New  Castle 

Newell* ^ 

Parkers  Landiiig- 

Penn  Line^ 

PittsburghStl  .^.. 
Punxsutawney  2.. 

Ridgway2 

Rochestert 

3altsburg2 

Seward^ 

Sharon? 


Sharpsville? 

Smethport? 

Somerset 

Springs  

Titusvillet 

Union  Cityt 

Dniontown 

Dnity  Reservoir.. 

Vandergrift 

Warren* 

Waynesburg 

West  Newton*  — 
Lake  Drainage 

Erieti 

Rayniondt 


N.Br.  Susq 

Lower  SusQ 

.66 
1.10 
1.27 

* 

1.06 
.84 
.39 
.29 

« 

.76 
.37 
.74 

.45 

.80 

1.04 

.82 

.85 

.76 

1.01 

.83 

.80 

1.85 

.91 

.87 
.85 
.76 
.32 
.80 
.25 

.03 
.02 
.73 
.15 
.24 
.98 
.01 
L82 
.75 
.53 

.15 
.53 

".'oa 

.23 

.75 
.77 
.75 
.50 
.38 
.05 
.84 
.05 

.47 
.07 
.12 

T. 

T. 

T. 

.31 
.04 

■!62 

.... 

.24 
.60 
.74 
.87 

1.09 
.99 

1.18 
.57 
.31 
.48 
.22 
.13 

.21 
.44 
1.18 
.69 
.29 
.55 
.63 
.89 
.80 
.75 
.99 

.45 
.25 
.51 
.23 
.41 
.62 
.33 
.28 
.5S 
.98 
.75 
.35 
.21 
.29 

1.18 
.43 
.62 
.97 
.17 
.76 
.66 
.21 
.28 
.49 
.64 
.89 
.01 

.62 
.63 
.40 
.96 
.28 
.50 
.17 
.14 
.10 
.31 
.35 
.35 

.40 
33 

T. 

.01 

1.92 
2.64 

Lower  Del 

2.92 

Middle  Susq 

.08 
.01 
T. 

'.'12 

'.'6i 

T. 

.02 

T. 

.21 

.05 

.21 

.02 

.13 
.08 
.02 

* 

.  i2 

■.06 
T. 

« 

Schuylkill 

.82 
.90 
.65 
T. 
1.03 
.77 
.47 
.52 

1.15 
.21 
.23 
.30 

.02 

.18 

3.64 

Lower  Susq 

T. 

T. 
T. 
T. 

'!66 

3.35 

Potomac 

T. 
T. 

.... 

3.33 

W.  Br.  tfusQ 

T. 

T. 

1.95 

Upper  Del 

.23 
.07 
T. 
T. 

T. 
.37 

T. 

3.65 

Lower  Susq 

.01 

r. 

2.89 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq 

tV 

tV 

"37 

t'  ' 

.32 
.04 
.36 

T.' 
T. 

T. 
T. 

T. 

i"'.' 

T. 

■••• 

".U 

T. 

r. 

LK6 
1.69 

.... 

2.09 

Schuylkill 

Lower  Del 

2.43 

2.79 

.48 

i.'u 

.81 
.14 
.64 
.33 
.03 

.01 

.08 
.08 
.01 
.07 

.48 
'  .'06 

2.81 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

T.' 

T. 

tv 

.12 

".ok 

.09 

.03 

T. 

.04 

T. 

.15 
.14 
.39 
.07 
.23 

".ib 
.28 

.17 
?3 

T. 

T.' 
T. 

'.'16 

r. 

1.64 

4.48 

.61 

.14 
T. 
.32 

.72 

T. 

.10 
.02 
.08 

.47 

.20 

T. 

.54 

.03 

.03 

.16 

.08 

.29 

.19 
.93 
.37 
.44 
.03 
.05 
.35 
.20 
.22 
.12 
.22 
.47 
.34 

.04 

.05 

T. 

.21 

.20 

.14 

.03 

.93 

1.05 
.11 
T 

1.04 

T. 

.31 
.32 
T. 
.12 
1.62 

1.05 
.04 
.05 
.11 

.08 

".31 
.70 
..36 
.76 
.13 
.27 
.53 

« 

.38 

51 
.47 

.03 
.01 

3.«6 

Lower  Susq 

2.04 

Lower  Susq 

.35 
.38 
.01 

1.07 

1.05 

.78 

.47 

.42 

.09 

2.68 

Schuylkill 

3  67 

Lower  Del  

T. 
T. 

■r. 

.05 
T. 

T. 

".05 
T. 

.04 
'!66 

.04 

'.'6i 

T.' 

'!64 

.02 
T. 

T. 

2.06 

Allegheuy 

.04 

.04 

.02 

l". 

'1'. 

T. 
T. 
T 

T." 

tV 

T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

.12 

.02 

T. 

T. 

.01 

.03 

.02 

T. 

.05 

.01 

.05 

'1'. 

2.59 

T.' 

'!i7 

2.61 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

T. 



2  58 

T. 

L()0 

2.01 

.19 

• 

.02 

.04 

$ 

'.'47 
..53 
.77 
.33 
.77 
.30 
.24 

..59 
.06 

T. 

.47 

.95 

.28 

.47 

.94 

.70 

.25 

.08 

.24 

.65 

1.14 

.73 

.50 

.08 
.80 
.80 
.02 
.01 
.64 
.55 
.05 

.60 
.65 
.50 
.67 
.85 
.05 
.43 
.22 

T. 

.07 

'.'6i 

.05 
.02 
.01 
.03 

.03 

T. 

T 

.10 

.02 

.02 

.01 

T. 

•r. 

.09 

^03 

.01 

T. 

.02 

.04 

T. 

T.' 
.02 
.02 
T. 

.02 
.06 
.08 
.05 

T. 
.01 
.05 

.02 
.01 

tV 

T. 

T 

'1' 

T. 

.01 

T. 

T. 

T. 
.01 

$ 

Allegheny 

Ohio 

.72 
.19 
.94 
..57 
.73 
.45 
.46 

.50 
.05 
.  10 
.90 
.69 
.70 
.52 
.38 
.30 
.94 
.60 
.74 
15 

69 
.59 
.76 
.60 
.13 
.91 
.47 
.13 
.11 
.26 
.82 
.04 

.8? 
.57 
.69 
.75 
.55 
.03 
.65 
.82 

•1?^ 
.14 

.04 

.03 

., 

.05 

T.' 

.09 

.02 

T. 

.01 

.05 

'  .02 
.18 

.04 
.07 
.04 

T 
.12 

T. 

.02 

.03 

'[63 

T. 

T. 
.07 
.03 

't.' 

T 

1.99 
1.90 

Youghiogheuy  . . 
Monongahela — 
Ohio      

T. 

.01 

r. 

T. 

.... 

3.07 

2.01 

.09 
.35 
.03 

.43 

't. 

.38 
.17 
.08 

T 

.14 

.10 

T 

.01 

.28 
.13 
.22 
.18 

'!67 
.36 

't.' 

.09 
.24 

.16 
.02 
10 

'.'67 

'!22 
.14 

'.'06 

T.' 
.03 

't. 

.09 
.09 

"]io 

2.15 

Allegheuy 

Alleghenv 

T. 
T.' 

tV 

T.. 
T. 

'.'04 

T. 

.01 

.04 

T. 

.01 

T. 

.02 

.08 
.09 

T. 

05 

1.79 

.02 

.13 

.18 
.16 
.10 
.81 
T. 

"25 
.35 
.36 
.16 
.16 
.19 
.33 

.05 
.08 
.07 
T. 

1.74 

Conemaugh 

3.15 

Monongahela. . .. 
Allegheuy 

.... 

1.94 
1.44 

Coueiiiaugli.  .   -  ■ 

T. 
T. 
T. 
T. 

T. 

2  62 

Allegheny 

Monongahela 

Youghiognenj 

.... 

1.75 

T.' 

■.'63 

.01 

'.'6.5 
.14 

.01 
.01 
T. 

T. 
T. 

T. 
.01 

2.76 

.02 

'."65 
.03 
.10 
T. 

2.20 

Beaver 

1.64 

Beaver 

2.20 

Allegheny 

T. 
1" 

tV 

'1'. 
T 

:63 
01 

T. 
T. 

T. 
T. 

.02 
T 
.01 
.15 

.03 

T. 

T. 

t" 

T. 

T. 
T 

■.'62 

'!6i 

I 
T 

.73 

■,^^ 
T. 

T. 

T. 
.10 
T. 
T 
02 
T. 
T 
T. 
T. 

.01 
.01 

T. 

2  64 

Monongahela 

1  !.0 

Conemaugh 

Alleghenv 

'.'23 

.... 

2.55 
2.68 

2.36 

Monongaheja  — 

Allegheny 

Conemaugh 

Allegheny 

Mouougahela  . . . 

T.' 

"M 

■.'oi 

T. 

T. 

T 

!04 

••• 

.14 

.18 

2.68 

2.17 

.  .  .  . 

.04 
.02 
.12 

2.67 
1.06 
2.58 
1.88 

Allegheuy 

.05 

"m 

.07 
.05 

.03 
.02 

.04 

.20 

T. 

.Ti 

.10 

tV 

T 

!6i 

.05 

'.'6i 

".6\ 

.04 

T. 

.04 

!64 

.  .  .  . 

.40 
.41 

'.'is 

1.76 

T. 
T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

T 

1.85 

1.54 

Alleghenv 

2.07 

.02 

1.77 

Allegheny 

Beaver 

Monongahela.... 
.Allegheny 

T. 
■1". 

T. 

2.04 

.15 

2.18 

't 

.17 
.'i2 

'!63 

.04 

■.'io 

.02 

.61 
.22 
.25 
.26 
.45 
.19 
.15 
.53 
.82 

.34 
.20 
1.05 
1.01 
.28 
.17 
.71 
.65 
..35 
.22 
.72 
.57 

.23 
.21 

T 
.04 

2.31 

.01 

T. 

T 

.01 

T. 
T. 
T 

".6i 

T 
T. 
.04 

.02 
T. 

"t." 

.03 

.24 
49 
T 
.20 
.18 

".in 

.28 
.19 

.22 
.12 
T. 
.01 

18 

.... 

2.08 
2.53 

Beaver 

Ohio 

Allegheny 

Allegheny 

.02 
.02 

tV 

tV 

.03 
.05 

tV 

".n 
".12 

't'.' 

.05 
T. 

.03 

2.27 
2.07 
1.71 

L44 

Conemaugh 

Conemaugh 

Beaver 

.78 
.79 
.63 

.57 
.46 
56 
.47 
.30 
.15 
.29 
..53 
.16 
.37 
.19 

09 
.Ofi 
.08 

.10 
.15 

".(ii 

tV 

.07 

tV 

T. 

.06 

.02 
.02 

'.'6i 
tV 

.49 
.43 
.44 

.36 
.25 
.08 
.07 

'!38 
.33 

'!20 
.93 
.44 

r. 

.06 

.03 
.06 

.01 

tV 

T. 

T. 
T. 

T. 

T. 
T. 

T. 
T. 

T. 

.03 
T 

'!62 
.03 

tV 

.01 
.03 

T. 
.01 

T. 
.03 
T. 
T 

".m 

T. 

.01 

T 
.06 
T. 
T 

.19 
.02 

T. 

T. 
.10 

T 
.25 

.01 
.09 

■;62 

T. 

2.24 
2.50 

1.76 

Beaver 

1.71 
1  48 

Allegheny 

Youghiogheny  .. 
Yougbiogbeny  . . 

.06 

ioi 

"m 

'.'os 
.11 

.40 

.48 
09 

';6i 

.03 
.04 

2.12 

2.42 

■;6i 

1.41 

Allegheny 

Allegheny 

Monongahela  — 
Youghiosrbeny  . . 

Conemaugh 

Allegheny 

Monongahela — 

1.74 

1.80 

.01 

'!6i 

T 
.05 

T. 

ioi 

T. 

'1'. 

.26 
.55 

.06 
';32 

■;68 

'.'6i 

.03 
.02 
.01 

2.19 

■;65 

1.50 

.12 

1.96 
2.28 

Youghiogheny  . . 

Lake  Erie 

Genesee 

.67 

.16 
.24 

.16 

'.05 

.03 

.68 

T. 

■'63 

.... 

.... 

.13 
.03 

2.10 

Except  ao  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  t,.e  time 
of  observation       1  Firstorder  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.      2  Prenpitation  measured 

in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.       ••    Precipit*tion  for  period,  noon  »»  noo"; 
••  Precipitation  for  period,  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.     t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.         Included  in  next  measurement        JM^ace) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.      «  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.        Post  Office  addresses  are  as  follows:  «    Bloserville^      ,  !,„, 
of  Aemetonia.  Barking:  of  Pennline.  LinesviUe:  of  Unity  Reservoir.  Greensburg:  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  Lock  No.  6.  Schenley.  Airway  BtaUon.    1  Kiver 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt   Formerly  Qlrardvllle. 
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Dally  TeniperatuceB  lor  November,    1841 


Stations 

1 

2 

S 

i 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

14 

1ft 

10 

17 

18 

19 

•20, 

11 

Zi  1 

•23, 

40 

•25 
42 

20 

27 

28 

20 

80 

31 

Mokn 

Altoona  

. .  1  Maximum.... 

67 

58 

BS 

66 

62 

66 

64 

40 

41 

36 

86 

34 

68 

62 

67 

68 

68 

78 

71 

64 

60 

41 

44 

49 

68 

64 

06 

68  ... . 

68.7 

1  Miniiiuini, .  . . 

4« 

42 

37 

.31 

42 

47 

86 

35 

28 

29 

27 

28 

24 

46 

32 

43 

24 

81 

44 

43 

33 

28 

82 

28 

17 

22 

39 

■Ml 

3-1 

40  ... . 

34.  8 

Bedford  

. .  1  MiixiiniMii 

66 

64 

6« 

57 

67 

62 

58 

66 

49 

45 

38 

36 

60 

68 

67 

61 

56 

72 

71 

63 

6(1 

49 

48 

48 

41 

49 

60 

61 

60 

641.... 

6';,0 

t  Minimviin .... 

51 

46 

37 

26 

42 

49 

40 

89 

33 

81 

24 

82 

22 

31 

26 

46 

23 

26 

81 

88 

36 

27 

36 

:») 

15 

21 

89 

27 

24 

48 

88,1 

Bethlehem* 

.  )  Miixinuttn... . 

6.1 

60 

60 

62 

71 

62 

62 

62 

62 

44 

43 

44 

61 

66 

66 

59 

57 

68 

67 

71 

49 

49 

46 

41 

48 

61 

67 

62 

64 

69 

56,0 

t  .NtiMinuan.   . . 

•19 

45 

45 

37 

.50 

51 

44 

39 

36 

34 

34 

35 

37 

36 

37 

40 

33 

33 

38 

38 

39 

30 

86 

31 

25 

80 

81 

40 

81 

34 

37. 2 

BloDiusbiirKdiear)- 

Mii\i>iiinii 

65 

55 

66 

66 

6.' 

63 

65 

41 

41 

46 

46 

40 

.'0 

61 

65 

61 

48 

60 

64 

67 

60 

47 

46 

42 

42 

49 

65 

66 

61 

68 

64.2 

Miiiiimim..  .. 

•18 

42 

89 

24 

39 

41 

36 

28 

26 

24 

34 

33 

27 

26 

25 

26 

21 

23 

•28 

3(1 

.30 

25 

30 

29 

16 

lU 

•20 

20 

•22 

.■)4 

28. H 

Brookvlllel  

. .  *  Muximum 

69 

47 

61 

56 

63 

60 

43 

88 

40 

37 

36 

34 

64 

56 

62 

55 

59 

70 

68 

62 

89 

47 

46 

36 

40 

47 

55 

59 

68 

40 

61.0 

(  Minimum. . . . 

47 

41 

28 

22 

23 

40 

36 

85 

26 

31 

80 

29 

24 

•24 

26 

28 

20 

■20 

26 

80 

33 

19 

31 

80 

10 

12 

■^2 

20 

22 

■22 

•26.9 

, 

. .  1  Miixlmum.... 
\  Miiiinuun..  . . 

64 
64 

70 

54 
44 

62 
52 

59 
37 

65 
35 

42 

37 
31 

37 
31 

34 

30 

'"•28 

54 
34 

67 

29 

62 

70 
22 

64 
80 

69 
36 

72 
46 

69 
84 

89 
27 

49 

41 
•28 

45 
15 

48 
34 

.... 

'  "'25 

60 
■Zf> 

62..., 

66. 2^ 

Butlor 

"  ";i6 

"26 

40 

32  h' 

Cftrlisle 

.  >  Maximum 

66 

"66 

64 

60 

63 

60 

60 

63 

""45 

il 

48 

44 

56 

67 

60 

"eo 

56 

,59 

62 

63 

58 

60 

""48 

46 

40 

66 

'"ei 

64 

05 

04 

57.3 

'  Minimum.. .. 

5(1 

46 

34 

29 

44 

45 

40 

36 

37 

33 

27 

28 

23 

29 

25 

33 

23 

26 

82 

32 

35 

25 

40 

84 

19 

25 

30 

•2s 

•25 

86 

82.3 

OharabortburK 

■  >  Maxinuim  — 

68 

64 

60 

60 

66 

56 

61 

48 

45 

42 

44 

45 

57 

68 

62 

60 

55 

64 

67 

66 

62 

49 

60 

45 

42 

56 

6;^ 

65 

66 

60 

.57.1 

'  Minimum, . . . 

51 

49 

41 

32 

46 

47 

41 

41 

38 

33 

27 

33 

■26 

81 

29 

39 

32 

29 

34 

37 

37 

29 

3,'i 

33 

21 

24 

37 

31 

29 

'i" 

36.0 

ClaysvlUe 

t  Maximum 

68 

57 

54 

55 

68 

66 

55 

39 

38 

36 

33 

37 

56 

62 

64 

68 

66 

72 

70 

64 

48 

48 

47 

89 

4.i 

49 

69 

61 

61 

02 

54.  5 

\  Minimmii.. . . 

52 

44 

3.S 

31 

45 

53 

37 

34 

31 

30 

30 

31 

29 

32 

31 

40 

25 

43 

46 

48 

82 

24 

34 

30 

17 

38 

86 

29 

30 

■14 

31.8 

Clear  tield 

.  (  Maximum.... 
1  Minimum 

68 

53 

51 

55 

65 

56 

59 

41 

43 

40 

36 

34 

56 

58 

66 

54 

67 

69 

68 

59 

50 

.50 

44 

40 

44 

49 

87 

61 

62 

65 

53,3 

46 

41 

31 

25 

41 

42 

37 

34 

•25 

27 

29 

28 

27 

34 

25 

37 

20 

24 

30 

85 

31 

19 

31 

26 

12 

19 

30 

21 

22 

W 

29,6 

CoatesvtUet 

.  1  Maximum.... 

67 

60 

60 

59 

73 

64 

64 

51 

50 

44 

45 

43 

53 

70 

64 

59 

52 

62 

68 

71 

64 

50 

49 

45 

42 

62 

58 

59 

()2 

63 

67.4 

1  .\tinim\uii.. .. 

5.H 

45 

38 

31 

44 

48 

47 

35 

32 

35 

29 

33 

31 

32 

30 

44 

30 

31 

38 

39 

36 

26 

34 

34 

23 

25 

84 

38 

32 

43 

35.7 

Corryt 

.  \  Maximum... 

68 

44 

53 

50 

56 

86 

40 

38 

40 

32 

34 

40 

55 

54 

60 

46 

59 

70 

69 

67 

39 

44 

38 

30 

39 

45 

88 

69 

61 

45 

49.1 

*  Minimum 

41 

39 

33 

28 

33 

39 

38 

31 

28 

26 

27 

26 

29 

37 

38 

37 

■22 

28 

46 

39 

30 

26 

29 

27 

19 

23 

31 

24 

27 

40 

31.5 

Coudorsport 

.  \  Maxinnnn 

65 

55 

48 

50 

69 

56 

66 

38 

40 

36 

35 

34 

5,^ 

52 

62 

55 

54 

67 

68 

58 

49 

46 

42 

36 

39 

45 

53 

57 

59 

51 

60,6 

'  Minimum 

43 

35 

35 

20 

40 

38 

34 

30 

26 

25 

27 

25 

27 

30 

25 

33 

16 

24 

29 

35 

30 

26 

29 

28 

9 

25 

32 

18 

22 

.32 

28.2 

Douora* 

. .  >  Maximum.. 

74 

60 

52 

57 

70 

70 

48 

41 

40 

36 

36 

38 

59 

65 

69 

59 

65 

75 

73 

66 

43 

60 

63 

40 

43 

51 

61 

63 

66 

85 

.55,9 

'  Minimum.. . . 

49 

45 

34 

32 

48 

48 

39 

37 

35 

32 

31 

33 

34 

35 

35 

43 

31 

40 

44 

43 

3''. 

33 

39 

26 

24 

38 

37 

35 

35 

42 

37.1 

Bb«usburg 

. .  *  Maximum.... 

64 

50 

48 

54 

64 

56 

56 

40 

40 

36 

32 

31 

54 

6tl 

65 

50 

57 

69 

70 

60 

50 

46 

44 

41 

42 

46 

55 

58 

61 

50 

51.  li 

'  Mininium 

46 

38 

29 

25 

39 

45 

34 

29 

20 

26 

24 

24 

22 

33 

•25 

38 

•20 

32 

33 

42 

28 

24 

30 

22 

13 

25 

29 

26 

31 

41 

29  8 

|7>rnnn«>1tlTnl                

. .  1  Maximum... . 

■  Minimum..    . 

.  1  Maximum    . . 

68 
43 
66 

47 
41 
66 

51 
36 

59 

.i3 
28 
62 

60 
29 
72 

60 
39 
63 

46 
37 
64 

44 
36 

51 

39 
26 
.50 

""27 
46 

39 
"44 

36 
,30 
44 

65 
32 
65 

"•28 
67 

64 

63 
20 
65 

70 
23 
64 

69 

27 
67 

60 
31 
73 

"34 
66 

52 

"si 

44 

31 
49 

34 
32 

48 

40 
14 
46 

50 
16 
55 

"'24 
62 

64 
25 

64 

52.5" 

c«uipuriuui+ 

■/9.5' 

Ephrata 

"66 

"60 

"65 

"'63 

68.7 

(  Minimum. 

52 

47 

40 

30 

45 

48 

45 

38 

36 

33 

30 

34 

32 

31 

32 

34 

30 

28 

34 

39 

38 

27 

37 

36 

22 

27 

29 

29 

29 

37 

38.0 

Ef  ie* 

. .  \  Maximum.... 

69 

50 

52 

57 

54 

57 

48 

43 

41 

36 

39 

40 

56 

51 

57 

50 

67 

71 

71 

66 

41 

47 

42 

39 

42 

45 

48 

51 

63 

58 

51.3 

'  Minimum.. .. 

46 

42 

41 

42 

41 

47 

37 

36 

33 

32 

32 

36 

38 

46 

46 

36 

33 

55 

60 

41 

34 

34 

36 

30 

27 

39 

42 

38 

51 

39 

39.6 

Franklint 

.  ■  1  Maximum.... 

72 

47 

53 

54 

61 

60 

44 

40 

38 

34 

39 

36 

56 

57 

64 

51 

57 

72 

68 

59 

59 

47 

46 

35 

41 

49 

57 

•58 

64 

82 

52.3 

'  Minimum 

47 

41 

34 

29 

28 

41 

40 

35 

32 

31 

32 

31 

27 

28 

31 

33 

25 

26 

32 

37 

35 

25 

26 

30 

16 

18 

35 

2fi 

26 

28 

30,8 

Freeland 

■    J  Maximum.... 
I  Minimum  — 

60 

60 

51 

64 

54 

57 

56 

42 

38 

35 

32 

32 

41 

56 

52 

51 

53 

64 

70 

67 

57 

43 

40 

40 

39 

4:i 

50 

53 

52 

52 

49.4 

42 

39 

38 

32 

44 

45 

40 

32 

31 

26 

28 

25 

■29 

39 

40 

40 

23 

36 

50 

47 

29 

2(i 

27 

28 

19 

26 

34 

36 

38 

33 

34,0 

George  School.... 

1  Maximum.... 
I  Minimum  — 

65 

66 

61 

61 

69 

65 

64 

56 

54 

46 

40 

45 

54 

70 

68 

64 

53 

61 

66 

73 

69 

51 

49 

49 

44 

53 

59 

63 

63 

64 

59.0 

51 

48 

44 

31 

45 

50 

50 

37 

33 

33 

28 

30 

30 

28 

31 

39 

28 

31 

34 

48 

37 

27 

36 

34 

21 

25 

34 

32 

27 

42 

38.5 

Gettysburg 

.  ■  \  Maximum.  .. 

66 

67 

60 

60 

69 

63 

65 

61 

47 

43 

47 

46 

56 

70 

64 

60 

52 

64 

66 

70 

66 

48 

50 

50 

42 

63 

62 

62 

67 

64 

58  3 

)  Minimum.. . 

53 

43 

40 

31 

47 

50 

43 

40 

38 

32 

26 

36 

23 

30 

29 

38 

30 

29 

32 

38 

39 

25 

36 

38 

21 

27 

37 

31 

29 

43 

3i.l 

firtTHf^Tl                            .        ....••' 

■    \  Maximum.... 
)  Minimum  — 

65 
48 

65 
45 

58 
40 

57 
24 

64 

40 

60 
4:! 

64 
36 

47 
29 

41 
29 

41 
22 

40 
32 

39 
32 

51 
34 

62 

28 

65 
26 

56 
28 

53 
26 

65 
28 

68 
31 

69 
38 

57 
36 

47 
21 

47 
33 

45 
34 

42 
14 

48 
24 

67 
21 

89 
23 

62 
26 

57 
30 

55.4 

UUl  UU 11..  ..-••■•••* 

30.7 

Greensburg      

.     Maximum  — 

71 

57 

53 

55 

71 

68 

59 

40 

40 

36 

35 

36 

6 

63 

66 

57 

66 

73 

72 

65 

50 

49 

52 

42 

42 

49 

60 

60 

64 

84 

55.5 

Minimum.. . . 

53 

42 

34 

33 

45 

52 

36 

34 

31 

30 

29 

31 

29 

40 

29 

39 

28 

40 

42 

50 

34 

29 

35 

28 

21 

33 

33 

32 

36 

44 

35.7 

Grove  City 

Maximum... . 

78 

60 

55 

52 

61 

62 

61 

53 

44 

35 

35 

34 

55 

6(1 

61 

53 

68 

69 

67 

65 

49 

46 

43 

39 

39 

47 

55 

59 

6! 

61 

.53.9 

Minimum  — 

48 

39 

34 

35 

42 

42 

35 

31 

29 

29 

29 

28 

29 

39 

50 

40 

311 

46 

28 

46 

30 

34 

32 

30 

19 

30 

35 

28 

37 

43 

34.9 

D"**  *»»>i  t;  V\iii*OP^                     .  . 

•  ■  '  Maximum,... 

69 
53 

58 
44 

61 
37 

61 
32 

70 
48 

66 
51 

66 

42 

48 
41 

44 
37 

43 

30 

45 
32 

42 
34 

56 
26 

69 
3: 

64 
33 

59 
40 

54 
36 

62 
32 

66 
35 

69 
38 

53 
38 

49 
31 

48 
37 

45 
29 

46 
23 

27 

62 
31 

61 
38 

63 
31 

63 
44 

57.1 

riarrisuure    

*  Minimum  — 

36.9 

tJoTvlpv               •  • 

■  .  ■  Maximum.... 
'  Minimum.. . . 

56 
43 

63 
44 

69 
42 

58 
24 

6-' 
39 

57 
37 

66 
45 

48 
29 

48 
26 

45 

24 

40 
27 

41 
31 

48 
33 

53 
24 

65 
25 

56 

28 

60 
20 

71 
20 

73 

28 

69 
28 

61 

36 

46 
26 

48 
28 

46 
30 

46 
13 

49 

26 

82 
20 

55 
22 

61 
19 

55 
38 

,54.5 

0,d\V  iCj * 

•29.2 

Rnltwnnd'          

■  ■  (  Maximum.... 
(  Minimum  — 

66 

57 

60 
45 

60 
42 

61 
37 

68 
.50 

65 
50 

61 

45 

50 
43 

49 
39 

4fi 
36 

46 
35 

44 
36 

59 
30 

71 
36 

66 

37 

59 
42 

66 
36 

63 

35 

66 
38 

73 
46 

54 
39 

48 
31 

50 
40 

45 
34 

46 

28 

54 
30 

61 
33 

57 
37 

70 
34 

63 
36 

58.0 

iHjili \y  yyyjKx    ,,..•••■•• 

.38.. T 

Huntingdon 

.       Maximum.... 
Minimum  — 

65 

59 

=9 

58 

6G 

57 

57 

44 

41 

43 

40 

38 

62 

69 

70 

.57 

56 

66 

68 

63 

53 

60 

45 

43 

45 

52 

62 

69 

69 

58 

55.8 

42 

47 

35 

26 

43 

43 

41 

31 

29 

30 

32 

34 

21 

31 

25 

37 

22 

25 

30 

32 

37 

25 

34 

■22 

13 

20 

38 

2^ 

25 

50 

31.4 

IndifLTlfi.                 

• .  (  Maximum... . 

65 
48 

48 
42 

46 
33 

53 
31 

65 
34 

61 
46 

54 
36 

36 
33 

35 
27 

33 

28 

32 

28 

31 
28 

52 
28 

57 
34 

61 
37 

54 
37 

58 
27 

67 
41 

67 
44 

62 
44 

48 
32 

44 
•29 

48 
35 

38 
29 

39 
17 

44 
32 

64 
29 

54 
32 

58 
33 

57 
41 

50.7 

1  uuioLLm  .-•  ...••••••• 

Minimum..  .. 

33.8 

Johnstown 

..  \  Maximum.... 

69 

54 

51 

55 

68 

65 

56 

39 

38 

34 

35 

33 

55 

61 

67 

58 

61 

71 

72 

63 

46 

49 

47 

39 

46 

4K 

67 

63 

63 

55 

.53.5 

'  Minimum 

50 

42 

34 

28 

44 

48 

37 

33 

.30 

29 

27 

29 

27 

41 

27 

39 

■25 

30 

35 

43 

31 

29 

32 

24 

17 

25 

37 

31 

28 

44 

33,2 

I^anp-t                 

. .  \  Maximum.... 

67 
38 

42 
33 

48 
27 

49 
23 

58 
38 

55 
31 

55 
30 

34 

28 

34 
25 

32 
24 

33 
25 

.32 
25 

52 

27 

52 
35 

60 
36 

48 
18 

66 
16 

68 
37 

68 
42 

68 
35 

35 
27 

46 
26 

42 
29 

32 
13 

36 
11 

43 
27 

53 
2« 

66 
■23 

■59 
35 

46 

23 

48.6 

a  auc  1 

1  Minimum  — 

28,0 

Kylertownt 

.,  (  Maximum... . 
1  Minimum 

64 

44 

48 

62 

60 

57 

45 

38 

37 

37 

33 

,S2 

63 

57 

65 

63 

52 

68 

68 

62 

37 

46 

46 

33 

38 

45 

54 

57 

CO 

52 

49.'? 

42 

40 

33 

30 

42 

44 

35 

27 

28 

29 

27 

28 

29 

36 

31 

28 

23 

37 

43 

37 

29 

23 

32 

2« 

15 

26 

33 

32 

36 

37 

32.0 

I.anpa*it**r     .   ....... 

..  \  Maximum 

66 
53 

67 

42 

61 
32 

61 
28 

70 
43 

65 
42 

66 
42 

54 
35 

49 
33 

47 
29 

45 
27 

43 
34 

56 
■24 

67 
27 

65 
25 

61 
25 

54 
25 

64 
25 

68 
29 

74 
35 

65 
35 

48 
22 

50 
33 

47 
33 

43 
19 

55 
21 

61 

23 

60 
25 

66 
24 

64 
27 

58.7 

lJCUJtt*Oli^*  •••■'"** 

'  Minimum.... 

30.6 

Lawrenceville.. 

'  Maximum.... 

62 

fiO 

50 

65 

69 

55 

58 

45 

52 

43 

40 

41 

51 

52 

65 

54 

62 

70 

70 

66 

57 

49 

47 

40 

43 

48 

54 

52 

63 

62 

,53.5 

'  Minimum  — 

42 

38 

37 

19 

34 

3) 

31 

32 

27 

20 

27 

27 

28 

26 

•22 

26 

15 

29 

29 

37 

33 

27 

27 

30 

11 

26 

25 

17 

•20 

.32 

27.6 

LebanonI 

/  Maximum.... 

66 

56 

60 

61 

70 

69 

65 

50 

44 

43 

45 

41 

54 

67 

65 

59 

54 

63 

65 

70 

46 

50 

48 

44 

43 

53 

61 

63 

65 

61 

,56.4 

I  Minimum 

39 

39 

40 

31 

33 

50 

42 

36 

37 

29 

29 

34 

32 

32 

31 

34 

30 

30 

33 

33 

38 

25 

30 

38 

22 

25 

29 

81 

31 

32 

33.2 

T^TvifltOWTl           

. .  ^  Maximum 

63 
49 

63 
48 

61 
38 

58 
29 

64 
45 

67 
48 

62 

40 

49 
36 

45 
33 

43 
32 

46 
34 

41 

35 

62 
27 

69 
32 

67 
30 

59 
36 

56 
27 

64 
29 

65 
33 

59 
30 

58 
39 

52 
27 

49 
34 

45 
37 

47 
20 

63 
23 

03 
33 

64 
30 

69 
26 

63 
.39 

57.5 

MUV  >»  ID  Lv/  VTU.     ......■• 

'  Minimum  — 

34.0 

LockHavent 

.  •  )  Maximum,... 

64 

49 

56 

50 

61 

63 

49 

44 

43 

42 

41 

39 

59 

63 

61 

58 

52 

58 

57 

54 

4? 

49 

47 

40 

45 

52 

58 

69 

66 

56 

52.5 

'  Minimum  — 

47 

46 

40 

30 

30 

45 

41 

39 

30 

30 

84 

34 

35 

31 

29 

.30 

24 

■24 

28 

32 

33 

27 

28 

37 

17 

17 

27 

28 

25 

25 

31.4 

Marcus  Hook* 

..  i  Maximum.... 

69 

69 

61 

62 

70 

70 

67 

55 

54 

47 

48 

47 

55 

65 

68 

64 

53 

67 

69 

72 

61 

51 

51 

49 

44 

66 

63 

62 

62 

69 

60.0 

'  Minimum  — 

55 

50 

45 

40 

61 

56 

47 

44 

39 

36 

33 

36 

35 

38 

41 

44 

36 

43 

41 

51 

38 

35 

40 

35 

30 

36 

41 

42 

40 

41 

41.2 

Meadvlllel 

..  '  Maximum.... 

68 

49 

54 

52 

59 

58 

41 

39 

38 

34 

34 

35 

57 

54 

60 

60 

58 

70 

68 

59 

37 

46 

39 

33 

40 

48 

55 

69 

63 

50 

80,2 

'  Minimum  — 

49 

41 

34 

25 

25 

37 

39 

34 

30 

31 

29 

30 

28 

34 

30 

32 

23 

26 

32 

37 

33 

27 

26 

29 

17 

18 

28 

25 

26 

37 

30.4 

Midland 

..     Maximum.... 
Minimum 

70 

55 

63 

54 

64 

66 

58 

45 

45 

41 

37 

40 

54 

59 

62 

63 

57 

68 

70 

66 

56 

49 

49 

44 

42 

47 

56 

52 

58 

54 

54,1 

49 

43 

33 

31 

45 

50 

38 

35 

32 

30 

30 

31 

28 

30 

32 

38 

27 

.33 

40 

47 

34 

28 

35 

33 

18 

29 

33 

•29 

29 

38 

34,3 

Montroset 

..  .  Maximum.... 
1  Minimum 

60 

49 

55 

53 

57 

56 

45 

43 

42 

40 

34 

37 

45 

63 

63 

51 

42 

62 

66 

63 

41 

44 

43 

35 

37 

45 

49 

47 

60 

48 

48.8 

42 

41 

39 

30 

30 

44 

41 

33 

28 

27 

29 

28 

28 

32 

36 

38 

18 

18 

34 

41 

34 

29 

29 

30 

18 

19 

27 

35 

34 

35 

31.6 

Mount  Pocono 

..  )  Maximum.... 

69 

57 

55 

53 

69 

53 

53 

44 

38 

36 

34 

35 

46 

56 

59 

50 

60 

66 

69 

62 

56 

42 

45 

40 

37 

44 

49 

49 

60 

54 

.50.3 

'  Minimum 

44 

41 

40 

27 

43 

42 

43 

28 

28 

26 

28 

27 

30 

35 

32 

38 

23 

32 

44 

46 

33 

26 

29 

27 

14 

25 

32 

33 

32 

31 

32.6 

Muncy  Valley 

. .  *  Maximum 



•  •>  . 



.... 

'  Minimum 

New  Bloomfield... 

..  (  Maximum.... 
I  Minimum 

"65 

"65 

'61 

.59 

"es 

"er 

"64 

"47 

"45 

""-ji 

"39 

"46 

"53 

""66 

""63 

"52 

""65 

'"66 

"64 

"'e-s 

"bh 

""4'7 

"41 

"51 

""ei 

5*^ 

■'ei 

"'59 

'  '(i.5 

"'60 

"56.S 

49 

46 

35 

25 

41 

44 

35 

34 

31 

25 

27 

33 

21 

27 

24 

25 

27 

30 

33 

35 

21 

32 

16 

20 

24 

2('i 

23 

27 

24 

36 

29.7 

New  Castle 

..  )  Maximum.... 

71 

65 

56 

56 

67 

65 

61 

45 

38 

39 

35 

38 

60 

68 

66 

59 

59 

74 

70 

67 

50 

49 

47 

41 

45 

,50 

69 

54 

67 

66 

85.9 

'  Minimum.. .. 

55 

42 

33 

31 

42 

51 

39 

36 

32 

31 

32 

32 

26 

35 

32 

34 

23 

33 

40 

45 

36 

23 

34 

30 

20 

34 

32 

26 

27 

43 

S4.2 

Palmerton* 

..  f  Maximum,.. . 
1  Minimum.... 

65 

57 

59 

62 

67 

68 

64 

51 

45 

46 

43 

42 

52 

66 

64 

60 

68 

62 

67 

69 

61 

62 

49 

45 

44 

54 

60 

63 

66 

61 

86.9 

50 

49 

44 

29 

45 

4- 

41 

30 

31 

29 

34 

35 

32 

29 

28 

31 

30 

26 

31 

34 

34 

30 

36 

23 

19 

26 

32 

27 

26 

31 

33.0 

Philadelphia* 

. .  S  Maximimi.... 

68 

68 

59 

61 

69 

6- 

63 

55 

53 

46 

46 

46 

53 

66 

68 

61 

53 

61 

68 

73 

57 

51 

49 

48 

44 

56 

61 

63 

60 

64 

88.5 

'  Minimum 

5f> 

51 

4f 

44 

52 

5E 

48 

45 

41 

36 

34 

37 

37 

41 

44 

43 

37 

40 

46 

63 

38 

36 

40 

36 

32 

34 

39 

44 

42 

40 

42.2 

Phoenixville 

. .  f  Maximum.... 
1  Minimum 

67 

68 

64 

62 

71 

6£ 

66 

51 

66 

50 

51 

49 

67 

72 

69 

62 

66 

67 

71 

78 

73 

52 

50 

60 

47 

57 

63 

6S 

69 

66 

61.7 

42 

44 

36 

28 

41 

4'^ 

46 

31 

31 

30 

26 

30 

28 

33 

24 

30 

25 

25 

29 

39 

37 

22 

31 

38 

18 

19 

25 

26 

25 

3? 

31.1 

Pittsburgh* . 

..  )  Maximum 

70 

56 

53 

55 

67 

6- 

44 

38 

39 

35 

34 

35 

56 

60 

64 

54 

63 

71 

71 

65 

39 

47 

49 

36 

42 

48 

58 

60 

61 

81 

62.9 

'  Minimum.... 

43 

43 

36 

36 

48 

4S 

36 

34 

32 

30 

29 

30 

30|    39 

38 

37 

31 

48 

50 

39 

32 

30 

34 

27 

22 

36 

36 

39 

41 

45|.... 

36.5 

Continned  on  page  66. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


November,  1941 


Daily  Temperatures  for  November,   1941— (continued) 


Stations 


Port  Clinton ,( Maximum.. 

t  Minimuiii,. 
Quakertown J  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Heading* J  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat j  Maximum.. 

(Minimum.. 
Kidgvvayt Maximum,, 

/  Minimum.. 
Scranton* j  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Selinsgrove i  Maximum,, 

(  Minimum.. 
Somerset )  Maximum , , 

(  Minimum., 
Springs I  Maximum.. 

\  Minimum.. 
State  College* ■  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Stroudsburgt j  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towanda s  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Uniontown \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Warren ,  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Waynesbiu-g (Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsborot i  Maximum,, 

(  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Wilkes-Barre t (  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Williamsport )  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Willianislown )  Maximum. . 

(  Minimum. , 
York t  Maximum,. 

)  Minimum  .. 


10     )1     U 


14      15 


16      17 


19     20     91     22     23     i4 


25     26 


27 


47 

48 

48 

40 

51 

24  i  3-i 

37 

18!  231 

47|  53 

47 

.39 

51 

2-1 

31 

35 

16 

20 

49 

4£ 

46 

43 

54 

■6H 

3» 

32 

26 

32 

45 

51 

44 

40 

48 

30 

29 

31 

28 

25 

47 

46 

36 

41 

47 

29 

29 

29 

10 

10 

46 

46 

42 

41 

49 

,35 

37 

32 

23 

32 

46 

47 

45 

42 

52 

31 

33 

35 

20 

28 

40 

4K 

37 

37 

43 

22 

32 

26 

15 

29 

43 

4« 

34 

42 

44 

26 

31 

22 

14 

19 

45 

44 

37 

42 

48 

27 

34 

24 

20 

31 

,50 

51 

45 

43 

52 

26 

31 

37 

16 

17 

51 

48 

43 

45 

50 

34 

32 

31 

16 

30 

49 

52 

40 

46 

61 

30 

37 

30 

19 

35 

50 

51 

40 

44 

52 

32 

36 

24 

•22 

38 

47 

44 

37 

40 

45 

30 

34 

25 

16 

30 

49 

51 

40 

44 

51 

25 

36 

30 

16 

36 

48 

43 

35 

42 

47 

31 

31 

32 

13 

14 

49 

47 

47 

44 

53 

27 

37 

33 

24 

28 

47 

47 

42 

42 

50 

34 

.35 

25 

20 

29 

49 

45 

45 

40 

61 

,32 

33 

34 

19 

29 

59 

42 

40 

38 

48 

27 

32 

.35 

21 

30 

.50 

.52 

50 

47 

54 

23 

37 

37 

19 

29 

28 


29     30     31 


Mean 


57 

60 

62 

61 

22 

26 

25 

31 

56 

57 

62 

60 

30l  25 

33 

42 

60 

62 

66 

62 

39 

37 

3S 

38 

51 

53 

60 

59 

27 

25 

26 

38 

55 

60 

61 

51 

22 

22 

22 

22 

53 

52 

59 

,52 

36 

31 

32 

3^ 

59 

57 

63 

62 

29 

27 

24 

37 

54 

56 

62 

48 

28 

27 

26 

35 

55 

57 

60 

51 

33 

27 

26 

40 

56 

57 

63 

64 

3.'; 

38 

31 

42 

57 

60 

62 

,59 

24 

24 

22 

24 

55 

56 

65 

56 

28 

23 

24 

31 

60 

61 

63 

57 

35 

31 

31 

46 

59 

56 

64 

63 

35 

29 

28 

38 

65 

56 

62 

56 

30 

25 

25 

36 

62 

63 

65 

.59 

36 

28 

30 

43 

54 

56 

61 

48 

33 

21 

22 

32 

60 

62 

62 

63 

33 

.36 

35 

40 

55 

54 

60 

57 

30 

26 

26 

28 

55 

.55 

.55 

50 

26 

27 

26 

39 

52 

57 

60 

65 

37 

43 

42 

42 

62 

63 

68 

65 

29 

29 

26 

32 

66.2 
32.2 
56.3 
31.9 
57.3 
38.4 
63.4 
32.2 
51.  0 
27.8 
53.4 
36.2 
66.1 
33.3 
49.9 
29  8 
60.5 
29.7 
51.5 
34  6 
67.1 
29  2 

54.6 
31.7 
56.0 
36  4 
55.2 
34.6 
51.6 
32.6 
56.1 
34.7 
50.8 
29.3 
57.9 
36. 2 
.54.4 
33.1 
53  0 
34.7 
53  4 
37.8 
59.9 
32.8 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         X    Thermometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date.       t»rl:30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.        *,  '',  ".  etc..  indicate  respectively  I,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PSESSXTRE,  WIND,  HUIHIDXTY  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Ilarrisburg  . . . 
Philadelphia  . 
Pittsburgh . . . . 

Reading 

^nranton 


Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level  ) 


■§ 

3) 

a 

o 

3 

30  01 

30.49 

30  07 

•10.51 

30. 07 

30  53 

30.07 

30.48 

30.07 

30.52 

30.04 

30  51 

29.35 
29.34 
29  39 
29.34 
29.38 
29.35 


Wind 

Relative 
humidity 

t». 

t-l 

3 

o 

g'5 

S 
1$ 

a 
o 

a 

s 

6. 

Is 

o  a 

M  O 

^ 

o 

o 

o 

i^  ■"■■ 

^% 

II 

Q 

ft 

r^ 

t* 

ki 

10.6 

25 

sw. 

7 

82 

71 

75 

16 

6  7 

28 

nw. 

16 

77 

49 

61 

57 

12.0 

33 

s. 

1 

83 

60 

68 

59 

11.7 

36 

sw. 

1 

74 

54 

61 

48 

10,7 

34 

e. 

1 

70 

45 

55 

69 

6.5 

31 

nw. 

16 

77 

o5§i 

53t 

47 

•For  any  live-minute  period. 
$    Local  Noon. 


1  Corrected  to  true  velo»>iti<^< 
X    4:00  P.M. 


Stations 


Port  Jervis.N.  Y.. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-Barre 

Williamsport 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


Delawari- 

Delaware 

Lehigh 

Susquehanna. 
Susquehanna. 


Harrisburg \  Susquehanna. 

Green.sboro Monongahola. 

Lock  No. 4 Monongahela. 

Pittsburgh Ohio 

Midland Ohio 


m 

£ 

<s 

S 

m 

1 

s 

Si 

3 

2 

d 

o 

d 

s 

a 

C 

►J 

O 

2.0 

2.6 

9 

1.4 

1 

0.9 

1.8 

8 

0.8 

23 

2.7 

3.3 

3 

2.5 

20 

2  2 

3.1 

11 

1.5 

1 

1.1) 

2.8 

7 

0.4 

1 

3.3 

3.7 

9 

.3.0 

1 

11  5 

13  1 

2 

10.8 

23 

12.3 

14.8 

25 

11.3 

21 

• 

• 

* 

« 

* 

• 



18 
22 
9 
22 
20 

17 
30 
SO 
25 
80 


Pool  stage. 


t    On  other  dates  also. 
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No.  i± 


aENEBAL  SUMMARY. 

Temperatures,  averaging  well  above  normal  in  Mcceniber, 
raised  the  accumulated  average  daily  excess  lor  tlie  year  to  1.1°. 
The  Plateau  Section's  average  of  38.8°  was  the  lowest,  that  in 
the  Mountain  being  38.7"^;  Lake  Erie,  37.0°;  Southeast,  37.6°; 
and  the  Southwest,  38.5°.  Most  stations  reported  their  absolute 
maxima  in  the  early  part  of  the  month.  Temperatures  as  high 
or  higher  were  observed  at  a  few  stations  during  the  warm 
weatiier  which  was  general  about  the  24th.  At  some  places  in 
the  northern  and  western  parts  of  the  State,  maxima  reported 
equalled  or  broke  previously-established  record  highs  for  the 
month.  Several  periods  of  low  temperature  were  reported  but 
the  majority  of  stations  reported  absolute  minima  on  the  21st. 

For  the  first  time  since  August,  precipitation  averaged  above 
normal.  As  a  result,  the  accumulated  deficiency  for  the  year 
was  reduced  to  7.81  inches.  Precipitation  was  reported  fre- 
quently but  was  usually  in  light  amounts.  The  area  from  the 
mountains  eastward  received  the  greatest  amounts,  the  Lake 
Erie  Section  receiving  an  average  of  only  1.56  inches;  the 
Southwest,  1.84  inches;  and  the  Plateau,  2.69  inches;  while 
the  Southeast  and  Mountain  had  averages  of  3.70  inches  and 
'>.72  inches,  respectively.  Greatest  amounts  were  reported 
about  the  3d-5th,  13-14th,  and  28d-24th.  Scattered  stations 
received  maximum  24-hour  amounts  in  the  tirst  period,  most 
southeastern  and  southwestern  stations  reported  theirs  during 
the  second,  while  at  practically  all  mountain  and  northern 
points,  greatest  amounts  fell  during  the  last  period.  Snowfall 
averaged  well  below  normal  with  heaviest  falls  occurring  about 
the  middle  and  at  the  end  of  the  month.  Hail  was  reported  at 
a  few  western  stations.  Sleet  was  general  about  the  loth,  ex- 
cept for  a  few  stations  in  the  extreme  southwest.  Freezing 
rain,  accompanying  the  sleet,  coated  roads  and  damaged  tele- 
phone and  power  lines.  Many  trattic  accidents  were  attributed 
to  the  condition  of  the  roads  during  and  after  this  storm. 

Thunderstorms  were  general  in  the  mountains  and  eastward 
about  the  24th  of  the  month.  One  man  was  killed  and  three 
were  injured  by  lightning  during  a  stornj  near  Scran  ton.  Dam- 
age to  buildings  was  reported  from  Mifflinburg  atid  York.  High 
winds,  accompanying  the  storms,  unroofed  and  demolished 
buildings  at  a  number  of  eastern  points.  At  least  one  injury 
was  caused  by  blown  debris. 

Dense  fog  blanketed  the  State  in  the  early  part  of  December. 
Air  traffic  was  halted  and  ground  traffic  slowed.  A  number  of 
accidents,  one  of  them  fatal,  were  blamed  on  the  fog.  At  a 
number  of  stations,  dense  fog  was  reported  on  other  dates.  On 
the  26th,  a  pilot  was  killed  when  his  plane  crashed  near  Blain, 
Perry  County,  due  to  fog  and  poor  visibility. 

G.   W.   S. 


TEMPEBATUHE. 


27.2°  at  Mt.  Pocono,  Monroe  County.  Kxtremes  ranged  from 
a  maximum  of  76°  at  IJniontown,  Fayette  County,  on  the  41  h, 
to  a  minimum  of  —8°  at  Coudersport,  Potter  County,  on  the 
2l8t.  'I'he  greatest  daily  range  in  tenijjcratnn'  was  46°  at 
Corry,  Fiie  County,  on  the  22d. 

PBECIPITATION. 

'i'he  average  precij)itation  from  rain,  sleet,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  determined  from  the  observations  at  171  sta- 
tions, was  3.10  inches,  which  is  an  excess  of  0.02  inch,  as 
compared  with  the  54-year  normal  for  Decenjber.  The  greatest 
monthly  amount  was  5.(52  inches  at  Gordon,  Schuylkill  County, 
and  the  least  was  1.05  inches  at  New  Castle,  Lawrence  County. 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  was 
3.08  inciics  at  Philadelphia  and  Point  Breeze,  both  in  Philadel- 
phia County,  on  the  13th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  2.0  inches,  which  is 
5.7  inches  below  the  54-year  normal.  The  greatest  monthly 
snowfall  was  13.0  inches  at  Warren,  Warren  County.  The 
greatest  fall  for  any  24  consecutive  hours  was  5.5  inches  at 
Corry,  Erie  County,  on  the  9th. 

OOMPAKATIVE  DATA  FOB  DECEMBER 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  94  stations,  was  35.6°,  which  is  4,1°  above  the  54- 
year  normal  for  December.  The  highest  monthly  mean  was 
41.0°  at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was 


1888.. 
18Sy.. 
1890.. 
1891.. 
18H2 . . 
189:i.. 
1894.. 
1895  . 

1897.. 
1898.. 
1899 . . 
1900.. 
1901 . . 
1902.. 
190a.. 
lyf)4.. 
1905.. 
190fi.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
191 2.. 
\91A.. 
1914.. 
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19ir.. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920  . 
1921. 
1922. 
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1924. 
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1920. 
1927. 
1928. 

]'i>q. 

IPSO. 
1931 . 
1932. 
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1934. 
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T93S., 
1937. 
1938. 
1939., 
1940., 
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Year 


Temperature 


32.5 
39.6 
27.2 
38.4 
27.8 
32.2 
32.4 
34.2 
30.6 
33.0 
29.8 
31.5 
31.2 
29.1 
28.4 
25.4 
25.8 
33.6 
30.8 
33.2 
.32.0 
27.0 
24.4 
36.3 
34.4 
34.2 
27.3 


Period 


31.5 


Precipitatiou 
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-11 

-3 
-13 

-7 
-28 
-10 
-13 

-6 
-11 
-1) 

-2 
-18 
-12 
-14 
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-6 
-14 

-8 

-2 

-10 

-14 
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-12 

-28 

.  -1 

-23 

-11 

-9 

1 

-23 

-15 

-20 

-6 

—  2 
-9 

-15 
-1 
-14 
-22 
-10 
-19 
—  11 
—14 

—  5 
-8 
-9 
-8 

-28 


3.14 
2.77 
3.97 
4.09 
1.69 
3.06 
3.95 
3.22 
1.20 
3.95 
2.98 
3.04 
2.08 
5.91 
5.54 
2.66 
2.48 
3.57 
3.97 
4.30 
2.86 

3.:ffl 

2.65 
3.27 
3.27 
2.63 
4.63 

4.06 
3.07 
1.78 
3.38 
2.61 
3.28 
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4.41 
1.16 
2.77 
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2.88 
2.55 
2.62 
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2.45 
2.56 
2.24 
3.08 
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3.08 


5.2 
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11.9 
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3.9 

7.6 

17.3 

13.2 

14.4 

2.2 

7.6 

9.8 
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16.0 

6.4 

8.1 

7.2 

13.0 

13.7 
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3.0 
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3.8 
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2.4 
3,6 
3.8 
10.0 
4.5 
0.9 
10.0 
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7.4 
8.7 
3.0 
13.5 
6.3 
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4.7 
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3.1 
2.0 
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19 
15 
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18 

17 
11 
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15 
14 
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15 
13 
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Stations 


Counties 


o 

TeiBperature, 

in  degrees  Fahr. 

Precipitation 

in  inches 

No.  of  days 
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o 
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a 

O 
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Q 
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c 

^' 

c- 
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^ 

Observers 


AUentown 

^;  .Mtoona 

g  Ardmore, 

s  Arendtsville 

S  BeiiEord 

i  Bethlehem •■ 

„  BloomsburgCnear). 

■■c  Carlisle 

§  Chambe-sburg 

2  Cleaitield 

■'  Coatesville 

Colebrook 

Emporiuin 

Ephrata 

Proeland 

leorge  School 

tJettysbuig 

iordon 

Gouldsboro 

Hanover 

tlarrlsburg 

Hawley 

HoHwood 

tluntingdou 

Kyiertown 

Lancaster 

Lftwrences-ille 

Lobttiion 

Lewistown — 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Moutro.^e 

Mt.  Pocouo 

Muucy  Valley.. 

^leshaminy  Falls 

New  Bloomfiela 

Palmerton 

Philadelphia , 

Phila.  Navy  "^ard 

rhCBUixville 

Port  Clinton 

Ouakertown 

Reading 

scranton 

Selinsgrove 

^hawrao'At 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towandii 

vVoUsboro 

'.Vest  Chester...   ..•_^- 
Wilkes-Barre(  Airport ) 

vVilliamiiport 

Williamstown 

Vork 


Brookville . . . 
Butler 

«;  Claysville.... 

o  Corry 

.§  Coudersport.. 

g  Derry 

5  Donora 

q   Ebensburg... 

S  Franklin 

Ci  cjreensburg.. 
Greenville-... 
Srove  City... 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

LyciPDus 

Meadville 

Midland 

>rew  r,a.-.tle 

Neweil 

Pitt'- burgh 

Ri'lgway 

Bharon 

Soraerset 

Springs 

ITniontown 

Onlty  Reservoir. 

Vandergrift 

v.'arreu 

^nyneshurg 


L,nk('.  Drnirwgi'.. 


Srie. 


For  the  StateH. 


LeliigU 

Blair 

Montgomery... 

Adams 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Cumberland. . . 

Franklin 

Clearlield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill 

Wayne 

York 

Dauphin 

Wayne 

Lancaster 

Hvmtingilon... 

Cloarfleld 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware    — 
Susquehanna. . 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Pliiladelphia  . . 
Philadelphia... 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Philadelphia  .. 
Cumberland . . . 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


•JefEer.son 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland... 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland  .  . 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. .. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 
Westmo  reli\  n'i . . . 

Warren . . 

Greene 


Erie. 


■260 
615 
330 
710 
100 
450 
560 
473 
600 
260 
431 
630 
050 
365 
900 
160 
563 
900 
890 
600 
337 
900 
200 
700 
700 
280 
996 
4«9 
480 
554 

50 
.656 
740 
864 

80 
679 
420 

2b 

20 
100 
430 
480 
273 
746 
420 

51 
660 
.217 
400 
754 
,319 
440 
544 
542 
,275 
400 


1,240 
1.077 
1, 150 
1.  430 
1,665 
1,172 

762 
2, 160 

987 
1,  150 

930 
1,256 
L300 
1, 100 
1.184 
1, 938 
1.420 
MOO 

780 

900 

764 
1,248 
1,393 

940 
2,190 
2,200 
1,100 
1,050 

825 
1,210 
1,035 


670 


29 

36.0 

+3.7 

54 

34.3" 

+4.2 

21 

39.1 

+4.7 

19 

36.4 

+  3.1 

y 

36.5 

+3.0 

bb 

35.7 

+2.0 

lb 

33.0 

72 

36.6 

+4.8 

44 

37.0 

+  3.7 

40 

33.8 

+3.8 

64 

37.2 

+  4.3 

29 

35.5 

+3.8 

56 

31.6" 

+2.2 

44 

38.1 

+  5.3 

48 

29.8 

+2.4 

3b 

38.3 

+4.7 

68 

38.0 

+5.3 

3V 

33.4 

+3.8 

26 

29.4 

+4.4 

37 

38.8 

+4.0 

72 

37.4 

+4.7 

23 

31.9 

+3.2 

2b 

38.2 

+3.4 

64 

35.4 

+3.6 

12 

32.0 

+2.5 

54 

37.2 

+4.0 

44 

30.8 

+2.0 

5'' 

36.0 

+3.8 

3 

37.3 

51 

34.0 

+2.6 

15 

41.0 

+1.8 

36 

28.6 

+2.0 

.S5 

27.2 

+  L3 

29 

33.4 

+5.2 

52 

37.0 

+4.6 

3 

34.0 

23 

35.3 

+3.4 

70 

39.8 

+3.5 

2b 

40.0 

+4.1 

31 

38.7 

+4.9 

3 

36  0 

+3.9 

56 

35.4 

+  4.0 

71 

37.8 

+  3.6 

4' 

34.4 

+3.7 

51 

35.2 

+  3.4 

45 

38.7 

+3.3 

8 

37.0 

5V 

34.2 

+4.2 

27 

33  4 

+2.8 

47 

.33.2 

+4.1 

71 

30.  7 

+2.7 

92 

37.8 

+4.4 

3 

34.4 

55 

35.2 

+4.3 

26 

35.4 

+3.9 

53 

38.0 

+4.6 

51 

a3.2» 

+5.0 

28 

38.4'' 

+6.6 

36 

38.6 

+5.6 

28 

31.8 

+3.2 

14 

28.9 

+  1.7 

44 

38.8 

+6.4 

15 

39,8 

+3.3 

24 

32.8 

+  3.7 

67 
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John  A.  Fru-k. 

Robert  D.  Goodfellow. 

H.  L.  Balderston. 

Penn  State  Kxpt.  Station. 

Charles  C.  Lee. 

Lehigh  University. 

Benj.  F.  Conner. 

Prof.  C.  E.  Miller. 

Wiliiaiii  B.  Spear. 

Otto  J.  W.  Kppers. 

Howard  L.  Pyle. 

\\  III.  A.  Korer. 

E.  M.  Poorman. 

J  ra  .1 .  K  eath 

Andrew  B  Evansliu 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr  Henry  Stewart 

Miss  Sallie  M  .  John>oii 

L.  H.  Eilenberger. 

Ihomas  Y.  Cooper. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

.Mrs.  Delia  M.  Peunell. 

Penna.  Water  &  Power  Co. 

Prof.  I'aul  K.  Voder. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Supt.  of  Water  \^  or >-» 

U.  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Cas 

Peiuia.  Edison  Co. 

Wm.  K.Kelley. 

.Suu  Oil  Co. 

Harry  S.  Fancher. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

H.O.  Hacker. 

PhiladclphiaSub.  Water  <<i. 

J.  liarl   Sueafl'er 

New  .lersey  Zinc  Co. 

r.  S.  Weather  Bureau 

Navy  Aerological  Oflicc 

PhiladelphiaSub.  Water  Co 

E.  E.  Rarick. 

.lohii  K.  Benner. 

n.  S.  Weather  Bureau  . 

r.  S.  Weather  Buieau. 

Dr.  (jcorge  E.  Fisher. 

Joseph  J.  Bryza. 

State  Teachers  College 

Penna.  State  College. 

Metropolitan-Edi.soii  <'o. 

Mrs  .M.  Ordelia  Park? 

M.S.  Itliss. 

Harlan  Say  lor. 

U.  S.  .\irw ays  Station. 

.lohn  D.  McEwen. 

Su.-iquehanna  Collieru  ^  <  i. 

York  Water  Co. 

Frank  S.  Fawcett. 

Willium  C.  Faust. 

George  1.  Melvin. 

Pennsylvania  Electric  Cd 

Philip  R.  Shaw 

N.  Dixie  Wineraan. 

Donora  Zinc  Works. 

Kobt.  A.  Wasser. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Wati-i  Ci. 

Thiel  College. 

Prof.  li.  W.  Harmon 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Westmoreland  Water  Co. 

Robert  Tross. 

V.  S.  Airways  Station. 

Westmoreland  Water  Co 

Paul  F.  Coy 

Perry  P.  Campbell 

New  Castle  Water  Co. 

''len.  Chemical  Co 

V .  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn.  Power  Co. 

Harry  H.  (ierber. 

P.  L.  Crove 

Allen  E.Yoder. 

Wm.  W.  Marsteller. 

Westmoreland  Water  Co. 

CBrnegie-lllinois  Steel  Corp 

Harold  L.  Johnson 

Thomas  S.  Knox. 


r .  .-1 .  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  vears  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3^)-year  period :  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used .  *  On  other  dates  also.  *  Incomplete.  II  From  all  available  records . 

Reference  letters,  »,  ^.  '.  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3.  etc.,  days  missing  from  the  record.    T.  indicates  precipitation  less  than  .01  inch,  rain  or  melted  sn^w 
T'.o^t-Offico  addresses  »re  as  follows-  <>f  Lvemons  f?rqensh.irg:  of  NflShaminT  Falls.  Oakford;  of  Sharon  Farrell:  of  Shawmont,  Manayunk:  of  Springs.  GrantsvUle,  Md.; 
of  Alt^na^RFD.  (KittannJng  Point) :  of  Midland,  Georgetown.  W,  B  O.  Phll»delphift-2-9-42-n50 
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.47 
1  91 


.46 

.61 

2  64 

1.08 

.96 

..51 

.64 

.61 

.45 

.28 

1.30 

1.11 
1.25 

1.50 
.48 
.38 
2.20 
1.80 
l.,30 
1.01 
1.70 
1.23 

1.66 
1.55 
.28 
1.36 
57 
1.90 
1.33 


1.63 
1.20 

.72 


.01 


.38 


.08 


.03 


.01 


.05  , 


.11 


1.08 
1.07 

.40 
1.63 

.77 
1.03 
1.23 
1.06 
1.77 
* 

.08 
.20 

.19 

.75 

1.60 

1  27 

.79 

1.45 

1.70 

.,39 

.22 

1.45 

.93 

2.03 


1.00 


1.25 


.26 


.03 


.02 


.02 


.20 


.03 


.03 


T. 


T. 


.07 


.20 


.03 


T. 


T. 


T. 


.01 


T. 


T. 


.05 


.02 


.01 


8.84 
4.20 
2.70 
4,68 
4.22 
8.68 
8.88 
8.26 
8.22 
1.96 
8.17 

3.02 
4.01 
3.01 
4.00 
3.64 
4.09 
4.27 
3.19 
8.74 
3.68 
4.29 

2.81 
3.32 
3.16 
2.66 
3.85 
3.36 
3.97 
3.08 
4.44 
4.46 
2.96 

4.16 
3.62 
5.62 
3. .34 
8.45 
3.38 
3.49 
3.20 
2.97 
3.01 
3.62 

4.15 
2., SO 
2.76 
2.67 
8.13 
5.52 
4.92 
2.10 
3.. 53 
4.  .39 
3.35 

3,54 
3.89 
4  09 
3., 53 
3.13 
5.12 
3.26 
4.51 
3., 58 
3.21 
$ 

4.06 
4.54 
4.12 
4.81 
4.04 
4.63 
4.66 
3.88 
3.94 
3.51 
3.67 
.3,81 

3.94 
4.00 
3.73 
3,68 
3.65 
« 
3.86 
3.29 
3.26 
3.49 
2.70 
4.05 


Continaed  on  page  70. 


70 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


December,  1941 


Daily  Precipitation  for  December,   1941— Continued  from  page  ( 


Stations 


Drainage  Basin 


Day  of  month 

1 

•2 

^ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17     18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUaniie  Drainage 
(continued) 

Scrantont* 

Seliusgrove 

Sellersvillet 

Shade  Uapt..  .... 

Shawmont 

dhippuusburg 

South  Mountain^ . . 

itate  (JoUeget 

Stroudsburg^ 

8uuDury^ 

Susquehanna^ 

Towauda 

Wellsboro'''......... 

Wemersville^.  [nrj 
Westchester — 
Westgrovo:'..... 

Wilk9s-Barre6** 
Williamsport''*. . 
Wiiliamstowu... 

^ork 

VorkUaveu^.. . 
ZionsviUe(uear) 
Trenton.  N.  JU. 


Ohio  Drainuge 

Acmetonia^....-. 
Beaver  Falls  2.  .. 

Blairsville^ 

Bradford 

Brookville^ 

Buckstownt 

Butler 

Clarion^ 

Claysville... 

Contlueuce'''     .  • 
Conuellsville'... 

Coraopolis^ 

Corry^ 

Coudersport 


Derry 

Donora^ 

Dunlot 

Ebensborg 

Franklin'^ 

Greensboro* 

Greeusburg 

Greenville 

lirove  City 

Indiana 

[rwiu 

Johnstown ■ 

Kane  Airway  Sta 


Lake  Lynn^ 

Lock  ^^o.•42 

Lock  No.  52 

Lycippus... 

Marienvillel 

.McKeesport* 

Meadville* 

Mercert 

Mercer^ — *'  — 

Midland* 

Mosgrove* 

Mount  Lebanon. 


Natrona" 

Now  Castle 

NowelH 

Parkers  Landing* 

Penn  Line* 

Pittsburgh^Jl 

Punxsutawney  *.. 

Riilgway*. 

Rochester! 

^altshurg* 

Seward* 

Sharon* 


Sharpsville* 

Smethport* 

Somerset 

Springs  

Titusvlllet .  - .     .. 

Onion  CityJ 

Uniontown 

Unity  Reservoir. 

Vandergrift 

Warren* 

Waynesburg 

West  Newton*. . . 
Lake  Drainage. 

Erletl 

Raymondt 


N.Br.  Susq 

Lower  Susq 

T. 

.02 

.21 

.17 

.18 

.02 

.25 

T. 

.30 

T. 

.06 

.10 

.12 

.01 

'!32 
T.' 

.i9 

.21 

.28 
.08 
.01 

.08 
.17 
T. 
.03 

'  .'20 
.14 
.02 
.22 

.25 
.04 
.32 
.07 
.11 

'[96 

* 

'!63 
'.'26 

T. 

T. 

.01 

't.' 

.03 
.36 

T. 

'1'. 

T. 

.01 
T. 

T. 
T. 

T. 

T. 

.63 
.75 
1.40 

* 

1.90 

1.U3 

.39 

.yo 

.08 
.07 
T. 
.76 

.08 
* 

1.91 

.18 

L15 

.04 
1.04 

1,49 

.37 

1.50 

2.30 

.19 
.15 
,25 
,29 
.23 
.60 
.48 
.12 
.68 
,43 
.40 
.35 

','44 

.75 
.92 
.51 
.57 
.08 
.44 
.71 
.30 
.37 
,44 
.81 
.27 
.45 

.28 
.45 
.11 
1.06 
.40 
.69 
.01 
,38 
.44 
.19 
.04 
.68 

.16 
,45 
.81 
.05 
.14 
.77 
.08 
.07 
.62 
.42 
.40 
.19 

.15 

.07 

.71 

.87 

.37 

..34 

.46 

.70 

.75 

T. 

,72 

.38 

.08 
.65 

Lower  Del 

Middle  Susq 

.... 

* 

.80 
.56 
.70 
.29 
.11 
.47 

'r 

.03 

.06 
.51 

1.12 
.76 
.04 
.27 
.60 
.42 
.58 

1.07 
.56 

.02 
.01 
.37 
.03 
.12 
.11 

'!63 

» 

.75 

.03 

» 

* 

Schuylkill 

Lower  Susq 

T. 

Potomac 

't.' 

.46 

T 

T. 

.02 
.08 

".oi 

T. 
T. 

'.'62 

T.' 

T. 

't. 

T. 

't'.' 

.01 
T. 

•1'. 
T. 

'i'.' 

T. 

'i'.' 
't  ' 

T. 
T 

T. 

't.' 
't.' 

VV.  Br.  .Susq 

Upper  Del 

.01 

N.  Br.  Susq 

N.  Br.  Susq  

N.  Br.  Susq 

Schuylkill 

.01 
T. 

.02 

Lower  Del 

T. 

.04 

'/23 
.0-1 
.20 
.15 

'.'ii 

.04 

.15 
.12 
.20 
.20 
.02 
.04 
.20 
.02 
.43 

'.'6s 
.2,i 
* 

.09 

.60 

.44 

.34 

.53 

.13 

T. 

.50 

.27 

.17 

.46 

.315 

.55 

.44 

.03 
.42 
.22 
,53 
.42 
.26 
.21 
.25 
.46 
.21 
.20 
.57 

.28 
.01 
.25 
.02 
.87 
.35 
.23 
.04 
.24 
.15 
.22 
.08 

.06 
.04 
.10 
.09 
.23 
.59 
.16 
.53 
.57 
.14 
.13 
.36 

.20 
.11 

Lower  Del 

.44 

r. 

N.  Br.  Susq 

W.  Br.  Susq 

T. 



T. 
T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

Lovver  Susq 

Lower  Susq 

Lower  Susq 

Schuylkill 

'.'02 

'!6i 

.04 
T. 
.07 

T. 
'.'08 

't.' 

.09 
T. 

.02 

•••• 

r. 

Lower  Del 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

Allegheny 

't  ' 

T. 

't.' 

'.'64 

.'io 

.08 
.02 
.03 

.15 
.15 

T. 

I 

.03 

.03 

"!6i 
r. 
r. 

T. 

■1'. 
T.' 

't.' 

Ohio 

.04 
.20 

'.'69 
.15 
.20 
.43 

.03 

'.'55 
.13 

■;63 

.13 

'.'6i 

.12 
.11 
.19 

'.'06 
.18 
.14 
.08 
T. 
.09 
.26 

.26 
.14 

'.'63 

T. 
.02 

r 

Allegheny 

Ohio 

'.'6i 

T. 

tV 

'.'08 

tV 

.02 

tV 

.01 
.06 
.()■> 
.02 

".05 

".m 

.10 
.05 

T. 
T. 
T. 

.06 

T. 

.06 
.16 
.29 

.11 

.02 

T. 

Youghiogheny  . . 
Monongahela.... 

Ohio 

Allegheny 

.23 
.U 

.02 

.03 
T. 

"t".' 

T. 

't.' 

••■• 

.06 
.05 
.04 
.30 
.30 

.04 

'!03 
..SO 
.14 
.04 
.03 

• 

.06 
.13 
.04 
.07 
.28 

.08 

.08 

.07 

.06 

.13 

T. 

.07 

'!67 
.02 
.10 
.01 

.03 

.01 

T. 

.05 

.23 

T. 

.10 

.15 

'.'64 
T. 

T 

'.'64 
T. 
T. 
.11 

T 

'!65 

.04 

't.' 

Allegheny 

Conemaugh 

T. 

.04 

.12 
.07 
.21 
.35 

Monongahela  — 
Allegheny 

";64 

'.OS 
T. 

Conemaugh 

Allegheny 

T. 

T. 

Monougahela — 
Youghiogheny  . . 
Beaver 

'.'6i 

!oi 

.03 
.18 

t" 
t'.' 
't.' 

.24 

.18 

.'oi 
.45 
.12 

.32 
.05 

.14 
.05 
.03 
.14 

".oh 

".oi 
T. 
.02 
.08 

.03 

!i6 

T. 
.01 
.37 
.13 

r. 

T 

T. 
T. 
T. 
.09 

.02 
.01 

't.' 

.'61 
T. 

.03 
T. 

T. 

't. 
't.' 

T. 

T.' 

't.' 

T. 
T. 

".02 
* 

.12 

".m 

.03 
.24 

'.'62 

'.'06 

'ioe 
'.'oi 

T. 
T. 

't.' 

Beaver 

Allegheny 

Monongahela — 
Conemaugh 

■••■ 

Allegheny 

Monongahela 

Monongahela... . 

Allegheny 

Coneinf.ugh 

Allegheny 

Monougahela  . . . 
Allegheny 

.04 

't.' 

T. 
T.' 

't.' 

T.' 

.02 

't'  ' 
't.' 

T. 
T. 
T. 

T. 

T.' 
T. 

't" 

Ohio         

Ohio 

Allegheny 

Ohio 

Allegheny 

Beaver .      

Monongahela — 

.02 

T.' 

.02 

'.02 

.05 
.03 

T 

T. 

't.' 

T 
T. 

T. 

.02 

T 

.05 

't" 

T. 

't.' 
't" 

T. 

Allegheny 

Beaver.  

Ohio 

AllPgh^Tiy 

.33 

.18 

".ib 

.62 

.'26 

.34 
•>3 

t" 

.02 

'.'6i 

T.' 

.01 
.03 

T.' 

'.'62 

Allegheny 

Ohio 

T. 

T. 

T. 

Conema-ugh 

Conemaugh 

.27 
.14 

.01 
.04 

T 

.04 
.02 
09 

T. 

.07 

Beaver  

.35 
.11 

't.' 

.08 
.10 
.09 
.03 
.22 
.02 
.05 
.03 

.02 
.02 

'^02 

't. 

■^65 

T. 

T 

.02 

.04 

't. 

'.'62 
T. 
T. 

Allegheny 

Youghiogheny  . . 
Youghiogheny  .. 
Allegheny 

'f.' 
.01 
.02 
.10 

'.'62 

'.'64 

.03 
.21 
.06 

T.' 

.06 
T.' 

".'oi 

.06 

Allegheny 

Monongahela — 
Youghiogheny  . . 

'.'65 

'.'oi 
.02 

.04 

.OS 
.45 
.29 

.6i 

't'.' 

!03 

.12 

T. 

.03 
.09 

Allegheny 

.17 
.16 
T. 

.02 
.12 

.02 

.07 

.03 

Youghiogheny  . . 
Lake  Krie 

.06 

.25 
.01 

.18 

.21 

'.'io 

T. 
.03 

.25 
.01 

T. 
.01 

T. 
.04 

T. 

1.33 

1.06 

26 

1.09 

1 

1,75 
1.65 
1.05 

.44 

.72 
2.U9 


.19 


1.68 

.08 

1. 01 

.35 

.15 

1.31 

17 

01 


.04 


.01 


T. 


.01 


.17 


46 


.01 


T. 


.07 


.03 


.06 


T. 


.01 


.04 


.48 
2.16 


1.17 
.56 
LOS 
1.26 
1.62 
1.79 
2.09 
.59 
1.01 

1.39 
,25 
,5» 
.62 
.76 
2,04 
2.79 
.44 
.54 
.87 
.12 


.65 
.26 

,63 
.09 
.52 
.31 
.60 

.35 

.23 

MS 

1.30 

.30 

,24 

,36 

.43 

.65 

.03 

.34 

1  03 

.94 

.12 
.29 
..52 
.28 
.95 
.19 
.70 
.•50 
.35 
.49 
.56 


.47 
.12 
.25 
.44 
.72 
.32 
.60 
,38 
,58 
.37 
,.52 
.27 

.34 
.88 
.83 
1,30 
.71 
.89 
.10 
.35 
.04 
,41 
.28 


.50 
1.27 


.36 


.01 


.12 


.01 


.06 


T. 


.02 


.02 


Except  BS  otherwiM  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time 
of  observation.      1  First^order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  othenvise  indicated.      *  Precipitation  measured 

in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.        3    Precipitation" for  period,  midnight  to  midnight.       *    Precipitation  for  period,  noon  to  noon. 
••  Precipitation  for  period.  1 :30  a.  Tn.  to  1 :30  a.  m.     X  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.     *  Included  in  next  measurement.        T.  ( trace ) 

when  precipitation  is  less  than  .01  inch.     «  Incomplete  or  missing       t  Daily  amounts  inconsistent.       Post  Office  addresses  are  as  follows:  of  BloservU.e.  >.e-^yi\\e. 
Of  Acmetonia.  Barking:  of  Pennline,  Linesville;  of  Unity  Reservoir.  Greensbnrg:  of  Ringtown.  Shenandoah:  of  I/)ck  No.  6,  Schenley.  Airway  Station,    t  River 

Station.  nil    Formerly  Big  Knob.  tt    Formerly  GlrardvUle. 
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Dtilly  Temperature*  tor  Deoember,   1841 


Statlont 

1 

2 

8 

i 

6 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

Vi 

IS 

14 

16 

16 

17      Ik' 

nl.o 

■il 

23 

28 

24 

2fi 

"i 

it  1 

/B    I 

2.j 

^"1 "'!'"""" 

Altoona 

. .  (  Maximum 

4S 

42 

68 

66 

69 

61 

86 

43 

84 

88 

29 

28 

32 

.... 

48 

47 

43 

88 

88 

81 

sal     it'.h" 

1  Minimum  .  . . 
. .  >  ,Ma.\tmuiii 

sy 

36 
44 

36 

60 

36 

6(1 

60 
61 

31 
68 

24 
36 

21 
4.'l 

27 
39 

24 
40 

12 
31 

15 
80 

22 

88 

'.'.'.. 

86 

a 

80 
6(1 

29 

63 

28 
80 

26 
84 

12 
88 

28!    ''!7-'*'' 

Bedford  

"87 

"86 

"60 

"(i'i 

64 

60 

47 

"86 

'40 

"46 

"68 

8O1     44.6 

)  Miiiiniuiii 

•12 

37 

36 

42 

52 

36 

27 

22 

30 

22 

16 

20 

25 

26 

21 

22 

28 

22 

26 

»0 

16 

18 

26 

89 

89 

85 

81 

81 

28 

12 

261    28.4 

Hetlilehem* 

.  J  Mnxlimim.... 

!'6 

45 

58 

64 

57 

58 

34 

11 

41 

40 

82 

28 

.39 

39 

.13 

60 

50 

44 

50 

40 

29 

un 

51 

67 

48 

U6 

42 

88 

:i3 

3'i 

34 1    42.1 

(  Miiilmiiin.. . . 

81 

36 

41 

40 

49 

34 

26 

27 

35 

27 

22 

22 

22 

28 

28 

28 

31 

26 

87 

18 

14 

18 

28 

47 

3;i 

38 

84 

82 

20 

17 

26 

29. 8 

BloomsburK  ( near). . 

. .  '  Mnxiiiuim  — 

38 

46 

62 

60 

65 

52 

85 

43 

39 

89 

32 

30 

36 

88 

33 

46 

45 

42 

44 

36 

29 

36 

46 

56 

48 

87 

43 

88 

84 

81 

80 

41.4 

'  Minimum..  . . 

21 

35 

37 

35 

44 

27 

21 

80 

32 

26 

11 

10 

22 

29 

26 

22 

26 

19 

20 

20 

10 

12 

20 

41; 

26 

27 

84 

81 

26 

10 

12 

21.7 

Brookvlllol  

. .  >  Mii.ximum... . 

4ti 

60 

69 

68 

58 

42 

37 

47 

31 

34 

29 

29 

34 

30 

33 

43 

39 

47 

45 

82 

37 

48 

60 

47 

37 

54 

36 

34 

81 

U2 

. . . . 

41.8" 

(  Minimum 

34 

87 

42 

31 

42 

3" 

20 

18 

28 

■20 

10 

10 

21 

27 

20 

21 

32 

22 

20 

23 

6 

6 

26 

83 

36 

81 

84 

.30 

20 

10 

. . . . 

26.2" 

ButldF 

. .  1  MiiNlmnui... . 
I  Miuinnini..  . . 

62 
41 

56 
45 

54 
46 

70 
33 

69 
55 

58 
34 

39 
30 

40 
22 

39 
29 

30 

25 

30 
11 

M 
12 

34 
29 

36 
21 

44 

28 

44 

35 

43 
88 

43 
21 

41 

27 

"ia 

66 

61 
87 

66 
42 

63 
29 

64 

84 

30 
28 

80 
22 

"27 

46.8' 

80.0'' 

Carlisle 

. .  '  Miixinuuii.... 

55     45 

66 

60 

60 

54 

12 

46 

42 

42 

40 

35 

34 

"46 

39 

52 

60 

46 

,V2 

45 

34 

4i 

38 

58 

"62 

40 

47 

'  '40 

41 

M 

37 

44.8 

'  Minimum 

36 

34 

40 

37 

47 

40 

25 

23 

34 

25 

20 

20 

23 

30 

23 

20 

28 

21 

26 

82 

12 

15 

27 

38 

40 

34 

81 

34 

80 

14 

20 

28.8 

Chambersbunr 

■  V  Mil  xi  mum  — 

52 

45 

60 

48 

59 

50 

42 

44 

40 

45 

36 

34 

33 

39 

38 

49 

47 

48 

53 

47 

36 

40 

86 

59 

49 

46 

45 

38 

.39 

87 

86 

44.2 

(  Minimum 

39 

83 

39 

38 

47 

29 

28 

27 

29 

27 

21 

24 

26     31 

25 

24 

33 

26 

31 

34 

19 

20 

28 

36 

86 

35 

37 

84 

29 

19 

20 

29.9 

Claysvllle 

. ■  J  Mrtxiiiuim 

Mininnnn.... 

60 

65 

64 

69 

64 

60 

37 

42 

37 

36 

30 

36 

42     4v 

36 

46 

40 

60 

50 

46 

42 

63 

61 

6!l 

42 

66 

60 

34 

30 

31 

88 

46.4 

45 

49 

39 

38 

54 

33 

22 

24 

29 

22 

11 

20 

32     24 

18 

27 

36 

32 

25 

29 

18 

29 

46 

42 

37 

36 

33 

29 

26 

21 

26 

30.7 

Cloartield 

.  j  Maxinumi... . 
Minimum 

45 

42 

60 

66 

59 

56 

39 

36 

34 

35 

31 

30 

34      34 

32 

46 

40 

48 

49 

43 

37 

40 

43 

51 

43 

52 

40 

35 

34 

84 

3.1 

42.0 

35 

35 

39 

34 

48 

81 

20 

19 

28 

22 

12 

13 

23 

22 

20 

26 

32 

21 

26 

24 

6 

16 

27 

40 

33 

28 

31 

28 

22 

10 

20 

25.5 

CoatesvlUet 

. .  >  Maximum... . 

46 

49 

57 

57 

63 

57 

37 

42 

43 

45 

33 

31 

41 

41 

35 

49 

45 

46 

52 

43 

29 

89 

51 

58 

48 

42 

47 

39 

37 

34 

38 

44.3 

1  Minimum..  .. 

37 

37 

42 

37 

49 

36 

25 

25 

32 

26 

22 

22 

22 

29 

27 

25 

33 

25 

.32 

27 

15 

17 

27 

47 

3d 

34 

37 

34 

:-;4 

17 

22 

30,0 

fViTrvl             ...•••■  •  • 

. .  )  Maximum.. 
(  Minimum 

46 
24 

49 
26 

60 
44 

68 
33 

69 
33 

33 
81 

34 
21 

33 

18 

30 

28 

28 
23 

27 
17 

30 
13 

34 

18 

27 
25 

34 
17 

38 
17 

40 
31 

45 

80 

44 
22 

28 
23 

34 
4 

51 
6 

81 

28 

46 

40 

40 
31 

49 
28 

32 
30 

33 
27 

30 
22 

33 
18 

34 
21 

89.4 

KAJSt  J* ...••• 

24.1 

0/xiii4mMiiV\Ft'.              .  .  .  • 

.  •  >  Maximum... . 
'  Minimum  — 

3K 
16 

43 

30 

58 
37 

64 
•29 

58 
44 

55 
26 

32 
14 

38 
12 

35 
25 

30 
15 

30 

7 

29 
6 

35 
20 

37 
19 

28 
17 

41 
20 

42 
21 

43 
24 

42 
18 

40 
16 

26 

-8 

48 
5 

46 
10 

52 

14 

48 
10 

51 
6 

41 

20 

34 
25 

30 
14 

30 
2 

,35 
20 

40.6 

^A!)uuorsi»v* "    

17.2 

rkf\TioTft*        

. .  '  Maximum..  . 
'  Minimum 

57 
46 

5'i 
50 

54 
41 

72 
40 

64 

50 

50 
.33 

37 
28 

45 
31 

33 
30 

38 
23 

81 
18 

39 
26 

42 
35 

38 
26 

38 
23 

49 
32 

41 
36 

53 
36 

49 
31 

42 
29 

41 
25 

63 

28 

63 
45 

57 
40 

42 
39 

58 
38 

44 
35 

35 
32 

32 
27 

34 
24 

4(r 
32 

46.4 

LfOllUtn      

88.2 

IThAnftHiinr         ...... 

. .  1  Maximum.... 
*  Minimum 

49 
36 

50 

35 

57 
35 

65 
37 

57 
46 

54 
25 

32 

20 

40 
12 

35 
22 

82 
17 

27 
9 

27 
10 

33 

20 

35 

19 

30 
15 

44 
21 

39 
30 

49 
24 

49 

27 

43 
22 

35 
8 

52 

18 

44 

29 

51 

37 

42 

53 
29 

42 
28 

35 
24 

30 
21 

34 

7 

37 
20 

42.0 

iblWUsUUlH 

23.6 

Emporium^ 

. .  1  Maximum.... 

44 

56 

60 

59 

39 

38 

37 

33 

33 

28 

29 

36 

3(> 

34 

45 

44 

46 

44 

32 

33 

37 

53 

47 

38 

49 

36 

33 

31 

33 

36 

39.  8' 

1  Mininuim..    . 

21 

35 

35 

38 

20 

19 

22 

28 

11 

12 

17 

28 

22 

22 

31 

33 

23 

24 

4 

12 

15 

29 

36 

30 

33 

30 

26 

11 

15 

23. 5'' 

Ti'nhrfttA        . .  •  • 

..  >  Maximum.  . . 

)  Minimum.  . 

49 
33 

"so 

36 

52 
42 

61 

35 

67 
55 

56 
39 

39 
26 

47 
25 

43 
34 

44 
28 

,36 
21 

33 
22 

39 
26 

40 
31 

38 
28 

53 
23 

49 
30 

46 
25 

54 
26 

46 
30 

34 
14 

42 
17 

51 
29 

59 
50 

51 
39 

43 
35 

47 
36 

40 
34 

40 
30 

37 
16 

40 
23 

46.0 

IL^Ul  WW»  ..••■•■••• 

30.2 

Erie* 

. •  )  Maximum.... 

51 

51 

52 

70 

63 

45 

33 

37 

38 

34 

28 

30 

37 

36 

.36 

,39 

39 

51 

48 

39 

34 

58 

53 

54 

87 

47 

42 

33 

32 

31 

35 

42.4 

1  Minimum  — 

38 

47 

46 

45 

45 

30 

27 

27 

29 

25 

26 

23 

30 

27 

25 

35 

36 

38 

34 

21 

16 

3! 

42 

37 

31 

31 

32 

30 

25 

25 

29 

31.7 

BVdTilfUnl         ...•■■■ 

.  •  )  Maximum... . 
'  Minimum 

49 
37 

50 
39 

57 

44 

6» 
36 

62 
36 

39 
30 

31 
26 

36 
23 

32 
31 

3S 
26 

27 

20 

32 
17 

35 
20 

30 

29 

34 
21 

41 
22 

40 
33 

49 
32 

48 
25 

29 
24 

37 
12 

52 
12 

^ 

50 
40 

40 
35 

53 
33 

37 

36 

36 
31 

31 

28 

33 

23 

35 
21 

41.3 

rraiiKiiuf'  •  •  •  •  •  •• 

27.9 

■  ■  (  Maximum.... 
I  Minimum..  .. 

35 

44 

50 

51 

52 

52 

32 

34 

83 

33 

26 

20 

38 

34 

43 

36 

36 

41 

41 

36 

19 

33 

43 

53 

44 

32 

33 

32 

20 

33 

29 

36.9 

24 

32 

10 

42 

49 

oO 

3 

21 

15 

21 

11 

14 

16 

23 

22 

21 

24 

25 

31 

17 

5 

12 

21 

42 

28 

25 

30 

25 

17 

9 

13 

22.  8 

George  School 

.•  1  Maximum.... 
t  Minimum  — 

51 

51 

56 

55 

6S 

59 

50 

43 

45 

47 

38 

33 

47 

46 

36 

51 

50 

47 

65 

47 

32 

38 

50 

61 

53 

44 

47 

42 

37 

35 

36 

46.7 

28 

38 

43 

38 

5C 

42 

26 

25 

31 

27 

22 

19 

24 

34 

28 

25 

30 

21 

33 

31 

13 

17 

25 

50 

43 

33 

37 

32 

28 

16 

19 

29.9 

Gettysburg 

. •  \  Ma.ximum.... 

57 

44 

57 

53 

63 

58 

42 

45 

42 

45 

39 

33 

34 

38 

37 

50 

46 

42 

56 

50 

34 

39 

36 

57 

51 

44 

46 

39 

38 

34 

36 

44.6 

1  Minimum  — 

40 

37 

39 

39 

48 

41 

28 

26 

35 

26 

21 

24 

26 

32 

23 

22 

35 

26 

31 

34 

26 

19 

27 

30 

42 

36 

38 

35 

34 

19 

26 

31.3 

(^nrHr^n                 

■  •  J  Maximum... . 

45 

24 

47 
32 

55 
33 

61 

61 
49 

59 
39 

39 
21 

41 

20 

38 
29 

39 

20 

34 

14 

28 
15 

36 
21 

39 
29 

33 
25 

48 
18 

45 
25 

42 

18 

45 
20 

3R 
29 

29 

11 

37 
9 

42 
26 

49 
42 

49 

35 

36 

29 

.39 

34 

37 
31 

33 

23 

35 
8 

37 
16 

41.8 

uuruuu 

I  Minimum 

25.1 

Qreensburg 

.  ^  Ma.ximum.... 

55 

55 

58 

73 

62 

59 

35 

41 

36 

35 

28 

34 

39 

40 

35 

48 

43 

48 

50 

47 

40 

62 

58 

59 

45 

55 

49 

36 

33 

34 

40 

46.2 

'  Minimum  — 

41 

46 

47 

39 

57 

34 

30 

25 

29 

25 

15 

20 

30 

24 

21 

28 

32 

31 

29 

28 

18 

27 

46 

42 

37 

33 

33 

30 

27 

20 

30 

31.4 

firnvp  CltV        

. .  )  Maximum... . 

53 
37 
44 
36 

51 
45 
45 
37 

52 
45 
61 
41 

68 
37 
54 
39 

65 

59 

32 

37 

35 

31 

28 

31 

34 

34 

31 

40 

40 

47 

47 

48 
27 
45 
26 

30 
14 
31 
18 

58 
30 
42 
18 

53 
42 

57 
30 

5;3 

40 
59 
46 

41 
34 
49 
.i8 

50 
32 
41 
36 

49 
32 
45 
37 

35 
29 
38 
34 

32 
24 

88 
27 

31 
23 
34 

20 

33 
26 
39 
27 

42.8 

\j  1  U  V  C    %-*  ■  V  J   ....•■ 

<  Minimum  — 
.-  ^  Maximum.... 

tltt*»i*i  oVmit'CT*             ...  1 

49 

"54 
33 

"39 
28 

'42 
25 

41 
80 

"43 
27 

"33 
21 

31 

25 

".39 

24 

"40 
30 

"38 
27 

"si 

28 

47 
31 

"44 
27 

"53 
32 

'i4!4 

ciarrisuuis    

1  Minimum 

30.5 

fTonrlpv                  

•  •  \  Maximum.... 

39 

18 

49 
32 

55 
41 

65 
32 

57 
39 

55 

37 

38 
21 

45 
15 

41 
33 

38 
25 

32 
15 

27 
10 

34 

IS 

37 
30 

32 
26 

45 
23 

41 

27 

43 
14 

43 

24 

37 
21 

25 
4 

35 
5 

36 
15 

56 
35 

47 
32 

34 
23 

42 
31 

38 
28 

30 
20 

35 

8 

35 
11 

40. S 

naw  icj 

(  Minimum  — 

23.0 

TTr*ltn;nn<i*          

. .  J  Maximum... . 

46 

39 

50 
39 

52 

42 

52 

4i 

.■i8 
46 

48 
37 

39 

30 

.50 
30 

42 
32 

46 

28 

35 
27 

34 

27 

43 

28 

41 
32 

37 
27 

54 
27 

46 
31 

46 

28 

55 
30 

46 
28 

32 
20 

39 
21 

47 
31 

55 
47 

48 
37 

45 
37 

46 

37 

39 
36 

28 

34 
21 

38 

28 

44.5 

ni/iii>vvAju    ■  ..•■••••■ 

t  Minimum 

32.0 

Huntingdon 

.  ■  1  Maximum.... 
(  Minimum  — 

51 

42 

46 

.=.6 

63 

59 

40 

42 

39 

S7 

33 

31 

33 

37 

37 

51 

45 

46 

52 

57 

36 

39 

40 

52 

45 

42 

45 

36 

37 

35 

.36 

43.2 

35 

35 

40 

36 

51 

35 

21 

21 

32 

25 

19 

20 

25 

28 

25 

23 

26 

20 

21 

31 

10 

15 

24 

38 

39 

32 

34 

33 

28 

12 

24 

27.7 

Indiana 

..  (Maximum.... 
\  Minimum..  . . 

52 

51 

56 

64 

59 

58 

42 

44 

33 

36 

30 

30 

37 

30 

28 

42 

41 

49 

46 

45 

34 

48 

54 

52 

49 

48 

44 

34 

33 

35 

38 

43.3 

42 

43 

45 

46 

48 

31 

31 

28 

28 

21 

13 

12 

26 

22 

19 

20 

29 

34 

37 

31 

15 

28 

39 

38 

38 

42 

34 

2.-; 

26 

17 

28 

30.2 

Johnstown 

..  i  Maximum.... 

50 

52 

62 

65 

61 

56 

33 

42 

33 

32 

26 

29 

33 

36 

33 

47 

40 

50 

49 

43 

41 

56 

46 

52 

38 

56 

44 

32 

29 

34 

38 

43.2 

i  Minimum 

42 

40 

45 

36 

51 

29 

25 

21 

26 

21 

14 

17 

24 

22 

19 

28 

34 

25 

29 

25 

15 

24 

32 

38 

34 

34 

31 

28 

23 

11 

24 

28.0 

. .  (  Maximum 

42 1     46 

56 
37 

63 
39 

55 
88 

39 
19 

10 

32 

18 

32 

22 

27 

14 

25 
9 

25 
11 

33 
22 

31 
19 

30 

16 

39 
26 

38 
27 

43 
28 

42 

22 

34 
0 

.33 
-7 

45 
18 

49 
30 

50 
34 

36 
26 

48 
26 

38 
25 

30 
22 

26 
4 

30 
5 

32 

20 

.38.1 

*  Minimum  — 

22 

35 

20.5 

Kylertownt 

..  J  Maximum 

1  Minimum 

40 

4l|    56 

61 

58 

47 

33 

39 

30 

32 

26 

25 

38 

29 

.30 

44 

38 

48 

47 

39 

32 

37 

49 

50 

38 

50 

39 

30 

28 

30 

34 

39.1 

35 

35 

40 

33 

47 

23 

20 

21 

27 

18 

14 

14 

22 

22 

20 

29 

27 

27 

26 

13 

8 

16 

32 

37 

29 

28 

30 

25 

15 

11 

24 

24.8 

TiAnr*>i!iter          ...... 

. .  s  Maximum 

57 
31 

50 

34 

50 
42 

58 
34 

63 
51 

59 
40 

46 
25 

46 
22 

43 
27 

45 
24 

39 
21 

32 
19 

39 
25 

41 
32 

38 
27 

54 
21 

47 
26 

47 
21 

55 
21 

44 
33 

37 
13 

40 
15 

51 
25 

59 
36 

51 
36 

45 
32 

47 
35 

41 
35 

40 
27 

35 
16 

40 
19 

46.4 

1  miiuttBuoi  ........... 

'  Minimum 

27.9 

Lawrenceville 

•  1  Maximum.... 

37 

45 

54 

66 

60 

52 

40 

44 

36 

35 

30 

30 

30 

37 

33 

45 

40 

40 

45 

40 

27 

40 

44 

53 

45 

40 

40 

85 

31 

33 

36 

40.7 

'  Minimum 

17 

30 

34 

27 

42 

30 

15 

14 

30 

22 

6 

6 

20 

23 

20 

25 

30 

17 

17 

15 

-4 

2 

24 

40 

30 

25 

27 

28 

17 

3 

16 

20.9 

LebanonI 

-.  j  Maximum.... 

40 

47 

60 

60 

63 

49 

36 

44 

41 

42 

33 

31 

39 

40 

86 

52 

46 

45 

51 

39 

80 

40 

58 

5V 

48 

40 

43 

36 

36 

35 

89 

43.7 

I  Minimum  — 

33 

:^5 

35 

37 

37 

43 

25 

24 

27 

26 

20 

21 

22 

29 

27 

24 

28 

25 

28 

30 

16 

16 

20 

34 

43 

34 

35 

35 

31 

17 

18 

28.2 

Tiflwintoxm          ..... 

..  i  Maximum... - 

60 
37 

4S 
35 

50 
39 

52 
38 

60 
48 

58 
39 

49 
26 

45 
24 

42 

35 

38 
25 

30 
21 

32 
23 

34 
24 

39 

28 

37 
26 

52 
24 

46 
33 

46 
24 

52 
.30 

47 
34 

37 

17 

39 
19 

39 

27 

57 
37 

.52 
42 

43 
33 

44 
37 

41 
34 

4( 
32 

36 

17 

35 
25 

44.5 

ijt3  \V1BLU*TU.    ........ 

'  .Minimum 

80.1 

Lock  Havent 

. .  )  Maximum,.. . 

39 
31 

44 
32 

54 
32 

56 
40 

60 
40 

44 
42 

42 
23 

41 
22 

37 
23 

37 
29 

37 
16 

32 
17 

38 
21 

36 
24 

32 

27 

49 
26 

47 
29 

45 

23 

50 
25 

37 
29 

31 
10 

34 
10 

59 
14 

51 
27 

44 
41 

43 
32 

43 
32 

35 
34 

37 
29 

32 
11 

35 
11 

42.0 

'  Minimum  — 

25.9 

Marcus  Hook* 

..  )  Maximum... 

46 

54 

60 

55 

64 

57 

41 

49 

46 

50 

38 

35 

51 

45 

39 

.50 

49 

51 

56 

48 

31 

39 

60 

62 

52 

45 

51 

43 

41 

38 

40 

47.9 

'  Minimum  — 

36 

43 

45 

42 

54 

39 

29 

31 

34 

31 

27 

29 

27 

32 

31 

32 

37 

33 

40 

27 

20 

24 

33 

49 

38 

38 

40 

35 

27 

21 

29|     84.0 

Meadvillel 

..  \  Maximum.... 

48 

50 

66 

69 

63 

38 

33 

35 

3( 

29 

30 

33 

35 

30 

34 

38 

40 

40 

46 

28 

37 

56 

54 

47 

41 

50 

35 

33 

30 

31 

.35 

40.5 

'  Minimum 

37 

39 

45 

34 

31 

30 

25 

23 

29 

22 

20 

13 

21 

28 

20 

20 

33 

34 

21 

22 

10 

12 

27 

41 

34 

82 

32 

.30 

27 

22 

22 

27.0 

Midland 

..  1  Maximum.... 
(  Minimum 

55 

54 

66 

66 

63 

68 

38 

44 

39 

35 

31 

35 

39 

40 

86 

45 

44 

50 

50 

47 

37 

55 

58 

57 

46 

52 

48 

38 

33 

32 

40 

46.6 

41 

44 

43 

35 

49 

32 

26 

26 

30 

24 

18 

2? 

31 

26 

21 

30 

35 

30 

27 

28 

20 

27 

37 

39 

36 

34 

33 

30 

26 

19 

30 

30.6 

Montroset 

. .  1  Maximum.... 
1  .Minimum 

38 

42 

59 

60 

60 

43 

28 

36 

35 

32 

24 

25 

36 

32 

28 

38 

36 

42 

40 

32 

18 

82 

51 

53 

37 

34 

8^ 

27 

23 

28 

31 

36.6 

21 

23 

36 

40 

42 

28 

17 

IJ 

14 

24 

13 

10 

F 

19 

24 

23 

25 

22 

25 

18 

3 

6 

8 

29 

34 

24 

24 

23 

21 

8 

10 

20.5 

Mount  Pocono 

..  )  Maximum 

34 

26 

60 

66 

65 

60 

36 

28 

28 

26 

22 

20 

26 

28 

38 

45 

40 

30 

26 

38 

20 

30 

28 

36 

32 

85 

33 

28 

30 

35 

30 

34.8 

'  Minimum 

22 

20 

26 

42 

52 

36 

10 

15 

12 

12 

9 

8 

15 

20 

22 

22 

20 

24 

20 

18 

4 

15 

18 

22 

25 

26 

25 

12 

12 

8 

14 

19.5 

Muncy  Valley 

. .  i  Maximum.... 

50 

37 

47 

56 

57 

58 

43 

28 

37 

39 

39 

31 

.32 

43 

39 

84 

47 

49 

40 

44 

34 

31 

54 

48 

52 

51 

46 

43 

47 

30 

37 

42.7 

'  Minimum 

24 

27 

33 

41 

43 

37 

13 

13 

24 

24 

17 

16 

19 

27 

26 

28 

28 

33 

31 

2b 

4 

4 

17 

29 

32 

86 

30 

26 

IS 

8 

14 

24.2 

New  Bloomfield... 

..  J  Maximum.... 
t  Minimum 

60 

4-5 

47 

51 

60 

54 

39 

41 

38 

40 

35 

30 

34 

38 

36 

48 

45 

47 

49 

39 

32 

37 

37 

.57 

.50 

40 

44 

38 

36 

31 

34 

42.3 

36 

31 

36 

34 

31 

36 

24 

22 

32 

20 

15 

16 

21 

26 

23 

20 

27 

20 

23 

30 

9 

13 

24 

35 

39 

31 

32 

31 

29 

12 

18 

25.7 

New  Castle 

. .  S  Maximum 

54 
41 

56 
45 

55 
4-5 

72 
37 

68 
53 

61 
35 

35 
29 

42 
26 

40 
3! 

34 
2f 

32 
20 

33 
18 

37 
33 

36 
11 

32 
22 

46 

22 

43 
86 

50 
36 

50 
24 

49 
27 

43 

17 

61 
27 

60 
37 

.-16 
43 

43 
.36 

57 
85 

44 
35 

36 
31 

33 
27 

32 
22 

35 
28 

46.0 

'  Minimum 

30.8 

Palmerton* 

..  f  Maximum,.. . 
1  Minimum 

39 

48 

61 

58 

60 

53 

35 

42 

42 

42 

33 

29 

39 

41 

37 

.53 

51 

43 

48 

39 

29 

37 

54 

60 

52 

36 

45 

37 

36 

38 

37 

43.7 

2.5 

38 

42 

39 

53 

30 

22 

23 

32 

24 

15 

16 

20 

29 

29 

27 

26 

21 

26 

17 

12 

13 

24 

48 

33 

32 

35 

30 

18 

16 

20 

26.9 

Philadelphia* 

..  )  Maximum.... 

45 

.53 

61 

56 

63 

55 

38 

46 

43 

47 

36 

33 

49 

42 

39 

49 

.50 

49 

56 

44 

33 

38 

58 

61 

52 

43 

49 

40 

38 

34 

39 

46.4 

'  Minimum 

3d 

41 

46 

43 

53 

38 

28 

32 

32 

31 

26 

26 

26 

30 

30 

32 

38 

33 

40 

23 

18 

24 

34 

48 

37 

37 

39 

85 

25 

21 

27 

33.2 

Phoentxvllle 

..  f  Maximum.... 
1  Minimum.... 

67 

50 

62 

62 

64 

63 

47 

48 

49 

49 

42 

33 

44 

48 

39 

55 

51 

48 

58 

49 

37 

40 

43 

62 

57 

46 

49 

44 

40 

37 

40 

49.1 

37 

37 

40 

36 

50 

41 

26 

21 

25 

25 

22 

18 

24 

34 

28 

21 

25 

19 

24 

33 

14 

12 

23 

42 

43 

30 

32 

34 

28 

15 

17 

28.3 

Pittsburgh* 

..  )  Maximum 

55 

55 

52 

70 

62 

45 

35 

40 

31 

34 

28 

34 

40 

34 

35 

45 

40 

50 

48 

41 

39 

61 

58 

54 

39 

54 

41 

34 

30 

32 

37 

43.6 

1  Minimum.... 

42 

47 

45 

42 

45 

30 

26 

27 

26 

20 

15 

22 

29 

22 

19 

28 

35 

33 

29 

26 

21 

30 

44 

38 

36 

35 

33 

29 

24 

21 

29 

30.6 

Continued  on  page  72. 
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CLIMATOLOGiCAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


December,  1941 


iJaily  Temperatures  for  December,   1941— (continued) 


Stations 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

31 

49 

46 

5 

56 

60 

61 

44 

39 

40 

40 

40 

37 

35 

43 

35 

47 

45 

45 

48 

46 

34 

35 

43 

58 

53 

48 

43!  42 

35 

33 

35 

2', 

3-1 

41 

31 

42 

41 

24 

22 

30 

24 

19 

17 

22 

34 

28 

22 

28 

20 

22 

31 

14 

12 

25 

42 

48 

32 

35 

3;^ 

30 

15 

20 

46 

49 

57 

58 

60 

58 

43 

40 

39 

41 

37 

3M 

37 

45 

43 

48 

45 

44 

50 

44 

3C 

35 

43 

68 

51 

42 

44 

40 

34 

30 

35 

■22 

35 

41 

33 

46 

41 

23 

23 

22 

24 

20 

15 

2! 

32 

27 

32 

28 

19 

29 

27 

12 

13 

21 

42 

39 

31 

36 

31 

26 

12 

16 

40 

47 

58 

59 

62 

62 

37 

46 

43 

43 

34 

31 

42 

41 

36 

53 

48 

45 

52 

42 

31 

44 

55 

6'i 

50 

42 

45 

40 

38 

34 

39 

35 

37 

42 

39 

52 

34 

27 

28 

31 

28 

23 

25 

25 

29 

29 

30 

34 

28 

35 

21 

16 

19 

2<) 

48 

36 

36 

38 

34 

24 

18 

26 

41 

52 

50 

58 

62 

56 

38 

41 

39 

38 

31 

28 

34 

39 

32 

45 

46 

48 

47 

37 

27 

35 

48 

61 

64 

48 

47 

39 

as 

30 

36 

28 

36 

40 

37 

44 

37 

28 

18 

34 

24 

26 

15 

21 

29 

27 

22 

20 

24 

23 

23 

21 

12 

21 

44 

34 

26 

36 

29 

24 

10 

12 

47 

47 

59 

66 

6(1 

39 

37 

37 

31 

32 

28 

30 

35 

29 

32 

43 

38 

45 

44 

31 

33 

44 

53 

50 

37 

52 

37 

36 

36 

33 

35 

32 

33 

40 

32 

32 

37 

19 

17 

23 

24 

15 

11 

14 

25 

21 

20 

31 

27 

21 

20 

2 

2 

22 

37 

34 

30 

32 

29 

26 

10 

12 

39 

47 

53 

63 

m 

55 

29 

43 

39 

38 

28 

30 

39 

3» 

32 

44 

42 

48 

41 

39 

23 

37 

53 

58 

46 

38 

42 

33 

30 

31 

35 

27 

38 

44 

41 

54 

29 

22 

20 

32 

23 

20 

19 

23 

29 

28 

29 

29 

25 

34 

15 

10 

13 

25 

45 

32 

29 

33 

29 

16 

15 

22 

47 

43 

54 

50 

61 

58 

41 

42 

40 

40 

36 

32 

35 

39 

31 

47 

47 

42 

47 

42 

32 

37 

35 

56 

61 

42 

41 

43 

42 

32 

35 

29 

34 

36 

37 

46 

37 

23 

21 

33 

24 

18 

20 

24 

30 

2ft 

23 

32 

23 

27 

31 

12 

15 

25 

33 

40 

36 

30 

33 

26 

15 

20 

47 

51 

55 

65 

58 

54 

30 

36 

32 

32 

25 

26 

33 

36 

32 

44 

40 

48 

45 

43 

31 

44 

46 

SO 

40 

52 

45 

30 

29 

36 

34 

44 

3» 

40 

32 

51 

29 

■23 

12 

24 

21 

9 

11 

24 

22 

16 

24 

33 

22 

23 

24 

12 

19 

29 

40 

34 

33 

29 

28 

23 

14 

24 

67 

53 

60 

61 

58 

54 

31 

40 

30 

34 

26 

25 

35 

35 

31 

43 

37 

47 

46 

42 

43 

56 

47 

51 

37 

62 

4f. 

28 

25 

32 

36 

36 

34 

38 

37 

48 

26 

18 

20 

13 

20 

9 

15 

21 

18 

14 

27 

31 

22 

27 

22 

12 

19 

28 

36 

32 

31 

27 

25 

21 

2 

20 

42 

43 

57 

59 

59 

56 

35 

39 

33 

34 

28 

28 

36 

36 

32 

46 

40 

49 

48 

41 

29 

3S 

44 

56 

40 

40 

43 

33 

32 

30 

33 

35 

36 

39 

35 

52 

29 

23 

25 

30 

23 

18 

20 

25 

24 

22 

32 

32 

28 

3! 

20 

13 

18 

28 

39 

34 

30 

33 

30 

19 

15 

26 

39 

45 

63 

60 

58 

54 

36 

41 

41 

42 

32 

34 

39 

3S 

35 

48 

48 

44 

48 

39 

30 

34 

58 

57 

48 

36 

44 

35 

35 

36 

36 

21 

22 

38 

37 

38 

41 

26 

19 

22 

23 

16 

14 

17 

23 

29 

22 

24 

18 

20 

26 

8 

9 

13 

25 

45 

29 

32 

32 

29 

9 

12 

38 

47 

64 

68 

63 

53 

33 

45 

39 

38 

33 

27 

35 

37 

34 

46 

43 

45 

45 

41 

28 

40 

47 

56 

48 

38 

41 

38 

31 

31 

36 

21 

35 

39 

36 

50 

28 

18 

15 

32 

25 

16 

14 

21 

26 

27 

27 

25 

18 

22 

14 

11 

8 

22 

45 

33 

32 

32 

21 

12 

9 

13 

65 

56 

57 

76 

63 

69 

39 

45 

37 

42 

31 

35 

42 

42 

37 

49 

44 

54 

51 

47 

44 

62 

59 

6fJ 

45 

60 

48 

35 

33 

34 

41 

45 

4H 

47 

38 

55 

36 

27 

26 

SO 

24 

16 

24 

32 

27 

2.0 

30 

37 

29 

30 

30 

2li 

27 

47 

43 

39 

38 

35 

32 

27 

20 

30 

64 

55 

56 

71 

65 

56 

37 

41 

34 

35 

33 

35 

40 

39 

39 

49 

43 

52 

54 

47 

42 

54 

57 

60 

43 

66 

53 

37 

36 

38 

38 

42 

46 

38 

40 

51 

31 

26 

26 

20 

18 

21 

2;^ 

27 

17 

27 

26 

38 

40 

45 

30 

21 

32 

45 

41 

35 

35 

35 

31 

25 

22 

28 

45 

46 

58 

69 

60 

56 

35 

35 

33 

30 

28 

28 

35 

35 

28 

40 

39 

46 

45 

43 

34 

47 

49 

52 

40 

50 

44 

32 

29 

34 

37 

25 

41 

40 

34 

55 

30 

18 

18 

28 

2(1 

18 

15 

25 

24 

21 

27 

29 

30 

22 

20 

4 

20 

37 

40 

30 

30 

31 

28 

21 

12 

26 

65 

56 

55 

72 

65 

60 

39 

44 

38 

39 

33 

37 

43 

42 

38 

49 

42 

5;s 

5u 

47 

47 

64 

62 

59 

44 

58 

48 

35 

32 

33 

40 

46 

49 

38 

35 

55 

33 

25 

22 

29 

20 

14 

22 

32 

25 

18 

29 

32 

34 

26 

29 

18 

21 

43 

42 

37 

37 

34 

3) 

26 

21 

28 

37 

43 

60 

63 

58 

43 

38 

40 

33 

33 

29 

30 

36 

30 

32 

43 

45 

45 

47 

31 

28 

37 

53 

52 

37 

38 

38 

31 

29 

32 

36 

21 

22 

36 

34 

43 

38 

16 

15 

22 

21 

U 

12 

14 

23 

24 

24 

30 

22 

21 

21 

3 

3 

16 

31 

36 

27 

28 

28 

24 

6 

6 

47 

50 

59 

56 

62 

58 

40 

45 

42 

46 

36 

30 

48 

40 

35 

52 

48 

46 

48 

43 

30 

37 

51 

59 

50 

41 

47 

39 

39 

35 

39 

3? 

38 

42 

39 

50 

40 

25 

24 

33 

25 

23 

22 

24 

32 

27 

26 

32 

27 

32 

30 

15 

18 

30 

50 

36 

34 

36 

34 

30 

17 

23 

39 

47 

52 

60 

62 

62 

31 

43 

40 

39 

30 

29 

40 

39 

33 

47 

44 

51 

46 

37 

37 

37 

52 

60 

47 

41 

43 

34 

38 

30 

36 

23 

38 

43 

43 

50 

28 

20 

20 

32 

22 

18 

20 

22 

29 

28 

25 

24 

23 

26 

15 

12 

12 

23 

45 

32 

30 

34 

30 

18 

13 

19 

42 

42 

50 

58 

62 

54 

39 

42 

41 

38 

32 

30 

35 

38 

33 

47 

42 

46 

43 

42 

32 

32 

48 

65 

46 

37 

41 

39 

35 

30 

3ft 

29 

37 

42 

41 

52 

37 

22 

23 

34 

29 

19 

19 

23 

30 

28 

23 

35 

24 

24 

32 

11 

16 

26 

45 

36 

30 

36 

34 

26 

9 

22 

61) 

47 

50 

57 

58 

58 

48 

38 

38 

34 

34 

26 

40 

32 

29 

46 

45 

45 

45 

44 

36 

33 

43 

49 

53 

43 

38 

38 

33 

33 

34 

3n 

31 

■10 

47 

52 

40 

21 

24 

33 

25 

17 

20 

18 

IS 

23 

29 

36 

28 

35 

32 

11 

18 

30 

41 

40 

30 

3;i 

29 

27 

12 

23 

57 

46 

58 

50 

66 

58 

41 

47 

41 

46 

38 

35 

35 

39 

38 

53 

48 

47 

59 

46 

36 

44 

61 

58 

52 

45 

46 

40 

39 

3f, 

40 

39 

36 

40 

34 

47 

41 

27 

23 

29 

23 

18 

20 

27 

33 

25 

22 

29 

23 

24 

34 

16 

16 

27 

49 

43 

33 

34 

35 

30 

18 

23 

Mean 


Port  Clinton (  Maximum.. 

I  Minimum,, 
Quakertown J  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Keadiug* )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Retreat (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ridgwayl \  Maximum,, 

(  Minimum,. 
•icranton* S  Maximum,, 

I  Minimum,. 
Selinsgrove S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Somerset )  Maximum,, 

'  Minimum., 
Springs ( Maximum.. 

\  AXiuimum.. 
State  College* Maximum,, 

t  Minimum,. 
Stroudsburgt J  Maximum,, 

(  Minimum,. 

Towandft S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Lniontown )  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Vandergrift \  Maximum,, 

'  Minimum,. 
Warren ,  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wayuesburg S  Maximum,, 

(  Minimum,. 
Wellsborot S  Maximum,, 

'  Minimum,. 
West  Chester J  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Wilkos-Barret J  Maximum,. 

(  Minimum.. 
William.'iport )  Maximum,, 

i  Minimum,. 
Willianistovvn, J  Maximum. . 

I  Minimum., 
York 3  Maximum,. 

I  Minimum  .. 


44.2 
27.9 
43.7 
27.0 
44.8 
30.8 
42.5 
26.4 
40.5 
23.5 
41.3 
27.4 
42.7 
27.7 
40.9 
26.0 
41.7 
24.2 
40  6 
27.9 
43.0 
2,3.8 

42.2 
24.1 
48.1 
32.6 
47.0 
31.6 
41.4 
26.4 
48.0 
30,8 
39.5 
21.9 
45.1 
30.5 
42.5 
26.4 
41.5 
28.8 
42.1 
28.7 
46.3 
29.6 


Unless  otherwise  noted  temperatures  shown  repre.sent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.         *    Midnight  to  midnight.         t    Thennometers  read  in 
morning,  maximum  set  back  to  preceding  date         t    1:30  a.  m.  to  1:30  a.  m.        ",  •',  '.  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


PRESSURE,  WIND,  HUIffilDXTy  AND  SUNSHINE. 


Stations 


Erie 

Harrisburg  . . 
Philadelphia 
Pittsburgh.. . 

Reading 

■^cranlon 


Atmospheric  pressure 
(  reduced  to  sea  level 

1 

Wind 

Relative 
humidity 

5 
s 

si 

S 

gg 
Q 

1 

3 

3 

-1 

• 

h 

a 
o 

h 
a 

3 

g 

OS 

a 

s 

o 

o 
o 

SB 

30.06 
30  10 
30.09 
30.09 
30.10 
30.08 

30.56 
:J0.58 
30  62 
30.54 
30.62 
30.60 

21 

12 
12 
11 
12 
12 

29.23 
29.29 
29  38 
29.32 
29.31 
■29.30 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

10  0 
8  5 
12.3 
11.5 
12.3 
7.4 

27 
31 
43 
34 
47 
31 

sw. 

se. 

s. 

w. 

sw. 

sw. 

24 
24 
24 
8 
24 
24 

84 
76 
78 
80 
69 
76 

56 
66 
52 
65« 

81 
69 
69 
72 
61 
65t 

8 

40 
49 

25 
41 

41 

*  For  au'-  li  vd-minute  period. 
$    Local  Noon. 


t  Corrected  to  true  "nlopitip^s 
t    4:00  P.M. 


Stations 


Port  Jervis.N.Y. 

Easton 

Lehighton  

Wilkes-BatTe.  . . . 
William  sport 


Harrisburg 

Greensboro 

Lock  No.  4 

Pitt>lv.:rgh 

Midiivud 


KIVEK  CONDITIONS 


Rivers 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Su-squt^hanna . 
Susquehanna. 


.Susquehanna. 
Monongahela. 
Monongahela. 

Ohio 

Ohio 


e« 

o 

« 

3) 

s 

** 

,^ 

i 

S 

s 

<a 

o 

tf 

s 

s 

►J 

C 

2.7 

7.9 

25 

1.5 

12t 

2.1 

10.4 

25 

0.8 

13 

3.3 

6.0 

25 

2.2 

17 

3.4 

11.3 

26 

t.8 

13 

2.6 

13.4 

25 

0.6 

14 

4.0 

7.8 

26 

S.2 

13 

11  8 

13.3 

15 

10.9 

1 

12.8 

14.3 

15 

11  S 

2 

m 

* 

15.4 

27 

• 

18 

22 

9 

22 
20 

17 
30 
30 
25 
80 


Pool  stage. 


t    On  other  dates  also. 


ERBATA. 

FEBRUARY,  1941     Page  8 :  .\t  Georgp  School  pn>oipitation  <leparture  should  be  -1.11.  MARCH.  1941    At  Mpadville :  Page  14.  the  number  of  days  with  .01  inch  or  more 

of  precipitation  should  be  7;  page  16,  revised  daily  amounts  of  precipitation  available  at  Harrisburg.  total  is  unchanged;  page  17.  maximum  on  ISth  should  be  23,  minimum 
on  the  17th  should  be  6.  mean  maximum  should  be  37.6.  mean  minimum  should  be  17.4.  APRIL,  1941     .\t  Meadville:  Page  20.  mean  temperature  .should  be  51.8,  depar- 

ture from  normal  should  be  +6.3,  number  of  cloudy  days  should  be  8;  page  23,  minimum  on  the  1st  should  be  :35.  on  the  16th  48,  maximum  on  the  .30th  should  be  79,  mean 
maximum  should  be  67.3,  mean  minimum  ,^hould  be  36.2.  AaGUST,  1911    Page  46:  Precipitation  at  Marienville  on  the  12th  should  be  .16.  monthly  total  should  be  2.98. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL     DATA 


\  oL.  XLVI. 


PENNSYLVANIA  SECTION, 

l.  f.  conover. 

hakrisburg,  pa. 

Annual  Summary,  1941. 


No.  13. 


GENERAL   SUMMARY. 

Si>vt"r;vl  ircord-breakiny  periods  of  wiirni  wcatlior  characterizfid 
tlio  yoar.  Tomperature  deficiencies  were  reported  in  only  four 
niontlis  and  an  average  daily  excess  of  1.1°  was  accumulated 
during  the  year.  The  average  in  the  Plateau  Section  was  only 
48.4=';  while  the  Mountain  was  oO.O";  Lake  Erie,  51.0°;  the 
Southwest,  52.5*^;  and  the  Southeast,  54.2°. 

Only  twice  before,  in  the  period  of  record,  iiave  lower  amounts 
of  precipitation  been  recorded  in  Pennsylvania.  Eight  ujonths 
with  sub-normal  averages  brought  the  accumulated  deficiency 
for  the  year  to  7. SI  inches.  Averages  varied  from  25.50  inches 
in  the  Lake  Erie  Section  to  38.70  inches  in  the  Southwest;  that 
in  the  Plateau  being  32.89  inches;  the  Scuitheast,  33.01  inches; 
and  the  Mountain,  33.14  inches.  Drought  conditions  were  par- 
ticularly serious  in  the  autumn.  Cisterns  ran  dry;  farmers  had 
to  haul  water  for  stock;  in  a  few  localities,  drinking  water  was 
boiled  as  a  precaution;  and  the  activities  of  several  factories 
were  curtailed.  Soil  moisture  was,  generall}^  at  a  low  stage  as 
a  result  of  the  prolonged  periods  of  deficient  rainfall. 

Snowfall  was  lightest  in  the  Southeast  Section,  where  an  av- 
erage of  33.2  inches  was  reported.  The  Southwest  Section  had 
an  average  of  34.0  inches;  Lake  Erie,  38.3  inches;  the  Moun- 
tain. 47.2  inches;  and  the  Plateau,  47.6  inches.  Most  stations 
reported  greatest  falls  in  March. 

WEATHER,  BY  MONTHS 

JANUARY:-  Temperature  and  precipitation  were  both  deli- 
cient.  Snowfall  was  above  normal,  the  greatest  falls  occurring 
during  the  latter  half  of  the  month.  The  storm  of  the  27th 
caused  several  deaths  and  paralyzed  traffic.  The  snow  cover, 
during  the  second  half  of  the  month,  was  amj^le  to  protect  win- 
ter grains  from  low  temperatures. 

FEBRUARY:-  In  the  period  of  record,  only  in  1901  has  the 
February  precipitation  average  been  lower.  CTreatest  falls  of 
snow  were  reported  at  the  end  of  the  month,  but  they  were  in- 
sufficient to  bring  the  average  up  to  normal.  Seven  deaths 
resulted  from  the  numerous  accidents  caused  by  this  snow. 
Lack  of  snow  cover  in  .southeastern  counties  resulted  in  damage 
to  winter  grains. 

MARCH:-  The  average  snov>'fall  was  the  fourth  heaviest 
of  record.  Some  damage  was  done  by  high  winds  on  the  20th. 
A  sharp  rise  in  the  Allegheny  River,  early  in  the  month,  caused 
little  damage. 

APRIL:-  The  average  temperature  was  the  second  highest 
reported  in  the  period  of  record  for  the  month,  being  exceeded 
only  in  1921.  Rain  and  melting  snow^  caused  rivers  to  rise  in 
the  first  part,  but  only  the  North  Branch  of  the  Susquehanna 
River  reached  crests  above  flood  stages.  One  death  and  some 
property  damage  resulted  from  lightning.  Vegetation,  previ- 
ously retarded,  responded  to  the  higher  temperatures  and  were 
at  normal  stages  of  development  by  the  end  of  the  month. 


MAY:-  The  uextreiiie  ma.\imnni,  I02°.^iat  iMarcuH  Hook, 
equalled  the  record  for  May.  Four  deaths  and  some  property 
damage  resulted  from  thunderHtorms.  Heavy  hull  damaged 
crops  in  the  Lancaster-Lebanon  area. 

.TUNE:-  During  th(>  first  six  months  of  the  year,  an  average 
daily  excess  temperature  of  0.1°  had  been  accumulated.  A 
deficiency  in  precipitation  of  5.97  inches  had  accumulated  in 
the  same  period  due  to  sub-normal  amounts  recorded  in  the 
lirst  five  months.  In  the  Southwest  portion,  heavy  downpours, 
early  in  June,  caused  streams  to  rise  suddenly,  to  crests  above 
flood  stages.  Four  people  were  drowned  and  extensive  property 
damage  resulted.  Heavy  hail  damaged  crops  and  property  in 
Lancaster  and  Lehigh  Counties. 

JULY:-  The  29°  mininmm,  reported  at  Coudersport,  equalled 
the  lowest  temperature  ever  reported  in  July.  Six  deaths  re- 
sulted from  the  numerous  heat  prostrations  reported.  A  new 
record  of  total  rainfall  for  the  month  was  established  at  George 
School.  Two  deaths  resulted  from  lightning  and  thunderstorms 
did  extensive  property  damage.  Exceptionally  violent  wind 
storms  were  reported  in  Potter  County  on  the  18th  and  in  Bucks 
County  on  the  30th. 

AUGUST:-  Lightning  and  high  winds,  accompanying  thun- 
derstorms, caused  much  property  damage.  A  tornado  originated 
in  southern  Chester  County  on  the  25th  and  did  considerable 
damage  to  propertj'  and  crops  before  moving  eastward  into 
Delaware. 

SEPTEMBER:-  Only  once,  in  the  period  of  record,  has  Sep- 
tember had  a  lower  precipitation  average  than  this  month. 
This  was  the  second  month  of  the  year  in  which  precipitation 
averages  neared  record  low  levels.  Drought  conditions  were 
increasingly  serious  as  the  month  ended.  A  notable  event  of 
the  month  was  the  exceptionally  brilliant  and  beautiful  aurora 
observed  on  the  18-19th. 

OCTOBER:-  100°,  a  new  record  maximum  for  October,  was 
established  at  Phoenixville.  In  addition,  a  number  of  individ- 
ual station  records,  particularly  in  the  southeast,  were  broken, 
as  temperatures  averaged  higher  than  they  had  in  any  October 
since  1920.  Soil  moisture,  already  low,  was  further  depleted. 
Killing  frosts  or  sub-freezing  temperatures  had  been  reported 
from  most  stations  by  the  end  of  the  month. 

NOVEMBER:-  Cold  weather  about  the  10th  restilted  in  the 
death  of  one  man  from  exposure.  Drought  conditions  were 
alleviated  by  nearly  normal  precipitation  but  soil  moisture  was 
far  from  ample.  A  thimderstorm  at  St.  Marys,  Elk  County, 
did  some  property  damage. 

DECIiMBER:-  The  extreme  maximum  for  the  month,  76° 
at  Claysville,  has  been  exceeded  only  once  in  the  period  of 
record  for  December,  and  several  stations  reported  new  records. 
Snowfall  was  below  normal.  One  man  was  killed,  three  were 
injured,  and  considerable  property  damage  resulted  from  light- 
ning in  thunderstorms,  general  about  the  24th.  High  winds, 
in  these  storms,  increased  the  damage  and  caused  at  least  one 
injury.  Dense  fog  coming  in  the  latter  half  of  the  month  led 
to  several  accidents  from  which  two  deaths  resulted. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1041 


Climatologrical  Data  for  the  Year  1941 


Station 


Atlantic  Drainage. 

Alleutown 

Altoona 

Ardmore 

Areudtsville  

Bedford 

Bethlehem 

Carlisle 

Centre  Hall 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Colebrook 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kyiertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Chunk 

Middletown 

Mt.  Pocouo 

Muncy  Valley 

Nesliaminy  Falls . . . . 

New  Bloorafield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scrauton 

SelinsgTOve 

Shawmont  

Shippensburg 

State  College 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Willces-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Donora 

Ebensburg 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Irwin 

Johnstown 

Kane 

Lycippus 

Meadville 

Meroer 

Midland 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Ridgway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

Uniontown 

TTnity  Reservoir 

Vaiuicrgrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


Lehigh 

Blair 

Montgomery.. 

Adams 

Bedford 

Northampton 
Cumberland.. 

Centre 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Lebanon 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill.... 

York 

Dauphin  

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon . . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Carbon 

Dauphin..     .. 

Monroe 

Sullivan 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . 

Snyder 

Philadelphia . 
Cumberland... 

Centre 

Bradford  

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


For  the  State? . 


Jefterson 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland. .. 

Washington 

Cambria 

Venango 

Westmoreland.. . 

Mercer 

Westmoreland . . . 

Cambria 

Elk 

Westmoreland . . . 

Crawford 

Mercer 

Beaver 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 
Westmoreland. . . 

Warren 

Greene 


Erie. 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 


260 

19 

1,500 

45 

381 

22 

710 

20 

1,100 

10 

364 

39 

473 

75 

1,  .343 

40 

6(X) 

42 

1,260 

31 

431 

54 

630 

2U 

1,033 

54 

366 

41 

1,<jO0 

48 

184 

35 

.553 

66 

900 

38 

600 

37 

337 

53 

900 

23 

200 

22 

700 

54 

1,  700 

12 

280 

38 

996 

44 

476 

53 

480 

4 

554 

51 

50 

16 

540 

51 

303 

12 

1,740 

36 

864 

29 

80 

27 

679 

4 

420 

16 

23 

70 

100 

31 

430 

3 

480 

54 

273 

44 

600 

8 

746 

47 

420 

52 

66 

21 

654 

9 

1,200 

53 

755 

47 

1.319 

61 

440 

87 

.549 

3 

542 

52 

1,  275 

26 

640 

42 

1,240 

30 

1,077 

19 

1,150 

37 

1,432 

29 

1,653 

13 

1,172 

45 

761 

15 

2,160 

24 

987 

48 

1,160 

33 

1,  256 

34 

1,090 

42 

1,180 

52 

1,938 

9 

1,420 

49 

1,100 

48 

1,240 

3 

780 

5 

1,100 

16 

900 

fil 

764 

21 

1,248 

67 

1,393 

26 

940 

29 

2,190 

74 

2,200 

22 

1.100 

52 

1,0.50 

32 

825 

27 

1,210 

47 

1,035 

11 

670 

69 

52.4 
50.0 
54.7 
53.4 
52.2 
54.2 
53.8 
50.8 
54.2 
49.4 
.53.6 
51.4 
48.2 
54,3 
47.8 
o3.9 
54.6 
49.6 
55.2 
54.4 
48.0 
55.3 
51.4 
47.8 
53.4 
47.6 
52.7 
53.4 
50.5 
57.6 
50.2 
53.4 
44.4 


50.9 
52.0 
56.2 
54.3 
51.8 
50.9 
54.6 
48.7 
50.7 
52.0 
54.  8 
53.6 
50.4 
49.2 
47.2 
53.9 
50.0 
51.0 
.52.1 
54.1 

46.4 

51.8 
51.6 
47.2 
47.3 
52.6 
54.4 
47.3 
48.8 
53.0 


52.3 
50.1 
44.5 
51.4 
48.2 
48.0 
52.2 
52.1 
52  4 
5.3.6 
52.3 
46.fi 
52.8 
47.0 
46.8 
54.0 
50.2 
52.4 
48.6 
52.8 

51.0 

51.3 


97 
95 
99 

100 
96 
97 

101 
99 

101 
98 

101 
97 
96 

102 
91 
97 

101 
95 

100 
99 
96 
98 
99 
95 
99 
99 

102 
99 

100 

104 
94 

100 
86 


100 
99 
97 

100 
98 
96 
99 
92 
96 
98 
U7 
99 
97 
97 
96 
98 
95 
98 
98 

101 

94 

96 
95 
99 
98 
94 

100 
92 
96 
97 
98 
95 
93 
93 
94 
98 
95 
96 
98 
99 
97 
96 
95 

101 
93 
88 
94 
95 

100 
95 
97 

91 

104 


July  28 
do.  27 
May  22 
July  27i 
do.  27 
May  22t 
.luly  28 
do.  29 
do.  28 
do.  27 
do  28 
do.  28 
do.  27 
do.  28 
do.  27 
do.  2 
do.  28 
do  27 
do.  28 
do.  28 
do.  2.5t 
do.  28 
do.  28 
do.  27 
do.  28 
do.  27 
do.  28 
do.  28 
do.  27 
do.  2S 
do.  It 
do.  28 
.\pr.  201" 


July  27t 
do.    27 
do.     2 
do.      2 
do.    28 
do.      1 
do.    2S 
do.    25 
do.    25 
do.    28 
do.     2t 
do.    27t 
do.    27 
do.    25t 
dn.   27 
do.    28 
do.      It 
do.    27 
do.    27 
do.    27 

July  27 
do.  26t 
do.  26t 
do.  27 
do.  27 
do.  27+ 
do.  26i 
do.  7 
do.  27 
do.  26t 
do.    27 

June  28t 
do.    28t 

July  27 
do.  27t 
do.  27 
do.  27 
do.  27 
do.  ?7 
do.  27 
do.  27 
do.  28 
do.  27 
do  27t 
do.  27 
do.  It 
do.  It 
do.  26t 
do.  28 
do.  27 
do.   27 

June  28t 

July  28 


Precipitation  (inches) 


I" 


11 
6 

15 
3 
5 
1 

13 
2 
6 
0 

12 

10 

4 

-5 

-6 

10 
1 
1 
4 
8 

-13 

-6 

1 

-6 

-12 

1 

8 

-6 

-2 

3 

3 

n 

-2 

-15 

-6 

-6 

-3 

fi 

5 

1 

9 

5 

-12 

0 

-10 

-4 

7 

-1 

2 


Jan 
Feb. 

do. 
.Ian. 
Feb. 
,Ian. 
Feb. 

do. 
Mar. 
Feb. 
.Tan. 
Feb. 

do. 
.Ian. 

do. 

do. 
Feb. 

do. 
Mar. 

do. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 

do. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 

do. 
.Ian. 
Feb. 
.Ian. 

do. 


Feb. 

do. 
Jan. 

do. 
Feb. 
Jan. 

do. 

do. 

do. 
Feb. 
Jan. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 
Jan. 

do. 
Feb. 
Jan. 

do. 

Feb. 

do. 
Mar. 
Feb. 

do. 

do. 
Mar. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Jan. 

do. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 
Mar 
Feb. 
,Tan. 
Mar. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 
Mar. 
Feb. 

do. 

do. 
Mar. 


Feb.  lot 
-15     Jan.   14 


28.76 
42.99 
37.94 
30.29 
29.47 
28.88 
33.77 
34.38 
33.45 
38.04 
29.30 
30. 29 


32.18 
37.13 
46.05 
27.66 
33.13 
30.61 
25.52 
30.52 
2,5.88 
35.26 
29.19 
36.29 
27.56 
29.56 
32.85 
33.17 
32.39 
42.21 
27.09 


38.31 
47.01 
32.80 
29  61 
.32.18 
34.18 
31.02 

33.  74 
31.93 
33  24 
27.28 
30.05 
35.99 
28.54 
30.  26 
25.96 
23.  88 
30.86 
34.33 
34.92 
31.62 
29.64 

42.87 
36.77 
36.33 
32.09 
35.14 
41.40 
37.74 
43.49 
35.66 
43.22 
33. 73 
38.38 
43.22 
43.64 
50.39 
31  91 
31.82 
33.98 
39.  37 
33.53 
40.92 

34.  37 
34.47 
28.34 
39,09 
40.91 
38.64 
42. 68 
40.23 
28.02 
36.91 

25.50 

34. 12 


Sky 


J3  3 
3  « 


4.01 
8.19 
7.U0 
,5.00 
6.25 
5.18 
5.88 
4,92 
5.55 
7.11 
3.81 
5.01 


6.34 
6.26 
16.11 
3.62 
6.62 
4.63 
3.49 
4.02 
3.)S9 
5.39 
4.48 
9.48 
5.83 
4.42 
6.29 
7.14 
4.37 
9.51 
3.76 


6.96 
12.65 
5.41 
4.78 
6.60 
7.24 
4.64 
5.08 
4  76 
7.04 
4.93 
4.24 
8.18 
4.26 
4.66 
5.12 
3.41 
3.88 
7.31 
5.93 
5.54 
4.34 

7.39 
7.26 

6.84 
4.88 
6.72 
6.96 
6.96 
6.47 
7.80 
7.38 
6.32 
6.78 
6.83 
6.87 
8.35 
6.53 
6.05 
5.38 
7.97 
6.98 
11.73 
6.55 
6.86 
4.  ,53 
8.08 
8.91 
8  62 
7.26 
6.77 
4.65 
8.23 

3.31 

16.11 


July 

do. 

do. 
June 

do. 
July 
.lune 

do. 

do. 
Aug. 
June 

do. 


June 
July 

do. 
Dec. 

do. 
June 
Dec. 
June 
July 
June 
Aug, 
July 

do. 
June 
July 
Aug. 
July 

do. 
Aug. 


0.40 
1.04 
0.72 
0.67 
0.50 
0.,32 
0.80 
0.51 
0.30 
0.30 
0.37 
1.20 

1.11 
0.91 
0.36 
0.56 
0.38 
0.76 
0.72 
0.61 
0.32 
0.26 
0.50 
0.69 
0.35 
1.07 
0.32 
0.36 
0.30 
0.94 
0.77 


Sept. 
Feb. 
Sept. 

do. 
Feb. 
Sept. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 
Sept. 
Feb. 


37.0 
64.8 
34.4 
28.9 
35.0 
40.1 
37.5 
50.5 
34.2 
46.3 
28.2 
34.5 


July 

do. 
June 
July 

do. 

do. 

do. 
Aug. 
.lune 
July 
Aug. 
Dec. 
July 
June 
July 
June 
.Tuly 

do. 
June 
Aug. 
Dec. 
June 

Julv 

do. 
June 
Oct. 
July 
June 
Aug. 
June 
Aug. 
June 

do. 
Aug. 
June 
Oct. 
June 
July 
Aug. 
July 
Aug. 
July 
June 
Aug. 
.luly 
June 

do. 

do. 

do. 
Aug. 
June 
Oct. 
June 

Aug. 

July 


0.28 
0.29 
0.74 
0.64 
0.51 
0.24 
0  84 
0.60 
0,37 
0.76 
1.00 
0.61 
0.45 
0.21 
0  32 
0  47 
0.21 
0.78 
0.94 
0.29 
0.81 
0.47 

0.78 
0.63 
0.67 
1.44 
0.59 
0.93 
0.32 
1.29 
0.74 
0.95 
0.65 
0.55 
1.38 
1.49 
1.85 
0.73 
1.00 
0.56 
0.64 
0.70 
0.60 
0.80 
0  ,52 
1.08 
1.24 
0.90 
0.77 
0.67 
0.42 
1.04 
0  77 

1.16 


Sept. 
Feb. 
Sept, 
Feb. 
Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Feb. 

do. 

Sept. 

Feb. 

do. 

do. 

do. 
Sept. 

do. 
Feb. 


31.1 
49.3 
32.3 
28.2 

6:1.5 

35.2 
29.5 
61.8 
33.5 
42.  S 
39.6 
29.5 
45.5 
.32  6 
41.6 
53.0 
30.3 
39.3 


119 
94 
90 
75 

103 
94 
98 
89 

127 
86 
93 


.   . 


Feb. 
Sept. 
Feb. 
Sept. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
May 
Sept. 
Feb. 
Sept. 
Feb. 

do. 

do. 

do. 
Sept. 

do. 
Feb. 

do. 
Sept. 

Feb. 
do. 
do. 
May 
Feb. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Sept. 
Feb. 
do. 
do. 
do. 
do 

Mar. 


0.10    Feb.    42.4 


26.5 
33.5 
41.7 
26.9 
31.5 
45.0 
37.3 
4V.2 
66.8 
38.1 
46.1 
33.6 
25.0 
40,5 
58.7 
51.1 
32.4 
54.4 
.52.8 
36.0 
38.1 

53.0 
44.5 
30.1 


55.5 
40.3 
25.4 
69  2 
52.0 
55.3 
33.7 
42.3 
76.6 
57.3 
70.3 
42.3 
47.8 
26.6 
29.4 
36.5 
19.0 
36.1 
40.7 
27.5 
67.2 
70.5 
27.4 
46.5 


68.2 
21.6 


91 

111 

107 
93 

103 
98 
96 

118 
99 
92 

133 
91 
94 
93 
95 
94 
90 

104 

100 


192 
213 
l4l 
210 
181 
212 
204 
147 
149 
163 
130 
196 


103 
91 

102 
92 
97 

lai 

108 
100 
100 
121 
109 
102 

91 
114 
127 
100 

94 
121 
104 

94 
105 

139 
107 
1.31 
1.39 
151 
123 
111 
112 
123 
144 
1.34 
126 
153 
170 
137 
122 
127 
124 
110 
146 
103 
128 
129 
125 
138 
157 
135 
161 
95 
161 
105 

121 

112 


167 
90 
183 
206 
17B 
196 
112 
210 
177 
151 
65 
214 
1.56 
247 
134 
140 
274 
200 


153 
78 

125 
77 
27 
58 
65 

105 

118 
64 
68 
43 


1.53" 


227 

163 

128 

140 

193 

245 

187'> 

139 

194 

113 

127 

101 

1,50 

67 
116 
159 
218' 

77 
153 
182 
193» 

75 
142 
212 
115 
156 
146 

72 
129 
137 
108 
131 
107 
167 

78 

88 
114 

61 
101 
136 
134 
126 

87 
110° 
186 

75 

56 
131 

40 
lOO' 
123 

78 

100 
146 


84 
20 

109 
62 
73 
47 

104 
79 
85 
96 

124 
71 

II  9 
62 
71 

109 
33 
68 


1.33 
126 
126 
115 

29 

9i^ 
106 

75 
127 
123 
116 

94 
164 
127 

82 

80' 
137 
134 

84 
lOf 

46 
122 

57 

56 

72 
117 
104 
113 

84 
144 

99 
118 

89 

93 

86 

80 
123 
103 
100 
140 

95 
132 

94' 

86 
100 

93 
131 
129 

SO'' 

63 
185 

108 

95 


t  On  other  days  also. 


§  From  all  available  records. 


W.  B.  0.  Phnadelphla-2-20-42-1200 
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(•LIMA  I'OLOCiU'Al.   DATA:   I'KNNSVIAAN  I A  SI<:(T1()N 


Monthly  tiud  Aniniul  Precipltntioii  for  the  Year  1941,  with  Cepurturea  froiu  thu  Normal 
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Jnuiiftry 

I'cbriiary 

a 

a 

o 

o 

■a 

« 

V 

a> 

S 

1    a 

a 

1 

I 

S 

1 

S 

£ 

a 

£ 

<s 

.Maicli 


ADrll 


Muy 


Juuu 

July 

a 

a 

o 

o 

a 

b 

■a 

V 

S 

S 

b 

S 

^ 
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■§ 

s 

y, 

s 

i: 

^ 

£ 

a 

AugUKt 

fl 

o 

a 

^ 

a 

§ 

a 

i 

t 

A 

£ 

a 

Suptcmbci 


a 

o 

■a 

a 

'5 

i 

s 

1^ 

a. 

»-« 

Uctobur 


1 

s 

t    '    « 

a 

1     '    ^ 

E 

a 

s    '    ^ 

a 

1 

111 

AiiiiunI 


Dri.aware  Hasin. 

vlli'iitown 

Aiiluiort' 

Kelhli'houi 

OottU'svilU" 

OonsMolUK'ki'ii 

DoyU'stown 

Kri'iUTicksville 

Kroelftuii 

(iOOr'-TC  School 

(ioiilil.-lioro 

viratfi'ionl 

Uawley 

llollisterville 

Lakeville 

liau^fori) 

Lohightou 

Marcus  Hook 

Matainoras 

Maiioh  Cliuiik 

Mount  I'otono 

Nesliamiuy  Kails 

N  w  Tripoli 

Orwigsbui'g 

I'aliuertou 

Paupafk 

Phila.W.B.  O 

I'hila.  W.  U.  A.S 

Phila.  Navv  Yard 

Phila.  Pt.  Breeze 

Phoeuixville 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

Pottstown 

Pottsville 

Quakertowu 

Reading- 

Riugtown 

Sellersville 

Shawiuont 

Stroud-burg  

Werners  villc(  near) 

Westchester 

Westgrove 

Zionsville 

SU.SQUKH.1.NNA    BaSI.S. 

Altooua 

Ausonia 

Arendtsville 

Baker's  Summit 

Bald  Eagle ... 

Bedford 

Bellefonte 

Berwindale 

Bloomsburff 

Bloserville 

Carlisle 

Carter  Camp  

Centre  Hall 

Cleardeld 

Colebrook 

Covington 

Driftwood 

Du  Bois 

East  Watcrford 

Kraporiuin 

English  Center 

Eohrata 

Galeton 

(Jordon 

rianover 

ilarrisburg 

Holtuood 

Huntingdon 

Huntsdale     

Kylertown 

Lancaster 

Laurelton 

Lawrencevllle 

Lebanon 

Le  Wigtown 

Lock  Haven 

Mapleton  Depot 

Martinsburg 

Millersburg 

Millville 

Montrose 

Mt.  I'nion  

Muncy  Valley 

New  Bloomfield 

New  Park 

Newport 

Pine  Grove I 

Renovo 


24 


-0.34 


1  68  -1.7S 
76  +0.18I  2.70  -0.bU 
1.89-1.22 
I.G2  -2.16 
1.03-1.28 
1,74-1.74 

l.,<ll 

1  05    0.91  -2.60; 
0.45    l.U5-l.ll| 


79i-0.6B| 

03  -o.ys 

16-0.41 


3.51 
2.71 
8.  .16 
2.58 
2.96 

2.22 
2.71 
4.15 
3.H« 
X.IS 
2.84 
2.21 
2.83 
3.16 
2,S>> 
2.95 
3.42 
3.35 
2.30 
2.92 


3.11 
2.69 

2.71 
2.77 
3.26 


3.14 
3.0' 
2.60 
4.9H 


4.02 
1.19 
3.08 
2.33 
2.79 
2.47 


3.18 


1.-50 


-0.83, 


-0.31 
+0  07 
+0.31 
-0.27 
+0.24 

-6.26 
-0  50 
-0.53 
+1.18 
-0.02 


-0  Ifi 
+0,03 
-0.14 

-o'si 

+0.09 
-0.  2« 
-2  42 
-0.60 


-0.45 
-1.13 
-0  04 
-1. 28 

-6!64 


-0.75 


+  1.02 
-0.90 
+0.0S 
-0.72 


+0.19 
+0.07 


+  0.29 
-0.52 
-0.61 


-1.23 


3.36 
3.25 
2. OB 
•2.78 
2.99 
2.77 
1.81 
1 

1.79 
3.31 
2.43 
1  8fi 
2.6S 
2.01 
2.51 
2.9" 
2.3« 
2.  .Sfi 
■■'.60 
2.63 
2.45  -0.09 
2.73  -0.46 
2.81 


-0  39 


1  23 
O.IR 
-0.71 
0.30 
0.60 


-0.47 


3  03  +0.31 

2.48 

2.03 

2.41 

2.27 

2.95 

1.11 

2.83 

2.90 

1.76 

3.66 

3.03 

3.35 

3.52 

1.94 


-0  50 


+0  02 
-0.81 


1  94 
1.69 
1.45 
1.62 
0.95 
1.08 
2.31 
1.82 
1.5S 
2.00 
5.81 
1.51 
1.48 
1.90 
1,77 
2.  OS 
1.76 

2  27 
2  02 
1.97 
1.80 

1  81 

2  06 
1.14 
1.58 
1.94 
1.41 
1.54 
1.90 


-1.47 
-1.13 
-1.39 
-1.01 
-1.79 

-024 
-0.  7o 
-1.93 
-0.98 
+2  85 


-0.49 
-1.05 
-1.21 

-i.'lVj 
-1.24 
-1.43 
-1.95 
-1.51 
-1,05 
-2.  -'7 
-I  73 
-1.4K 
2.21 

'-i!28 


2.501 
2.80! 
l.»2] 
2.27 
•2.89 
2.77 
2.83 
2.  55 
3.55 

'2.'21 

2.23 
2.5H 
1.89 
1.91 
2.54 
2.87 
2.01 
2.37 
2.90 
2.. 59 
2.72 
1.71 
2,28 
2.63 
2.80 

2  56 
2.88 

3  57 
2.66 
2.13 
2.34 
2.60 
2.09 
2.85 
2  68 
3.01 
1.88 
2,90 


1  06 2.71 

2,25  -1.25  2.24 

1.52 2,05 

3.62 4. .57 


1.04 
0.14 
0.69 
0.51 
0.40 
0.50 


1.81 

'f)'.S2 
0,80 
0.28 
0.51 
0.30 
1.20 
0  20 
0.20 
0.36 
0,5S 
0.23 
0,14 
1.50 
0.29 
1.40 
1.24 
0. 8:5 

0  91 
0.25 
0.55 
0.53 
1.39 
n..33 
0.35 
1.07 
0,:i2 
0,36 
0.23 
0,43 
0.76 
0.44 

1  32 
0  jl 
0.28 
0.74 
1.38 
0.49 
0.99 
0.39 


-1.29 
-1.82 
-.'  15 

-l.S' 


-1.71 

-2.J5 

-i'8.3 
-2.49 
-2.21 


-2.  59 


■1.45 


-1.87 
-1  57 
-2.13 
-1  8! 
-2.44 

-r55 
-1.28 

-V. 
-2, 


-0.76 


-1.68 


-2.15 
-1.93 


2.. 59 
1.37 

2.28 
1.87 
1.63 

l.Sf 


2.85 
1..50 
2.14 
2..V 
2  0' 
2.78 
2.40 
2.16 
1..55 
1.92 
1.78 
2.39 

1  95 
1.81 

2  38 

1  98 
2. 39 
2.  93 

2  10 
2,38 
1.76 
2.01 
1.98 
3.07 

1  97 
2.27 

2  14 
1.54 
2.16 
1.44 
1.41 
1.20 
0  92 
2 
2.03 
2.44 
2.05 
2.10 
1.81 
1.81 
1.88 


I 

-0.9ol 
-1.33 
-I.42I 
-1.75 
-0.2;i, 
-0.96 

-i.'s'i 

-0.13 

-i."84 
-0.67 
-l.OS 
-1.91 
-1.42 

-oisi 

-1.09 
-1.79 
-0.66 
-1.  It. 


-0 

76 

-0 

17 

— 0 

59 

-0.64 
+0.  03 
-0.98 
-2  43 

-1.53 
-0.80 
-1.40 
-0.94 
-0.84 
-1.26 


-0.57 


-1.59 


-0.69 
-l.o.i 
-1.20 
-1,14 


-1.03 
-0,74 

-6!25 
- 1.  28 
-1.67 


1.84 
3.34 
1.91 
2. 31 
2.36 
2.  11 
2.6'i 
2.02 
3.18 


2.04 

2.19 

1.76 

2.52 

2.30 

1.42 

3.20 

2.25 

1.93 

2.51 

2. 33 

2.18 

1.60 

1.58 

2.91 

2  48 

2.  62 

2.36 

2.6 

2.29 

2.21 

1.72 

1.49 

1.42 

2  44 

1 

1.74 

2  12 

2.74 


1.51 
2  36 
2.45 
1.92 


2.25 
2.48 
2.35 
1.65 
1.67 
1.82 


-0,951 


-1..50 
-0.3R 
-0.94 
-0.64 
-1.70 

-V.M 
-0.25 

-0.03 
-1.34 

-\'2\ 


-0.03 

-6.' 59 

'i'36 

-\'.8b 
-1.05 


2.16 
1.31 
2.01 
2  09 
1.92 
'1.71 
1.96 
1.43 
2. 37 
2.76 
2.00 
2.28 
2  64 
'2  48 
1  3= 
2 ,  16 
1.8=. 
2.27 
1.76 
1.9^ 
2,29 
2.10 
1.78 
1.97 
1.7 
2.7 
I.. 55 
1.69 
1.66 
1.96 
2.23 
1.18 
2.31 

'i!86 
3.50 
2.11 
2.94 
1.97 
1.49 
2.33 


-1.87 
-0.49 
-1.56 
I  45 
-1.16 
-1.91 

-2.56 
-0.41 


-1.78 
-0  73 

-2.01 
-1.42 
-1.10 

-(V56 
-1.15 
-2.12 
-1.13 
-1.42 


1.40 
1.42 
1.81 
1.70 
1.62 
1.35 
1.54 
1.69 
1.3 


-2.00 

2.61 

-2.52 

4.01 

-1.81 

2.42 

-1.89 

3.81 

-1.69 

4.3  V 

-2. -.'2 

4.  (>9| 

-1.66 
-0.62 
-0.5' 

-6!  94 
-0.68 
-1.23 
-1.83 
-2.42 
-1.62 
-2.  .39 
-1.62 
-1.39 
-2.2' 

-6  [59 


-1.38 


-1  2' 
-0.86 
-1  20 
-1.58 


^1.51 


-1.44 
-1.63 
-2.2' 


■1.82 


-2.  35 
-1  06 
-0.93 
-0  S9 
-1.20 

'i'.-'h 

-1.29 

-6.'2i 
-1.94 


-0.36 
-6!57 


-2.  45 
-1.01 


1.10 

2.11 
2.19 
8.03 
1.10 
1.00 
1.02 
2.05 
1.34 
1.51 
1.86 
1.28 
1.68 
1  25 
2.78 
0.87 
1.01 
1.55 
0.98 
1.23 
2.12 
1.47 
1.-17 
2.74 
2.33 
1.5- 
1.49 
1.39 
1.44 
1.13 
1  48 
1.60 
■2  38 
1  54 


1.71 

1.82 
'2.09 
2.01 
1.56 


2  45 
0.83 
1.47 
1.47 
0,95 
3.25 
1.41 
1.95 
1.65 
1  74 
1.5 
1,23 
1.32 
1.66 
2.  19 
1  0' 
2.2' 
2.80 
1.93 
1.07 
2.69 
1,411 
1.27 
2.16 
1  06 
2.05 
1.58 
1.44 
1.17 
4.27 
3.86 
2.01 
1  45 
1.87 

3  49 
1.'21 
2.46 
3.80 
1.53 
1.03 
1.10 


-2.  15 
-1.99 


-1  81 
-1.41 
-0.87 
-0.34 
-2.35 

-i!93 
-1.32 
-2.22 

-2.5-; 

-2.10 


-2.17 
-0.74 
-2.39 

-i'.bi 

-2.38 

-2.53 

-1..58 

-2.67 

-1 

-0.99 

-1.03 

-2.10 

-2.30 

-i!s4 
-2.20 

-2!28 


-0.  75 
-1.93 
-2.02 
-1,66 


3  92 
8,47 

4  26 


-2. 
-1.91 

-i  J3 
-2  96 
-1 


-0.85 


-1  65 

-0.57 
-1.51 
-1.70 
-1.06 

-■J.'iM 
-0.79 

-i!'7.5 
-1.68 


-2.88 


-1.96 
-•2.84 


+0.52 


-2.67 

■2.75 


4.75 
4.02 

5.80 

4  10 

3.35 

4.59 

3.  .50 

4.41 

4.01 

8.02 

6 

3.90 

3. 4:« 

3  33 
4.04 

4  96 
4.51 
5.15 
4.37 
4.45 
6.75 
3.46 
4.60 
4.82 
4  08 
4.76 
3.14 
3.66 
3.09 
5.49 
5.64 
3.71 
2.98 
3.28 


5.^26 
•2.64 

5  no 
4.75 
4  2: 
6.25 
4.47 
4  22 
3.40 

6  31 
.5.88 
3.3 

4  92 
5.12 
5.01 
2.69 
5.  99 
3.19 
4.32 
4.93 
4.11 
6.34 

2  20 

3  50 
4.ft3 
3.4' 
3.  66 
5.39 
4.18 
4.12 
3  97 
3  26 
2.90 
4.42 
4,48 

5  02 
4,47 
4-52 
2  81 
2.84 
3.44 
4.07 
6.86 
5.41 
6.13 
3.58 
4.82 
4.83 


-1.43 
+0.08 
-1.44 
-0.  39 
+0.63 
+0  94 

+6!5i 
+0.69 


+0.84 
+0.17 
+  1 
-0.35 
-I.I2 

-6. '23 
+0.41 
-0.46 
+3. '26 
+2  83 


-0.38 
-0.10 
+1.72 

+  '\'.\5 
+  1.02 
+  1.08 
+2.74 
-1.00 
+  1.22 
+0.52 
+0.17 
+  1.21 
-1.60 

-6.33 
+  1   17 


-M.41 
-1.20 
-0.09 
+0.90 


+0.24 


4.01  -0.60 
7.00  -1-2.82 
6.18'+0.62 
3.29  -1.27 
+2  04  i 
+  1.26 


+0.  99 
+2.  02 

+6' 63 
+  0.51 
+  0.92 


+0.59 

+2. '(is 

-6'93 
+  0.62 
-0.12 
+  0.45 
+  1.'27 

+6 '.57 

-0.09 

-i.o^i 

+0.07 


-0  68 
+  i!.56 


+2.51 


+0.18 
+0.60 


6.37 
6.13 

,6.62 
6. '26 

16.11 
3.33 
7.48 
3.39 
4.  •2. 
3.54 
8.U2 
8.95 
4.3 
6.35 
9.51 
3.61 

12  65 
4.15 
.5.  72 
4 

2.92 
5.60 
7.16 

11.94 
6.50 
7. -24 
5.65 
4.64 
5.21 
6.49 
4.03 
4.73 
3.27 
3.87 
8.18 


5.^26 
3.88 
4.00  . 
4.26 


rl  35 

1 
-1.12 
+2.90 
+0  61 
-0.50 
-1.'28 
+  3.63 

+0.'2\ 
+  2  63 
+4.74 
-0.86 
+8.18 


+0.30 
-0.27 
+  1.45 

+  7;34 
+2.01 
+2. '28 
+  1.44 
-0.26 
+  0.69 
+  1.8(1 
-0  65 
+0  47 
-1  84 

+3!89 


8.19 
6.87 
2,56 
5,13 
5.11 
4.28 
4.53 
2.81 
3.45 
4.26 
3.48 
6. '28 
3,89 
4.21 

3  31 
4,02 
5.45 
.5.24 
3.40 
5.51 
4.99 

4  32 
5.63 
3.45 

3  02 
2.80 
3.89 

5  -2,=; 

2.91 

4  46 
9.48 
4.34 
5.83 
3.32 
6.29 
4.54 
3.62 
4.79 
4.02 
3.S5 
8.37 
3.30 

6  96 
2.99 
3.17 
3.50 
.3.9' 


+4.19 
+3.35 
-1.32 
+  1.10 


+0.67 


-0.54 
-0.35 

-0.28 
-0.  35 
-0.97 


-0.06 

-1.17 
-1.03 
+0,12 
+  1.19 

+fl.'78 
+5.20 

+  i'J3 
-1.06 

+6.'54 


+4. '27 


+2.-28 

-ois'? 


-0.51 


5.00+0.87 


3.11 
2.CH 
8.06 
3.21 

ij.'as 

5.28 
4.48 
3,25 
5.01 
3.61 
3.68 
4.00 
3  67 
4.16 
5,57 
3.07 
3.87 
6.26 
5.41 
2,83 
2.69 
3.58 
3.^21 
4.83 
■2.59 
3.  95 
4.02 
3.^23 
2.-58 
2.37 
3.06 
1.95 
3.30 
5.08 
3.32 
4.58 
5.93 
2.79 
5.49 
3.4S 
2.83 
4.18 
4.95 


5.39 

3,92 

3.11 

4,9," 

•5.36 

3.05 

4.76 

7.33 

6.56 

2.70 

3.29 

2 

4.22 

7.1] 

2.99 

5.58 
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Monthly  and  annual  Precipitation  for  the  Year  1941, 

-with  Departures  fronx  the  Normal.  -  Continued 
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.5.03 

4.19 
4.52 
3.23 
4.77 
5.24 
4.29 

2.77 
5.58 

5.11 

-6]  58 
-0.21 

+6  [so 

+0.24 

+0.21 
-0.47 
-0.33 

-1.09 
—1.08 
-1.95 

+1.47 
+2.76 

-o.kk 

+3.23 

+2!  85 
+2.06 
-0.06 
-0.62 

Y6!i.5 

-0.78 
+2.65 
+0.50 
+1.78 

+  i!89 
+  1.40 
+2.92 
+2.18 
-0.33 
+  1.10 
-0.57 
+  1.81 
-+2.18 

+6^47 

+  l.i'6 
+2.07 

+2!  55 

+  i;95 
+0.80 



+3.32 
+0.44 
+  4.61 
-1.49 
+  0.71 
+0.17 
+0.13 
+3.11 

+  i.'53 

+6!  02 

+2^86 
-0.87 
+0.62 

+i!28 
+  1.04 
+  1.99 
-1.48 

+  i!65 

+0. 57 
+0.,52 
-1.13 
+1.70 

-0.24 
+0.84 

5.06 
4.93 
3.14 
3.26 
2.71 
4.47 
3.14 
2.46 
2.61 
3.23 
6.71 
ft.9H 
4.15 
3.95 
2.89 

5.30 
4.52 
6.44 
2.61 
6.28 
3.53 
5.61 
6.79 
5.34 
6.19 
4.45 
5.78 
2.77 
3.91 
6.47 
6.96 
5.33 
5.98 
7.80 
6.08 
6.96 
4.50 
2.79 
4.9V 
6.78 
5,29 
3.44 
5.92 
5.41 
4.55 
7.49 
2  98 
5  84 
4.22 
6.06 
5. 01 
5. 09 
7.97 
4.69 
4.85 
6.64 
5.53 
5.26 
6.. 30 
6.65 
9.01 
3.. 55 
'4  06 
7.35 
6.16 
3.61 
4.24 
2.93 
4  .54 
4.82 
4  42 
4.  .32 
4.87 
7.26 
4.48 
2.26 
4.07 
6.58 

2.76 
3.08 
3.46 
2.74 
5.09 
3.43 

3.31 
3.39 

4.35 

+  i.'24 
-0.  70 

+6]99 
-0.66 

-0.  92 
+0.06 
+2. 93 
+2.20 
+0.24 
-0.11 
-1.13 

+  1.29 
+0.92 



-1.07 
+2.44 

+  1.71 
+2.55 
+  I..57 
+  1.82 

+2  [64 
-1.22 
+0.64 
+2.40 
+  3.04 

+  i!96 
+4.11 
+2.44 
+  2.85 
+  1.03 
-0.68 
+  1,05 
+3.00 
+  0.77 

+i!77 
+0.73 
+3.07 

+6!  69 

+6' 96 
+4.28 

+i!37 
+2.00 
+  1.60 
+1.16 
+3.07 
+3. 22 
+5.  .52 
+0.13 

+3!  45 

+6!64 

-6;i5 

-0.37 
+0.54 

+6!i6 
+3.06 
+0.68 
-1.49 

+2^66 

-0.26 
-0.74 
-0.86 
-0.83 

+0.04 
+0.13 

L06 
1.00 
0.62 
0.98 
0.94 
1.35 
0.60 
1.43 
0.81 
0.78 
0.94 
1.54 
0.8:1 
0.47 
1.97 

1.46 
2.00 
2.30 
2.52 
1.77 
1.38 
1.42 
1.68 
2.78 
2.28 

2  99 
1.72 
2.63 
1.05 
2.28 
3.17 
1.30 
1.59 
1.86 
3.86 
2.59 
1.16 
0.9o 
2.21 
2.34 
2.03 
1.97 
2.33 
3.22 
2.82 
2., 5? 
2.19 
2.08 
1.22 
1.76 
1.42 
1.26 
2.28 
2.28 
1.87 
2.68 
1.30 
1.98 
1.48 
l.Oo 
2. 14 
1. 20 
1.23 
1.67 

3  23 
1.31 
1.20 
1.17 
1  97 
0.90 
2.03 
2.52 
2.94 
2.72 
2.94 
2.12 
3.16 
4.10 

1.23 
I..57 
0.65 
1.22 
0.77 
2.02 

1.52 
1.17 

1.33 

-2.'  17 
-2.69 

-i'.ft'b 
-2.71 

-2.' 38 
-2.1: 
-2.53 
-1.60 
-3.26 
-2  56 
-1.30 

-1.48 
-0.86 

-i!47 
-1.36 

-2.'64 

-l.S'.! 
-0.46 
-0.82 

-iio 

-0.97 
-1.90 
-n.86 
+0.48 

~1.9\ 
-1.5;^ 
+0.7:-< 
-0.:33 
-2.13 
2.6] 
-1.44 
-0.41 
-1.21 

+6!43 
-0.24 
-0.76 

-2^48 

-i.'93 
-0  42 

-1.14 
0.00 
-1.89 
-2  06 
-1.10 
-1  ..58 
-1   18 
-1  79 

-1.84 

-i'39 

-2 '.57 
-1,63 
-2  01 

-6;, 36 
-0.20 
-0.18 

-1.-57 

+  i>27 

-1  31 
-1,40 
-2.94 
-1.65 

-1.87 
-2.02 

1.65 
2.18 
2.01 
M.21 
1.37 
2.71 
1,68 
1.45 

1  68 
2.19 
1.99 
1..50 
1.77 
1.34 
1.33 

3.98 
4.30 
4  84 
5.23 
4.49 
2.78 
■■5.28 
4,08 
3.62 

3  36 
4.1b 
3.68 

4,8^: 

4,84 
4.3r. 
3.43 
'3.51 
.3,82 
4.20 
2.90 
4. OP 
4,53 
4.20 
4. -16 
3.75 
3.80 
6.87 
2.61 
2.96 

4  39 
4.46 
5.12 
2.80 
4.35 
4  43 
.5.30 
4.83 
4.16 
4.12 
3  63 
3.47 

3  66 

4  51 
4  21 
3.55 
5.38 
3.73 
4.67 
3.87 
3.91 
4  40 
4.57 
4.94 
3.. 57 

4  45 
4.78 

5  28 
4.23 
4.39 
4.91 
4  65 
3  67 

2  30 

0.81 
0.92 
1.32 
1.13 
1.07 
1.19 

3.20 
4.25 

2.77 

-6!85 
-1..56 

-o.'si 

-1.64 

-i.'28 
-0.84 
-1    11 
-1.72 
-1.94 
-1.70 
-1.68 

+  1.02 
+  1.81 

+i!92 
+  1.22 

+2."  41 
+  0  84 
+0.,37 
+  0.31 

+  i.'6o 

+0.82 
+  1.53 
+  1    12 

+0.6:? 

+(V56 

+0.91 
-0.10 
+  1.08 
+  1.0t 
+  1.03 
+0  95 
+  11.  K8 
+0,.54 

+6!  65 

+  1.24 
+  1.06 

+0.58 

+  i'.74 
+0.93 

+()'.m 

+0.91 
+0.69 
+0.87 
+  1.69 
+  1.03 
+2.33 
+0.60 

+6;7i 

+  i'.58 

+  i!26 
+0  36 
+  1.25 

+6!  86 
+1 .23 
+  1.92 
+1.13 

-0  64 

-1.76 
-2.15 
-2.08 
-1  65 

-0.49 
-0.44 

2.35 

1.92 
2.64 
"2  05 
3  35 
1.95 
2.89 
1.8(, 
1.89 
2,09 
1.64 
4,48 
3.36 
2.04 
2.68 

2.59 
2.61 
2,68 
1.6U 
2.01 
•1.74 
■•2,01 
1,99 
1,90 
3,07 
2,01 
2,15 
1,79 
1,74 
3  15 
1,94 
1.44 
2  62 
1.75 
2.76 
2,20 
1.61 
2  20 
2,64 
1,90 
2.65 
2.62 
2.36 
2.68 
2.17 
2.67 
1.06 
2.68 
1.88 
1.85 
1.54 
2.07 

1  77 
2-04 
2.18 

2  31 
2  03 
2.53 
1.84 
2.27 
2.07 
1.71 
l.+l 
2  24 
2.5*1 
1.76 
1.7! 
1.48 
2.12 
2. 42 
1.41 
1.74 
1.80 
2.19 
1.71 
1.50 
1.96 
2.28 

2.63 
3.63 
2.51 
2.90 
2.65 
3.33 

2.10 
•1.32 

2.48 

-O.'bb 
+0.17 

-6.36 
+0.62 

-6  lis 

-0.13 

-0.58 
+2.11 
+0.53 
-0.19 
+0.68 

0.00 
+0.24 

-i'59 

-0.88 

-6!  79 
-1.34 
-0.  fiO 

+0.36 

-();24 
-2.02 
-1.26 
+(1.62 
-0.46 

-6.'26 
-1.18 
+n.  16 
-0  2" 
-1.29 
-0.83 
-0.13 
-0.39 
-0  33 

+049 

-0.50 

0.00 

-i;66 

-6!42 
-0.47 

-6!  17 
+0.14 
-0  89 
-0.29 
-0.45 
-0.02 
-0  34 
-0.99 

-(Vii 

-6;  47 

-1.15 
-1.06 
-0.40 

...... 

-i.'i3 
-0  35 

-0.83 
-1.86 

--6i2 

+0.15 

+  1   38 
+0  11 
+0.86 

-1.20 
-0.37 

2.70 
1.47 
4.24 
3.87 
3.48 
3.07 
5.19 
2.62 
2.48 
2.68 
2.38 
4.02 
5.54 
3.07 
3.14 

1.93 
1.52 
2.48 
2.22 
2.22 
2.08 
•1.80 
2.16 
1.51 
2.13 
1.36 
1.87 
2.71 
3.04 
2.07 
1.90 
3.27 
4.06 
1.83 
1.41 
2.08 
1.74 
1.83 
1,88 
1.92 
2.91 
3.41 
1.09 
2  02 

1  98 

2  49 
•2.41 

1.71 
2.07 
1.88 
1.90 
2.08 
1  9=> 
2,00 
1.05 
1  60 
1  89 
2.72 
1.91 

1  73 
2.31 
2. 34 
1.71 
2,06 

2  61 
1..30 
1  49 
2.11 
2,20 
2.83 

•2  08 
2.. 50 
1.39 
2.11 

•2  02 
2.12 
1.42 
I..57 

3.01 
4.27 
3.62 
2.30 
3.26 
3.72 

1..56 
•2.79 

8.10 

-1.65 
+  1,23 

+  1.00 
+2.27 

V6'29 
+0.54 
-0.35 
+  1.13 
+2,67 
+0.14 
+0.15 

-1.21 
-1.12 

-6,9.5 
-11.80 

-1.36 
-1.45 
-1.42 

-6  [9.3 

-0,91 
+  0.35 
-1.23 
-0.41 

+  \m 
-1.35 
-1.74 
-0,97 
-1.16 
-1.27 
-1,4.5 
-0.97 
-0. 86 

-6!  87 
-1.33 
-1.06 

-i!ii 

'-i!39 
-0  82 

-i.'65 
-0,97 
1.60 
-0. 03 
-0.95 
-1.13 
-1.6.5 
-1.43 

-i!68 

33.24 
27.28 
30.05 
26.70 
28.54 
30.26 
32.89 
25.46 
25.96 
23.  S» 
34.33 
34.92 
31,62 
29.54 
27.96 

37-99 
36  36 
42. 73 
32.ft3 
42.87 
33.02 
36.77 
41.38 
36. j3 
42.16 
42.74 
31.13 
.32.09 
35.14 
41.40 
37.74 
35.67 
43. 49 
36. 66 
41  36 
43  22 

-ii.4i 

—11  00 

Shade  Gap 

Shippensburg 

State  College  

—  B  48 

-8.16 

Susquehanna 

-8.69 

VVellsboro 

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Willialnstown 

York            

-9.98 
-2.98 
-4.18 
-12.01 

-8.86 

York  Haven 

Ohio  Basin. 
Acmetonia 

-10.57 
—2  97 

-0.  28 

Blairsville 

Rra  d  ford            

-11.31 

Brookville 

+3  20 

Buckstown 

Butler        

-4.31 

-2.41 

Claysville 

-3.97 
-2.32 

Connellsville 

-6  28 

-14.07 

-4  26 

-  2.  ,52 

Donora       

+  0.65 

Dunlo           

+0.31 

-6  86 

+0  21 

+2.88 

2.56 

-0.65 

0.65 

-1.58 

2.21 

-1.11 

1.01 
2.30 
2.21 
2.13 
2.90 
1.58 
1.94 
1.66 
2.53 
2.86 
1.1b 
2.06 
1.16 
0.97 
1.49 
1.65 
1.58 
0.75 
2.08 
1..56 

i!46 
1.36 
1.53 
3.06 
1.01 
2.31 
2.38 
1.32 
1.60 
2.21 
1.78 
1.81 
1.50 
3.55 
1.92 
2.25 
1.49 
1.71 
1.86 
2.05 

1.76 
2.45 
2.52 
1.93 
2.12 
2.47 

1.58 
2.77 

2.02 

-2.40 
-1.68 
-0.92 
-1.82 

-i;37 
-1.81 
-1.29 

-iAi 



-i;84 

-1.83 

-•i'OT 
-0,77 
-2.02 

-1.46 
-1.56 
-1,77 
+0,03 

-6!94 

-i.'72 

-6.90 
-3.01 
-2  18 

-iisi 

-1.34 
-1.36 
-1.91 

-^i!i7 

-1,79 
-0.79 
-1,11 
-1.49 

-1.15 
-1.42 

3.40 
3.13 
4.16 
3.84 
2.05 
2.87 
2.88 
4.93 
6.01 
3.47 
0.37 
1.82 
2  ,56 
2.  72 
2.50 
3.913 
3.3n 
2.70 
3.14 
3.79 
2.  2<< 
3.39 
3.62 
3.60 
2.69 
3.68 
2.  S3 
3.47 
2.28 
3.11 
1.91 
4.. 58 
2.59 

i..5n 
1.45 
2.79 

4,67 
4,47 
1.87 
3.16 
3.40 

2,30 
2.02 
1.51 
2.16 
1.63 
2.58 

2.04 
1.73 

2.25 

-6.73 
-0,,58 
+0,93 
-0.25 

-6^57 
+  1.05 
+2,03 

-2.' 29 

-2!65 
+0.41 

-6^87 
+  0.03 
+0.12 
-2.00 
+0.18 
+0.31 
+0.02 
-0.87 

-6!5i 
-6!9i 

-i]68 
+0.20 
-1.36 

-UM 
+1.119 
+  1.21 
-2.15 

-6!2.3 

-0,89 
-1.37 
-2.18 
-0.76 

-1.36 
-1.56 

33.  73 

38.38 
43  22 
43  64 
37. 18 
35.14 
37  .35 
.50.  39 
36.86 
26  44 
31.91 
31.82 
33.98 
37.67 
39.37 
:38.46 
33  53 
10.92 
40.45 

3,5J2 
34.. 37 
.39  41 
34.47 
.33  87 
40.82 
44.43 
28  34 
:jfl  98 
33.90 
39.09 
40.91 
32  18 
33.39 
38.64 
42.68 
40.23 
28.02 
36.91 
.38.27 

29.22 
33.45 
27.66 
29. 39 
33.9s 

25., 50 
31.40 

34.12 

-7.48 

Irwin          

2.97 
3.19 
3.47 
2.16 
2.74 
3.37 
3.04 
3.23 
2.73 
1.69 
1.91 
2.50 
3.28 

2  78 

3  09 
1.93 
2,84 
3.02 

'2!97 
2.98 
2.29 
2.38 
2.41 
3.17 
2.51 
1.66 
1.87 
2.71 
2.66 
3.33 
2.159 
2.34 
1.97 
2.66 
2.80 
1.90 
2.63 
3.05 

2  09 
2.60 
2.66 
2.21 
2.20 
2.89 

2.40 
1.53 

2.62 

+0.03 
-1.13 

-6^29 

-0.26 
-1.09 

-i!65 

-6!55 
-0.06 

+  i.'27 
-0.13 
-0.65 

-6!68 
-0  07 
-0.71 
-0.77 

-6.' 35 

-i!o6 

-6!o3 
-2.17 
-0.81 

-i!73 
-1.30 
-0.43 
-1.07 

-o!3i 

-0.65 
-0.54 
-0,67 
-0.85 

-0.37 
-0.59 

0.55 
1.38 
1.49 
0.81 
0.54 
0.67 
1.85 
1.31 
0.82 
0.73 
1.00 
0..56 
1.17 
0.64 
0,46 
0,70 
0.60 
0.66 

6;37 
0.80 
0.40 
0.52 
0.30 
0.77 
1.04 
1.08 
1.17 
0.63 
1.24 
1.14 
1.37 
1.09 
0.77 
0.67 
0.42 
1.04 
0.77 
0..58 

0.42 
0.30 
0.56 
0.33 
0.10 

1.28 

0.38 

1.04 

-1.80 
-2.10 

-i!95 
-2.03 
-1.28 

-i.'79 

-i'.57 
-1.69 

-i;49 
-1.62 
-2. 15 

-2:25 
-1.8-' 
-1.92 
-1.85 

-2:64 

-6!  92 

-i.46 
-2.66 
-2.05 

-2!i6 
-2. 30 
-2.39 
-1.30 

-2^20 

-1.91 
-2  36 
-2.20 
-2.25 

-1  30 
-1.81 

2.16 
2.80 
2.91 
1.69 
1.33 
2.43 
2.25 
2.14 
0.57 
0.89 
1.2-5 
1.68 
2.18 
1.83 
1.64 
1.99 
0.89 
2.16 

Tea 

1.97 
2,02 
L88 
L59 
2.06 
2.32 
1.10 
1.78 
2  25 
2.33 
2.37 
1.75 
1.47 
1.74 
1.66 
1.86 
1.55 
1.46 
1.30 

1.65 
2.54 
2.12 
1.42 
1.46 
2  36 

1.16 
2.53 

2.10 

-1.06 
-1.70 



-2.16 
-1.31 
-1.68 

-2!49 

-1^49 
-1.58 

-i!65 
-2.22 
-1.59 

-1.06 

-1.28 
-1.37 

-i!i3 
-i!6fi 

-6!87 
-2.39 
-1.94 

-2!  2.5 
-1.88 
-1.66 
-1.77 

-2.'25 

-1.57 
-0.73 
-1.40 
-1.84 

-1.46 
-1.40 

+0.80 

-4.28 

Kane 

Lake  Lynn 

Lock  No  4        

-2' 66 

-4.81 

+  4,64 

Marienville 

McKeesport 

Meadville              

-16.72 

Mercer  Airway  Sta 

Midland 

Mosgrove 

■-6;.58 

+0.77 

New  Ca.stle                 . . . . 

-1.64 

+5.69 

Parkers  Landing 

Pennline 

Pittsburgh  W.B.O 

Pittsburgh  W.B.  A.  S.. 

Punxsutawney 

Rid*'\v'av  

-1.73 

■-i.'6.5 

-1.80 
+0. 37 
-5.03 

Roche<:ter 

Saltsburg 

Seward 

Sharon             

'+6;25 
-6.' 72 

Sharpsville 

Smethport 

Somerset 

-0.27 
-1.88 
-0.40 

-2.04 
-1.51 
-0.96 
-0.96 

-i.'ei 

+  1  01 
+  1.31 
+  0.46 
-0..37 

-1.27 
+0.02 

-4  .54 
-13.04 
-6  02 

Titusville         

Union  City 

Uniontown 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

-6 166 
-0.ft3 
+  0.42 
-14. .52 

-1  63 

Potomac  Basin 

Buffalo  Mills 

Chambersburg 

Gettysburg 

Hyndman 

McConnelLsburg 

South  Mountain 

Lake  Basin 
Erie 

-5.75 

-5. .54 

-14.89 

-7.13 

-11.43 

Raymond 

For  The  State 

-7.81 

'  Monthly  amount  partially  interpolated. 


1  +11.  ( 
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iHouthly  aud  Auiiuul  Muun  Toiupuiaturus  for  thu  Yeur  1041,  with  Daparturua  froiu  tliu  Noruiul 


January 

February 

iMai'cli     1 

£ 

£ 

i 

£ 

S 

A 

H 

a 

H 

o, 

^ 

(S 

^ 

Q 

^ 

a 

April 


May 


AildiiHc  />niiii(i0«. 

Allonlowu 

Altooiiii 

Ariimore 

Aivu  lusvilk' 

lieiiioiil 

Uotlilfhoiii 

liUxtmsbiirg 

rftvlislo 

I'outor  Ilnll 

riuvinlicrsbuig 

(leartioUl 

(  ci.itosville 

^.'olebrook 

Ismporiuiu 

l-:pliratn 

Kret'laii.) 

(looi-gp  School 

UettysliuiK 

Uonioii 

llanovtT 

Uarrisbui'? 

Hawley 

Holt  wood  

Huiitiii^ilon . . . . 

Kylertowii 

Lancaster 

LawreiK-eville 

Lebanon 

l.fwistown 

Lock  Haven 

Manus  Hook 

Mancii  Clnnlk 

Moutro-e 

Mount  I'ocono 

.Mnnoy  \  alley 

Nt>liaminy  Falls , 

New  Bloomlield , 

I'almerton 

Philartolphia 

I'iiila-Navv  Yard 

I'hila.  It.  kreeze 

PhoenixvlUe 

Port  Clinton 

Quakertoun 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrovf' 

Shawniont 

Shippeusburg 

State  College 

Towanda 

Wellsboro 

West  (^Iiester 

Wilkes  r>;irre( Airport) 

Willianisport 

Williamstowii 

York 

Ohio  Drnixage. 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Corry  

Coudersport 

Oerry 

Lionora 

Ebensburg  

Franklin 

Greensburg 

Oreenville 

Urove  City 

Indiana  ...    

Irwin 

lohnstowu 

Kane  Airway  Station. . 

Lyoippus 

Meadville 

Midland   

Mt.  Lebanon  .     . 

Xew  Castle 

Ne  i.vell 

Pittsburgh** 

Rid«rway 

Sharon  

Somerset 

Springs 

rnionto"-n     

Unity  Reservoir 

■^'andergrift 

Warren  

Waynesburg 

Lake  Drninage. 
Erie 


■27.6 
■26.2 
■2y.8| 
2».6i 

28.7 

iiii.'V 

•27.  kI 
80.6 
■iS.b 

■27.6 
■•■26. 4 
Sil.i. 
21  «, 
30.1 
31.2 
•26.0 
31.0 
•29.7 

io.  ■» ! 

31.01 
■27.  »l 
21.0] 
■29.4 
•23.4! 
■27.7 
29.6 
2S.  0 
33.3 
"■27.0 
''21.  6 
•20.0 
24.1 
30.9 
•26.9 
■.^7.6 
31.8 
31  6 
33.0 
30  4 
■28.0 
26.8 
■29.9 
'24 
•25.4 
•27.9 
30  9 
•29,4 
•26  2 
24.6 
24.0 
29. 
•25.0 
26 
26.8 
30.2 


-1.7' 
-2.6 
-1.8 
-0.6 
-2.7 


•28.2! 
■24  I 
•29.8, 
•28.9 
27.0 
30,0 


-1.2 

-8.4 

-•2.4 

-•2, 

-3.8 

-1.3 


M.8  ^29  2, 
+  I.S  •25. 0| 
+0.8  ■29.8' 
-1.7'  24.7 
-1.9  ■28.4, 
-0.5i  27.7 
+0.2i  24.6 


•24  2 
•28.  6 
29  S 
23.7 
23  1 
30.2 
.32.0 
24.2 
•26.6 
30.6 


■27.5 


.30. 0 
■26.5 
21. .-i 
•2S,4 
'25.6 
30,2 
28.6 
29.8 
31.6 
?8.6 
24.0 
•27.2 
24  7 
■25  2 
32  3 
28.2 
30  0 
25.8 
32.0 

28.4 


For  The  State '27.9 


-0.  1 

-2.4 

-1.3 

+  1.2 

-1.0 

-1.8 

+0  7 

-  1.9 

-0.7 

-1.1 

-3 

-0 

-I 

-1 

-0.2 

-o'. 

-1. 

-3.4 

-1.3 

+1.5 


-1.6 
-0.8 
-1.4 
-1.0 
-0.4 
-1.0 

n.o 

-1.3 


-1.2 
-1.0 
-1.1 


0.7 
1.2 

-0.2 
-0,9 

'-['.2 
-1.9 
-0.1 

-0.5 
-0.8 
-1.3 
-1.7 
-1.6 
-0.4 
-■2.1 
-1  8 
+0.1 
-0.5 


o.r 


-0.3 
-3.8 


HO.l 

-1.8 
+  1.8 
-0.9 
-2.1 
-1.2 
-1.1 
-2.0 
-1.5 
-0.3 


-  0.9 

0.0 
-1.7 


30.3 
•^>.> 
29.6 
31.0 
25.6 
31.2 
■29  4 
23.8 
30.7 
27,0 
•2^2.0 
29.6 
22.  H 
27.6' 
•28.4 
•26.81 
33.  ll 
26.8 
'18.6 
•20.3 
23.8 
•29.6 
26.1 
•28.3 
31.8 
31.6 
33.4 
30.  6 
27.8 
27.2 
29.8 
•23.6 
25,6 
27.0 
30.4 
27.8 

24  2 
■24  4 
■22  8 
29.6 

25  5 
•26  0 
26.2 
30.6 

20.2 
•26.6 
•27.4 
21.4 
21.6 
27.2 
29.6 
22.0 
2:3.8 
27.4 


-1.0 
-•2 
-2.0 
-3.6 
-2.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
-1.9 
-1.8 
-0.4 
-1.7 
-■2.0 
-0.8 
-2.0 
-2.0 
-2.5 
—4.7 
-1.4 
-2  0 
-2.1 

-i!6 
-2.1 
-1.1 
-4.3 
-1.5 
-•2.1 
-0.3 


26.0 


27.6 
21.5 
19.6 
'23.0 

n.  9 

27.8 
■26.2 
27.7 
30.3 
26  0 
■21.4 
24.8 
21.8 
21.6 
29.4 
•24.9 
'27.0 
2.S.3 
28.8 


+1.6    25.6 


26.5 


-0.7 
-2.1 
-2.1 
-1.8 
-1.7 
-1.7 
-1.6 
-0.8 


-1.7 
-1.5 
-3  0 


-2.7 
-0  7 
-2  2 
-1.7 

-i!9 

-4.1 
-0.7 

-4.8 
-1.7 
-1  2 
-4.4 

-■^.0 
-2.9 
-5.0 
-5.8 
-2.0 
-4.3 


-■2.7 

-6.0 

-69 

-1.5 

-i^'o 

-1.0 
-3.4 
-6.3 
-S.9 
-3.7 
-5.3 
-6.1 
-3  3 


-4  8 
-1.7 
-4.0 


-1.3 
-1.9 


33.0 
30.4 
31.2 
35.2 
36.0 
34.8 
30.8 
36.0 
3'2.2 
36.'^ 
30.6 
34.2 
33.2 
30.2 
36.8 
27. 2 
34.8 
37.2 
30.0 
36.6 
36.  0 
27.6 
35.7 
33.2 
•27.9 
34.8 
>'5.6 
33.6 
.15.1 
33.0 
39.4 
■31  9 
■22.2 
■24.4 
'27.0 
36.0 
32.6 
33.0 
37  4 
37.5 
38.0 
3f.3 
32.8 
32.2 
35.6 
28.8 
30.4 
33.3 
35.8 
35.  3 
31.0 
•29.0 
27.4 
35. 2 
30.4 
31.6 
31.9 
36.0 

25.8 
32.0 
31.8 
•25.8 
'.'8  4 
32.4 
33  9 
28.1 
27.8 
32.8 


-6.0,  66.9 
-7,0  64.3 
-6.6'  57.8 


30.4 


32.3 

30 

24  0 

31.4 

27.5 

32,4 

30,8 

32  2 

34.4 

31.4 

26.2 

.31   6 

27.6 

27,8 

34.2 

29.9 

32.8 

28.5 

32.8 

■28.8 

31.8 


-4.2 
-4.il 
-5.6 

"i'.i 

-4  4 

-3.6 
-6.;> 
-6.C 
-5.7 
-6.1 
-4.8 
-5.6 
-5.7 
-S.I 
-6.7 
-■.■>. "/ 
-2.il 
-7.0 
-5.5 

-  o  .i 

-  .0 .  (i 

-  1.8 
-9.1 
-5.6 

-5.f> 
-4.9 
-5 
-9.9 

-7.-1 
-S.I 
-3. 2 


-4.2 
-3.4 
-4.5 
-5.1 

-.5.7 
-5.6 
-5  2 
-5.0 


-5.3 

5.2 

-6.6 


-5  1 

-6.1 
-5.5 
-3.9 

-5.9 
-6.9 
-4.6 

-7.5 
-5.8 
-9.2 
-7.0 
-4.1 
-7.4 
-8.1 
-7.6 
-7.6 
-7.2 


-7.5 
-8.4 

-8 '2 
-7.3 

-7.9 
-4.7 
-7.0 
-8.2 
-7.3 
-6.0 
-8.3 
-8.3 
-7.2 

-7J 
-5.9 
-7.5 


51.6 
.-.7.4 
58.8 
53.0 
58.0 
51. '2 
.57.8 
53.4 
5n.0 
55.0 
52.8 
67.0 
52.8 
56.8 
57.0 
.53.8 
68.5 
58.  v; 
5'2. 1 
67.4 
55.  4 
52.9 
06.6 

•50.0 
56.6 
57.6 
55.4 
60.3 

-55.6 


June 


Julr  August      Soplombor     October     Novumbur    1)ui>ii>Ij<i  ,    Auuuul 


+7.5 
+6.6 
+  7.8 
+  7.4 
+  7.4 
+  7.6 


49 
50 
56.  2 
55.2 
56.3 
59.2 
.58.8 
60.  1 
57.0 
55.4 
54.6 
58.4 
52. 0 
55.0 
.55.2 
57.0 
57.0 
5.5.  3 
V_'.7 
51  2 
56 
54.4 
'.^3.2 
55.5 
.56.6 

49.9 

55.3 
54.4 
51.2 
.56.0 
56.4 
58.0 
.52.3 
52.2 
57.1 


55.4 
.54.0 
55  6 
54.2 
48. 8 
.57.1 
51,8 
54.9 
56.2 
54.3 
.55.7 
.57,0 
50.0 
.55.9 
50.4 
50.2 
.58.6 
.54,2 
65.6 
.52.1 
55.9 


-4.7    .50.5 
-.5.7    55.1 


+6.1 
+6.5 
+7.6 
+5.9 
+6.7 
+7.1 
+  6.2 
+7.4 
+  8.6 
+6.7 
+  6.2 
+  6.3 
+6.2 
+  7.3 
+  6.9 
+6.3 
+  6.1 
+8.4 
+7.4 
+  4.1 
+6.4 


+  5.1 
+5  9 
+  7.2 


+  7.6 
+4.2 
+  7,1 


+9.2 
+7,1 
+7.5 
+8.3 
+5.4 
+5.9 
+  6.2 
+  ■ 


+6.9 
+5.8 
+5.2 


+  7.9 
+6.4 
+6.7 
+  7.0 


+4  3 
+6.2 
+5.7 

+5.2 
+  7.5 
+  3.9 
+  6  7 
+  12.2 
+  7  0 
+6.6 
+7.4 
+  6.3 
+7.0 


+  7.9 
+4  8 
+  6  3 
+  4.5 

'ii'.i 

+6.3 

+  7.'7 
+  5.9 
+5.  I 
+5.8 
+  4.8 
+  7.6 
+  4.3 
+4.8 
+  7,4 

+5^4 
+  7.4 
+5.3 

+5.4 

+6.5 


68.4 
60.6 
66.1 
63.8 
61.2 
65.2 
59.2 
66. 0 
61.1 
64 . 6 
69.2 
63.6 
61.2 
''58.4 
63.8 
"58.9 
64.0 
64.4 
.58.8 
65.8 
65.4 
57.  4 
65.0 
61  4 
58.0 
63.8 
56.5 
63.6 
63.8 
61.0 
69.2 
61.0 
'57.4 
54.8 
.57.2 
63.3 
62.2 
62.0 
66.3 
66.8 
67.8 
64.4 
61.9 
61.0 
65.3 
57.1 
60.6 
6-2.6 
65.6 
64.4 
61,4 
58.2 
58.0 
64.3 
59.4 
61.8 
64.4 
64.1 

55.6 

61.8 
60.2 
56.9 
60.0 
60.6 
63.4 
.56.1 
.57.8 
61.2 


+8.0 
+  1.8 
+  4.1 
+3.4 
+  0.2 
+  •2.7 


61.2 

57.1 
61.2 
58..'^ 
.53.8 
60,8 
57.4 
61.0 
61.4 
61.6 
61.4 
62.0' 
,56.0 
63.6 
55.4 
55.2 
63.4 
59.  0 
•59.7 
.57.2 
61.6 

60.2 

61.3 


+3.8 
+  2.6 
+3.3 
+  0.3 
+2.3 
+  1,8 
+0.8 
+2.1 
+2.3 
+2.9 
+2.7 
+0.7 
+2  6 
+  3.6 
+0.3 
+2.1 
+  1.1 
+0.3 
+2.8 
-0  9 
+2.5 


-0 

+3 

+  1.4 

+2.4 

+0.9 

-ho.  2 

+3 


+2.4 
+3.4 
+4.2 
+3 
+2.4 
+0.8 
+  1 
+  3.3 


-f  1.  2 
+  1.9 
+2.  o 


+  2.6 
+0 
+  1.6 
+  3 


+  1.3 
+4.2 
+2.6 

+0.1 
+2.3 
-0  6 
+  1.7 
+  3.5 
0.0 
+0.  7 
-0  3 
+  0,2 
+0.9 


+3  0 
-2.6 

+  1.0 
-2.5 

'+0  2 
+0.5 

■  +  jn 
42,1 
+0.4 
-0.4 
+  0.3 
+  4.3 
-1.2 
-O.lj 
+1.4 

+0.8 
-0.1 

+3.4 

+1.7 


69.6 
67.4 
71.2 
69.8 
69.  4 
72.0 
67.6 
70.0 
67.8 
71.4 
67.3 
70.4 
66.5 

'0,5. 1 
71.0 
65.8 
70.6 
70.4 
66.0 
71.6 
71,6 
65.6 
71.9 
69.0 
65.8 
69.8 
67.2 
69.8 
70.0 
67.6 
74,4 

''66.2 
64 
•59,8 

"61 
70.0 
67  5 
",0.0 
72.1 
73.0 
73.6 
71.6 
68.9 

67  8 
71.2 
64.7 
68.6 
69.2 
71.9 
70.0 
68.4 
67.2 
65.7 
70.4 
68.0 
70.4 
68.8 
70.8 

64.9 
69.6 

68  8 
65.9 
67.  5 

69.  9 
72.4 
64.4 
66.9 
7(r.5 
68.8 
68.6 
67.6 
69.8 
67.6 
62.6 

'67  8 
66.7 
69.8 
70.4 

70.  3 
70.0 
70  4 
65.0 
71.8 
63  7 
63.0 
70.3 
68.2 
70.  (• 
66.2 
69.6 

68.4 

68.6 


-0.  II 

+0  8| 
+0.  9 
-0,7' 

-0.41 
+  I.4I 


-1.1 
+  1 

+  1 

0.0 
+0.2 
-1 
-0.8 
+  1.4 
+0.8 
+1 
+0.2 
-0.1 
fO.2 
+  1.8 
-0  4 
-0 
+0.5 

0.0 
-0.3 
+  1.1 

0.( 


-2, 

-0 

-1.8 

+  1.0 

-1 

-0.5 

+0.9 


+2.0 
+0. 
-rl  0 
+  1.0 
0  0 
-0.3 
-0.6 
+0.8 


+  0  8 
+0  1 
-0.5 


+  1.6 
+  1.4 

+  1.2 

+0  8 


+  1.4 
+0.5 
+0.6 

+  1,3 
+  1.6 
-0.5 
+  0.6 
+3.7 
+  1,1 
+  1  0 
-0.5 
+0,7 
+  1.S 
+  1  7 
+'2.3 
-0.2 
+  1.1 
-1.8 

-6^6 
-i-1.0 

+  2.] 
+  1.4 
+0.3 

-0  a 

+0.8 
+  3  0 
-1  5 
-0,9 
+  0.2 

-hi'2 
+0  9 
-0.7 

+2.2 

+0.5 


74,6 
71.4 
74.6 
74.8 
73.9 
76.6 
74.0 
76.3 
72.4 
76.3 
71.6 
78.6 
72.4 
f69  8 
75.9 
70.6 
74.2 
75.7 

71  7 
76.0 
76.) 
71.2 
77.4 

72  9 
69.0 
74 

72.6 
lb. 2 
74.9 
71.4 
78,6 

'70.3 
69.7 
65.(1 
69  2 


+0.6 
+0.4 
+0.2 
+0.4 
+0.^..; 
+0.5 


72.8 

74.4 

76.4 

77  4 

77.7 

75.9 

73.4 

72  8 

76.0 

/■2.0 

73-8 

74 

76.0 

74.8 

72.8 

72.2 

69.9 

'74.  6 

72.8 

73.6 

72,8 

75  6 

68.9 
73.4 
72.6 
70.4 
67.5 
74.0 
76.0 
68.0 
71.4 
74.8 
72.7 


74.0 
73  6 
72.2 
66  6 
73.2 
71.3 
73  8 
74.1 
74.4 
74.0 
74.4 
69.1 
77.8 
69.0 
67.9 
74.4 
72.2 
74.6 
70.6 
74.0, 

73.6 


+0.2 
+  1.4 
+1.5 
+0.2 
+0.9 
+0,2 

0.11 
+  1.0 
+  1.3 

0.0 
+  1.1 
+  1.2 
+0.2 
+  1.3 
+  0.9 
+0.4 
+0.5 
-0.3 
+0.7 
+2.2 
+  1.1 


-2.2 
-0.4 
-2.0 
+1.5 
-0.7 
-0.6 


+0.9 

+  0.2 

+0 

+0.2 

+0.3 

-0.1 

+0,2 

+0.6 


+  •2.1 
+  1.1 
-0.5 


+3.3 
+  1.7 
+  1.0 
+0.2 


+0  3 
+0.1 
+  1.1 

+0.9 
+  1.0 
-0.6 
+  1.3 
-0.5 
+  1.3 
0.0 
-0.4 
+  0.7 
+  ■2.2 
+  1.3 


+  2.4 
+  1.3 
-1.0 
-0.9 
+  0.6 
+  1.6 

+  K0 
+  1.9 
+  0.5 
-0.2 
+  1.4 
+  4.6 
+0.4 
+  0.3 
+  1.0 


+  12 
+0.8 
-0.1 

+2.6 

+0.9 


70.8 

67.2 

72.8 

71.6 

69.0 

73.0 

70.2 

71.5 

68.6 

72.0 

66 

74.4 

69.0 

'64. 2 

73.0 

66.3 

71.9 

73.0 

67.1 

73.2 

72.8 

65. S 

74.3 

69.0 

65.0 

71.8 

65.8 

71.3 

71.2 

66.8 

76.4 

67.6 

63.7 

60.6 

64.6 


-1.2 
-2.0 
+0.5 
-  0.9 
-■2.8 
-0.8 


68.3 
69.5 
75.3 
75.4 
76.0 
71.4 
69.9 
'68.2 
73.0 
66.4 
68.3 
69  9 
73.2 
71.4 
67.6 
66.8 
64  0 
7-2.0 
67.4 
68.5 
72.7 
72.2 

62.8 
68.0 
67  6 
64.5 
64.0 
69.6 
71.6 
64.0 
65.6 
69.9 
66.0 
70.0 
68.5 
69.0 
67.1 
60.8 
68.6 
64. i 
69.2 
69.7 
69.4 
70.3 
70.8 
63  1 
71.0 
63.2 
63.2 
69.9 
67.2 
70.0 
6'<.4 
68.8 

69.4 


-1.4 

0.0 

-0.  4 

-3.4 

+  1.7 
-1.3 
-3.5 
+0.6 
-0.4 
-0.2 
+0.7 
-1.2 
-0.4 
+0.2 
-2.2 
-0.7 
-1.7 
-2.4 
-0.6 
-2.5 
-0.9 


-4. 

+0.1 
-•2.4 
-3.1 
-3.4 
-3.3 


-1.4 

+0.5 
+0  6 
+0.2 
-2  4 
-1.4 
-2.2 
+0.1 


-1.5 
-1.5 
-1.0 

-12 
-1.7 
-2.4 

-O.I 


-2.5 
+  1.9 
-0.4 

-3  1 
-2  2 
-4.1 
-2.6 
-2.1 
+0,3 
-2.6 
-2.9 
-2.9 
-1.  1 
-3.^ 
+  1.2 
-1  5 
-1.8 
-4.3 
-4.6 
-2.3 
-2.9 

'-i.'5 
-1.1 

-1.7 
-2.1 
-4.0 
+0.4 
-3.  s 
-2.9 
-2  0 

-\.4 
-2.4 

-3.8 

-0.2 
-1.5 


67.6 
64.6 
69.8 
68.9 
66.2 
70.6 
65.8 
68.4 
64.8 
68  8 
63.9 
69.4 
65.2 
'■61.3 
68.9 

63  0 
68.8 

;o.2 

64.4 
70  4 
69.2 
61  9 
71.6 
65.9 
62.0 
68.0 
62.  2 
67.8 
68.0 

64  4 
■72.2 
'65.3 

61.4 
57.8 


65.8 

65.4 

65. 

71.3 

71  0 

73.4 

69.2 

65 

64.6 

69.3 

62.8 

65  3 
66 
69.1 
69.1 
64.6 
64  6 
60.8 

'68.8 
63.8 
64.6 
68.0 
68.8 

60  5 
66.3 
66.0 
62.  I 
.58.8 
67.8 
69.2 
61.6 
63.2 
68.2 
64.3 
67.  f 
66.4 
67.4 
65.0 
58.6 
67.0 
63.0 

66  8 
67.6 
68.0 
68.1 
67.5 
60.8 
68.6 
61.2 
60.8 
68.4 
6.5.2 
67.2 
63.5 
67.2 

67.3 

66.0 


+2  6 
+  1.5 
+  3.1 
+3.1 
+  1.2 
+  3 

'+'2.9 
+2.6 

+2.5 
+0.1 
+3.3 
+  1.8 
-0.2 
t2.7 
+2.9 
+2.5 
+  4.3 
+  2  0 
+2.7 
+3.4 
+0.9 
+2.5 
+  1.3 
+0.6 
+2.5 
+0.5 

+2.; 


-0.5 
+  1.5 
+  1.1 
+  0  9 
-0.5 

+6!4 


+  1.8 
+  3 
+2.0 
+  3.8 
+2.3 
+  0.4 
+0.7 
+2 


+2.4 
+  1.8 
+  1.1 


+1.9 
+2.3 
+0.9 
+3.2 

+6!2 
+  3.3 
+2.5 

0.0 
+2.1 
-1.9 
+  1.1 
-1.5 
+2.3 
+0.9 
+0.3 
+0.5 
+  2 
+0.9 
+  4.3 
+  1.9 
+  27 
-0.6 

+i.'i 

+0.9 

+'2.'  i 
+3.7 
+  1.1 
+  1.1 
+  0.8 
+  3.7 
+0.4 
+0.7 
+  3  2 

+  i!9 
+  1.4 
+  0.5 


+1.8 


57.6 
68.8 
62.2 
69. 6 
67.6 
6».0 
65.  0 
59.6 
56.  B 
69.4 
64.6 
60.0 
57.4 
.5.S.6 
60.2 
6'2.  8 

60  6 
60.7 

55.  t: 
61.  (i 
59.8 
53.:^ 
62.0 
56.4 
53.4 
59.  6 
53.0 
58.8 
59  4 
55.5 
63.5 

"57.1 
50.4 
82.0 
.54.8 
58.2 
56.6 
57.1 
62.8 
6'2.  8 
63.4 
60.9 
57  2 
56  4 
60. -2 
54.7 

56.  4 
58.2 

61  0 
60.5 
55.9 
55  1 
51.  b 
60.4 
5.5.4 
56.6 

57.  2 
60.2 

52.0 
'57  6 
57.8 
52.1 
52  4 
58.8 
60.7 
53.0 
54.2 
59.0 
56.0 
66.4 
54.6 
.58.3 
56.2 
50.0 
57.8 
53.6 
58.4 
58.0 
58.6 
59.0 
58.4 
51.8 
58. 2 
.53  2 
53.0 
59.6 
56. 2 
58.0 
.54.8 
58.7 

56.6 


+  4.7 
+  3.7 
+  7.2 
+5.6 
+4.2 
+  3.2 

+  6.6 

-1-4,9 
1-6.1 
+2.3 
+6.0 
+  6.11 
+  3.5 
+  5.6 
+5.1 
+5 
+  7.3 
+  4.9 
+  •1.4 
+  5.fi 
+3.9 
+5.6 
+3 
+  3 
+  6.1 
+  2.5 
+  5.1 


+2.0 
+  4.0 
+4.8 
+  1.3 
+  3  9 
-^4.  8 
■*-4 


+5.2 
+  5.0 
+5.6 
+6  0 
+  6.0 
+  3.8 
+4.2 
+4 


+4.5 
+5.3 
+5.1 


+  4.7 
+4.3 
+2.4 

+  .'•.  ^ 

■+4'o 
+3.8 
+  6.1 

+2.8 
+4.7 
+3  7 
+2  8 
+5  4 
+4.7 
+4.9 
+3.0 
•I-3.0 
+4.8 
+  4.6 
+  4.3 
+2.2' 
+  4.4 
+  2.5 
+  1.5 
+3.4 
+2.8 

+  4  .'3 
+  6  2 
+  4.0 
+2.7 
+3.1 
+5! 
+3.9 
+  3.5 
+4  8 

+  4.'i 
+4.0 
+3.6 

+3.2 


57.0    +4.4 


45.2 

+2.8 

36. ( 

+  H.7 

62.4 

+ 1 .2 

44.0 

+  8.f 

"31.3 

+4,2 

60.0 

+0.7 

49.6 

+.5.;i 

,19.1 

+4.7 

64.7 

+  1.9 

46.0 

+3.4 

:ifl.4 

+  8.1 

53. 4 

+  1.4 

45.0 

+  1.9 

36  5 

+8.0 

.52.2 

+0.3 

46.9 

+2.1 

36.7 

+2.0 

64.2 

+  1.2 

41.5 
44.6 

'  +  3!:' 

33.0 
to.  6 

+4.6 

63.8 

+2.0 

43.2 

+2.6 

35.8 

+6.6 

60.8 

+  1.8 

46. f 

+  3.6 

37.0 

+8.7 

54.  2 

+2.1 

41.4 

+  0.6 

83.8 

+3.8 

49.4 

-0.2 

46.6 

+  3.8 

37.2 

+  4.3 

53.6 

+  1.5 

44.7 

+  8.1 

35.5 

+3.8 

51.4 

+  1.0 

'41.0 

+  1.7 

"81.6 

+2.2 

48.2 

+0.2 

46.8 

+  8.5 

38.1 

+5.8 

.54.;-; 

+2.1 

41.7 

+4.4 

'29.8 

+2.4 

47.8 

+  1.6 

47.2 

+  .3.4 

38.;-. 

+4.7 

53.9 

+  1.5 

46.7 

+  4.3 

38.0 

+5. a 

64.6 

+2.6 

43. 1) 

+3.1 

33.4 

+8.8 

49.6 

+0.9 

48.4 

+3.4 

38.8 

+  4.0 

56.2 

+  1.2 

46.5 

+  3.7 

37  4 

+4.7 

54.4 

+2.3 

41.8 

+2.6 

31. t 

+3.2 

48.0 

+  0.5 

48.2 

+  3.1 

38.2 

+3.4 

55.3 

+  1.2 

43.6 

+  1.9 

35.4 

+  3.f, 

51.4 

+0.6 

40.8 

+2.4 

32.0 

+2.5 

47.8 

+0.2 

44.6 

+  1.5 

37.2 

+  4.0 

53.4 

+  1.5 

40.6 

+  1.5 

30.8 

+2.0 

47  6 

-0.2 

44  8 

+  '2.2 

36.0 

+3.8 

82.7 

+  1.1 

45  8 

37.3 

53.4 

42  0 

0.11 

34.0 

+2.6 

.50  5 

-0.7 

60.6 

+  2.8 

41.0 

+  1.8 

67.6 

+0  7 

'41.6 

+  0.4 

"32.8 

+■2.0 

,50 , 2 

+0.2 

40.2 
41.4 

+4.9 
+5.i:: 

■28.6 
27.2 

+2.0 
+  1.3 

44.4 

0.0 

+2^9 

33.4 
37.0 
34.0 

+  5.2 
+  4.6 

45  6 

43.0 

,50.9 

45.0 

+3.0 

35.8 

+3.4 

,52.0 

+  1.6 

50.4 

+  4  7 

39.8 

+8.6 

.56.2 

+  1.8 

50.2 

+4.2 

40.0 

+4.1 

.56.4 

+2.0 

.50.8 

+2.9 

39.7 

+  2.5 

.57.2 

+  1.5 

46.4 

+2.7 

38.7 

+4.9 

,54.8 

+  1.1 

44  2 

+■^4 

36.0 

+3.9 

.51.8 

+0.6 

44.1 

+2.7 

35.4 

+  4.0 

,50.9 

+0.8 

47.8 

+4.0 

37  8 

+3.6 

.54,6 

+  1.8 

4>  8 

'+4*3 

34.4 
34.4 

'+3'7 

48  7 

44-8 

50.7 

+1.3 

44.7 

+2.9 

35.2 

+  3.4 

.52.0 

+  1.1 

47.2 

+2.1 

38.7 

+3.3 

54  8 

+0.6 

46  1 

37.0 

,53.6 

43.0 

+3  0 

34.2 

+4.2 

,50.4 

+  1.6 

43.2 

+3.4 

33.2 

+4.1 

49.2 

+1.2 

40.0 

+2.4 

30. 7 

+2.7 

47.2 

+0.7 

47.0 

+  3.9 

37.8 

+4-4 

,5:3.9 

+  1.8 

43.8 

34.4 

,50  0 

43.8 

+  2.6 

35.2 

+4.3 

51  0 

+  0.6 

45.6 

+  3.5 

35  4 

+3  9 

.52.1 

+  1.2 

46  4 

+3  2 

38.0 

+4.6 

54.1 

+  1.7 

39.0 

-11.4 

"33.2 

+5.0 

46.4 

0.0 

44  5 

+6.1 

■'38.4 

+  6.6 

.51.8 

+  1.7 

44.6 

+2.3 

38.6 

+5.6 

51.6 

-0.6 

40.3 

+  1.7 

31.8 

+3  2 

47  2 

+0.3 

39.4 

+  3.0 

•28.9 

+  1.7 

47.3 

+  1.4 

45.3 

+  3.2 

38.8 

+6.4 

,52.6 

+  1.3 

46.5 

+1.5 

39,8 

+3.3 

,54.4 

+0  1 

40.7 

+2.0 

32.8 

+3.7 

47.3 

-0.2 

41   6 

+2.1 

34.6 

+  5.0 

48.8 

+0.5 

45.6 

+2.7 

.38,8 

+5.6 

,53.0 

+  1.2 

43  7 

+  3,8 
+3.9 
+  1.1 

35  7 

+  5.3 

44  4 

42  2 

36.8 

+5.7 

44,8 

+2.7 

.38.1 

+  5.4 

,52  3 

+  1.0 

4S.4 

+  1.4 

.35.6 

+2.9 

,50.1 

-1.5 

38  2 

+  1.7 

29  3 

+  1.9 

44,5 

44.8 

+2.3 

36.4 

+3.7 

51.4 

0  0 

40.3 

+  1.3 

33.8 

+4.6 

48  2 

+0.6 

44.2 

38  6 

,52.2 

44.6 

+2.3 

37.4 

+4  5 

.52.1 

+0.7 

45.0 

+  4.7 

38.4 

+  7.4 

,52.4 

+2.3 

46.8 

+2-6 

40.9 

+5-3 

53  6 

+0.6 

44.7 

+  1.5 

37.1 

+  2  9 

52.  3 

+0.5 

39  4 

+  1.3 

32  0 

+3,8 

46.6 

0.0 

44.8 

+3.5 

38.4 

+7.2 

,52.8 

+2.3 

,39  8 

+  1.2 

33.4 

+4.4 

47  0 

-0.6 

40.1 

+  1.5 

,33.0 

+3.2 

46.8 

-0.4 

46.2 

+2.4 

40.3 

+5.2 

,54.0 

+  1.2 

42.6 

35.  6 

,50,2 

44.9 

+2.2 

39.3 

+  5.7 

,5-2.  4 

+  0.5 

42.0 

1-2.8 

33.9 

+5.0 

48.6 

+  1.1 

45.4 

+  1.7 

39.4 

+3.7 

52.8 

-0.3 

45  4 

+  4.0 

37.0 

+5.1 

51.0 

+2.2 

44.1 

+2.7 

35.6 

+4.1 

51.3 

+  1.1 

Letters  of  alphabet  denote  number  of  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


Year,  1941 


COMPARATIVE  ANNUAL  DATA  FOB  THE  STATE 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

S" 

13 

u 

t^ 

^1 

^ 

i-^' 

cc 

^ 

^ 

»o 

t:  3 

a 

K 

3 

< 

55 

Sa 

C 

£^ 

1888.... 

1889..., 

1890..., 

1891..., 

1892..., 

1893..., 

1894..., 

1895.... 

1896. . . . 

1897.... 

1898.... 

1899.... 

1900.... 

1901.... 

1902.... 

1903.... 

1904.... 

1905. . . . 

1906.... 

1907.... 

1908.... 

1909.... 

1910.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914. . . . 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

1919.... 

1920..   . 

1921.... 

1922.... 

1923.... 

1924 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

1931.... 

1932.... 

1933... 

1934.... 

1935.... 

1936.... 

1937... 

1938... 

1939. . . . 

1940.... 

1941.... 

Period. 


47.9 
49.8 
50.5 
50.6 
49.3 
48.7 

100 
96 
101 
100 
103 
102 

-31 
-27 
-18 
-14 
-28 
-25 

45.91 
52.67 
51.28 
45.65 
41.30 
44.26 

39.7 
22.3 
55.5 
34.1 
54.0 
61.6 

130 
136 
141 
124 
125 
126 

110 
112 
106 
124 
123 
116 

116 

113 
116 
108 
106 
120 

51.3 
49.4 
50.5 
50.0 
51.3 

103 
104 
101 
103 
107 

-28 
-25 
-26 
-12 
-16 

43.69 
33.51 
41.95 
42.73 
45.49 

63.1 
39.7 
42.4 
37.2 
38.8 

117 
104 
114 
124 
130 

132 
143 
124 

128 
123 

116 
115 
113 
106 
107 

50.0 

101 

-39 

40.93 

47.9 

112 

1.34 

111 

51.5 

104 

-23 

37.31 

33.3 

111 

130 

114 

49.4 

107 

-22 

45.54 

35.4 

123 

118 

111 

49.6 

100 

-24 

47.29 

60.3 

125 

123 

115 

49.6 

99 

-17 

46.27 

37.3 

121 

130 

105 

47.5 

99 

-42 

40.44 

50.8 

127 

133 

104 

49.4 

99 

-25 

43.34 

40.9 

128 

133 

109 

50.8 

99 

-21 

42.78 

45.0 

129 

128 

104 

48.5 

98 

-23 

45.45 

54.5 

132 

136 

102 

50.9 

104 

-29 

39.58 

54.4 

108 

157 

104 

50.2 

100 

-19 

37.38 

41.4 

117 

140 

102 

49.9 

99 

-22 

38.99 

67.6 

119 

135 

99 

51.1 

105 

-18 

45.52 

39.2 

133 

131 

93 

49.0 

100 

-35 

44.13 

38.6 

126 

133 

99 

51.7 

102 

-9 

43.25 

24.4 

125 

148 

84 

49.3 

101 

-28 

38.24 

64.2 

122 

144 

97 

50.1 

99 

-26 

44.26 

42.8 

131 

141 

99 

49.6 

103 

-31 

40.98 

51.4 

133 

153 

100 

47.3 

105 

-29 

41.71 

45.6 

130 

143 

no 

50.2 

108 

-34 

44.06 

43.4 

124 

156 

98 

51.1 

104 

-23 

46.86 

26.2 

136 

152 

96 

49.'.^ 

99 

-23 

40.63 

46.0 

101 

146 

102 

53.1 

104 

-15 

41.80 

30.2 

130 

155 

96 

51.4 

100 

-19 

34.88 

39.1 

119 

155 

97 

50.4 

103 

-20 

.W.17 

40.7 

125 

158 

91 

48.4 

102 

-25 

43.13 

44.1 

123 

151 

97 

50.3 

104 

-29 

37.86 

44.2 

124 

149 

101 

48.7 

106 

-20 

43.11 

49.8 

135 

136 

99 

50.9 

100 

-24 

42.30 

30.3 

140 

142 

91 

50.5 

99 

-23 

42.06 

37.8 

131 

145 

102 

50.5 

101 

-20 

■(4.21 

36.7 

12y 

144 

99 

51.2 

108 

-24 

28.82 

27.6 

110 

153 

94 

52.8 

105 

-16 

S7.36 

22.5 

123 

1.51 

94 

51.6 

105 

-14 

39.02 

27.8 

121 

152 

92 

51.7 

107 

-22 

45.43 

33.1 

135 

146 

96 

50.6 

107 

-84 

39.17 

30.4 

118 

159 

95 

50.2 

104 

-26 

40.43 

49.7 

136 

138 

92 

50.4 

111 

-30 

42.57 

50.1 

127 

147 

93 

.50.7 

101 

-14 

46.62 

27.1 

13P 

134 

96 

51.8 

100 

-20 

40.31 

30.1 

131 

142 

95 

51.7 

101 

-18 

37  06 

33  8 

126 

142 

97 

48.6 

105 

-19 

43.71 

47  9 

133 

120 

94 

51.3 

104 

-15 

.34.12 

42.4 

112 

146 

95 

50.2 

111 

-42 

41.93 

41.7 

125 

138 

102 

140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
135 
120 
121 
136 
127 
130 
129 
123 
133 
12- 
105 
123 
131 
141 
134 
133 
124 
125 
113 
112 
111 
117 
118 
114 
113 
116 
118 
115 
130 
132 
119 
122 
118 
120 
122 
123 
111 
136 
126 
135 
128 
126 
152 
124 

125 


KILLING  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATTTRE 


Stations 


Allentown 

Altoona 

Bedford 

Bloomsburg(  near) . 

Brookville 

Butler 

Carlisle 

Cbamber.sburg 

Claysville 

Cleartield 

Coatesville 

Corrv 

Coudersport 

Emporium 

Erie 

Kranklin 

(ieorge  School 

Gettysburg 

Gordon 

Ureensburg 

Greenville 

HaiTisburg 

Hawiey . 

Huntingdon 

Indiana 

.lohnstown 

Lancaster 

Lawrcnceville 

Lebanon 

Lock  Haven 


Last  in 
spring 


Apr. 
May 

do. 

do. 

do. 

do. 
Apr. 

do. 
May 

do. 
Apr. 
May 

do. 

do. 
Apr. 
May 
Apr. 

do. 
May 

do. 

do. 
Apr. 
May 

do. 

do. 

do. 
Apr. 
May 
Apr. 
May 


First  in 
autumn 


Oct.    26 

do.    17 

do.    17 

Sept.  30 

do.    13 

Oct.     17 

do.    17 

do.    17 

do.   24 

Sept.  30 

Oct.    30 

Sept.  27 

do.    13 

do.    30 

Nov.    9 

Oct.    17 

do.   26 

do.    17 

Sept.  13 

Oct.    26 

Sept.  29 

Nov.    4 

Sept.  30 

Oct.    17 

do.    24 

do.    17 

do.    17 

Sept.  13 

Oct.    26 

do.    17 


Stations 


Mauch  c;hunk 

Meadville 

Midland 

Montrose 

JIuncy  Valley 
New  Castle . . . 
Philadelphia.. 
Phoenixville  . 

Pittsburgh 

Port  Clinton.. 
Quakertown. . 

Reading 

Retreat 

Ridg^vay 

Scranton 

HeliusgTove.. . 

Somerset 

Springs 

State  College. 
Stroudsburg.. 

Towanda 

Tniontown 

Vandergrift... 

Warren 

Waynesburg.. 

Wellsboro 

West  Chester. 
Williamsport., 
Williamstown. 
York 


Last 

in 

First 

in 

spring 

autumn 

May 

13 

Oct. 

17 

do. 

19 

do. 

17 

do. 

12 

do. 

2fi 

do. 

13 

do. 

17 

do. 

25 

do. 

17 

do. 

14 

do. 

17 

Mar. 

30 

do. 

30 

Apr. 

8 

do. 

17 

Apr. 

26 

do. 

26 

May 

14 

do. 

17 

do. 

13 

do. 

17 

Apr. 

8 

Nov. 

14 

May 

14 

Oct. 

17 

May 

25 

Sept 

30 

Apr. 

9 

Oct 

17 

May 

4 

do. 

26 

do. 

13 

do. 

17 

do. 

14 

do. 

17 

do. 

14 

do. 

17 

do. 

14 
13 

do. 

Oct. 

17 

do. 

12 

do. 

26 

do. 

13 

do. 

26 

do. 

14 

Sept 

30 

do. 

13 

Oct. 

17 

do. 

12 

do. 

17 

Apr. 

3 

do. 

26 

May 

13 

do. 

17 

do. 

3 

do. 

17 

Apr. 

25 

do. 

17 

MONTHLY  STATE  DATA 


Month 


Temperature 

s 

13  1      a 

1 

■i'  <3 

03 

a>     1 

a 

£"3 

Is 

P 

"5 

6c 

3S 

o 

>■ 

a 

Oa 

stz 

X 

<     1 

Precipitation 


1 

&- 

1 

SS 

!     ^ 

£.2 

So 

>  a. 
< 


January  . . . 
February . . 

March 

April 

May 

June 

.luly 

August 

September. 

October 

November . 
December.. 


Year. 


27.9 

-0.4 

33.3 

2(1  0 

58 

-15 

2.62 

26.5 

-1.9 

:13.4 

19.0 

62 

-14   i   1.04  1 

31.8 

-5.7 

39.4 

22.2 

67 

-10  1  2.10  • 

55.1 

+6.6 

60.3 

49.7 

94 

18 

2.02 

61.3 

+1.7 

69.2 

54.8 

102 

21 

2.25 

68.6 

+0.5 

74.4 

62.6 

99 

31 

4.96 

73.1 

+0.9 

77.8 

65.0 

104 

29 

5  11 

68.8 

-1.5 

76  4 

60.6 

101 

31 

4.36 

66.0 

+  1.8 

73.4 

57.8 

98 

24 

1.33 

57.0 

+4.4 

63.5 

49.8 

100 

19 

2.77 

44.1 

+  2.7 

50  8 

38.3 

83 

9 

2.48 

35.6 

+4.1 

41.0 

27.2 

76 

-8 

3.10 

51.8 

+1.1 

77.8 

19.0 

104 

-16 

34.12 

-0.59 

-1.81J 
-1.401 
-1.42| 
-1.56 
+0.81 
+0.84 
+  0.13 
-2.02 
-0.44 
-0  37 
+0.02 


4.16 
5.81 
3.67 
3. ^6 
6.01 
11.73 
16.11 
9.0) 
4.10 
6.87 
4.77 
6  62 


l.U 

1.82 

0.10 

3.76 

0..'>7 

2  18 

0.75 

2.09 

0.37 

2.96  : 

2.20 

4.30 

2.19 

5.00 

2.19 

4.73  1 

0.20 

1.94  1 

0.76 

1.66 

0.87 

1.94 

1.05 

3.03 

0.10 

5.00 

14.6 
7.6 
18.0 

T. 

T. 
0.0 
l\n 
0.0 
0.0 

T. 
0.2 
2.0 

42.4 


ERRATA  FOR  1941  MONTHLY  ISSUES 


JANUARY:  Pages  2,  4  and  5— Kane,  revised  date  available  at  Harrisburg,  Pa.  Page 
2— Lowest  temperature  for  the  State  should  be  —15°  on  the  14th. 

FEBRUARY:  Page  8— Kylertown,  total  precipitation  should  be  0.53  inch,  departure 
should  be  —1.55.  Page  9— Kylertown,  precipitation  on  the  28th  should  be  0.04  inch,  total 
should  be 0.53  inch. 

JUNE:    Page  32— Kylertown,  precipitation  departure  should  be  +0.57. 

JULY:  Page  38— Kane,  total  precipitation  should  be  6,76  inches.  Page  40— Kane, 
precipitation  on  the  30th  should  be  0.35  inch,  total  should  be  6.76  inches. 

OCTOBER:    Page  56— Kane,  mean  temperature  should  be  50,0°,  departure  should  be 


+  1.5.    Page  .59— Kane,  mean  maximum  should  be  61.5°,  mean  minimum  .should  be  .38.5°. 

NOVEMBER:  Page  62- Kane,  mean  tenipcrature  should  bo  38.2°.  departure  should 
bg  +1.7;  total  precipitation  should  be  2.62  inches:  totiil  snowfall  should  he  2.5  inches. 
Page  64 -Kane,  iirecipitation  on  the  2d  should  be  0,12  inch,  total  should  be  2,62  inches. 
Page  65— Kane,  mean  inaximuni  tHinperature  -should  be  48,3°. 

DECEMBER  :  Page  68-Allentown  had  6  clear.  2:?  partly  cloudy,  and  2  cloudy  days: 
Altoona  had  2  clear.  11  partly  cloudy,  and  18  cloudy  days. 

Revised  daily  temperatures  for  Kane  for  July,  August,  October  and  .N'ovember  are 
available  at  Harrisburg,  Pa. 


Vkau,    liMl 


('I.l.MArOLcXiU'AI,   DATA;    I'I';N  NS^' 1  A' A  N I A   SI'ICTION 


7!t 


COOPERATIVE     AND     RAINFALL     OBSERVERS 


Atniotouia 

Allontowu 

Altouua 

Ansionin 

Anlnioiv 

An>i\iUsvillo 

Hakors  Suuiniit 

lUuvvor  Kails 

BeiUord 

Itellofoutu 

Bcrwiiulalo 

Bethlohoiu 

Blnivsville 

Klooinsburg(noar) — 

Hlosorville 

Uradford 

Urookvillp 

KulValo  Mills 

Biitli-r 

CiirlisU' 

(VMtro  Hall 

ChamborslnirK 

Clarion 

C'laysville 

Cloarrtold    

Coatcsville 

I'olebrook 

Ooiifluonce 

Conuellsvillo 

Consliohocken 

Coraopolis 

("orry 

Coudersport 

C'oviuKtou 

Iiorry 

Douora 

r>oylesto\vn 

Uu  Bois 

Kast  Waterford  

Kbensburpr 

Emporium 

Ephrata 

Erie 

Franklin 

Kredericksville(uear) .. 

Frui>land 

fialeton 

'ieorge  School 

(tettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Graterford 

Greensboro 

Greensburg 


Observera 


U.S.  KuBluoors. 

.VUontow  n-Both.  Uas  I'o, 

City  of  .VltiKinn. 

E.  N.  .Ii'ni'kos. 

11.  1..  Baldorston. 

Pa.  St.  Col.  Expt.  Sta. 

M .  Snyder . 

V.  S.  I'^iiKiuoors. 

Charlies  ('.  Iaw 

.Vinor.  I.imc  .t  Stoni-  I'o. 

\V.  K.  SluTwood. 

LehiKh  I'nivurslfv 

U.S.  .\irwav  Station. 

Bcnj.  K.  Connors. 

Mrs.  Bi'ssic  .\l.  Willdors. 

City  Water  Dept. 

Franks    Kawcott. 

Nollo  K.  Brown. 

The  Hutlor  K&gh-. 

Claronco  E.  Miller. 

\Vm.  \V.  Kirlin. 

Wni.  B.  Spoar. 

Clarion  Rivor  Power  I'o. 

(ico.  .1.  Mclvin. 

Otto  J.  \V.  KppiTS. 

Howard  L.  I'yle. 

William  A.  Uoror. 
,Iohn  I..  Roi'd. 

Miss.  Monica  .\tkius. 

Hnssell  C.  Erb. 

r.  S.  Ensfineers. 

Pennn    Elect nr-  Co. 

Philip  R.Sbaw. 

Dora  Jellitr. 

Miss  N.  Di.xie  Winemau. 

Douora  7Anv  Works. 

Geo.  Hart. 

Du  Hois  Water  Dept. 

U.  S.  Airway  Station. 

Robert  Wasser. 

E.  M.  Poorman. 

Ira.l.  Keath. 

V.  S.  Weather  Hnreau. 

William  K.  Fuller. 

Henry  H.  Rohrbach. 

Andrew  B.  Evanslia. 

W.  Gale  Lush. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

L.  H.  Eileuberger. 

C.  K.KuIp. 

II.  8.  Engineers. 

Westmoreland  Water  Co. 


Stations 


Greenville 

Grove  City 

Hanover 

HarrUburir 

llawley 

Hollisteivillo 

Holtwooil 

IIuntiiiKdon 

Hyudman 

Indiana 

Irwin 

John.stown 

Kane 

Kylertown 

Lake  Lynn 

Lakeviilo 

Lancaster 

Laiisford 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lehighton  

Ijewistown 

Ijock  Haven 

Lock  No.  4* 

Lock  No.  6'' 

Lycippus 

Mapleton  Depot 

Marcus  Hook 

Matanioi-as 

Maucli  Chunk 

McConnellsburg  

McKeesport 

Meadville 

Mercer 

Midland        

Montrose 

Mosgrove 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Muncy  Valley 

Natrona 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

New  Castle 

Newell 

New  Park 

Newport 

New  Tripoli 

Orwigsburg 

Palmerton 

Parkers  Landing 

Paupack 

Penn  I/ine 

Philadelphia 


Observers 


Thiol  (,'ollogo. 

Prof.  II.  W.  Harmon, 

Hanover  Evening  Sun. 

V.  S.  Weather  Bureau. 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

penn.  P.  .V  L.  Co. 

I'enna.  Water. v  Power  Co 

Prof.  I'aul  R.  Yodur. 

W.  .1.  Emerick. 

Indiana  St.  Teachers  Col 

Westmoreland  Water  Co. 

Robert  Ti  OSS. 

U.  S.  Anway  Station. 

U.S.  Weather  Bureau. 

W(>st  Penn  Power  Co. 

Penn.  P.  A-  L.  Co. 

I,aiicaster  WaUT  Bureau 

Lehigh  Nav.  Coal  Co. 

Carlos  P.  Darling. 

I*banou  Valley  Gas  Co. 

Paul  Artz. 

Penna.- Edison  Co. 

Wni.  R.  Kelley. 

U.S.  Engineers. 

U.S.  Engineers. 

Westmoreland  Water  Co, 

Eli.iah  C.  Smith. 
Sun  Oil  Co. 

Henry  Bisland. 

Henry  S.  Haak. 

Ruth  L.  Roettger. 

National  Tube  Co. 

City  of  IMciidville. 

U.  S.  Airu  ;iy  Station. 

Perry  B.  i  'amiibell. 

Harry  S.  Fancher. 

V.  S.  Engineers. 

Fred  HolTman, 

Cecil  .1.  Hoskinson. 

H.  O.  Hacker. 

U.  S. Engineers. 

Phila.  Sub- Water  Co. 

.I.Earl  Sheaf^er. 

New  Castle  Water  Co. 

(ieneral  Chemical  Co. 

C.J.  .\llen. 

R    W.  Wright. 

F.  C.Oswald. 

H.  F.  Snyder. 

New  Jersey  Zinc  Co. 

Wm.C.  Dean. 

Penn.  Power  &  Light  Co. 

Miss  Retta  M.  Crumb. 

U.S.  Weather  Bureau. 


Stations 


Philadelphia 

Navy  Yard 
Phlla-  Point  Kreuze 

Phoenlxvllle 

Pine  (irove 

Pittsbiiigh 

Pleasant  Mount 

Port  Clinton 

Pottstown 

Pottsville 

Punxsutawney 

CJuakertown 

Reading 

Renovo 

Retreat 

llidgvvay 

Ringtown 

Saltsburg 

Scranton 

Selinsgrove 

Seward 

Sharon 

Sharpsville 

Shawniont 

Shippensburg 

Smethport 

Somerset 

South  Mountain 

Springs 

State  Colli>ge 

Stroudstnirg 

Sunbury 

Sus<iuehaiina 

Towanda 

Uniontow  n 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Warren 

Waynes  burg 

Wellsboro 

Wernersville 

West  Chester 

Westgrovc 

West  Newton 

Wilkes- Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 

York  Haven 

Zionsville 


Obsorvors 


Navy  Aerologlcal  Ollllee. 
Atlantic  liellnlng  Co. 
J'hllii.  Hub-  WaU'rCo. 
Penn.  P.  a  L.  Co. 
U.S.  Wi;allii'i  Jiurcau. 
Merl.:  Llllle. 
E.  E.  Rarlck. 
W.  F,  Aehatz,  Jr. 
PottsviUi;  Water  Co. 
J.  E.  Thomas. 
John  E.  Bcnnor. 
U.  S.  Weathf'i-  Bureau. 
Mrs.  C.  W.  Baird. 
'I'lieo.  .(.  Sampson. 
Wc;sl,  Penn.  Power  (,'o. 
(iirard  Water  Co. 
Walter  B.  Sullivan. 
U.S.  Weal  her  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Edward  L.  Stutzman. 
Carnegie-Ill.  St<'el  Corp. 
M.J.  Kelley. 
Joseph  J.  Brvza. 
Prof.  Keith  ]',.  Allen. 
A.  J    Hileinan, 
D.  L.  Grove. 
Pa.  Dept.  of  Health. 
Allen  E.  Yod(!r. 
Penn  State  College. 
Metropolitan-Edison  Co. 
Chas.  W.  Baylor. 
Raymond  J .  Holleran . 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
Wm.  W.  Marsteller. 
Westmoreland  Water  Co, 
Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 
Harold  L.  Johnson. 
Thomas  S.  Knox. 
M.S.  Bliss. 
Milton  J.  Sterner. 
Clyde  T.Saylor. 
Conard-PyleCo. 
A.  B.  Adams. 
U.  S.  Cm 'c'tions Station. 
John  D.  McEwen. 
Susq.  Collieries  Co. 
York  Water  Co. 
Metropolitan-Edison  Co . 
J.  H.  Weinberger. 


Not<^:  Stations  appearing  in  the  precipitation  table  and  which  are  not  here  listed  are  automatic  gage  stations  under  the  supervision  of  the  Federal-State  Flood  Forecasting 
Service  of  Ponnsyhauia.       '  CharleroKMonongahela  River).       ■*  Schenley( Allegheny  River). 
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U.  S.  DEPAirrMKNT  OV  COMMIlRCliJ,  WEATIILR  BUKI:AU 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

L.  F.  CONOVER 
HARRISBUKO.  PA. 


\'OL.    XLVII. 


January,   1942. 


No.  1. 


OENERAI,  SUMMARY. 

.\n  avorago  daily  cloticiciu-y  of  1.0°,  for  the  State,  was  accuiii- 
ulatod  as  all  but  a  few  station.s,  in  the  soutli-central  and  iiortli- 
west  portions,  reported  averages  below  station  normals.  The 
most  protracted  period  of  cold  weather  occurred  early  in  the 
month,  when  temperatures  were  below  freezing  for,  at  least,  six 
consecutive  days.  During  this  period,  absolute  minima  of  0° 
or  lower  were  recorded  at  all  but  six  southeastern  stations. 
Two  people  were  frozen  to  death  and  a  number  of  others  suffered 
injuries,  due  to  the  intense  cold.  Only  twice  in  the  period  of 
record  has  the  lowest  minimum  for  the  State  been  lower  than 
the  —30°  reported  at  Lawrenceville. 

Precipitation  was  light  but  well-distributed  throughout  the 
month,  and  an  average  deficiency  of  1.33  inches  was  accumu- 
lated. The  average  for  the  State  was  the  fourth  lowest  in  tlie 
period  of  record.  Only  three  mountain  stations  reported 
amounts  above  station  normals.  Moderately  heavy  snow, 
constituting  the  greater  part  of  the  month's  snowfall,  was 
reported  in  the  storm  of  the  3d-4th.  The  resulting  road  con- 
ditions caused  numerous  accidents.  Light  amounts  were 
reported  thereafter,  but  there  was  little  or  no  snow  cover  at 
any  but  northern  or  mountain  stations  during  the  latter  part 
of  the  month. 

Freezing  rain  was  reported  on  scattered  dates,  being  most 
common  on  the  31st.  Sleet  was  generally  reported  on  various 
dates.  Thunderstorms  were  reported  at  a  number  of  northern 
stations  on  the  1st  and  2d,  and  at  several  southwestern  stations 
on  the  31st.  Dense  fog  was  general  about  the  19th  and,  to  a 
lesser  extent,  about  the  25th. 

G.  W.  S. 


TEMPERATURE. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  74  stations,  was  27.3°,  which  is  1.0°  below  the  55- 
year  normal  for  January.  The  highest  monthly  mean  was 
35.0°  at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was 
18.7°  at  Gouldsboro,  Wayne  County.  The  highest  temperature 
recorded  during  the  month  was  64°  at  Phoenix ville,  Chester 
County,  on  the  2d,  at  Breezewood  Interchange,  Bedford  County, 
on  the  18th,  and  at  Butler,  Butler  County,  on  the  24th.  The 
lowest  during  the  month  was  —30°  at  Lawrenceville,  Tioga 
County,  on  the  8th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  from  rain,  sleet,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  determined  from  the  observations  at  76  sta- 
tions, was  1.86  inches,  which  is  1.33  inches  less  than  the  55- 
year  normal  for  January.    The  greatest  monthly  amount  was 


3.61  inclies  at  New  Tripoli,  Lehigh  County,  while  tli<!  leawt  wuh 
0.81  inch  at  Ansonia,  'I'ioga  County.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24  consecutive  hours  was  1.50  inches  at  New 
Tripoli,  Lehigh  County,  on  the  31st. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  7.6  inches,  which  is 
2.8  inches  below  the  55-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  14.2  inches  at  Johnstown,  Cambria 
Count  J'.  The  greatest  fall  for  any  observational  day  was  9.0 
inches  at  Huntingdon,  Huntingdon  County,  on  tlie  4th,  and  at 
Towanda,  Bradford  County,  on  the  same  date. 


ERRATA. 


DECEMBKR.  1941  Page  68:  Kaue,  total  precipitation  should  be  3.37  iiiche.s ;  total 
suowfall  should  be  8.2  inches.  Page  70:  Kane,  precipitation  on  5th  should  be  .11  inch : 
on  9th.  .21  inch;  on  29th,  .02  inch;  total,  3.37  inches.  Page  71:  Kane,  minimum  tem- 
perature on  5th  should  be  37°. 

ANNUAL,  1941     Page  74:  Kane,  total  precipitation  should  be  43.60  inches;  total 
snowfall  should  be  58.2  inches;  Kylertown,  total  precipitation  should  be  29.22  inches. 
Page  70:  Kane,  December  precipitation  should  Ije  :i:.il  iuches;  total  should  be  43.60 
inches. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JANUARY 


Year 


Temperature 


888. 

889. 

890. 

891. 

892. 

893. 

894. 

895 

896. 

897. 

898. 

899. 

900. 

901. 

902. 

.903. 

904. 

,905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

.917. 

918. 

919. 

,920. 

921. 

922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

iv29. 

930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

937. 

9.38. 

9.39. 

940. 

941. 

942. 


Period  , 


28.3 


Precipitation 


<aj 


No  of  days. 


°i 


-19 

4.19 

14.0 

13 

5 

11 

—  0 

3.54 

7.8 

10 

9 

13 

-2 

3.04 

1.8 

14 

7 

8 

-4 

3.64 

9.8 

12 

6 

10 

-28 

4.77 

13.5 

12 

8 

8 

-26 

2.85 

18.0 

12 

7 

10 

-9 

2.29 

7.2 

10 

9 

9 

-17 

4.17 

14.2 

13 

7 

10 

-15 

1.43 

3.4 

6 

8 

9 

-25 

2.15 

11.0 

10 

8 

8 

-16 

4.25 

11.0 

13 

6 

8 

-21 

3.05 

10.3 

10 

12 

8 

-8 

2.64 

5.3 

10 

8 

9 

-10 

2.22 

8.6 

11 

8 

8 

-13 

2.80 

11.5 

9 

8 

9 

-13 

3.31 

11.7 

11 

6 

8 

-42 

3.55 

20.4 

12 

10 

6 

-21 

3.70 

21.2 

12 

8 

8 

-4 

2.53 

4.5 

11 

10 

8 

-23 

4.36 

13.2 

15 

6 

7 

-18 

2.68 

11.4 

9 

12 

8 

-19 

2.92 

12.8 

13 

9 

6 

-22 

5.55 

26.0 

14 

7 

5 

-5 

3., 54 

4.5 

13 

8 

5 

-35 

1.92 

13.6 

12 

8 

7 

3 

4.95 

4.5 

16 

9 

6 

-27 

3.37 

11.7 

11 

7 

7 

-26 

5.56 

14.7 

13 

10 

6 

-12 

2.42 

1.8 

12 

9 

8 

-18 

3.60 

4.2 

13 

11 

8 

-29 

3.51 

25.2 

12 

10 

8 

-15 

2.53 

6.2 

8 

14 

8 

-23 

2.47 

10.0 

10 

9 

8 

-13 

2.58 

4.4 

10 

12 

7 

-19 

2.26 

16.0 

8 

14 

7 

-17 

4.26 

17.6 

14 

6 

6 

-13 

4.34 

3.6 

8 

11 

8 

-29 

3.53 

29.4 

10 

11 

7 

-19 

2.80 

10.5 

11 

9 

9 

-24 

2.90 

5.7 

13 

9 

6 

-23 

2.08 

6.8 

9 

12 

8 

-20 

3.37 

7.6 

12 

9 

9 

-24 

2.25 

8.4 

12 

8 

8 

-12 

1.46 

4.4 

7 

12 

9 

9 

4.51 

1.3 

14 

7 

6 

-6 

2.00 

1.9 

8 

12 

7 

-19 

2.. 54 

2.3 

11 

8 

8 

-23 

3.08 

13.5 

11 

11 

6 

-30 

4.21 

19.4 

14 

8 

7 

5 

6.36 

4.3 

16 

5 

7 

-20 

2.51 

5.1 

12 

8 

7 

-18 

3.14 

15.2 

13 

8 

7 

-16 

1.41 

8.4 

10 

9 

7 

-10 

2.62 

14.6 

13 

7 

6 

-30 

1.86 

7.6 

8 

11 

7 

-42 

3.19 

10.4 

11 

9 

8 

15 
9 
16 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
17 
11 
14 
15 
14 
17 
15 
15 
13 
18 
11 
16 
19 
18 
16 
16 
17 
15 
14 
12 
13 
9 
14 
12 
10 
19 
12 
13 
13 
16 
11 
13 
15 
10 
18 
)2 
15 
14 
16 
19 
16 
16 
15 
18 
13 


I 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION, 


January,  1942 


Cliznatolog-ical  Data  for  January,    1942 


Counties 

0) 

a 
o 

O 

3 

Temperature,  in 

degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  i 

nclies        1 

No.  of  days 

en 

.2° 

ig 
04 

Stations 

a 

03 

a 

ft 

1 

1 

1 

■3 
1 

1. 

0)8 

.5 

£ 

2 
a 

1^  -Bo 
ia  Is 

cS 
01 

o 

O 

>, 

3 
O 
O 

Observers 

AUantic  Drainage 
Allentown. 

Lehigh 

254 

1,615 

1,064 
364 
610 
990 
473 
600 
431 

1,033 
365 

1,970 
653 
900 
600 
361 
900 
200 
700 

1,700 
255 
996 
469 
467 
557 
12 

1,176 

1,720 
80 
465 
26 
100 
407 
480 
273 
746 
476 

1,217 
440 
754 

1,319 
4-iO 
644 
550 

1,275 
400 

30 
55 
10 
56 
16 

1 
73 
45 
55 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
13 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
53 
24 
71 
32 

4 
57 
72 
48 
52 
58 
28 
48 
72 
93 

4 

56 
27 
54 

27.2 

27.0 

30.0 

28.0 

■22.4 

28. 4» 

29.0 

30.8 

29.  2 

22.8'' 

■29.2 

■22  Q 

30.8 

'26.0 

31.2 

29.1 

■26,0'! 

30.2 

'29.0 

'23.8 

28.2 

23.7 

'27.6 

31.0 

'25.4 

35.0 

19.9 

21.3 

'28.6 

27.2 

3-2. 6 

30.0 

'27.2 

26.1 

30.2 

26  4 

'28  0 

■26.6 

24.2 

■24.6 

■22,0 

■29.6 

•24.8 

26.8 

27.1 

30.4 

27.4 

23.2 

•22.8 

28,5" 

■29.6 

22,7 

22.0 

31,2 

■24.8 

-2.1 
-0.6 
-1.3 
-2.6 

"+6'.4' 
+  1.0 

-1.1 

-3.4 
-1.2 
-1.6 
+0.8 
-2.0 
-1.6 
+0.1 
+0.7 
-1.5 
+0.1 
-3.0 
-1.9 
-1.6 
-1.6 

"-2.» 
-0.3 
-3.4 
-2.1 
-0.8 
-2.0 
-0.1 
-0.8 
-1.8 
-0.7 
-1,0 
-0.2 
-0.9 
-0.3 
-3.0 
-1.2 
-2.2 
-1.0 

■  -0.9 
-1.6 
+0.1 

-0.9 

-i'.g' 

-0.9 
-1.5 
-2.7 
-2.7 
+0.6 
-1,2 

56 

57 

62 

65 

50 

,56« 

62 

63 

55 

54" 

58 

45 

60 

53 

60 

59 

,52* 

57 

69 

54 

58 

54 

56 

57 

54 

62 

47 

50 

58 

57 

59 

64 

54 

55 

57 

53 

58 

54 

56 

53 

54 

56 

52 

53 

57 

61 

64 

51 

53 

64" 

60 

50 

52 

61 

54 

1 

18 
23 
24 

2 
19 
24 
24 

2 
18 
24 
18t 
24 
24 
■24t 
24 

2 
24 
18 
18 
24 
18 
24 
'24 
24 
19 

If 
24 

2t 
24 

2 

2 
24 

2 
•24 

2 
24 
18 

It 
■24 
24 

2 

2t 
24 
25 
'24 

2 

18 
18 
24 
18 
25 
18 
18 
18 

-6 

-13 

-13 

-1 

-25 

-14» 

-10 

-1 

-2 

-21» 

-10 

-9 

-3 

-18 

1 

-3, 
-20'" 
1 
-18 
-13 
-15 
-30 

-5 

-6 
-15 
8 
-12 
-13 
-11 

-9 

6 

-11 

-10 

-17 

2 

-8 
-16 

-8 
-14 
-24 
-24 
0 
-14 
-10 

-5 

-8 

-30 

-23 
-26 
-19- 
-17 
-11 
-26 
-11 
-13 

11 

8 

8 
11 

81 

8 

7 

8 
11 

8 
11 

8 

9 

9 

8 

9 

9t 
11 

8 

8 
11 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

8 
11 

9t 

■? 
■!' 

8 

8 

81 

8 
U 

8 

8 
11 

8 

8 

8 
11 

8 

8 
9 

8 
8 

a 

8 
8 
8 

1.79 
1.94 
1.47 
2.46 
1.14 
1.68 
2.43 
2.25 
2.  56 
1.37 
2.56 
1.59 
1.76 
2.64 
2.18 
2.37 
1.56 
1.45 
1.7) 
1.44 
2.64 
1.-20 
1.57 
1.40 
1.13 
2,63 
1.35 
3.13 
2.49 
2.79 
2.34 
2.19 
3.32 
2.84 
2.49 
1.36 
1.94 
2.09 
2.74 
1.35 
1.27 
2.74 
1.58 
1.25 
1.79 
2.08 

2.00 

1.40 
1.93 
1.41 
1.33 
1.71 
1.88 
1.46 
2.03 
2.06 
0.98 
1.85 
I. '26 
2.38 
2.29 
2.16 
1..31 
1.28 
1.34 
0.98 
J. 54 
1.30 
1.33 
1.94 
2.15 
2.26 
1.42 
1.30 
1.76 

1.65 

1.64 
1.86 

-1.80 
-1.06 
—  1.60 
-0.99 

-0.76 
-0.K9 
-1  40 
-2. '29 
-0.51 
-1.65 
- 1.  .57 
-1.13 
-0.97 
-0.72 
-1.08 
-1.71 
-1.49 
-).01 
-0.55 
-0.77 
-1.77 



-2.01 
-0.89 
-l.in 

+  0.16 
-0.87 
+  0.42 
-0.96 
-1.44 
-0.20 
-0.98 
-1.08 
-1.67 
-1.08 
-0.99 
-0.64 
-0.79 
-1.00 
-1.08 
-0.81 
-1.71 
-1.'27 
-0.99 

-1.19 

-2. '22 
-1.30 
-1.82 
-1.92 
-2  41 
-0.92 
-2,42 
-1.56 

-2!44 
-1.58 
-1.95 
-1.38 
-'2.  OH 
-0  89 
-2.03 

"-i'86 
-1.99 
-1.51 
-1.85 
-1.39 

-'2.  sg 

-1.99 
-1.44 
-1.81 
-1.67 
-1.70 

-1..54 

-1.13 
-1.33 

0.63 
0.61 
0.6:i 
U.76 
0.69 
0.50 
0.65 
0.1)5 
n.73 
0.53 
1.115 
0,76 
0.72 
0.78 
O.80 
0.97 
0.64 
0,69 
0  64 
0.55 
1.03 
0.60 
0.66 
0.48 
0.63 
0.95 
0.54 
1.23 
0.69 
1.16 
0.72 
0.84 
l.Ofi 

0  88 
0.83 
0.49 
0.70 
0.57 

1  37 
0.46 
0.44 
0.75 
0.51 
0.56 
0..55 
0.73 

1.37 

0.37 
0.47 
0.H5 
0.45 
0.55 
0.45 
0.47 
0.55 
0.60 
0..37 
0.  .52 
0  40 
0.71 
0.64 
0.48 
0..53 
0..31 
0.34 
0.35 
0  54 
0.40 
0  37 
0,71 
0.50 
0.79 
0.50 
0.43 
0.44 

0.79 

0.38 
1.37 

4 

4 
4 

31 
4 
41 

31 
4 
4 
2 

31 
2 
4 

31 

31 

3-4 

4 

4 

4 

3-4 

31 
4 
4 
4 
4 

19 
4 
2 

19 

31 

3-4 

4 

31 

19 

31 

3-4 

4 

4 

4 
4 
4 
31 
4 
4 
4 

2 

4 
4 
4 
4 
2 
2 

19 
4 

19 
4 
4 
4 

19 
4 
1 

19 
2 
4 
4 

19 
4 
2 
4 
4 
4 

19 
2 
4 

4 

18-19 
2 

7.3 
9.8 

10.1 
6.6 
7.5 
8.7 
7.0 

10.4 
4.0 
7.0 
6.2 
8.7 
6.0 
8.5 

5  3 
7.5 

10.1 
6.0 

10.5 
7.1 
8.6 

10.0 

6  7 
6  0 
8.0 
2.5 

11.6 
9.0 
4.8 
6.6 
5  3 
5.0 
8.0 
6.5 
7.3 
7.6 
7.1 
9.9 
8.8 

11.4 

10.6 
8.0 
8.8 

10  5 
9.6 
7.0 

7.8 

8.4 
10.1 
5.2 
5.0 
10,4 
10.2 
5  2 
8,0 
8.0 
7.0 
7.) 
6.0 
6.2 
)4.2 
9.0 
7.1 
5.5 
4.5 
6.5 
5.5 
8.1 
5.2 
8  2 
11.0 
4.7 
5.0 
9.9 
5.5 

7.3 

8.5 
7.6 

6 
7 
4 

10 
5 

7 
9 
9 
6 

11 
6 

8 
9 
8 

11 
7 
6 

10 
8 
8 
5 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
8 

10 
8 
8 
7 

11 
8 
9 
8 
7 
9 
8 
9 
8 
9 
7 
8 

8 

n 

15 
9 
5 

11 

13 
7 
7 
8 
5 
10 
10 
11 
14 
14 
10 
11 
12 
9 
9 
10 
9 
7 
9 
7 
fi 
12 
6 

9 

13 

8 

8 
16 
10 
17 
12 
14 
15 
12 
18 
14 
14 

5 
12 
14 
14 
11 
19 
15 
10 

4 
13 

4 
19 
12 
11 
19 
111 
11 
16 
12 
10 
10 
16 
12 
10 

10 
5 
11 
9 
9 
16 
9 
14 
14 
15 

12 

11 
6 
12 

11 

4 

3 
3 
8 
5 
4 
7 
3 
5 
3 
6 
8 
6 
4 
6 
3 
4 

11 
6 

10 

12 
6 
2 

10 

5 

■; 

6 
9 
11 

8 
3 
8 

12 
8 

12 
4 

1? 
5 

6 
10 
5 

8 

7 

8 
5 
10 

12 
11 
18 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
12 
14 
20 
11 
11 
13 
14 

9 
12 
10 
21 

8 
15 

6 
17 
10 

11 
15 
13 
13 
12 
4 

16 
13 
12 
13 
14 
16 
14 
11 
10 
16 

7 
12 

8 

12 

12 

20 

9 

sw. 

vr. 

nw. 

nw 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 

ne. 

w. 

n. 

w. 

.s. 

w. 

s. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

ne. 

sw. 

u->4. 

w. 

w. 

sw. 

n. 

nw. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 

nw. 

nw. 

w. 

sw. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

s. 

Allent'n-Bethlehem  Gas  Co 

City  of  Altoona. 

Blair 

Bedford 

Northampton 

Columbia 

Huntingdon 

Cumberland 

Franklin 

Lehigli  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Conini. 
Clareno*.'  K   Miller 

Bloomsburg(iiear) 

Burnt  Cabms(near)... 

VVilliaiii  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 

Chester 

Cameron 

Luzerne 

Andrew  B.  Evansha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
INii^s'Sallie'M  Johnson 

Schuylkill 

York  

livening  Sun. 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

Harrisburg  Airport. . 

York  

Lancaster 

Penua.  Water  &  Power  Co. 
Prof  Paul  R  Yodor 

"HiTntinffdoU 

Huntingdon     .... 
Clearfield 

Lancaster.. 

Lancaster.     .   . 

Lancaster'Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Penna.  Kdison  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co 

Tioga 

Lewistown 

T^pk  HftVpn             

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna 

Monroe 

Plarrv  S  Fanelier 

Neshaminy  Falls 

Bucks 

Phil  a. -Suburban  Water  Co. 

Philadelphia 

Philadelphia 

Chester 

U.  S.  Weather  Bureau 

Phnpnixville 

Phila  -Suburban  Water  Co 

Schuylkill 

Bucks 

Earl  E.  Rarick. 

Reading 

Scranton    

Berks 

ti.  S.  Weather  Bureau. 
n.  S.  AVeather  Bureau 

Lackawanna 

Snyder. 

Centre 

Dr.  George'  I"., Fi.<ihi'r. 

StfltPi  nollPETP 

I^enna.  State  College. 
Metropolita,n  Edison  ^'o 

Stroudsburg 

Monroe 

Bradford 

Mrs.  M.  Ordelia  Park" 

Tioga 

M.  S.  Bliss. 

West  Chester 

Chester 

Clyde  T.  Saylor. 

U.  S.  Couununication  Sta. 
.Tohn  D.  McEwen 

Williamsport 

Lycoming 

Suf-quehauna  Collieries. 
York  Water  Co 

York 

York 

Division  mean 

Ohio  Drainage 
Bradford     

Mc  Kean 

1,680 
1,240 
1,077 
1,150 
1.430 
1,653 

1,  160 

2,  090 
1,220 

987 

1.160 

1,350 

1,300 

1,650 

1,938 

1,065 

780 

90C 

800 

1,286 

1,371 

940 

2,190 

2, 500 

1,060 

825 

1,190 

1,100 

1 
52 
29 
37 

29 
15 
45 
25 

1 
68 
33 
.15 
41 
60 
10 
48 

5 
62 
22 
100 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
53 
11 

City  Water  Dept. 

Butler 

Butler 

Butler  Eagle. 
<ieorgH..l.  Melvin. 

m«vsvillp                .   . 

Washington 
Erie 

Coudersport..          

Potter      

Westmoreland  — 

Cambria 

Erie 

10 
7 

14 
8 

5 
10 
11 
13 
7 
9 
8 
10 
7 
6 
4 
IS 
4 
5 
9 
14 
9 
5 

9 

1 
11 

2 
11 
8 
:•! 

10 
12 
6 
8 
8 
5 
4 
9 
9 
10 
11 
9 
9 
4 

U 
11 
8 
3 
16 

8 
7 

19 
13 
9 

20 
14 
14 
16 
12 

in 

19 
18 
14 
12 
14 
14 
18 

4 
23 
15 
11 

9 
19 
10 

14 

23 
13 

nw. 
w. 
w. 
nw. 

s. 

sw. 
w. 
sw. 

sw. 

w. 

sw. 

nw 

nw 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 
sw. 

sw. 

sw. 
w. 

Philip  R.  Shaw 

Derry 

Miss  N.  Dixie  Wiueiuan. 

25.9 
30.4 
28.2 
■28.7 
■27.6 
•21.1 
24.4 
29.7 
29.6 
31.) 
•29.0 
23.0 
'28.9 
•25.4 
•24.4 
82.3 
29.5 
25.2 
31.2 

27.1 

27.4 
27.3 

-0.6 

— u.  7 
+0.7 
-0.6 
-2.7 
-2.7 
-1.1 

'+i!6 
-1.4 
-1.7 
-2.2 
+  0.6 
-1.3 
-2.3 
-0.3 
-1.4 
-0.6 
-2.5 

-1.2 

+0.6 
-1.0 

54 
60 
55 
61 
58 
50 
55 
57 
59 
61 
59 
53 
56 
54 
52 
61 
60 
52 
62 

64 

51 
64 

18t 

18 

25 

27 

18 

18 

25 

18 

18 

18 

18 

IS 

18t 

27 

181 

18t 

18 

18 

18 

24 

18 
2+ 

-7 
-12 
-10 
-12 

-9 
-24 

-9 
-10 
-10 
-10 

-9 
-23 
-10 
-'28 
-13 
-12 
-12 
-16 
-16 

-28 

0 

-30 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
11 
8 
8 
8 
8 
81 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 

8 

6 

8 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  — 

Prof.  H.  \V.  Harmon 

Indiana      .           

Indiana 

Indiana  State  Teachers  Col 

Robert  Tro.ss. 

Kane                     

McKean 

U.  S.  Airwav  Station 

Citv  of  Meadville. 

Perry  B.  Campbell. 

Lawrence 

New  Castle  Water  Co. 

Newell 

Favette 

General  Chemical  Co 

Pittsburgh 

Allegheny 

Elk 

V.  S.  Weather  Bureau. 

West  Penn  Power  Co. 

Sharon 

Mercer 

Camegie-Illinois  Steel  Corp. 
D.  L.  Grove. 

Somerset 

Somerset 

Somerset 

Springs ... 

Allen  E.  Yoder. 

Fayette 

William  W.  Marsteller. 

Vandergrift 

Westmoreland  — 
Warren 

Carnegie-Illinois  .Steel  Corp. 

Warren 

Harold  L  Johnson. 

Greene 

Thomas  S  Knox. 

Division  mean. 

Lake  Drainage 
Erie    . 

Erie 

670 

69 
58 

U.  S.  Weather  Bureau. 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  •  Incomplete.  T.( trace)  indicates  precipitation  less  than  .01  inch. 

Reference  letters,  •, '', ",  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  W.  B.  0.,  Philadelphia-2-17-42-U50 
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CLIiMAlOl.lHlUAl,    HAIA:    I'I'JNiNSYl.V AN  1 A   SWrilON 


Uuii.,  ^  ii^^iiiitatiou  for  January,  lii'kii 


Stntlous 


(\Hllltt»'S 


Day  of  mouth 

2H      2'J      80     HI 

1 

■i 

3 

4 

3 

fi 

7 

H 

9 

\Q 

U 

12 

111 

H 

13 

IB 

17 

U 

19 

:20      .! 

1      22  1  23  1  2'J      26      2fi      27 

ATI.ANTU^ 

HKAINAGE 


I'ri'KK  DKI.AW  AI!K' 

DinKMians  Korry-.. ;  IMko 

Kivwloy- '  Wayilo.. 

llollistervillo- '  Wnyuo.. 

Miitainoras- I'iko 

Mount  Pocono Monroo . 

I'aiu'ftok-' Tike    . ., 

l*U-a>ftnt  .MoimtJ.. .  Wayne.. 

StrmuUlHirK- ,  Monroe 

Tanners  Kallst ;  Wayne.. 


Lkhioh 


.20 


NoKTH  Branch 
Blnoin.';burg(nr.)2, 

Canton^ 

Danville-  

Kellngg  Mt  Tower- 

Millvillet 

Montrose^ 

I'ikes  Creek  J 

Scrantonf 

Susauchauna- 

Towanda 

Timkliaunoekt 

Wilkes-Barre-"' 

West  Bp.anch 

.Vnsonia- 

Bald  Eaglet 

Belief  onte- 

Berwlnsdale- 

Carter  Campt 

Cedar  Run- 

Clearlield- 

DriftwoodI 

Du  Bois(near) 

Duslioret 

Eagles  Mere- 

Emporium'- 

English  Centert.,.. 

Galeton. , 

Karthaus''' 

Kylertown'' 

Lock  Ilaven^ 

Renovo^ 

Shaffers  Path2 

State  College! 

Tamarack  Tower^. 

Wellsboro  '^ 

Willianisport2 


Montgomery 

Berks 

Luzerne 

Montgomery  , 

Chester 

Schuylkill..  . 
Montgomery.. 
Schuvlkill .  . 

Berks 

Berks 


Chester . . . 

Bucks 

Delaware . 
Bucks 


Philadelphia.... 
Philadelphia,,.  . 
Philadelphia... . 
Philadelphia... . 

Bucks 

Chester 

Chester 


Tioga. 
Tioga. 


Columbia 

Bradford  

Montour 

Bradford 

Columbia 

Susquehanna. 

Luzerne 

Lackawanna. . 
Susauehanna. 

Bradford  

W'yoming 

Luzerne 


Tioga 

Blair 

Centre 

Clearfield. .  . 

Potter 

Lycoming.,  . 
Clearfield.. . . 

Cameron 

Clearfield.. 

Sullivan 

Sullivan 

Cameron...   . 
Lvcoming..  . 

Potter 

Clearfield.. . . 

Clearfield 

Clinton 

Clinton 

Lycoming 

Centre 

Clinton 

Tioga 

Lycoming.... 


.32 


.14 


AUentown- Lehigh 

Hethlehemt |  Northampton 3fi 

lilakesloe  t'ornor.-tj  Monroe 49 

(iouUlsboro- Wayne 

Uvnsford'-' i  Carbon 

Mnuch  Chunk ;  Carbon 09 

Merwinsburg- !  Monroe 

New  Tripoli \  Lehigh 19 

Palmertont 1  Carbon 42 

Zionsville Lehigh 45 

.Sriivvi.KU.i.       I 

Conshohocken.  .. 
Fredericksville''i. . 

Kreelaud- 

Uratersford 

I'hoenixville-.  ... 

Port  Clinton 

I'ottstowu- 

Pottsville- 

Keadingjl   

Werners  ville- 

LOWKR  Dei.aw.vee 

Coates  ville 

Doylestown, 

MaTcu>  ilook^. .. 
Neshamiuy  Falls 
Philadelphia 

City  Officet'.... 

Airport  Station^ 

Franklin  Institute 

Shawinout 

Quakertowu 

Westchester 

West  Grove''' 

Siisqiif'hanna  Bnsiii 

Chemuno 

Covington- 

Lawrenceville 


.05 


.4.5 


.77 
.26 
.39 
.77 

1.2S 
.44 
.25 

1.37 
.25 


.46 

.■20 

.40 

.66 

1.21 

1. 00 

1.09 

.54 

.30 

.06 


.04 


.40 


.68 
.20 

.48 
1.10 
.53 
.10 
..3fi 
.33 


.62 


.03 


T. 


.02 


.05 


T. 


T. 


T. 


T. 


.05 


.02 


T. 


T. 


T. 


.02 


T. 


.05 


.03 


.02 


.13 
.12 

l.'2'7 

T. 

T 
1.20 


.24 


T. 


.05 


.02 


T. 


.02 


.02 


.07 


.05 


.02 


.03 


.03 


.09 


.06 


T. 


T. 


.02 


.34 


.03 
T. 


.04 


.04 


.06 


.08 


.35 


.04 


.35 


.09 


.20 


.90 


.97 


1.50 
1.16 

5S 


.62 


1.06 


1.00 
42 


3!> 
1.03 

51 


.25 


1.99 
1.66 
1.69 
2.21 
3.18 
1.49 
2.10 
2.74 
2.28 


1.79 
2.46 
2.77 
1.82 
2.34 
3.41 
2.36 
3.61 
2.79 
3.05 


2.45 
1.86 
1.59 
2.50 
2.19 
3.32 


2.09 
2.49 
1.57 


2.56 
2.17 
2.63 
2.49 

2.34 
•J.  49 


2.  9,"; 

2,84 
2.74 
2.07 


1.50 
1.20 


1.14 
1.36 
1.37 
1.00 
1.81 
1.35 
2.58 
1.36 
1.07 
1.35 
2.. 34 
1.68 


0.81 
1.73 
1.37 
1  38 
1.66 
1.58 
2.01 
1.83 
1.83 
1.99 
2.27 
1.37 

1.87 
1.38 
1.44 
1.13 
1..53 
l.,52 
2.09 
1.30 
1.27 
1.25 


Continued  on  page  4. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1942 


Oally  Precipitation  for  January,   1942 -Continued  from  page  3 


Stations 


Counties 


Day  of  month 

1 

2 

:! 

4 

5 

6 

7 

i 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2f) 

27 

28 

29 

30 

31 

Susguehanna  Basin 
(continued) 

Juniata 

Altoona(near) 

Bedford^ 

Buff  alo  Mills2 

Breezewood  Intcfig 
Burnt  Cabins(nr). 
Charter  OaWnr.n. 
East  Waterford''... 

Huntingdon 

Lewistown^ 

Loop  Mt.TowerS.. 
Mapleton  Depot^.. 

Martinsburgt 

Newport^ 

Saxton^ 

Shade  Gapt 


LWR  Susquehanna 

Arendtsville^ 

Bloserville 

BlueMt.  Intchg,... 

Carlisle 

Ephrata 

Glen  Rockt 

Gordon  

Hanover. ...-••  ■•■ 
Harrisburg  ArptI' 

Holtwood^ 

Huntsdale^ 

Lancaster 

Lebanon^ 

ManadaGap 

Middletown2 

Millersburgl 

New  Park......... 

Penn  Nursery -2.... 

Peters  Mt.  Tower2. 

PineGrove^ 

Ringtown  2 

Selinsgrove 

Shippensburg.  . 

Sunbury2 

Williamstown . . 

Woodward^ 

York 

York  Haven^ 


Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon . 
Huntingdon . 

Perry 

Huntingdon  . 

Mifflin 

Huntingdon . 
Huntingdon . 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon . 


.34 


Potomac  Basin 
ChambersburgS.. 
Gettysburg  ..... 
Hewitt(near)I... 

Hyndman2 

McConnellsburg'^ 

Mercersburg 

South  Mt.  San't'm2 


GULF 

DRAINAGE 

Ohio  Basin 
Allegheny 


Acmetonia^ 

Aliens  Mills!  . . . 

Blairsville" 

Bradford 

Brookville^ 

Buckstownt 

Butler 

Cherry  Grovet.. 

Clarion^ 

Corry2 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Damt 

Derry 

Dunlot 

Ebensburg 

Edinboro2 

Franklin^ 

Hornet 

Indiana 

Johnstown 

Kane^ 

Laurel  Hill  Smtt .. 
Laurel  Hill  Tunnel 

Lycippus 

Mahoning  DamJ.. . 

Marienvillet.. 

Mead^ille^ 

Mosgrove^ 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Cty  Of  ti 
Punxsutawney^ 
Ridgway2 


Adams 

Cumberland. 

Franklin 

Cumberland. . 

Lancaster 

York, 

Schuylkill  .... 

York 

York 

Lancaster 

Cumberland. . 

Lancaster 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

Dauphin 

York 

Centre 

Dauphin 

Schuylkill 

Schuylkill 

Snyder  

Cumberland 

Northumberland 

Dauphin 

Centre 

York 

York 


T. 


Franklin. 
Adams , . . . 
Bedford.. 
Bedford  . . 
Fulton.... 
Franklin. 
Franklin. 


Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Butler 

Warren .'. 

Clarion 

Erie 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland.  . 

Cambria 

Cambria 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Westmoreland.. 
Westmoreland. . 
Westmoreland.. 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

Jefferson 

Elk 


35 
1.16 
.15 
.30 
.1 
.41 
.30 


.12 


T. 


.31 


.45 


T. 


23 


.33 


.02 


.46 


.60 


.55 


.72 


T. 


.02 


.01 


T. 


T. 


.47 


.02 


.01 


T. 


.02 


.02    T. 
T. 


T. 


T 

.01    .01 
.03 


.02 


.20 


T. 


.05 


.05 


.01 


.04 


.07 


T. 


.01 


.03 


T. 


T. 


.02 


.09 


.02 


.03 


.04 


T. 


T.     T. 
T 


02 
T.  I  T. 


...    T 


T.     T. 


.02 


.06 


T. 


T. 


.56 


.07 


..32 


.10 


.20 


.23 


.08 


T. 


.03 


.40 

[is 

.05 
.32 
.04 
.06 
.07  .10 
.12  .02 
T.  .12 
.06    .05 


.03 


.06 


T. 


.01 


.06 


.05 


.05 


T. 


.03 


T. 


.02 


.07 


T. 


.04 


.05 


.06 


.06 


.06 


.15 


.01 


T 

.02   .12 
T.      .12 


Continued  on  paf  e  6 


.KMAliV,    11)  I-. 


('l.lMA'roiXHilCAl.   DATA:    I'l'lNNSVI  A'AN  I A  SKCTJON 


Daily  Freoipitation  for  Janviury,  1042     i'iiiiIImiiimI  rrum  i>nHi!  1 


SliHious 

("oinifles 

Day 

of  month 

S 

1 

.03 
.02 
T. 
.22 

2 

.48 
.42 
.80 
.21 

3 

T. 

4 

.89 
.32 
.66 
.71 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

T. 

11 
T. 

12 

T. 

■.02 
T. 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

lU 

.02 
.11 
.02 
.88 

20 

.58 

aa 

.08 

.02 

21 

22 

23 

24 

2fi 

20 

27 

28 

2» 

80 

81 

^ 

Al.l  KCHKNV 

(fontlnuwl) 

>;iltsl>urK-  ..,  

Si-\vi\nl- 

Smotliport- 

SiHMorsot 

stroMifttnvut 

■|'i(iiu>>ta  Damt  — 

■ntusvilloj 

UiiiduCityt. 

\  niul.Terift  ' 

WniToii- 

YouiiKSvillot 

MoNOtiAHBLA 

Ciiuttueui'B- 

Comn-nsvillo-' 

Douorat.-    ; 

Greensboro- 

GreeiisburjT 

Irwin 

Mi-yersdalc- 

MnrrvNvilU't 

Newfll-' 

luiliaua 

Indiana        .   ... 

MeKenn 

Sonle^^et 

T. 

"oi 

T. 

•V. 

.... 

T. 

T." 

. . . . 

T. 
■.'08 

•r. 
'.'io 

T. 

T. 
.08 
.06 
'1'. 

T. 

■•■'• 

•••■ 

T. 
T. 

T. 
.01 
T. 

T, 
.16 

T. 

.08 

'■'■'■'■ 

.16 
.04 
T. 
.26 

1.66 
1.86 
1.27 

.... 

T. 

T. 

T. 

1.04 

Crawford 

Krie  

Westmoreland. .. 
Warren   

.40 
.44 

* 

.01 
.31 

T. 
T. 

.4.' 
T. 

.05 

* 

.43 
.14 

.59 
.43 

.04 

M 

.09 
.06 
.47 
.01 
.06 

T. 

T.' 
T 
T. 
T. 

.26 
,28 
.24 
.35 
.34 

.68 
.45 
.85 
.58 
.52 
.38 
.48 

.04 

■ 

.... 

.03 
.24 

.18 
.22 
.50 
.22 
.21 

.28 
.25 

.48 
.20 
.45 
.53 
.17 

.06 

.02 

.88 
.27 

;n'" 

T. 

.40 

.14 
.14 

.23 
.12 
.IB 
.22 
.07 

$ 

.... 

.... 

.... 

T. 
.04 

T. 

■'P.' 
'1'. 
T. 
T. 
'I'. 

T. 
.08 

T. 

tV 

T. 
T. 
T. 

.02 
.06 

T.' 
1'. 
.05 

T.' 
T. 
.03 

1.62 

.08 

:ll 

T. 

.17 

.04 

.11 

.11 

T. 

.09 
.04 

T. 

tV 

T. 

.01 

T. 

1.42 

.02 

T. 

.01 

T.' 
'1'. 

tV 

.6i 

T. 

.05 
.07 

.... 

.62 

■r. 

".62 

tV 

.02 
.01 

T. 

.01 

T. 

T. 

.02 

.01 

T. 

.08 

T. 

'."67 

T. 

.... 

T. 

T. 

.01 

.... 

1.30 
1.93 

Somerset 

Fayette 

W'asliingtou 

(.ireene 

Westmoreland. .. 
W'estmorehvnd. .. 
Somerset 

T. 

tV 

.... 

.... 

.... 

■;6i 

tV 

T. 
T. 

T.' 
T. 

.16 

.15 

.12 

.17 

.06 

T. 

.01 

.06 
.11 

"is 

"67 

.... 

1.97 

.02 

T.' 

T.' 
T. 

T." 

•••• 

T.' 

1.76 
1.64 
1.91 

.25   .82 
.29    .11 

....;   .46 

.01 

T. 

1.85 

.... 

T. 

1.66 

1.37 

Kavette 

«       * 
.so'  .01 
.31   -19 

* 

.19 
.12 

T. 

t" 

.60 
.22 
.50 
.79 
.44 

.85 
.23 
.40 

T. 
T. 

T." 

r. 

T. 
.01 
.03 
T. 

T. 
T. 
T. 

r. 

T, 
T. 

T. 

't. 

T. 
T. 

T. 

'tV 

* 

.54 
.43 
.45 
.31 

.20 
.49 
.27 

.10 
T. 
.06 
.06 

.03 

r 

T. 
T. 

•••• 

■  .  .  . 

.. . . 

'.'oi 

.20 
.01 
.16 
.31 
.19 

.10 

.05 
.26 
.35 
.21 
.28 

.17 
.30 
.21 

0.98 

Pittsburgh  Arpt.f- 
Springs 

.Mlegheny 

T, 
T. 

.... 

T 
T. 

tV 

1.64 
2.15 

Fayette 

Greene 

Beaver 

.24 
.33 

.01 
.14 
27 

.20 
.21 

.20 
.13 
T. 

2.26 

Wayuesburtr 

Ueavek 
Heavor  Falls- 

T. 
.02 

1.76 

T. 

.02 

'."6i 

T. 
T. 
.02 

T. 

.02 

.01 

T. 

.40 
'.'62 

.02 

T. 

T. 
T. 



T. 

T.' 

1.49 

Mercer 

Mercer 

Mercer 



.... 

T. 

.03 
.04 

•v. 

.... 

.... 

.03 

1.37 

Grove  Citv 

.01 

1.26 

Now  Castle 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

.33 
.03 
.14 
.07 

'.'36 
.51 
.37 

.27 
.29 
.31 
T. 

T. 

4s; 

T. 

T. 

r. 
.01 

tV 
.01 

.17 
.32 

.05 
04 

.34 

.17 
.22 
.20 

.45 
.43 
.29 
.30 
.13 

.18 
30 

■r. 

T. 

T. 
.05 

.01 
T. 
T. 

.01 

.01 

.05 
.02 
.05 

T. 

.01 
T. 
T. 
T. 

.01 
.02 
T. 

.01 
.05 

T. 
T 

.24 
.57 
.65 
.36 

.21 
.24 
.17 
.56 
.42 

.23 
.26 

.06 
.01 
.01 
.06 

.15 
.35 
.16 
T. 

T. 
.02 

.... 

.... 

.... 

.06 

.25 
.26 
.26 
.20 

.25 
.17 
.22 
.32 
.23 

.34 
.22 

1.34 

Trnn  Line- 

1.52 

rviiiatuniiiK  Dani- 

T 

1.81 

.01 

T. 

1.33 

Ohio 
Clays\ille- 

Washington 

T. 
T. 
T. 

1.33 

Coraopolis2 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

T. 
.04 
.25 
.37 

.07 
.09 

r. 
.02 

T. 
T. 

T. 
T 
T. 

T. 

. . . . 

'■'■   ■ 

. . . . 

T. 
.01 
.08 

.08 

T. 
.03 

.01 

T. 

1.49 

Mi(lland2 

Jtt.  Lebanon 

T. 

"tV 

.01 
T. 

.01 
T. 

T.' 
.02 

.16 
.03 

1.28 
1.63 

Washington!: 

1.57 

LAKE 

DRAINAGE 

Eriejl 

Raymondt 

.19 

.10 

.16 

T. 

.07 

.02 

.04 

.03 

. . . . 

".'63 

T. 

.... 

.... 

T. 

.08 

'.'io 

T. 

.... 

1.64 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  tlie  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  fur  period,  midnight  to  midnight.  <  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  J  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  ra.  fo]Io\ving  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midniglit  to  midnight.  *  Included  in 
ne.Kt  measurement.     §  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T.  ( trace ).  w lien  precipitation  is  less  than  .01  incli. 


PRESSTJRE.  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 

Relative 

a 
'S 

(reduced.to  sea  level) 

Humidity 

Stations 

1 

* 

a 

3 

0 

a 

1 
bo 

a 

> 

OJ 

So 

0    0 

S 

c 

0 

0 

0 

a 
0 

^ 

a 

& 

3 

« 

<i 

^■t 

S 

m 

z) 

Erie 

30.04 

30.54 

16 

29.21 

1 

10.2 

29 

sw. 

?. 

87 

83 

11 

Harrisburg 

'30.08 

30.57 

17 

29.34 

31 

7.9 

32 

nw. 

16 

74 

58 

63 

52 

Kylertowu 

30.06 

30.53 

17 

29.  34 

31 

14.3 

4fi 

sw. 

2 

HI 

f)7 

74 

Philadelphia 

30.08 

30.61 

17 

29.32 

31 

l.S.  8 

44 

s. 

31 

77 

58 

68 

48 

Pittsburgh 

30.07 

30.51 

16 

29.27 

31 

12.0 

43 

sw. 

."» 

77 

61) 

64 

45 

Reading 

30.09 

30.60 

17 

29.:i3 

31 

11.7 

44 

w. 

2 

firt 

51 

55 

50 

Scranton 

30.08 

.30.57 

17 

29.30 

2 

7,2 

25 

nw. 

15 

78 

6lt 

5bt 

45 

For  any  five-minute  period. 
t  Local  noon 


5  Corrected  to  true  velocities 
t  4:00  p.m. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton   

Reading  

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg, 

Scheuley,  Lock  No.  7 

Sutcrsvi'lle 

Charleroifnr.).Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No,  7 


Delaware 2.9 

Delaware I    2. 8 

I^ehigh I    4.0 

~ "  3,5 

4.0 
2.8 


Schuylkill . . 

N.  Br.  Susquehanna.. 

W.  Br.  Susquehanna.. 

Juniata j  46 

Susquehanna !  4.4 

Alleglieny 1  13.8 

Youghiogheny I  4.7 

Monongahela |  12  8 

Ohio !  * 

Ohio  * 


4.0 

5.1 
5.7 
4.7 
6.2 
4.1 
6.5 
5.0 
16  1 
10.4 
15  6 
* 

13.8 


4 

4 
15 
20 

5 

3tl 
22 
25 
20 

20  - 

21  I 


2.3 

L5 
3.3 
2  9 
2.6 
1.6 
3.4 
3.8 

12.3 
3.9 

11  3 


9t 
12 
14ti 
18  I 
11  i 
19 

7  I 
lit, 
10 
31 
14 


18 
22 
9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 
30 


•  Pool  stage 


t  On  other  dates  also 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


January,  1942 


Daily  Temperatures  for  January,   1842 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

Auentown^ 

.  ( Maximum.... 
\  Minimum  — 

56 

51 

47 

36 

32 

25 

16 

15 

21     20] 

26     36 

33 

43 

38 

29     36 

46 

46 

42 

40 

42 

4g 

55 

41 

34 

38 

38 

35 

32     51 

37.1 

24 

32 

25 

25 

25 

2 

2 

1 

-4 

5 

-6 

-2 

7 

13 

14 

22 

8 

S 

25 

38 

34 

21 

24 

33 

24 

30 

31 

32 

16 

12      13 

17.2 

Altoonadiear) 

.  i  Maximum  — 

36 

45 

30 

30 

26 

16 

14 

10 

20 

17 

21 

38 

39 

48 

42 

36 

40 

57 

49 

44 

33 

37 

50 

53 

46 

37 

48 

43 

36 

34 

33 

36.7 

'  Minimum  — 

27 

24 

21 

23 

7 

-7 

-1 

-13 

-9 

7 

0 

9 

23 

U 

23 

20 

7 

27 

40 

29 

28 

26 

30 

37 

32 

31 

32 

31 

11 

16 

26 

18.3 

Arendtsville 

.  (  Maximum.... 
(  Minimum  — 

32 

47 

34 

39 

32 

24 

17 

15 

18 

20 

27 

32 

40 

42 

44 

38 

40 

50 

48 

47 

41 

43 

54 

60 

48 

40 

46 

40 

37 

34 

40 

37.7 

29 

30 

21 

27 

24 

-2 

2 

-7 

-4 

10 

-3 

6 

22 

14 

29 

26 

9 

25 

37 

36 

32 

28 

80 

36 

86 

33 

33 

33 

19 

19 

31 

21.3 

Bedford 

.  )  Maximum  — 

48 

46 

30 

35 

24 

17 

17 

10 

21 

20 

25 

40 

40 

62 

45 

38 

41 

69 

57 

48 

31 

40 

62 

57 

55 

42 

51 

47 

35 

34 

35 

38.9 

'  Minimum  — 

32 

28 

25 

24 

16 

0 

7 

-13 

-7 

9 

0 

8 

27 

26 

26 

25 

9 

29 

41 

32 

30 

26 

HI 

41 

28 

34 

30 

32 

17 

19 

27 

21.2 

Bethlehem^ 

.  J  Maximum.... 
1  Minimum..  .. 

46 

54 

34 

31 

31 

14 

14 

13 

18 

18 

26 

32 

34 

42 

42 

37 

36 

48 

47 

42 

38 

40 

48 

55 

38 

37 

37 

37 

30 

30 

49 

36.4 

33 

29 

25 

26 

13 

7 

6 

1 

3 

2 

-1 

11 

22 

15 

28 

22 

11 

26 

38 

36 

27 

23 

32 

38 

33 

30 

30 

24 

17 

13 

23 

20.7 

Bloomsburg(near).. . 

.  J  Maximum.... 

37 

50 

33 

33 

30 

18 

16 

10 

21 

15 

24 

31 

34 

44 

41 

35 

35 

42 

41 

40 

36 

40 

4g 

47 

43 

40 

38 

37 

29 

32 

32 

33.9 

'  Minimum 

30 

28 

17 

25 

6 

-20 

-15 

-25 

-26 

-11 

-22 

-6 

4 

0 

23 

10 

-2 

12 

31 

31 

24 

20 

20 

27 

26 

30 

29 

26 

13 

10 

26 

11.0 

Blue  Mt.  Interchange)  Maximum....] 

34 

48 

38 

34 

40 

30 

20 

ig 

24 

23 

32 

38 

43 

43 

43 

42 

40 

47 

49 

48 

38 

44 

66 

60 

57 

42 

44 

44 

36 

36 

34 

39.5 

'  Minimum..  . . 

32 

32 

24 

26 

23 

3 

0 

—2 

-6 

12 

-5 

S 

25 

14 

28 

27 

10 

27 

36 

36 

32 

27 

32 

44 

35 

33 

32 

34 

16 

16 

24 

21.8 

Bradford    

)  Maximum  — 
i  Minimum  — 

35 
31 

43 
21 

25 
12 

25 
21 

28 
7 

14 
-14 

13 
-1 

-23 

16 

-7 

15 
-12 

17 

-8 

29 
13 

31 
17 

38 
12 

38 
17 

29 
9 

40 
-7 

61 

25 

49 
33 

38 
27 

30 
24 

34 

1(1 

47 

2g 

48 
34 

43 
27 

43 
33 

36 
31 

36 
24 

30 
4 

39 
12 

39 
27 

32.7 

X>1  dil^XUA  VA    .........••- 

13.8 

Breezewood  Intchg.. 

S  Maximum.... 

42 

47 

44 

34 

32 

21 

20 

14 

22 

20 

28 

38 

40 

66 

52 

44 

64 

61 

60 

38 

44 

56 

60 

58 

40 

50 

50 

36 

34 

38 

41.2" 

'  Minimum  — 

.32 

30 

24 

32 

22 

0 

-6 

-10 

0 

10 

0 

12 

30 

22 

28 

12 

32 

31 

24 

32 

26 

30 

36 

30 

34 

32 

34 

22 

20 

3(1 

21. 7» 

Brookville2 

.  j  Maximum... . 

47 

30 

29 

31 

18 

16 

111 

9 

20 

15 

20 

33 

34 

"•ii 

33 

27 

47 

63 

46 

33 

31 

3:i 

49 

50 

50 

37 

46 

36 

33 

42 

44 

33.5 

'  1  Minimum.. . 

23 

28 

21 

22 

10 

-20 

-17 

-23 

-26 

-1 

-1 

2 

6 

5 

14 

14 

-4 

6 

34 

29 

28 

20 

24 

22 

23 

32 

31 

31 

6 

13 

24 

12.1 

Burnt  Cabins(near). 

.  (  Maximum... . 
'  I  Minimum  — 

35 

46 

38 

37 

32 

22 

17 

16 

22 

18 

28 

34 

39 

48 

46 

40 

40 

64 

56 

52 

38 

44 

54 

55 

42 

50 

42 

X4 

32 

36 

38.2* 

26 

28 

21 

24 

14 

-6 

4 

-14 

-6 

12 

0 

6 

25 

18 

26 

24 

6 

26 

44 

31 

29 

24 

26 

27 

30 

30 

31 

12 

12 

26 

18.5' 

\  Maximum.... 

26 
23 

29 

io 

16 
-10 

16 

1 

7 
-19 

16 
-5 

18 
5 

20 
6 

31 

5 

35 
24 

42 
16 

36 
14 

36 
20 

44 

7 

60 
30 

56 
33 

47 
30 

33 
29 

41 
23 

47 
30 

"64 
34 

60 
34 

68 
32 

57 
34 

51 
32 

43 
14 

49 
24 

50 
24 

38.5' 

Butler 

(  Minimum..  . . 

"33 

"23 

IS.  5« 

Carlisle 

\  .Maximum.... 

45 

47 

38 

"38 

34 

22 

13 

22 

20 

18 

27 

31 

38 

46 

45 

40 

40 

45 

46 

43 

42 

46 

57 

62 

65 

41 

45 

40 

36 

34 

36 

38.4 

'  /  Minimum..  .. 

30 

30 

22 

27 

21 

2 

-10 

-7 

-9 

10 

-6 

2 

23 

17 

27 

26 

6 

23 

33 

36 

32 

26 

30 

33 

28 

32 

30 

32 

17 

16 

26 

19.6 

Chambersburg. 

\  Maximum.... 

36 

47 

39 

38 

35 

19 

19 

13 

19 

23 

28 

33 

40 

45 

45 

40 

40 

52 

52 

48 

40 

48 

57 

U3 

46 

41 

45 

39 

39 

35 

39 

38.8 

'  )  Minimum  — 

31 

29 

25 

27 

18 

5 

8 

-1 

0 

12 

5 

9 

28 

15 

3f) 

26 

13 

27 

36 

37 

33 

26 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

18 

21 

32 

•22.8 

ClaysvUle 

.  1)  Maximum... . 

49 

51 

30 

29 

26 

17 

15 

8 

20 

17 

20 

37 

37 

44 

41 

38 

51 

60 

54 

41 

36 

36 

50 

54 

56 

45 

51 

45 

36 

43 

53 

38  4 

*  Minimum.. , . 

35 

24 

23 

24 

13 

-10 

1 

-17 

-1 

6 

4 

9 

26 

21 

26 

25 

17 

41 

41 

31 

30 

24 

31 

35 

33 

32 

33 

33 

15 

18 

22 

20.8 

r!on,tftsville 

.  \  Maximum... . 
■  (  Minimum..  . . 

42 
32 

55 
32 

36 
26 

35 

28 

34 

22 

22 

5 

21 

5 

14 
1 

23 
2 

21 

5 

25 
-2 

34 
5 

35 
23 

41 
11 

42 
31 

39 
21 

34 

9 

61 
26 

49 
40 

46 
34 

40 
30 

40 
21 

49 
29 

64 
35 

43 
30 

37 
31 

40 
30 

36 
33 

36 
19 

31 
15 

52 
21 

37.3 

V>«J«IivD3  *  *  l.t\^  ,»•■••••••• 

21.0 

Corry2 

.  )  Maximum.... 
(  Minimum 

43 
25 

29 
22 

27 
15 

27 
12 

15 
6 

13 
-7 

6 
-4 

7 
-11 

15 
-9 

13 
-4 

20 
-2 

31 
7 

34 
17 

36 
20 

30 
16 

27 

7 

45 
-1 

47 
16 

39 
35 

30 
26 

33 
23 

41 
16 

47 
23 

49 
28 

50 
30 

34 
30 

36 
29 

32 
29 

31 
9 

40 
12 

44 
24 

31.3 

14.1 

Coudersport 

.  S  Maximum.... 

35 

44 

27 

31 

25 

10 

11 

9 

19 

16 

17 

31 

34 

39 

38 

30 

42 

52 

50 

39 

31 

37 

46 

50 

40 

37 

38 

34 

30 

37 

36 

32.7 

(  Minimum.. . . 

27 

20 

14 

20 

5 

-18 

-4 

-26 

-10 

-6 

-5 

9 

15 

9 

16 

6 

-10 

18 

33 

27 

21 

12 

24 

30 

20 

30 

28 

20 

1 

6 

20 

11.3 

Derry 

.  )  Maximum.... 

44 

50 

33 

33 

29 

15 

15 

9 

23 

20 

20 

37 

37 

46 

41 

38 

62 

61 

57 

54 

40 

36 

51 

55 

S'J 

51 

55 

50 

38 

53 

53 

40.5 

'  (  Minimum  — 

36 

25 

24 

25 

7 

-6 

2 

-11 

-1 

8 

-4 

16 

26 

24 

25 

22 

11 

42 

42 

40 

30 

26 

32 

36 

31 

34 

33 

32 

14 

23 

32 

21.8 

Ebensburg 

.  >  Maximum... . 

35 

43 

30 

30 

24 

13 

10 

6 

20 

15 

20 

36 

36 

43 

40 

35 

48 

54 

60 

41 

30 

37 

47 

61 

45 

38 

52 

43 

32 

35 

38 

34.7 

(  Minimum 

28 

20 

17 

20 

0 

-8 

-3 

-13 

-9 

1 

-5 

8 

9 

16 

19 

15 

1 

29 

36 

26 

23 

19 

26 

32 

31 

29 

27 

25       7 

13 

25 

14.9 

Edinboro 

I  Maximum.... 

.... 

t  Minimum..  . . 

Emporium^ 

.  j  Maximum... . 

"46 

"35 

"32 

"ig 

"14 

"9 

"io 

"26 

"is 

'  ig 

"34 

36 

"42 

"33 

"27 

■  46 

"54 

'39 

"37 

"32 

"38 

"48 

"46 

"49 

"36 

"38 

".36 

32 

"38 

"33!6'' 

1  Minimum 

24 

31 

26 

14 

-13 

-12 

-21 

-19 

-1 

-4 

4 

16 

7 

8 

14 

-3 

2 

22 

31 

27 

20 

21 

30 

28 

26 

31 

29 

9 

13 

"2i 

12.7' 

Ephrata 

.  f  Maximum.... 
"  (  Minimum.... 

39 

53 

"38 

36 

35 

24 

18 

18 

23 

23 

28 

35 

41 

46 

42 

39 

40 

46 

49 

43 

43 

44 

52 

58 

44 

37 

42 

37 

36 

35 

50 

38.5 

33 

32 

26 

28 

23 

4 

-5 

-1 

-6 

9 

-10 

0 

25 

11 

28 

21 

7 

22 

35 

35 

32 

22 

27 

34 

30 

32 

31 

33 

18 

16 

25 

19.9 

Erie3 

\  Maximum 

47 

48 

28 

28 

23 

18 

15 

8 

18 

14 

26 

34 

28 

4(> 

34 

30 

48 

51 

42 

33 

33 

35 

49 

41 

36 

36 

34 

33 

27 

49 

49 

33.3 

'  )  Minimum 

34 

23 

21 

23 

7 

0 

2 

2 

4 

9 

12 

19 

25 

25 

23 

16 

15 

41 

32 

30 

29 

28 

3J 

32 

31 

30 

32 

20 

18 

27 

28 

21.6 

Franklin^ 

.  J  Maximum.... 

48 

31 

27 

29 

16 

17 

7 

10 

18 

14 

21 

34 

36 

42 

35 

25 

47 

64 

44 

32 

34 

41 

50 

51 

54 

3- 

44 

35 

35 

46 

45 

34.1 

(  Minimum 

28 

30 

20 

20 

9 

-3 

-3 

-7 

-6 

4 

2 

12 

16 

25 

21 

16 

4 

4 

36 

30 

29 

27 

27 

30 

30 

30 

33 

33 

13 

13 

26 

17.7 

Freeland 

\  Maximum.... 

31 

32 

26 

26 

26 

15 

15 

4 

12 

12 

20 

24 

24 

39 

36 

28 

34 

45 

44 

45 

42 

35 

45 

40 

41 

32 

32 

32 

27 

19 

42 

29.8 

■  )  Minimum..  .. 

27 

22 

16 

20 

13 

-5 

1 

-y 

-4 

-1 

-2 

in 

18 

9 

18 

9 

8 

29 

39 

28 

24 

19 

25 

33 

07 

25 

25 

26 

7 

6 

15 

15.4 

frpttvaburff 

)  Maximum.... 
■  (  Minimum 

37 
32 

48 
33 

37 
25 

38 

28 

36 
26 

28 
6 

20 
10 

15 

-2 

20 
-3 

20 
3 

26 
5 

33 
a 

40 
21 

43 

n 

45 
30 

42 
28 

38 
11 

51 
28 

52 
37 

61 
32 

42 
34 

44 

27 

57 
33 

60 
40 

55 
32 

45 
34 

43 
34 

43 
34 

39 
19 

34 

18 

36 
22 

39.3 

VTCl'I'J'  DUl*AK  ••••■•••••• 

22.  3 

Gordon 

.  \  Maximum.... 

35 

50 

32 

32 

so 

21 

12 

11 

19 

16 

25 

30 

33 

45 

41 

34 

36 

50 

49 

41 

36 

40 

51      53 

45 

36 

37 

35 

34 

28 

45 

34.9 

■  )  Minimum  — 

30 

29 

20 

25 

14 

-5 

-111 

-11 

-18 

g 

-15 

—■■i 

24 

10 

23 

17 

-2 

19 

31 

32 

29 

19 

21      32 

27 

30 

30 

27 

12 

7 

18 

15.2 

Greensburg 

.  J  Maximum.... 

48 

52 

31 

30 

28 

15 

16 

8 

20 

19 

21 

37 

37 

41 

41 

38 

50 

60 

56 

41 

35 

38 

60     66 

59 

49 

.53 

47 

35 

53 

57 

39.4 

)  Minimum 

33 

22 

23 

25 

10 

-6 

3 

-12 

-2 

11 

0 

13 

27 

20 

25 

24 

14 

33 

41 

30 

30 

26 

22 

43 

35 

36 

33 

33 

14 

24 

37 

21.5 

Grove  City 

.  (  Maximum... . 
'  1  Minimum  — 

40 
32 

48 
22 

26 
20 

28 
23 

24 

6 

15 

-7 

14 

0 

6 

-10 

15 
-3 

16 
3 

19 

1 

34 
IC 

34 
22 

40 
22 

3g 

21 

36 

18 

47 
14 

54 
40 

53 
40 

40 
29 

32 
29 

42 
25 

49 
30 

49 
3« 

55 
38 

61 
36 

50 
31 

40 
30 

33 
14 

47 
26 

46 
32 

30.2 

20.2 

Hanover. 

(  Maximum.... 
1  Minimum.. .. 

38 

44 

35 

35 

33 

26 

15 

16 

20 

20 

20 

3S 

40 

45 

42 

40 

41 

50 

51 

50 

41 

45 

64 

60 

60 

40 

47 

41 

36 

32 

38 

38.4 

33 

34 

25 

27 

26 

5 

10 

1 

3 

14 

6 

9 

29 

21 

29 

28 

14 

30 

46 

36 

3:< 

27 

28 

36 

34 

33 

32 

34 

19 

20 

26 

24.0 

HarrlsburgS 

\  Maximum... . 

44 

48 

36 

35 

81 

18 

16 

14 

21 

18 

27 

33 

38 

45 

43 

41 

40 

47 

48 

45 

39 

44 

56 

69 

42 

36 

45 

38 

32 

34 

39 

37.2 

1  Minimum..  .. 

32 

29 

2fi 

27 

11 

2 

5 

0 

-3 

4 

3 

6 

22 

15 

30 

16 

10 

27 

38 

36 

31 

26 

33 

36 

35 

32 

33 

24 

20 

18 

28 

21.0 

Hawley 

)  Maximum 

36 

52 

35 

32 

18 

23 

33 

31 

43 

41 

32 

39 

47 

47 

42 

34 

36 

47 

50 

42 

35 

35 

36 

33 

31 

37 

31.2' 

'  1  Minimum  — 

.  (Maximum.... 

(  Minimum 

29 
46 

30 
51 

21 
37 

25 
36 

-26 
24 

-3 

19 

-20 
28 

-4 
36 

20 
36 

-1 
45 

21 
43 

13 
40 

-6 
41 

15 
62 

36 
45 

.32 
45 

26 

37 

12 
41 

17 
54 

30 
57 

24 
46 

27 
38 

27 
43 

30 

3g 

9 
32 

-1 
31 

14 
50 

13.0'' 

Holtwood*^ 

"33 

"is 

"ig 

"i5 

38.0 

35 

32 

28 

29 

18 

10 

11 

4 

5 

3 

1 

c 

20 

19 

32 

17 

13 

26 

37 

36 

28 

25 

29 

30 

32 

34 

34 

28 

22 

20 

30 

22.5 

Huntingdon 

.  (  Maximum.... 

38 

47 

34 

34 

30 

20 

19 

14 

22 

19 

26 

3£ 

40 

51 

44 

40 

44 

59 

60 

45 

43 

54 

58 

57 

46 

38 

50 

38 

35 

•XS 

39 

.38.9 

'  Minimum 

30 

29 

26 

27 

12 

1 

3 

-18 

-11 

9 

-2 

S 

18 

10 

28 

16 

6 

24 

37 

31 

26 

32 

41 

42 

21 

32 

33 

27 

15 

16 

27 

19.2 

Tndiana            

.  s  Maximum.... 

48 

48 

31 

30 

26 

10 

12 

6 

21 

21 

20 

4'^ 

42 

38 

87 

31 

36 

52 

50 

40 

33 

44 

46 

52 

56 

50 

61 

62 

34 

38 

38 

36.9 

^uuiaixa  ...•■••••.••• 

'  Minimum 

28 

24 

21 

26 

5 

-10 

0 

-12 

-7 

8 

0 

If 

20 

20 

23 

18 

20 

34 

40 

28 

28 

26 

31 

34 

36 

36 

31 

33 

12 

28 

.36 

20.5 

Irwin 

.  j  Maximum 

(  Minimum..  . . 

45 

50 

30 

31 

29 

16 

15 

9 

20 

22 

20 

3- 

38 

45 

43 

38 

47 

59 

52 

43 

36 

38 

60 

54 

59 

49 

52 

50 

37 

52 

49 

.39.2 

32 

24 

23 

24 

9 

-9 

0 

-14 

-6 

7 

1 

c 

25 

18 

24 

22 

10 

38 

41 

29 

29 

23 

27 

30 

29 

32 

32 

33 

12 

22 

33 

19.6 

Johnstown 

.  )  Maximum.... 

37 

45 

33 

30 

24 

16 

14 

8 

20 

17 

17 

3{ 

35 

45 

39 

35 

51 

58 

48 

40 

33 

37 

49 

53 

50 

37 

54 

43 

32 

37 

40 

36.0 

'  Minimum  — 

32 

23 

22 

24 

3 

-4 

2 

-9 

-4 

5 

0 

IC 

22 

16 

24 

19 

8 

31 

39 

29 

28 

24 

29 

37 

31 

32 

32 

2g 

13 

19 

29 

19.2 

Kane* 

.  f  Maximum.... 
\  .Minimum 

42 

42 

25 

28 

17 

11 

14 

8 

16 

12 

16 

2£ 

32 

37 

28 

25 

45 

50 

44 

32 

30 

36 

46 

47 

46 

34 

36 

32 

30 

40 

37 

31.2 

29 

15 

15 

14 

-8 

-18 

-20 

-24 

-12 

-10 

-6 

c 

15 

18 

15 

-4 

2 

36 

30 

25 

20 

14 

27 

30 

31 

29 

27 

7 

-2 

15 

22 

11.0 

Kylertown* 

.  \  Maximum'.. . 

38 

44 

27 

29 

20 

11 

11 

6 

17 

12 

16 

3J 

31 

44 

32 

30 

42 

54 

47 

34 

29 

36 

46 

48 

4n 

34 

40 

32 

30 

31 

38 

31.7 

'  Minimum..  .. 

30 

21 

20 

20 

-3 

-9 

-7 

-13 

-6 

-1 

-1 

15 

18 

21 

20 

9 

6 

31 

34 

28 

26 

21 

30 

33 

31 

31 

30 

12 

8 

15 

22 

15.8 

Lancaster 

.  f  Maximum.... 
1  Minimum 

39 

55 

36 

36 

35 

22 

20 

19 

23 

23 

30 

3E 

37 

46 

44 

40 

40 

45 

46 

42 

42 

43 

53 

58 

49 

41 

43 

39 

39 

31 

51 

38.8 

30 

34 

22 

28 

21 

0 

-2 

-6 

-10 

11 

-15 

-f 

17 

6 

26 

24 

3 

22 

30 

35 

32 

20 

22 

25 

26 

32 

30 

32 

l'.l 

13 

20 

17.5 

Lawrenceville 

.  I  Maximum 

35 

45 

32 

32 

30 

15 

13 

10 

18 

15 

20 

3' 

34 

43 

37 

30 

42 

54 

45 

40 

33 

36 

51 

63 

44 

37 

38 

36 

24 

35 

42 

34.1 

'  Minimum 

28 

27 

18 

25 

0 

-18 

0 

-30 

-15 

-3 

-18 

—5 

12 

3 

20 

10 

-5 

24 

35 

30 

25 

23 

23 

43 

33 

30 

30 

21 

12 

6 

26 

13.3 

Lebanon^ 

.  J  Maximum 

1  Minimum 

50 

48 

36 

36 

32 

19 

15 

15 

21 

18 

26 

3e 

37 

1     *^ 

41 

2S 

39 

46 

45 

40 

38 

43 

54 

56 

42 

33 

43 

39 

31 

33 

45 

36  5 

27 

34 

25 

22 

23 

1 

-1 

-4 

-5 

6 

-4 

4 

6 

17 

25 

26 

g 

10 

26 

37 

34 

23 

27 

32 

33 

31 

31 

32     IX 

17 

20 

18  8 

Lewistown 

.  1  Maximum 

38 

47 

40 

35 

34 

25 

20 

18 

22 

23 

28 

3S 

39 

48 

49 

40 

42 

48 

47 

46 

38 

41 

!  55 

57 

53 

43 

47 

43     38 

36 

38 

:;9.3 

'  Minimum 

31 

30 

27 

27 

22 

9 

0 

5 

-6 

14 

1 

li 

27 

14 

29 

23 

11 

24 

3.5 

34 

35 

28 

32 

41 

33 

34 

33 

33     17 

19 

29 

22.7 

liock  Haven^ 

.  !  Maximum.... 
1  Minimum 

46 
25 

43 
32 

33 

25 

35 
26 

26 
21 

12 

-7 

15 
-6 

12 

-15 

20 
-14 

ig 

-2 

24 
-1 

3' 
U 

38 
)      11 

45 
12 

36 
12 

30 

20 

31 
4 

40 
5 

44 
20 

41 
32 

36 
32 

42 
27 

52 
27 

54 
35 

41 
31 

36 
32 

40 
33 

38 
31 

33 
14 

33 
14 

38 
IS 

34.5 

16.3 

Marcus  Hook^ 

.  j  Maximum.... 

55 

58 

40 

38 

37 

23 

25 

18 

30 

28 

32j     4C 

1     42 

48 

46 

43 

41 

57 

62 

50 

43 

50 

50 

58 

51 

46 

:    46 

44 

38 

39 

54 

42.9 

'  .Minimum  ..  . . 

35 

33 

31 

31 

21 

11 

15 

8 

11 

10 

9      1> 

28 

28 

34 

22 

IS 

33 

45 

38 

34 

31 

36 

38 

40 

38 

!    38 

31 

24 

23i     30 

27.2 

Mauch  Chunk 

.  (  Maximum..  . 
1  Minimum 

35 

50 

35 

35 

11 

13 

12 

19 

18 

20     2f 

>     34 

40 

40 

34 

30 

46 

40 

42 

35 

37 

46 

49 

39 

40 

37 

37 

36 

26,     42 

33.5* 

24 

31 

19 

25 

-2 

-11 

-10 

-17 

8 

-17!  -f 

22 

4 

IS 

15 

—4 

14 

30 

34 

28 

14 

17 

33 

23 

28 

!    28 

27 

8 

8 

13 

13. .5' 

MeadviUe2 

.  f  Maximum.... 
1  Minimum 

46 

26 

27 

29 

"15 

12 

7 

9 

16 

15 

20 

35 

'     34 

40 

34 

24 

46 

50 

42 

31 

35 

40 

49 

51 

66 

.36 

39 

34 

33 

48 

47 

33.0 

28 

25 

17 

18 

6 

-5 

-5 

-6 

-7 

-7 

-9 

U 

)     18 

20 

20 

12 

5 

12 

37 

29 

28 

25 

28 

25 

25 

30 

30 

32     11 

12 

27 

15.9 

Mercer* 

.  (  Maximum.... 

. . . . 











Middletown2.... 

1  Minimum..  .. 
.  i  Maximum.... 

'47 

"35 

".35 

"36 

"20 

"i7 

"13 

"2i 

'is 

"28 

"3- 

"34 

"45 

"42 

"si 

"39 

"50 

"46 

"46 

"39 

"42 

"55 

"58 

"42 

"37 

:"44 

'  '39! '  32 

"34 

'seii' 

'  Minimum 

28 

'33 

26 

27 

23 

8 

7 

-3 

-7 

7 

1 

4 

8 

14 

18 

30 

11 

14 

29 

39 

35 

24 

30 

35 

32 

33 

32 

34|    20 

19 

"22 

20.4 

Continued  on  page  7. 
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('LIMA  l"()l.()(;ir.\I,   DATA:    I'KNNSYIA'ANI A   SKCTION 


iJally  Temperatures  for  Jan\iary,   1948— Coiitiniioil  rroin  pitKu  n 


Stations 

1 

2 

8 

4 

fi 

6 

7 

8 

0 

10     11      U 

18 

14 

16 

10 

17 

18 

19 

30 

n 

23 

28 

iA 

2n 

26 

•il 

2ii 

•i<.> 

80 

81 

JMean 

Mi.ilmut 

.  \  Maxiniiuii... . 

4S 

S!i 

Is. 

32 

2f 

18 

M 

9 

24 

IS 

28    m 

•X 

42 

42 

4'. 

47,     «• 

8'. 

Vi 

Sf 

as 

50     fti 

5' 

4f 

m 

415 

11; 

1    6f 

iVi 

38.8 

'  Miuimuiu.. . . 

32 

24 

« 

26 

j 

-6 

t 

-U 

-2 

7 

3     U 

•i'i 

1^ 

24 

21 

14      31 

Vi 

3C 

81 

21 

30l     30 

■W 

^ii 

32 

2i 

If 

!  i"! 

3« 

•20.0 

Mviutroso- 

.  \  Maxlnuiui... . 
'  Minimuui.,    . 

4" 
2U 

4!< 
•it 

1     8C 
1    20 

29 
21 

2; 
i( 

10 

-6 

K 
-4 

7      14 
-12-11 

9 

-7 

18     2S 
-9   -1 

2C 

3- 
K 

2!' 
17 

K 

HOi     41 

4; 

2H 

34 

•n 

32 
19 

4- 

4fi 

•a 

3!' 

2U 

•u 

82 
•26 

3( 
2! 

4 

1    -28 

'    ; 

31 
4 

28.3 

- 

1 

11.6 

\lt.  U'liniuni 

.  >  Miixinuini... . 

61 

61 

29 

2il 

11 

16 

14 

7     21 

16 

20     36 

37 

4 

87 

2! 

ftl 

60 

51 

3.^ 

37 

41 

5f 

5( 

fif 

4( 

61 

4 

31 

'    61 

64 

87.fi 

'  Miiiiinuni.. . . 

Si 

24 

■il 

If 

d'  -8 

-2 

-18    -1 

3 

3     18 

25 

2^ 

26 

'2( 

r 

43 

31 

31 

27 

2o 

81 

H4 

38 

3^ 

82 

211 

If 

26 

3( 

20.1 

Mt.  rncoiio 

.  ■  Mnxinium... . 

SI 

3t 

8( 

3.1 

26,     12 

5 

6l     12 

11 

16,     IS 

8H 

36 

85 

34 

X 

45 

4: 

in 

3S 

V 

4'2 

& 

4f 

3a 

33 

;t4 

3 

'25 

3(1 

30.1 

•  Minimum.. . . 

15 

I'i 

16 

15 

IC 

-U 

-6 

-IH 

-10 

-t 

-10 

— 0 

16 

18 

18 

11 

■10 

26 

4( 

36 

26 

26 

84 

36 

•it 

2( 

24 

18 

6 

0 

lii 

12.5 

Ni'sliHiiiiuy  Knlls. . . 

.  1  \liiximiini... . 

89 

6H 

37 

34 

3f 

27 

20 

16 

22 

22 

22 

36 

36 

46 

45 

8« 

36 

58 

55 

48 

39 

89 

49 

56 

40 

46 

31, 

87 

36 

3( 

61 

38.2 

\  Miuinunii..  , . 

29 

8ti 

32 

26 

27 

2 

2 

1 

-3 

14 

-11 

1 

24 

", 

22 

23 

8 

22 

36 

34 

31 

17 

19 

25 

31 

31 

30 

30 

18 

10 

17 

19.1 

\t'w  Castio 

.  J  Miwtniinu... . 
1  Minimum.  . . 

44 
84 

62 
2li 

31 

23 

3t 
24 

27 

20 
-8 

17 

11 

21 
-1 

21 

-3 

23 
3 

85 
14 

88 
18 

4f 
17 

41 
24 

38 
21 

52 
12 

59 
36 

57 
39 

44 
31 

34 

at 

42 
23 

52 
31 

65 
27 

67 
25 

5l' 

3;t 

36 
32 

48 
32 

38 

1; 

!    50 

1    26 

48 
35 

89.8 

2!  -10 

20.0 

Nowoll" 

.     .Miiximum... . 

55 

55 

34 

32 

29!     18 

22 

8 

26 

23 

21 

89 

45 

47 

41 

38 

55 

61 

49 

34 

35 

39 

51:    50 

58 

42 

61 

if, 

3j 

1    53 

59 

40.4 

I  ulnnTtou'* 

'  Minimum 

38 
41 
32 

29 
64 
30 

2,S 
40 
25 

17 
35 

28 

-h\      5 
31     16 
10|  -1 

6 
16 
-8 

-10 
17 
-7 

3 
22 
-9 

11 
20 

-7 

5 
25 
-9 

19 
34 

1 

23 
38 
18 

30 
44 
lil 

27 

41 
30 

17 
89 

13 

15 

35 

5 

41 
50 
25 

33 

41) 
87 

33 
46 
37 

27 
41 
24 

27 
43 
21 

32      S3 
51      57 
23     32 

.30 
43 
30 

34 
37 
31 

34 
88 
31 

25 
38 
22 

18 
30 
)4 

22 
30 

10 

28 
47 

21,8 
87.3 
17.1 

,    1   .<111A1U]U11I.. .  . 

'  iliuimuui  — 

25 

I'liiliulflphia 

City  Olliw' 

.  .'  Maximum... . 

6'^ 

59 

40 

36 

35 

19 

22 

16 

25 

23 

27 

37 

38 

48 

43 

40 

37 

56 

55 

46 

40 

41 

49 

58 

45 

39 

41 

39 

38 

80 

63 

39.5 

i  Minimum..  . . 

35 

32 

30 

31 

19 

11 

14 

6 

11 

12 

8 

19 

27 

25 

33 

21 

17 

32 

44 

36 

32 

30 

32 

38 

35 

■M 

33 

■J8 

•20 

18 

27 

'25.5 

Airport  Station''  . . 

.  1  M.i.Kimum... . 

53 

59 

39 

35 

35 

IS 

22 

15 

25 

23 

28 

3S 

37 

48 

43 

39 

37 

56 

5--i 

45 

44 

41 

49 

57 

42 

ol' 

40 

38 

32 

32 

54 

39.2 

\  .Minimum.. . . 

31 

30 

28 

30 

15 

9 

12 

5 

8 

3 

3 

8 

21 

19 

82 

16 

13 

26 

38 

33 

26 

22 

28 

81 

32 

32 

32 

26 

18 

16 

28 

21.7 

Krnukliu  lustitutc. 

•  Mil xi mum... . 

'  Minimum .. . . 

'.'.'.'. 

■■ 

.... 

.... 

shawinout 

.  1  Maximum... . 

■'■lo 

"58 

"38 

"ai 

"35 

29 

"2). 

"17 

"ik 

"24 

"28 

"36 

"35 

"46 

"45 

"S8 

"36 

'56 

"54 

"ii 

"38 

"46 

"56 

"55 

"ii 

"38 

'46 

"39 

"36 

"36 

"8'2 

"ik'M 

(  Minnnum.   . . 

3. 

36 

28 

30 

28 

8 

9 

2 

3 

14 

-3 

6 

27 

18 

31 

25 

11 

24 

37 

88 

31 

20 

21 

28 

29 

31 

:!2 

33 

19 

14 

21 

22.  \ 

I'hoenixville 

.  '  Maximum.... 

40 

W 

41 

37 

36 

31 

23 

17 

24 

26 

31 

39 

40 

46 

43 

40 

38 

56 

54 

46 

43 

45 

52 

59 

49 

42 

42 

43 

39 

34 

62 

41.0 

'  Minimum 

28 

34 

2G 

29 

27 

3 

7 

1 

-2 

12 

-11 

-' 

25 

7 

29 

21 

6 

20 

39 

38 

32 

16 

20 

31 

24 

32 

30 

30 

19 

8 

14 

19.1 

I'itt-sburghCityOtnce 

•'  (  Maximum.... 

St 

54 

30 

30 

21 

17 

17 

10 

22 

18 

22 

39 

37 

4-'-) 

40 

38 

54 

60 

52 

35 

36 

40 

52 

56 

58 

43 

52 

43 

34 

■53 

83 

39.3 

}  Minimum 

38 

26 

25 

24 

6 

0 

3 

_2 

4 

7 

6 

17 

28 

26 

27 

25 

22 

46 

35 

■M 

34 

30 

34 

39 

38 

35 

35 

25 

18 

31 

301    24.1 

I'ittsburgh  Arpt  Sta. 

'.  1  ."■:aximum 

52 

50 

29 

29 

20 

15 

15 

7 

19 

14 

'20 

36 

34 

43 

37 

35 

52 

59 

51 

34 

34 

38 

49 

54 

56 

41 

53 

42 

31 

51 

64 

37.2 

1  .Minimum 

36 

23 

23 

20 

2 

—  5 

-] 

-9 

0 

3 

4 

13 

26 

25 

•24 

20 

18 

42 

34 

29 

30 

27 

31 

36 

39 

32 

32 

23 

16 

2- 

28 

20.9 

PortCliuton 

.  1  .Maximiun 

)  Mininnnn 

S7 

53 

35 

37 

34 

27 

16 

12 

20 

20 

22 

27 

35 

40 

43 

41 

33 

47 

47 

44 

37 

39 

48 

54 

53 

3x 

37 

38 

38 

28 

46 

36.3 

2^ 

30 

22 

27 

18 

0 

-3 

-5 

-IC 

13 

-10 

0 

23 

11 

27 

21 

3 

19 

34 

36 

30 

18 

22 

33 

28 

32 

32 

30 

18 

14 

22 

18.1 

Pymatuuiiig  Dam2.. 

.  f  Maximmu... . 
1  Mininmii) 

a 

22 

22 

36 

8 

12 

6 

0 

12 

10 

18 

2S 

28 

36 

32 

18 

35 

48 

38 

28 

2» 

36 

46 

46 

50 

32 

36 

30 

26 

44 

46 

32.2 

24 

20 

16 

18 

6 

-6 

-6 

-10 

-10 

-10 

-9 

-2 

16 

17 

18 

12 

8 

12 

36 

26 

26 

26 

24 

28 

28 

3(1 

28 

30 

10 

10 

26 

18.8 

QiiakyrtDwn 

.  i  MHXimuin,.. . 

36 

55 

34 

34 

35 

25 

16 

12 

19 

19 

23 

30 

35 

40 

41 

37 

32 

47 

49 

42 

36 

43 

46 

52 

46 

36 

37 

38 

34 

26 

50 

35.6 

i  .Minimum 

•29 

31 

22 

26 

23 

1 

-1 

-3 

- 12 

7 

-17 

-5 

25 

1 

27 

19 

-1 

21 

34 

34 

29 

16 

20 

36 

25 

29 

29 

28 

15 

9 

17 

16.6 

Keadiug') 

.    Maximum.... 

51 

56 

36 

36 

34 

16 

16 

14 

22 

22 

26 

33 

36 

45 

42 

39 

3s 

49 

51 

43 

30 

42 

.52 

57 

43 

38 

41 

39 

33 

32 

53 

37.9 

■  .vliuimmn 

34 

31 

27 

29 

13 

6 

9 

2 

3 

6 

5 

9 

25 

16 

30 

20 

11 

31 

37 

36 

31 

2.- 

32 

39 

34 

32 

32 

25 

20 

17 

27 

22.4 

Ri(igway2 

.  '  Maximum... . 
'  Minimiun 

46 
■2-i 

35 
32 

2S 
19 

29 
19 

16 
13 

15 
-15 

8 
-15 

8 
-23 

19 
-23 

14 

-2 

IS 

32 
9 

34 

16 

40 
9 

31 
19 

2B 
14 

47 
-5 

53 
-3 

46 
36 

32 
29 

32 
25 

39 
24 

49 
26 

51 

'29 

48 
29 

36 
34 

39 
31 

34 
29 

34 
5 

43 
4 

43 
20 

33.1 

1-2.9 

>('rantoii*^ 

.  ^  Maximum... . 

46 
33 

53 
30 

33 
24 

32 
26 

29 

12 

11 
4 

10 
-8 

20 
2 

18 
0 

22 
-4 

32 
10 

33 

17 

44 
15 

41 
21 

35 

35 
6 

42 
2» 

49 
39 

44 
33 

35 
25 

38 

•20 

48 
27 

50 
35 

43 
32 

35 
30 

38 
32 

36 
19 

23 
11 

35 
9 

43 
25 

34.5 

t  .Minimum.. 

11        1 

18.3 

.-clingsgrove 

.  ■  Maximum.... 

55 

52 

39 

35 

35      19 

13 

IX 

16 

20 

2] 

30 

37 

39 

44 

37 

38 

50 

46 

43 

38 

45 

54 

58 

44 

43 

40 

39 

36 

32 

38 

37.1 

Minimum 

30 

30 

32 

26 

16 

-8 

2 

-16 

-16 

9 

-7 

;, 

15 

19 

25 

20 

9 

25 

35 

34 

29 

25 

25 

35 

31 

32 

32 

.32 

16 

16 

26 

18.8 

>liiirou 

Maximum 

47 

47 

2S 

2»s 

26 

17 

14 

5 

16 

16 

21 

34 

33 

45 

44 

38 

81 

56 

56 

42 

32 

36 

51 

52 

56 

54 

47 

42 

36 

51 

49 

37.7 

■  Minimum 

31 

23 

22 

14 

1 

-6 

-4 

-10 

-2 

-2 

fi 

12 

20 

24 

25 

16 

14 

43 

34 

32 

30 

28 

32 

33 

35 

34 

34 

22 

16 

30 

33 

20.1 

SiiMierset  

.  Maximum.... 

36 

36 

32 

30 

24 

8 

7 

2 

19 

19 

19 

3G 

38 

42 

38 

32 

42 

47 

47 

39 

30 

31 

45 

45 

45 

43 

54 

45 

30 

40 

41 

33.6 

.Mini  mum  — 

32 

22 

18 

24 

6 

-20 

2 

-28 

-6 

5 

-2 

10 

23 

10 

23 

20 

4 

30 

36 

27 

26 

28 

28 

35 

28 

33 

31 

30 

13 

17 

29 

17.2 

Springs 

.     Maximum 

38 

44 

34 

26 

22 

10 

1! 

4 

19 

14 

16 

37 

34 

42 

37 

32 

4S 

52 

44 

32 

29 

33 

44 

52 

47 

38 

51 

40 

31 

38 

40 

33.5 

Minimum  — 

28 

19 

19 

22 

1 

-8 

-1-12 

-13 

-I 

-3 

10 

l.T 

1-i 

23 

10 

4 

31 

31 

23 

22 

20 

•24 

35 

30 

30 

30 

27 

13 

10 

24 

15.4 

State  College^ 

.  ,'  iMaximum.... 

38 

44 

30 

31 

24 

12 

14 

8 

19 

17 

20 

37 

35 

46 

35 

34 

38 

54 

47 

41 

33 

39 

49 

51 

40 

36 

4? 

34 

31 

31 

36 

33.7 

(  Minimum 

30 

21 

23 

24 

4 

-6 

-1 

-8 

0 

3 

2 

14 

22 

23 

24 

15 

10 

31 

41 

30 

29 

27 

28 

37 

31 

34 

33 

19 

13 

18 

27 

19.4 

Strouilsbiirg- 

.  I  Maximum.... 
)  -Minimum 

56 

51 

35 

35 

35 

17 

17 

18 

21 

23 

23 

34 

33 

41 

35 

26 

33 

49 

42 

41 

39 

41 

49 

56 

43 

33 

39 

37 

29 

29 

43 

35.6 

21 

31 

19 

21 

26 

-4 

-3 

-10 

-11 

-2 

-14 

-5 

1 

6 

7 

18 

0 

0 

24 

34 

•29 

16 

20 

28 

25 

.30 

29 

3(1 

15 

6 

9 

12.8 

Towauila 

.  j  .Maximum... . 

39 

51 

36 

32 

30 

16 

15 

17 

18 

16 

23 

34 

34 

42 

42 

34 

.39 

49 

43 

40 

34 

42 

52 

53 

40 

37 

39 

36 

23 

36 

41 

34.9 

"( Siinimnm 

31 

30 

21 

25 

9 

-14 

2 

-24 

-12 

-10 

-17 

2 

15 

8 

23 

10 

-1 

28 

35 

31 

26 

20 

22 

27 

29 

30 

30 

21 

n 

8 

25 

14.2 

UnioiitoWD 

.  (  Maximum... . 
I  Minimum 

52 
37 

56 
27 

36 
21 

32 
26 

28 
11 

16 
-5 

15 

5 

10 
-12 

22 
0 

21 

8 

22 

4 

38 
16 

37 
30 

47 
23 

42 
29 

37 

27 

52 

61 

4S 

57 
41 

41 
33 

38 
32 

37 
28 

52 
32 

56 
38 

59 
33 

49 
37 

54 
34 

48 
35 

35 
20 

55 
25 

61 

42 

40.8 

•23.8 

Vandergrift  * 

.  f  Maximum 

(  Minimum 

49 

52 

31 

32 

22 

18 

18 

9 

22 

20 

23 

40 

40 

45 

42 

40 

.52 

60 

47 

39 

37 

32 

52 

54 

57 

44 

54 

43 

,36 

55 

55 

39.4 

34 

23 

23 

20 

4 

-5 

1 

-12 

0 

2 

4 

12 

21 

20 

22 

15 

11 

31 

37 

31 

30 

25 

31 

35 

31 

34 

34 

22 

15 

26 

32 

19.6 

Warren 

.  1  Maximum 

I  Minimum 

40 

45 

27 

29 

22 

16 

15 

10 

17 

14 

20 

31 

34 

39 

35 

32 

48 

52 

40 

39 

32 

37 

48 

50 

49 

40 

38 

34 

31 

44 

43 

33.9 

3:i 

23 

18 

22 

4 

-7 

-3 

-16 

-5 

—5 

0 

14 

20 

17 

19 

12 

-2 

34 

36 

•.'P 

25 

18 

30 

29 

30 

33 

30 

20 

10 

16 

31 

16.6 

Wavneshurg 

'  Maximum... . 

51 

51 

32 

31 

28 

18 

16 

11 

21 

20 

22 

40 

38 

47 

41 

38 

55 

62 

58 

40 

40 

38 

52 

58 

59 

.50 

,52 

46i     39 

56 

57 

40.9 

Minimum.. . , 

35 

26 

24 

24 

8 

-11 

5 

-16 

-2 

9 

5 

10 

28 

21 

26 

26 

13 

42 

39 

32 

26 

25 

30 

37 

30 

34 

34 

35      17 

20 

33 

21.4 

Wfllshoro^ 

(  Maximum.... 

43 

38 

31 

33 

24 

13 

10 

10 

18 

11 

21 

34 

29 

43 

29 

22 

42 

53 

42 

34 

31 

40 

47 

54 

39 

34 

36 

31 

23 

34 

37 

31.8 

I  Minimum  — 

24 

30 

19 

20 

4 

-8 

-8 

-24 

-23 

1 

-v: 

8 

17 

6 

20 

9 

-2 

2 

27 

30 

23 

22 

21 

29 

26 

30 

31 

30 

9 

6 

15 

12.3 

West  ('hester 

(  Maximum... . 
1  Minimum 

39 

56 

38 

33 

33 

24 

19 

15 

22 

22 

28 

35 

37 

44 

41 

36 

36 

53 

50 

45 

40 

41 

50 

55 

46 

37 

.39 

36 

35 

31 

50 

37.6 

32 

32 

26 

2S 

24 

5 

9 

1 

3 

10 

0 

10 

28 

18 

29 

21 

10 

25 

40 

34 

26 

22 

28 

34 

34 

31 

29 

32 

18 

14 

21 

21.7 

Wilkes-BarreS 

'  Maximum.... 

49 

52 

33 

32 

29 

11 

14 

10 

20 

18 

23 

31 

33 

44 

30 

34 

35 

41 

49 

42 

34 

39 

49 

52 

44 

35 

38 

36 

25 

31 

47 

34.5 

'  Minimum 

32 

28 

24 

26 

) 

-10 

-3 

-14 

-2 

-11 

-8 

3 

10 

11 

'26 

6       4 

26 

33 

33 

20 

19 

24 

28 

31 

30 

32 

17 

12 

10 

27 

15.0 

Williamsport 

.  /  Maximum 

1  Miin'mum 

37 

49 

32 

34 

33 

16 

16 

12 

19 

20 

27 

32 

35 

42 

43 

36     32 

42 

41 

41 

40 

43 

50 

53 

44 

41 

39 

36 

30 

31 

39 

35.0 

31 

30 

24 

27 

15 

-1 

-2 

-10 

-3 

7 

-8 

8 

26 

18 

25 

201       4 

16 

33 

35 

30 

26 

20 

35 

•SO 

33 

32 

28 

10 

15 

27 

18.7 

Williamstown 

(  M.Tximum... . 
1  Minimum 

39 

36 

30 

31 

29 

24 

12 

9 

17 

17 

20 

58 

31 

40 

40 

35'     35 

49 

49 

48 

33 

36 

48 

54 

57 

40 

32 

3:'. 

33 

28 

34 

33.8 

30 

30 

22 

24 

20 

0 

8 

-5 

0 

6 

-3 

13 

•24 

21 

23 

19}     12 

30 

44 

32 

27 

'25 

32 

30 

33 

29 

29 

29 

12 

13 

22 

20.4 

York 

.  f  ftiaximum.... 

37 

52 

38 

39 

35 

26 

18 

16 

23 

23 

28 

as 

39 

49 

44 

40     42 

52 

53 

50 

41 

44 

53 

61 

49 

40 

50 

44 

39 

35 

48 

40.2 

(  Minimum 

32 

35 

23 

28 

26 

-6 

5 

-5 

—7 

10 

-8 

' 

23 

17 

28 

29      10 

26 

35 

36 

34 

22 

25 

30 

28 

33 

32 

35 

19 

16 

•26 

•20.6 

T'nless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-liour  period  ending  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date.    3  Midnight  to  midnight.    5  i;3o  a.  ra.  to  1:,30  a.  m.    ", '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 
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No.  2. 


OENERAL.  SITMMART. 

The  mean  temperature  was  again  below  nornial  and  the  aver- 
age daily  deficiencj'  for  the  year  is  now  1.7°.  The  absolute 
maximum  for  the  State  was  the  third  lowest  reported  in  the 
period  of  record  for  B\'bruary.  Although  the  month  was  some- 
what colder  than  January,  absolute  minima  were  well  above 
those  reported  in  January,  no  temperatures  of  0°  or  below  being 
reported  in  the  east  excepting  for  a  few  northern  mountain 
stations.  However,  a  man  was  frozen  to  death  in  York  County 
on  the  2d  and  several  injuries  were  can.- id  by  low  temperatures 
early  in  the  month.  Only  three  stations  in  the  southeastern 
part  of  the  State  reported  averages  in  excess  of  their  station 
normals. 

Precipitation  was  nearly  normal,  but  the  accumulated  defi- 
ciency for  the  year  rose  to  1.55  inches.  The  western  part  of 
the  State  reported  more  frequent  precipitation  than  did  the 
eastern  portion,  and  monthly  totals  there  were  frequently  above 
station  normals.  Greatest  amounts  of  snow  fell  in  storms  from 
the  4th  to  8tii.  During  these  storms,  two  deaths  resulted  in 
Indiana  County,  when  men  lost  their  way  and  froze  to  death. 
Three  deaths  and  six  injuries,  due  to  hazardous  mad  conditions, 
were  reported  in  the  Philadelphia  area  on  the  5th.  On  the  8th, 
highways  in  mountain  and  northern  sections  were  reported  to 
be  blocked  and,  in  Susquehanna  and  Wyoming  Counties,  com- 
munication and  electric  services  were  disrupted.  Most  of  the 
snow-cover  disappeared  during  heayy  rains  reported  about  the 
17th.  As  a  result  of  light  falls  of  snow  thereafter,  most  sta- 
tions, from  the  mountains  north  and  west,  had  some  snow- cover 
as  the  month  ended. 

High  winds  were  reported  throughout  the  month,  but  veloci- 
ties were  greatest  during  the  early  days.  Sleet  and  glaze  were 
reported  by  many  stations  on  scattered  dates.  Dense  fog  was 
reported  on  various  dates.  At  Connellsville,  on  the  26th,  a 
plane  crashed  into  a  mountain  during  a  period  of  fog  and  poor 
visibility.     The  pilot  was  killed. 

G.  W.  S. 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  75  stations,  was  25.9°,  which  is  2.4°  below  the  55- 
year  normal  for  February.  The  highest  monthly  mean  was 
34.3°  at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was 
16.9°  at  Kane,  McKean  County.  Extremes  of  temperature 
ranged  from  a  maximum  of  58°  at  Marcus  Hook,  Delaware 
County,  on  the  17th,  and  at  Waynesburg,  Greene  County,  on 
the  16th,  to  a  minimum  of  —21°  at  Kane,  McKean  County, 
on  the  3d. 


PHKCIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  .sleet,  uiid  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  tlie  observations  at  76  HtatioiiH, 
was  2.(>2  inches,  which  is  0.22  inch  below  the  55-year  normal 
for  February.  The  greatest  uionthly  amount  was  4.60  inches 
at  Lycippus,  Westmoreland  County,  and  the  leaat  was  0.75  inch 
at  Hyndman,  Bedford  County.  The  greatest  amount  for  any 
24  consecutive  hours  was  1.73  inches  at  Tovvanda,  Jkadford 
County,  on  the  7th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  9.4  inches,  which  is 
1.3  inches  below  the  55-ypar  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  34.2  inches  at  Johnstown,  Cambria 
CoUnty.  The  greatest  fall  for  any  observational  day  was  10.4 
inches  at  Montrose,  Bradford  County,  on  the  8th. 

ERRATA. 

JANUARY,  1942  Page  2 :  temperature  doparturo  at  Wayaesbiirg  should  be  — 2..3°. 
Page  4 ;  precipitation  at  Middletovvu  on  the  31  st  should  be  .75  inch ;  total  should  be  1.95 
inclies.  Page  6;  mean  maximum  at  Hawley  should  be  37.2',  and  the  mean  minimum 
should  be  14.9^. 


OOaiPARATIVE  DATA  EOR  PEBRTTABY 


Year 


Temperature 


88S. 
889. 
890. 
891. 
892. 
3. 
894. 


896. 
897. 
898. 
899. 
.900. 
.901. 
,902. 
903. 
904. 
906. 
,906. 
.907. 
908. 
.909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
.917. 
918. 
919. 
.920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 
941. 
942. 


Period 


28.3 


Precipitation 


»  o 

"J  CO 


No  of  day^. 


V  p. 


68 

60 
79 
70 
62 
60 
64 
60 
65 
67 
72 
67 
81 
57 
64 
68 
68 
59 
79 
56 
64 
73 
65 
66 
69 
67 
65 
73 


66 
62 
76 
74 
5B 
70 
71 
65 
69 
65 
69 
80 
66 
83 
68 
59 
66 
69 
77 
74 
74 
63 
62 
58 

83 


-31 

2.50 

7.2 

9 

7 

11 

-27 

1.96 

8.7 

9 

7 

9 

0 

4.32 

5.6 

11 

6 

8 

-7 

4.61 

5.6 

12 

6 

8 

-18 

1.75 

6.3 

9 

7 

7 

-16 

5.92 

26.4 

14 

6 

8 

-24 

3.53 

22.7 

11 

8 

9 

-26 

1.22 

13.2 

6 

10 

10 

-21 

4.90 

10.5 

11 

9 

7 

-14 

3.28 

10  3 

9 

7 

8 

-16 

2.23 

6.1 

9 

8 

8 

-39 

4.05 

23.6 

12 

8 

7 

-17 

4.22 

7.0 

U 

8 

6 

-22 

0.96 

7.9 

8 

10 

9 

-24 

3.99 

14.3 

10 

9 

7 

-17 

4.49 

10.8 

10 

10 

7 

-27 

2.41 

6.8 

11 

10 

7 

-26 

1.70 

9.7 

8 

10 

8 

-21 

1.70 

6.8 

7 

12 

7 

-20 

1.91 

15.2 

8 

12 

7 

-29 

4.65 

2^.6 

11 

10 

7 

-9 

4.84 

4.0 

14 

6 

7 

-22 

3.59 

15.0 

11 

9 

7 

-8 

2.27 

11.1 

10 

7 

6 

-27 

2.20 

6.5 

8 

11 

8 

-9 

1.84 

5.7 

9 

12 

5 

-27 

2.78 

23.5 

10 

11 

6 

-9 

3.90 

2.0 

9 

9 

5 

-22 

3.08 

14.3 

12 

8 

7 

-29 

1.46 

8.0 

10 

9 

9 

-34 

2.46 

2.9 

9 

10 

8 

-7 

2.23 

4.7 

11 

12 

6 

-20 

2.44 

18.3 

11 

9 

8 

-15 

2.59 

15.4 

10 

8 

8 

-19 

1.99 

7.7 

10 

9 

9 

-20 

2.16 

11.7 

12 

8 

8 

-25 

2.94 

16.3 

10 

11 

/ 

-11 

2.16 

2.1 

8 

11 

7 

-13 

4.06 

23.3 

12 

7 

6 

-8 

3.48 

16.5 

13 

7 

8 

-11 

3.42 

6.7 

11 

10 

7 

-20 

2.87 

11.7 

9 

10 

8 

-18 

2.69 

3.9 

11 

9 

6 

-16 

1.98 

5.2 

9 

11 

5 

-8 

1.64 

2.9 

10 

10 

8 

-15 

2.. SO 

9.4 

10 

12 

7 

-34 

1.31 

14.4 

7 

13 

7 

-26 

2.67 

14.4 

12 

8 

7 

-27 

2.33 

12.3 

9 

11 

7 

-12 

2.32 

6.5 

10 

9 

8 

-4 

2.85 

3.9 

12 

8 

6 

-10 

4.4.S 

6.2 

13 

10 

6 

-19 

3.16 

19.3 

13 

9 

5 

-14 

1.04 

7.6 

8 

10 

7 

-21 

2.62 

9.4 

10 

10 

6 

-39 

2.84 

10.7 

10 

9 

7 

11 

12 
14 
14 
15 
14 
11 

8 
13 
13 
12 
13 
14 

9 
12 
11 
12 
10 

9 

9 
12 
15 
12 
15 
10 
11 
11 
14 
14 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
15 
13 
12 
10 
13 
12 
11 


13 
11 
11 
14 
12 
15 
11 
12 
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Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


32 

p.  XI 


Precipitation,  in  inches 


e 

2— 

i;* 

3  O 

H" 

a  rt) 

s 

O.J3 

B 

Q 

S'-- 

o 

o  S 

■J3  O 

o  o 

£ 

1 

^^ 

£.2 

0) 

o 

« 

H 

tL, 

o 

No.  of  days 


■a  ^ 
9  o 


Observers 


Attantic  Drainage 


Allentown 

Altoona(near) 

Bedford 

Bethlehem 

Bloomsburg(near).. . 
Burnt  Cabins! near). 

Carlisle 

Chambersburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon  

Hanover 

Harrisburg  Airport . . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lavvrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Neshaminy  Falls — 

Palmerton 

Philadelphia  Cty  Office 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton., 
Columbia. . . 
Huntingdon . . 
Cumberland . . 

Franklin 

Chester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Adams 

Schuylkill .... 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga . 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Chester 

Schuylkill .... 

Bucks 

Berks 

Lackawanna. . 

Snyder 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming  ... 

Dauphin 

York 


Division  mean. 


OHo  Drainage 


Bradford 

Brookville 

Butler 

ClaysvUle 

Corry 

Coudersport 

Derry  

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport. . . 

Ridgway 

Sharon    

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren      

Waynesburg 


McKean 

Jefferson 

Butler 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Division  mean. 


Lake  Drainage 

Erie 

State  mean 


Erie. 


254 

1,615 

l,U64 

364 

610 

9'.)0 

473 

600 

431 

2,020 

1,033 

365 

1,970 

553 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1,700 

255 

996 

469 

467 

557 

12 

1,176 

1,720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1,217 

440 

754 

1,319 

4J0 

544 

550 

1.275 

400 


670 


65 


28.8 
24.0 
27.6 
28.0 
26.2 
27.6 
30.0 
30.2 
29.6 


21.2 
30  8 
19.2 
31.0 
26.3 
31.1 
29.8 
23.3 
31.0 
27  9 
20.8 
30.6 
21.9 
28.0 
29.6 
25.5 
34.3 
17.7 
20.8 
31.4 
29.0 
31.7 
32.4 
28.6 
27.8 
30.0 
24.1 
28.2 
24.  2 
26.6 
23.6 
19.8 
29.8 
25.4 
27.7 
25.4 
31.0 

27.2 


19.8 
22.3 
2.T.3 
27.2 
18.8 
20.6 
26.6 
22.3' 


22.8 
27.0 
25.2 
23.2 
24.6 
16.9 
20.6 
28.4 
27.0 
27.2 
25.6 
20.2 
25.4 
22.4 
22.2 
29.2 
27.8 
22.0 
28.2 

23.9 


23.4 
25.9 


-0.6 
-3.6 
-2.9 
-3.3 


-0. 2 
-1.6 
-0.9 


-4.7 
+0  5 
-5.5 
-0.4 
-1.0 
-2.1 
-0.4 
-2.5 
-1.7 
-1.6 
-0.1 
-0.4 
-2.9 
-1.7 


-2  9 
-0.9 
-5.2 
-1.0 
4L5 
0.0 
-2.2 
+0.1 
-0.8 
-1  0 
-0.6 
-3.2 
-0.3 
-2.6 
-0.8 
-1.5 
-5.2 
-1.5 


-0.2 
-4.8 
-0.3 

-1.1 


-2.7 
-3.0 

-4.4 
-7.0 
-4.0 
-3.5 
-5  5 


-3.0 
-4.7 
-2  6 
6.4 
-5.9 
-5.5 
-3.8 


-1.7 
-6.5 
-6.7 
-5.1 
-3.1 
-4.7 
-5  5 
-3.5 
-4.0 
-2.9 
-4.0 

-4.4 


-3.5 
-2.4 


16 

17t 

1 

15 

11 
15 
17 
17 
17 
15 
17 

I 

17 
17 

6 
17 
17 
17 

8t 
17 
17 
17 

1 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
I6t 
17 
17 
17 
17t 
15 


17 
17 
17 
161 
6t 
17 
17 
17 


6 
17 
17 
17 
17 
17 

61 
17 
17 
161 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 


-3' 
7 
-10 
7 
3 
7 
7 

-3 
10 
4 

-3 
7 

-7 
6 
6 
4 
12 

-7 

-8 
8 
6 

10 
6 
6 
5 
8 
1 
5 
1 
4 
I 

-2 
7 
3 
5 
1 
8 

-10 


-17 
-11 
-5 
-5 
-12 
-8 
-2 


-7 

-3 

-5 

-2 

-2 

-21 

-12 

3 

-3 

1 

2 

-10 

-  1 

-9 

-5 

0 

3 

-9 

-5 

-21 


3t 

3 

9 

3 

3t 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
20 

3 

3 

3t 

3 

3t 
21 

3t 

3 

3 

4 

3t 

31 

3 

3 

3 

3 

3 

3+ 
20 

3 

3 

3 

3 

3 


3.12 
1.71 
1.96 
2.69 
1.3S 
2.38 
2.92 
2.44 
3.31 
2.63 
2.37 
2.60 
2.84 
2.04 
2.31 
2.93 
2.79 
2.32 
2.10 
2.71 
2.08 
2.15 
3.  14 
1.79 
2.16 
2.20 
3.27 

2.38 
1.75 
2.30 
2.75 
2.11 

2.'.;i 

2.40 
1  25 
3.73 
1.35 
4.12 
2.30 
2.12 
2.26 

1  27 
2.79 

2  55 
2.31 

2.42 


2.36 
3.58 
2.86 
1.91 
3  33 
3.46 
3.74 
5 
3.84 
2.74 
3.89 
2.96 
3.  19 
4.14 
3.56 
2.70 
2  03 
2.91 
2.34 
2.20 
2.95 
3.65 
2.97 
2.52 
2.77 

3.34 
1.92 

2.99 


2.14 
2.62 


-0.73 
+0.  79 
-I)  25 
-1.15 


-0.87 
+0.26 
-1.33 


-0.  19 
-0.58 
-0.91 
+  0.  08 
-l.l'i 
-0.,50 
-0.03 
-0.03 
-0.40 
-O.'iO 
+0.58 
-0..19 
+0.32 
+  0.01 

-o!38 
-0.35 
+  1.19 


-0.58 
-0.64 
-1.02 
-0,65 
-1.21 
-1.10 

-1.0,! 

-1.79 
+  0.96 
-1.  1-' 
+  0.77 
+0,31 
+0.  10 
-1.24 
-1.31 
+0  29 
-0.12 
-0.44 

-0.42 


-0.26 

+1,45 
+0.  46 
-0.56 
+  0.52 
+  1.06 
+0.72 


+  0.25 
+  1.14 
+0.73 
+0.3-i 
+0  66 


+0.18 

+0.  12 
-0.42 
+0.5H 
+  1.65 
-0.93 
-0.67 
-0.10 


+  1.00 
-0.43 


+0.15 


-0.44 
-0.22 


0.85 
0.93 
0.65 
(i.92 
0.94 
0.70 
1.25 
1.35 
1.13 
0.79 
0.76 
0.86 
0.78 
I  43 
0,94 
1.11 
1.52 
0.97 
0.81 
0.90 
1.23 
0,87 
1  35 
1.08 
0.76 
0.70 
1.27 
1.12 


1.07 
0.91 
1.14 
1.00 
0.78 
0.92 
1,03 
0.76 
1,62 
0.42 
1.61 
1  73 
0.77 
1.08 
0.65 
0.79 
1.13 
1.31 

1.73 


0.74 
0.84 
1.33 
0.77 
0.70 
0  86 
1..57 
1.^5 
0,94 
1,05 

o,!r. 

0.69 
1.  .52 
1.47 
0.92 
0.86 
0.75 
0.74 
0,80 
0.67 
1.10 
1.30 
1.02 
0.70 
0.91 


5 
7 
7 
7 
1 
7 

1 
7 
7 

6-7 
8 
7 


7 
17 
7 
16-1  ■ 
7 


0.80 
0.77 


1.57 


0.67 
1.73 


16-17 
9 


0.5 

18.0 
6  0 
2.8 
6.0 
8.5 
6.0 
6.2 
2.0 

14.0 
7.0 
4.5 
6.4 
6.0 
S.O 
5.0 
4.9 
5.4 
2  0 
7.5 

10.8 
i.h 

14.0 
2.5 
6.5 
8.5 
1.2 

26.0 
8.5 
0.8 
2.0 
2.0 
5 
5.0 
2.8 
2.7 
4.8 

10.0 
7.4 
2.4 

13.7 

15.0 
3.0 
3.5 
8.5 
6.0 
4.0 

6.5 


12.4 
16.1 
13.0 

5  0 
27.2 
19.9 
11.5 

$ 
15.5 
20.7 
16,5 
21  5 
34  2 
16.8 
15.4 

6  0 
10.1 

3.0 

9.4 
12.2 

6.5 
24.7 
20.0 

9.0 


17.6 
4.7 


14.8 


11.4 
9.4 


8 

niv 

U 

nw 

18 

IV 

11 

Q\v 

14 

n. 

5 

sw. 

17 

13 

e. 

7 

w. 

X 

nw. 

12 

uw. 

uw. 

w. 

uw. 

II  u  . 

uw. 

nw. 

11  w. 

uw. 

nw. 

ne. 

w. 

n. 

w. 

w. 

w. 

D. 

nw. 


( 

n. 

8 

nw 

12 

nw 

1,^ 

nw 

9 

uw 

19 

nw 

13 

n. 

9 

nw 

10 

w. 

6 

nw 

16 

nw 

11 

nw 

11 

in' 

6 

nw 

s. 

w. 

nw 


w. 
nw. 


nw. 

s. 
nw. 


w. 

8W. 


Allent'n-Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penua.  Turnpike  Comm. 
Clarence  E.  Miller. 
William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath. 
Andrew  B.  Evansha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Mi>s  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Lancaster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  \alley  Gas  Co. 
Penna.  Edison  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinsou. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
New  Jer-.ey  Zinc  Co. 
I'.  S.  Weather  Bureau. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
Earl  E.  Rariek. 
John  E.  Benner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Penna.  State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
M.  S.  Bliss. 
Clyde  T.  Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
John  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 
Frank  S.  Fawcett. 
Butler  Eagle, 
fjeorge.  J.  Melvin. 
Penna.  Electric  Co. 
Philip  R.  Shaw. 
Miss  N.  Iiixio  Winemau. 
Robert  Wasser. 
Wallace  J.  Snvder. 
William  K.  Fuller. 
Westir;oreland  Water  Co. 
Prof.  H.  W.  Hamion. 
Indiana  State  Teachers  Col. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Airway  Station. 
City  of  MeadA-ille. 
Perry  B.  Campbell. 
New  Castle  W  ater  Co. 
General  Cheir.ical  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn  Power  Co. 
Camegie-Hlinois  Steel  Corp. 
D.  L.  Grove. 
Allen  E.  Y'oder. 
William  W.  Marsteller. 
Carnegie-Hlinois  Steel  Corp. 
Harold  L  Johnson. 
Thomas  S  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to  a  uniform  85-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  5  Incomplete.  T.( trace)  indicates  precipitation  less  than  .01  inch. 

Reference  letters, ',  ".  °,  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  W.  B.  O..  Philadelpliia-3-31-42-llS0 
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i-^ully  Prooipitutiou  for  Fobruary.   1  U42 


Countlo.'i 

Day  of  nioiilh 

2.1 

• 

.Stiitlous 

1 

2 

B 

4 

f. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1.' 

13 

11 

16 

i« 

17 

ih 

lU 

20 

21 

22 

2» 

2i 

2G 

•- 

2rt 

T. 
T. 

.07 

2'.l 

■10 

;!i 

ATLANTIC 

UKAINAQE 

Mmritre  llnsiii 
rpPKH  Dkl.wvakb 
lUnnuiaus  Ferry-,. 

lliiwloy- 

llolllstorvillo- 

Pike 

Wayne 

Wayne 

Pike 

1.V9 
.81 
.9^ 
.97 
.10 
.92 
.06 

1.61 

!62 

T. 
■.'•25 

.11 
.60 
.16 
23 

.12 

.12 

.19 

.14 

T. 

.12 

.07 

.16 

.12 

.01 
.05 
.12 
.15 
T. 

« 

T. 

.01 
.10 

".'\9 

* 

.05 
.15 

.41 
.26 
.33 
.51 
.25 
.52 
.89 
.64 
1.08 

.63 
.92 
.98 

,53 
.71 
1.24 

« 

1  22 
.91 

.82 

1  21 
.9,i 
.60 
.94 

1.00 
.75 

.61 
,97 
1.12 
.66 
T. 
.90 

■.'79 
.01 

.47 

T, 
T, 
T. 

tV 

.02 
.01 

iis 

.02 
,16 
T. 
.21 

T. 

.45 
.28 

'[06 
.14 

76 
,86 
.86 
.60 
.80 
.87 
,17 
.98 
.16 

.85 
.28 
24 
.49 
.76 
.81 

1.01 
.64 
.21 

1.00 

.45 

1.00 

.53 

.32 

.82 
.78 

8.82 

T. 

.08 

'tV 

.02 

.  * . , 

.01 
.01 

tV 

. .  * . 

T, 

'tV 

•      • 

.03 
.02 

T. 

T, 

.08 

T. 

T. 

T. 
. . . . 

't.' 

T, 
T 

T. 

■f. 

■" 

2.79 

T. 

.... 

8.24 
2.79 

Mount  I'ocono 

ruuimck- 

ri,a>ant  MountJ... 

strvuidslnirK- 

'.'iinnors  Kallst 

Lkiiigh 

Allontown- 

I'.otlilohemJ 

lUiik.'sloe  CoruersI 

'nuiKlsboro- 

l.iinsforil- 

Mauch  Chunk 

^l^'r\viu••bu^g- 

T. 

•  * . , 

$ 

Pike    

.02 

,... 

.02 

.... 

..,. 

.... 

..,. 

.... 

8,07 

.04 

.03 

L66 

Mouroo  — 

.O't 
.36 

.02 
.29 
.20 
.13 
.14 
.40 
* 

.25 

.10 
38 

r 

T 

.... 

4.12 

1.82 

Lehijrh 

.77 

.... 

.61 

■'i'V 

.03 
.04 
T. 
.03 

... , 

, , . . 

"i" 
.02 

T, 

,... 

2.86 

T 

.08 
.03 

,01 

't  ■ 

1.96 

Monroe 

Wayne — 

Cftrbon 

Carbon 

Monroe 

.04 
.91 
.95 
T. 
1.44 
T. 

'.'64 



09 
T. 

tV 

T," 

■'i'V 

tV 

't. 

";62 

.04 
T. 

T, 

,... 

2.02 

1.18 
.38 

.06 
1.29 

T. 

8.63 
8.16 

T. 

.05 

. 

.... 

2.73 

8.74 

New  Tripoli 

I'alnieitont 

Zionsville 

Schuylkill 

Conshohocken.  ... 

Krodoricksville-... 

Lehigh 

T. 

T. 
T. 

,6i 

.01 

.28 
.51 

« 

.32 

■t. 

T. 
T. 

.... 

T. 

2.86 
1.76 

T. 

T. 
34 
.46 
T. 
.11 
T. 

. . . . 

2,30 

Moutffompry 

... 

.31 
.06 
.10 
.23 
.14 
.50 

■''rV 

T. 
T. 
.03 

''!'■.■ 

T, 

2.29 

T. 
T. 

T.^ 

'.'62 

T. 

.06 

't.' 

2.82 

Luzerne 

.78 

T. 

.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

T.^ 

T. 

.... 

2.60 

Liratcrsford 

Phoenixville- 

I'ort  Clinton 

I'Dtlstown- 

1.64 

Chester 

Schuylkill 

.53 

T. 

■;68 

2.75 

2.11 

Soliuylkill 

Berks 

Berks 

.96 

'!83 

•■•• 

.23 

.38 
.12 

.45 
.30 

• 

.30 

.29 
.31 

.12 
.02 
.19 

■.■•26 

.01 
.06 

.95 
.97 

* 

1.13 
78 
.73 
.99 

1.13 
1.35 

.25 

T. 

.69 

(is 

■r 

.01 

't.^ 

T. 
.64 
T. 

.40 

.03 

80 
,39 
1.04 

.46 

.78 

1.27 

1.07 

25 
.34 

T. 
T. 

'tV 

T. 

.... 

3.32 

K^adingt'   

\Verner.-~ville- 

Ldwkr  Delaware 

Coatosville 

Doylestown, 

.Marcus  Hook^ 

Neshamiuy  Falls.. 
Philadelphia 

Citv  OtUcetl 

Airport  Station^ . . 

Franklin  Institute 

Shawmont 

Quakei-town 

West  Che'^ter 

West  Grove^ 

SiisiTiehnniia  Basin 

Chemung 

Covington- 

La\vrenceville 

North  Buanch 

Bloonisburg(nr.)=!,. 

Canton- 

Danville^ 

2,40 

T. 

2.87 

T. 

2.44 

Bucks 

.... 

1.92 

T. 

T.' 

T. 
T. 

T. 

T. 
T. 

T 
T, 

T. 

2.20 

Bucks 

T. 

.01 
.02 

.02 

.01 

.76 

2.38 

T. 
T. 

T. 

.,.. 

2.30 

Philadelphia 

PbilnHplnhia 

T. 

T. 

T. 

2  84 

't. 

. , . . 

Philadelphia 

.O.t 

.36 
.26 
.35 

* 

.40 
,40 

.38 
.2i 
.49 
.14 
.22 
.44 
.60 
,10 
.08 
.19 
.44 
.14 

.23 
.50 
.39 
.75 
.23 
.37 
.76 
.22 
.22 
.28 
.46 
.40 
* 

.36 
.40 
.22 
..34 
.27 
.38 
.24 
.28 
.22 
.22 

.02 
.01 
T. 
.34 

■.'65 

.07 

.09 

.19 

.06 

.20 

.12 

.10 

T. 

.07 

.01 

.05 

.05 

.03 
.27 
.05 
.21 
.30 
.06 
.22 
.23 
.05 
.09 
n- 

^05 
« 

.05 
.OS 
.31 
.07 
.10 
.13 
.19 
.19 
* 

.10 

1.18 
.92 

1,08 
.53 

.,50 
L35 

.94 

.77 
,90 
.65 
.88 
.24 
.93 
.76 
.15 
1.73 
1.15 
.65 

.56 

.84 
.56 
.51 

.87 
.85 
.50 
.67 
.88 
1.17 
.60 

.75 

* 

1.05 
.53 
.51 
.70 
.90 
.69 
,42 
.64 
.46 
.79 

.01 
.01 

T. 
.06 

.90 
.05 

.19 

.87 

.30 

1.31 

.18 
47 
.31 

,76 
51 

.^2 
.98 

.20 
T. 

.23 
.25 
.28 
.06 
.15 
.25 
.19 
.16 
.12 
.05 

T. 

.... 

T. 

.... 

2.54 

2.21 

T. 

2.26 

Chester 

Tioga 

Tioga 

Columbia 

Bradford 

Montour 

Bradford 

.62 

.20 
.10 

.74 
.36 
.66 
.74 

•■•• 

2.53 

.30 

.05 

.OS 
T. 

* 

.03 

.07 

.02 

.10 

.04 

T. 

.05 

T. 
T. 

■;ii 

.07 

T. 

.26 

T. 

.38 

.14 

't.' 

3? 

T. 

.04 

.62 

't.' 

.10 

.10 

.03 
.05 
.06 
.02 
.05 
.11 
04 
.01 
.01 
.02 

't.' 

T. 

'tV 

'Y.' 

T. 
1. 

T. 

2.60 

05 

2.15 

.03 
.06 
.01 
.07 
.38 
.05 

T.' 

.01 
.04 
.02 
T. 

.06 

.... 

2.69 

.03 

';6i 

T.' 

. . . . 
03 

2.84 

T. 

2.96 

Kellogg  Mt  Tower2 

Arillvillpt 

1. 

■!62 
■.■61 

T. 

T. 

't.' 

■t.^ 

r. 

T.^ 

T.' 
T. 

.01 

T. 

T 

T. 

T. 

T, 

T. 

T 

■r. 

3.09 

2.30 

Montrosp2 

Pikes  Creekt 

Susquehanna..  . . 
Luzerne... . 

Lackawanna 

Susquehanna  — 

Bradford  

Wyoming 

Luzerne 

Tioga      

Blair 

.68 

.02 

1  12 

■.02 
.81 
.10 
.08 
.05 

,38 
.02 
.08 
.22 
.04 
..39 
.28 

".0» 
.07 
.74 
.18 

« 

T 

.16 

.03 

.31 

.61 

.66 

T. 

..54 

.77 

.67 

16 

T. 

T 

01 

T. 

T. 

T. 

.03 

.02 

8.27 
2.36 

.02 
.6.5 
.10 
.01 
.02 

.24 

T. 

.02 

T. 

tV 

T. 
T." 

T. 
f.' 
T.' 

T. 
T.' 

T 
T. 

T. 

T. 
03 
T. 

T. 

.02 

T. 

T. 
T. 
T. 

T. 
T. 

T. 

01 
T. 

T 
T. 
T. 

T. 

.01 
T. 

1.25 

Susquehanna^ 

Towanda    

2.00 
2.30 

Tuukhanuockt 

Wilkes-Barre' 

West  Branch 

2.08 

.02 

T. 

T. 

T. 

.03 

.10 
.05 

* 

T. 
.13 

.04 

.19 
.20 
.12 

'.'i2 

* 

.14 

.02 
.12 
.06 
05 

.30 

'.'4.5 
.07 
.05 
.39 
.15 
.21 
.29 
.09 
.04 
.15 
.11 
* 

.30 
.10 
1.  23 
.11 
14 
.13 
.27 
.15 
.03 
.14 

.03 

.36 
.08 
.26 
.32 
.03 
..34 
.50 
.02 
.19 
.04 
..32 
,62 
* 

.06 

.45 

T 

.21 

.46 

.37 

.01 

.71 

.19 

.19 

T. 

07 

T.^ 

.04 

■.■63 
.03 

■'65 
"»' 

'.'08 

';64 

T. 
T. 

T. 

.08 

■.■63 
.05 

T. 

r.' 

T. 

T. 
T. 

T. 

tV 

T. 

■,'65 

■t." 

T, 
T. 

T 

T. 
T. 

T. 

T. 

T. 

1.27 
2.06 

Bald  Eaglet 

.16 

2  49 

* 
.13 
.03 
.38 
.28 
.01 
.03 

;79 
.31 

.19 

.01 

'.'03 
.05 

't.' 

tV 

T. 

T. 
T. 

T. 
.02 

1.63 

BerwinsdaleS 

Carter  Campt 

t'edar  Run- 

Clearfield 

Potter 

Lycoming., 

Clearfield 

T. 

■.08 

T. 

,05 

t. 

2.32 
2.14 

T. 
T.' 

".'oi 

.03 

.03 

.08 
,04 
.05 
.01 
.04 
.02 
• 

.05 
,03 
T. 
.02 
03 

.03 

t. 

■■r'.^ 

.08 
.05 

2.71 

Clearfield^      

■^io 
■  .'62 

T. 

.03 

T. 

T. 

T. 

T, 

.01 

.01 

.03 

3.08 

1.80 

Du  Bois(near) 

Clearfield 

Sullivan 

Sullivan 

.01 

.'ii 

.03 
.03 
.10 

.05 

* 

,03 

.07 

T. 

.03 

.14 

.06 

T 

.14 

.07 

.0-2 

T. 

T. 

T. 

T. 

,01 

,01 

.02 

1  88 

1.95 

Eagles  Mere- 

■  .■62 

* 
T.' 

T 

T. 

T. 

3.31 

Emporiums 

English  Center!., 

Cameron 

Lvcoming.. 

■.14 

■•• 
■.■09 

* 
T. 

'.0\ 

T. 

t' 

T.' 

i  90 

2.63 

* 

* 
T. 

■^02 

* 
T. 

T.' 

* 

T 

T. 

1.90 

Oaleton. , 

Potter 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton 

Clinton  

Lycoming 

Centre.            . .  , 

.02 
.25 
.01 
.31 
.36 
.58 
T 
.36 
.30 
.62 

tV 

T. 
T. 

T. 

.01 
T. 

T. 

'r.' 

T.^ 

T. 

■;6i 

T. 
T. 
T 

't  ■ 

T. 
T. 

.01 

T. 

T. 

.01 

T. 

T. 

T. 

T. 

.02 

T 

2.06 

2.09 

Kylertown^ 

Lock  Haven-  

2.71 
2.16 

3  06 

Shaffers  Path-, .... 

.02 
T. 

.06 
.03 
.02 

.02 

r 

T. 
'IV 

.05 
.07 
.08 
.05 
,02 

3.09 

State  College! 

T.' 
T. 

.01 

T 

T. 

T. 

T. 
T. 

T 

.01 

T. 

T. 

•,p 

T. 

T. 

T. 

.01 

.01 
T. 

1.35 

Tamarack  Tower^. 

Clinton 

Tioga 

Lycoming........ 

3.20 

Wellsboro^  ..  .. 

2  12 

Williamsport- 

2.79 

Continued  on  page  11. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1942 


Daily  Precipitation  for  February,   1 942  -  Continued  from  page  10 


Stations 


Counties 


Day  of  month 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

■20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Susguehanna  Basin 
(contimted) 

JONIATA 

Altoona{near) 

Bedford^..... 

BuffaloMills2, ..... 
Burnt  CabinsCnr  ). 
Breezewood  Intchg 
Charter  OakCnr.) J 
East  Waterford^. .. 

Huntingdon 

Lewistown- 

Loop  Mt.  Tower^.. 
Mapleton  Depot^.. 

Martinsburgt 

Newport^ 

Saxton''^ 

Shade  Gapl 

LwR  Susquehanna 

Arendtsville^ 

Bloserville 

Blue  Mt.  Intchg,... 

Carlisle 

Ephrata 

Glen  Rockt 

Gordon  

Hanover •■ 

Harrisburg  ArptI' 

Holtwood'^ 

Huntsdale^ 

Lancaster 

Lebanon'-* 

ManadaGap 

MlddletownS    

Millersburgt 

New  Park 

Penn  Nursery 2..., 
Peters  Mt,  Tower^ 

Pine  Grove" 

Ringtown  - 

Selin^grove 

Shippensburg 

Sunbury2  

Williamstown  . 
Woodward*.. 

York 

York  Haven2 

Potomac  Basin 
Chambersburg2... 

Gettysburg 

Hewitt(near)t  ... 

Hvndman''* 

McOonnellsburg2. 

Mercersburg 

South  Mt.  San't'm2 


GULF 

DRAINAGE 

Ohio  Basin 
Allegheny 

Aemetonla^ 

Aliens  Millst . . . 

Blairsville^ 

Bradford     

Brookville^ 

Buckstownt 

Butler 

Cherry  Grovet.. 

Clarion^ 

Corry2 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Damt 

Derry 

Dunlot 

Ebensburg 

Edlnboro^ 

Franklin^ 

Hornet, 

Indiana 

Johnstown 

Kane^ 

Laurel  Hill  Smtt 
Laurel  Hill  Tunnel 

Lycippus 

Mahoning  Damt.. . 

Marienvillet 

MeadvilleS 

Mosgrove^ 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Cty  Of  Ji 
Punxsutawney2 
Ridgway2 


Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon . . 
Huntingdon . . 

Perry 

Huntingdon .. 

Mifflin 

Huntingdon.. 
Huntingdon . 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon.. 


Adams 

Cumberland. . 

Franklin 

Cumberland.. 

Lancaster 

York, 

Schuylkill  .... 

York 

York 

Lancaster 

Cumberland  . 

Lancaster 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

Dauphin 

York 

Centre 

Dauphin 

Schuylkill 

Schuylkill ... 

Snyder     

Cumberland. 
Northumberland 

Dauphin 

Centre 

York    

York 


Franklin. 

Adams,. .. 

Bedford.. 

Bedford  . 

Fulton 

Franklin. 

Franklin. 


T. 


.38 


.35 


Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset , 

Butler 

Warren  

Clarion 

Erie 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland. 

Cambria 

Cambria 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean. .... 
Westmoreland 
Westmoreland 
Westmoreland 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny .... 

Jefferson 

Elk 


T. 


.02 


.93   .17 


.32 


.06 


.37 
.30 
.45 
1.20 
.71 
.51 
.54 
.27 
.88 
.31 


.38 


T. 


.03 


.75 


.73 


1.13 
.42 

54 
.27 
.84 
.55 
1.33 

34 

99 

« 

42 

1.00 

1.57 

68 

1.25 

.92 

.50 

.92 

1.62 

1.47 

.31 

.78 

35 

L.50 

.47 

.27 

..58 

1.10 

.15 

.29 

.75 


.64    .34 

.65 

.80 

.50 

.65 

.65 
1.09 

.90 

.76 
1  04 
1  30 

.37 

.99 

.70 

.58 


1.34 

.81 
1.11 
1.25 

.86 
1.24 

.94 
1.11 
1.20 

.81 
1.02 

.87 
1.08 
1.46 

.62 

.72 
1.35 


1  00 

SO 

.50 

1.62 


.04    .70 


80 
1.13 
1  05 
1.31 
1.03 


1.35 

1.43 

.44 

.25 

.90 


.07 


1.00 


.09 


.04 


.62 
.64 
.43 
.74 
.70 
.63 
.12 
.71 
.52 
.45 
.86 
.45 

1.22 
.44 
T. 
.46 
.38 
.51 
.10 
.87 
.92 

1.331 
.49 

1.10 
.38 
.61 
.42 
.45 
.45 
.60 


T. 


.05 


.02 


T. 


.05 


T. 


12  1 .  10 


T. 


T. 


.02 


T. 


T. 


T. 


.21 


T. 


.38 


.02 


.28 
.06 
.Z3 
.48 
.11 

!6i 

T. 

.25 
.06 


.03 


T. 


.45 

.63 

.92 

.59] 

,09! 

.03  .01 

.50 


51 
1.68 


.46 


.28 
.09 
.26 
.33 
.70 
.04 
.41 
.10 
.75 
.70 
.16 
.02 
.25 
.06 
T 
.94 
1.05 
.05 
.05 
.32 
.01 
.29 
T 
.33 
.07 
.07 
.86 
.42 
.85 
.05 
.33 
.42 


.29 


T. 


.02 


.03 


.02 


.03 


T. 


.07    .02 

... 
.16 


.05 


.09 


.04 
16 
T 

Oil... 
.211  T 
.16  T 
.05|  .02 
.01 
.02  T. 
.12 
.09 

01 
.05 
.05 


01 
.01    .06 


T. 


.03 


.09 


.02 


."3 


T. 


.01 


T. 


.04 


.05 


.08 


.02 


.03 


.15 


.08 


.07!  .11 
.03|  .12 
...!  .08 
...j  .06 
.11 
.06 
.17 
.31 
.12 
.12 
.09 
.05 
.05 
.05 
.02 
.01 
.02 


Continued  on  page  12 


KKiiurAUV,   n)l'J 


CLIM.\r()l.()(;il'.\l,   DATA;    IMINNS^' lA' A N  1 A  SI^CTION 


stations 


Al.l.KdHKNV 

(contluutMl) 


Couiitlos 


Saltsburg"-! 

Soward- 

Smothport- 

Souu-rsot 

Stitiiigtownt 

Tiono^trt  Uniiit... 

Titusvillot 

Vnionrityt 

VandorKrift''* 

Warri'ii- 

Yiningsvillot 

M<>nih;.vhkla 

CouHueiice  - 

CoiinoUsvillo- 

Douorat..  

liroen.^boro- 

lireensburK 

Irwiu 

Moyersdalc- 

Murrysvillot 

NewelH 

Pittsburgh  Arpt.f 

Springs 

Unloutowu 

Wayuesburg 


BlC.WKl! 

Beaver  Falls- 

Greenville 

Grove  City 

Mejcer'"" , 

New  Castle 

Penn  IJne* 

Pyiiiatuning  Dam' 
Sharon- 


Ohio 

Claysrtlle-' 

Coraopolis'-'.. . 

Midland- 

Mt.  Lebanon.. 
Washingtout  . 


LAKE 


DRAINAGE 


Eriet' 

Raymond!. 


Indiana 

Indiana       ..   . 

Mi'Kenu 

Sonu>r>et 

Indiana 

I'\in>Nt 

Crawford 

Erie 

Westmoreland. 

Warren  

Warren 


Somerset 

Fayetta 

Washington... 

Greene 

Westmoreland 
Westmoreland 

Somer.-et 

Westmoreland 

Fayette 

Allegheny  . . . 

Somerset 

Fayette 

Greene 

Beaver 

Mercer 

Mereer 

Mercer.     . 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

Washington  . . 

Allegheny 

Beaver.. .' 

Allegheny 

Washington  . . 


Erie.... 
Potter.. 


Daily  Preciiiitiition  for  Fobruiiiy,  1942  Conllnnccl  from  imne  II 

Day  uf  niuutli 


.12 


.04   .16  T. 

.08i   .Ob'.... 


.081   .05]  .01 
.I'.'l  .021  T. 
.lOl  T 
.071  .on 
.•25  T. 


T. 


.02 


T. 


.51 


.76 


.43 


l.OS  .08 
.04'  .37 
.;13'  .Ofij 
1.02  .09 
1.05  .Sll 
.■t'.l  .26 
.fi'.l  .21 
.8>i;  .18 
.45  .25 
.ot*  .06 
.31    .18 


.69!  -19 
.62    .10 


.21 

.65 
.90 
1.05 
.37 
.39 
.80 
.23 
.70 
.70 
.77 


...j  .67 
1.20 
.46 
.50 
.71 
.65 
.65 
1.30 


39 


T. 


8 


9 


10 


.17  T. 
.37  ....I 
.42    .08 
.22. 
.10. 


... 


.08 


.42    .46 


.27    .15 


.30  .07 
.11  T. 
..36'    02 


.04 

.35 

■i-. 

.35 

.04 

.25 

.07 

.67 

.03 

.54 

.06 

.34 

.29 

.94 

.01 


T.  '. 
.OIL 


11 


.01 


.05 


.01 


.06 


12 


IS 


.10 


T. 


T. 


14 


16 


T. 


.06 


.01 


.01 


16 


.05 


.01 


.02 
.97 
.60 
1,25 
.74 
.25 
.29 
.11 


17  I   m  I  Id     W  '  21     22 


.43 

1.15 

86 

l.i: 


.61   T 

.35  .... 
.44  .01 
.071   .04 


.01 


T. 


.18 


.08 


.08 
.05 
.06   T. 

.01)  T. 
.18    .01 

.!)4;  T. 
.05.... 


T. 


.09 


.05 


28 


24     2S     28     27  I  21«  .  2'.)     80  I  81 


-II 


T   I  .01 

.07}  T. 
.11  T 
.04  . 
.10 


T. 


.05 


.031  T. 


T. 


T. 


T. 


6i  '.'(» 

6i   T. 
09 


.04 


T. 

.08 

'V. 

.11 

.oc! 

.081 

.oe<' 

.10. 
.08 
.02 
.08 


.07  , 

.18,. 

.02. 

.07 

.'II 

.01 

.03, 

.03. 

"Ai)'. 

.07 


.14. 

.18 

.07. 

.00  . 

.22. 

.10. 


T. 
T. 

T. 
T. 
.19 

.02 
.14;  .01. 
.061  .01  , 
*  .08  . 
.14;  .08  . 
.  06  .08  , 
.04|  .12 
.02    .07 


.05    .20  . 
*      .21 

.18    .0?  , 

.05    .01 

.03 

.02 
.01 
.02 


.13. 
.04  . 
.06, 
.10, 
.02  , 


.04  , 
.04 


2.70 
».4fi 
8.17 
2.97 

.'.  92 

;i.io 

2.61 

8.84 
8.28 


2.68 
2.74 
2.28 
2.19 
8.89 
2.77 
2.08 
2.90 
2.34 
2.20 
2.52 
2.77 
1.92 


2.16 
$ 
2.9K 
2.86 
2.91 
8.76 
//3.00 
3.65 


1.91 
1.94 
2.03 
2.34 
1.74 


2.14 
2.20 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^  Precipitation  for  period,  midniglit  to  midnight.  ■•  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  "  Precipitation 
for  period,  1:30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1:30  a.  in.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     S  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    //    Record  partially  estimated. 


PKESSXJKE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  STTNSKINE. 

Atmospheric  pressure       '             „,,„,,  .t 
( reduced  to  sea  level )       .             vima  vi 

Relative 
Humidity 

0 

2 

Stations 

Highest 
Date 

*3 

1 

Si? 

at  o 
^1 

* 

c 

s 

P 

g 

o, 

3 

O 

Erie 

Harrisburg 

Kylertown 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton 

30.01   '  30.53  i     3  1  29.26 
2'.).  33     30.45       3      29.26 
29.9:s      30.47       3      29.29 

29.90  .30.16        4      29,14 
29.95)      :30,53  I     3  I  29. :« 

29.91  30.47       4      29.22 
29.91     30.41       4     29.24 

17  :     8.6 
7      12.4 
7  ;   15  3 
7      15.2 

17  .   12.4 
7  ;  17.5 
7j     8.7 

24 

31 
48 
39 
33 
46 
29 

nw. 

nw. 

nw. 

ne. 

w. 

e. 

nw. 

1 
21 
1 
7 
1 
7 
8 

90 
61 
87 
67 
83 
61 
72 

•iw' 

71 
5^ 
66 
4,1 
64t 

90 
57 
77 
56 
75 

*H 
56§ 

40 
50 

"55" 
34 

53 
44 

For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


i  3:00p.m. 


?  Corrected  to  true  velocities 
t  4:00  p.m. 


KIVER  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


<p 

a> 

s* 

0 

i 

bo 

05 

^ 

g 

K 

& 

3 

Port  Jervis,  N.  Y Delaware 2.  s 

Easton !  Delaware 1  3. 5 

Lehigh 3.7 

Schuylkill '  4.0 

N.  Br.  Susquehanna..!  4.0 

yv.  Br.  Susquehanna.. I  3.0 

Juniata [  5.2 

Susquehanna I  4.5 

Allegheny '15.0 

Youghiogheny '  5,4 

Monongahela '  14  3 

Ohio I  * 

Ohio  * 


Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williarasport 

Nefl'Port 

Harrisburg     

Schenley.  Lock  No.  7 

Sutersville 

Charleroi(nr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No.  7 


3.9 
5.4 
5.0 
8.0 
6. .5 
5.0 
7.2 
5.6 

20  9 
9.4 

18,5 

22.3 


20 
17 
8 
17 
20 
20 
7 
9 
19 
18 


2.2 
L8 
3.2 
3.2 
3.1 
1.4 
4.0 
3.6 

12.8 
3  6 

11.9 


18 
22 
9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 
30 


•  Pool  stage 


t  On  other  dates  also 


13 


CL.MATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


February,  1942 


Daily  Temperatures  for  February. 

1942 

stations 

1 

2 

3 

i 

fi 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12      13 

14 

15 

16 

17 

1 
18 

19     20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mean 

AUentown^ / 

Maximum.... 

Minimum.. . . 
Maximum.... 

.Minimum 

MaximuD]  — 
.Minimum  — 

Maximum 

Minimum 

Maximum.... 
.Minimum..  .. 
Maximum... . 
.Minimum.. . . 
.Maximum  — 
Minimum..  . . 
Maximum  — 

Minimum 

Maximum 

Minimum  — 
.Maximum... . 
Minimum.. . 
Maxinmm.... 

Mininnmi 

.Maximum  — 
Minimum..  . . 

Maximum 

Minimum..  .. 
Maximum.... 
Minimum.. . . 
Maximum... . 
Minimum  — 
Maximum... . 
Minimum..  . . 
Maximum.... 
Minimum  — 

Maximum.... 
Minimum  — 
Maximum  — 
Minimum  — 
Maximum.... 
.Minimum  — 
Maximum... . 

36 
32 
33 
22 
36 
31 
40 
26 
39 
3^ 
40 
22 
40 
32 
37 
18 
40 
2» 
44 
21 
36 
29 
50 
11 
38 
30 
37 
30 
33 
24 
41 
29 
22 
19 

42 
16 
34 
2J 
35 
13 

33     23     32 

21        7        7 

35 
15 
34 
22 
36 
27 
37 
29 
32 
27 
34 
25 
40 
26 
34 
24 
42 
:^0 
36 
17 
39 
27 
42 
32 
37 
26 
38 
29 
43 
36 
36 
29 
35 
20 

34 
18 
44 
33 
38 
19 

38 
31 
37 
31 
38 
34 
42 
33 
35 
31 
41 
31 
39 
32 
37 
31 
42 
34 
44 
30 
42 
31 
48 
34 
38 
32 
40 
33 
50 
35 
40 
31 
43 
30 

87 

30 
47 
32 
35 
25 

38 
34 
36 
32 
37 
33 
38 
32 
34 
32 
35 
H2 
46 
32 
37 
28 
40 
31 
38 
32 
411 
30 
48 
34 
35 
32 
40 
33 
44 
31 
37 
33 
35 
31 

36 
25 

43 
32 
39 
30 

36 
32 

35 
15 
35 
26 
35 
21 
33 
16 
35 
19 
:i9 
2» 
29 

9 
36 
24 
24 
18 
36 
22 
37 

6 
38 
25 
38 
23 
31 
22 
36 
24 
18 
12 

29 
15 
33 
12 
35 
10 

32 
16 
29 

1 
34 
14 
31 

8 
28 
14 
27 
10 
34 
11 
27 
-9 
34 

8 
34 
-3 
31 

6 
30 

6 
35 

12 
37 
14 
27 

2 
31 
14 
28 
-5 

28 
-8 
26 

0 
25 

6 

34 
16 
26 
16 
30 
21 
31 
21 
33 
16 
28 
14 
36 
20 
24 

4 
36 
20 
30 
-3 
30 
16 
29 
23 
37 
15 
30 
22 
35 
24 
34 
20 
27 

0 

.32 
15 
36 
22 
25 
13 

37 
20 
32 
19 
35 
28 
35 
25 
34 
21 
33 
22 
44 
24 
25 
20 
36 
26 
32 
19 
34 
22 
33 
25 
30 
18 
37 
24 
35 
24 
38 
29 
25 
18 

34 
18 
36 
25 
33 
19 

29     37 

39 

17 
34 
16 
40 
23 
37 
19 
37 
22 
37 
21 
40 
24 
28 
17 
40 
18 
37 

9 
39 
20 
33 
15 
42 
22 
37 
24 
39 
11 
39 
23 
.32 

9 

34 
12 
3-, 
15 
34 
9 

41 
24 

44 

28 
50 
26 
50 
■2M 
32 
28 
31 
19 
52 
24 
42 
14 
52 
28 
37 
18 
52 
22 
43 
25 
52 
23 
55 
27 
48 
30 
44 
27 
39 
13 

42 
18 
47 
31 
42 
23 

45 
29 
40 
31 
40 
32 
49 
34 
41 
30 
41 
30 
53 
34 
39 
29 
54 
36 
45 
28 
50 
2» 
45 
22 
42 
30 
39 
31 
51 
41 
45 
27 
43 
25 

37 
30 
49 
39 
41 
30 

50 
32 

461 
29 
48 
38 
46 
35 
48 
34 
44 
34 
50 
36 
44 
28 
46 
38 
46 
34 
46 
34 
62 
33 
45 
37 
47 
35 
54 
32 
50 
34 
42 
30 

44 
26 
50 
32 
48 
26 

43 

29 
37 
20 
44 
26 
40 
23 
46 
29 
39 
21 
43 
■28 
32 
20 
48 
24 
34 
15 
43 
20 
34 
16 
47 
32 
44 
28 
34 
26 
40 
29 
30 
17 

38 
12 
34 
22 
35 
14 

29 
19 
81 
4 

40 
12 

26 

10 
21 
2 
24 
in 

30 
10 
21 

8 
28 
14 
24 
13 
28 
14 
27 
11 
28 
15 
17 

7 
26 
14 
22 

9 
27 
12 
22 

7 
34 
15 
30 
16 
27 
15 
32 
15 
19 

5 

21 

-5 
24 
13 
20 
4 

38 
14 
27 

9 
35 
20 
30 

8 
36 
22 
34 
19 
34 
18 
21 

8 
32 
Ifi 
27 
14 
32 
16 
22 
12 
38 
19 
37 
1(< 
32 
12 
3ti 
20 
21 

9 

25 
9 
30 
11 
26 
8 

39 
23 
31 
16 
41 
20 
36 
11 
38 
22 
35 
23 
37 
22 
24 
15 
40 
12 
30 

ly 

87 
12 
27 
11 
44 
19 
43 
20 
37 
8 
39 
21 
25 
13 

27 
14 
33 
12 
30 
12 

41 
18 
38 

6 
40 
16 
38 
11 
41 
19 
37 

9 
38 
12 
33 
-16 
40 
13 
38 
-2 
40 

8 
38 
10 
38 
14 
43 
14 
36 
11 
.38 
19 
30 
-5 

85 

-8 
38 

9 
36 

4 

40 
19 
29 
19 
40 
23 
3b 
20 
40 
24 
38 
24 
40 
23 
27 
12 
40 
22 
28 
5 
38 
20 
33 
V.I 
43 
22 
40 
23 
36 
20 
39 
23 
25 
-1 

29 
15 
35 
20 
32 
14 

39 
25 
34 
22 
41 
28 
85 
25 
38 
25 
38 
21 
38 
29 
27 
11 
38 
2b 
35 
19 
38 
25 
31 
14 
44 
28 
42 
2:-t 
32 
24 
40 
20 
33 
12 

35 
7 
32 
24 
32 
14 

39 
25 
33 
23 
37 
27 
34 
25 
38 
29 
36 
23 
40 
29 
27 
15 
38 
28 
35 
21 
37 
25 
34 
24 
39 
27 
39 
29 
31 
25 
40 
28 
32 
17 

29 
14 
32 
25 
29 
20 

44 
29 
33 
21 

42 
27 
36 

36.6 

18 
29 
10 
31 
18 
30 
15 
26 
16 
26 
11 
44 
18 
21 

4 
33 
12 
28 

0 
33 
16 
28 
10 
37 
17 
33 
21 
30 
11 
32 
18 
23 
-5 

28 
-5 
30 
14 

17 
28 

9 
34 
16 
30 
12 
34 
16 
34 
13 
34 
17 
24 

9 
32 
16 
31 

2 
33 
12 
28 
12 
39 
16 
35 
18 
31 

9 
35 
16 
28 

0 

20 
2 
32 
13 

2L0 

Altoona(near) / 

23     21 
11    -6 

38 

5 
37 
12 
40 
12 
31 
11 
30 

6 
40 
12 
32 
-2 
40 
12 
40 

6 
39 

7 
42 
16 
38 
10 
39 
13 
42 
12 
34 
10 
35 
-8 

29 
-1 

46 

8 

44 

-1 

82.1 

15.8 

Arendtsville / 

Bedford / 

Bethlehem^ ( 

Bloomsburg(neaT)..  ..  / 
Blue  Mt.  Interchange/ 
Bradford | 

34 
20 
36 
13 
33 

9 
27 
12 
34 
19 
19 

3 
38 
18 
20 
10 
30 
16 
27 
11 
33 
20 
30 
16 
25 
13 
30 
14 
13 

6 

20 
3 
22 
10 
22 
4 

30 

6 
23 

1 
20 

6 
23 

4 
29 

5 

17 

-17 

26 

0 

•/o 
-11 

25 

0 

20 

-5 

28 

5 

30 

7 

23 

-5 

25 

7 

22 

-12 

21 

-8 
20 

—  2 
20 

-8 

87.0 

22.4 

39     21 

35.8 

7 
32 
12 
31 
12 
43 
12 
29 

5 
42 
1(1 
14 
-1 
43 

9 
32 

5 
42 
13 
37 
14 
34 

5 
34 
17 
10 

0 

30 
-1 

34 
6 

31 
-1 

8 
24 
10 
25 

5 
24 
10 
15 

3 
28 

8 
22 
-3 
23 

6 
15 

6 
26 
10 
26 
12 
21 

6 
26 
11 
19 

0 

19 
-4 

21 
7 

19 
-1 

24 

19  3 

44 
29 
38 
25 
40 
28 
32 
20 
38 
26 
34 
22 
:-i9 
24 
32 
■24 
44 
28 
43 
29 
33 
24 
45 
2e 
33 
20 

35 
19 
32 
23 
29 
18 

34.8 

21.3 
33.8 

.... 

.... 

18.5 
39.2 
22  1 

28.6 

11.1 

Breezewood  Intchg.. .  / 

Brookville2 / 

Burnt  Cabins(near)..  / 

•••■ 

38,5 
20.  8 
32  3 
12.3 
36.9 
18,4 

Butler / 

.... 

34  2 
16.4 

Carlisle 1 

Chambersburg ) 

Claysville 1 

38.7 

21.3 
38.1 

22.4 
36.0 

18.9 

Coatesville .j 

37.0 
22.3 

Oorry2  .) 

Coudersport J 

Derry .{ 

28.1 

9.6 

31.3 
9.9 

34.9 

18.2 

Ebensburg ^ 

32.1'' 

12.5" 

Edinboro ^ 

Minimum ..  . . 

Emporium^ ^ 

Maximum.... 

Minimum 

Maximum.... 

Minimum.... 

Maximum... . 

Minimum  — 

Maximum.... 

Minimum 

Maximum.... 

Minimum..  .. 

Maximum 

.Minimum  — 
1  Maximum.... 

Minimum 

Maximum 

1  Minimum  — 
1  Maximum.... 
t  Minimum  — 

(  Maximum 

I  Minimum 

Maximum... . 
I  Minimum  ..  . . 

Maximum 

,  .Minimum  — 
( Maximum.... 
(..Minimum  — 

1  Maximum... . 

(  Minimum 

'  Miiximum 

.  Minimum.. . . 

Maximum 

1  Minimum..  .. 

Maximum... . 

Minimum.. . . 

1  Maximum 

1  Minimum 

f  Maximum'... 
I  Minimum..  . . 

f  Maximum 

1  Minimum 

1  .Maximum 

1  Minimum.. . 

(  Maximum 

1  Minimum 

1  Maximum... 
\  Minimum.. . 
(  via  xi  mum... 
y  Minimum.. . 
1  Maximum... 
\  Minimum..  . 
(  Maximum.. 
\  Minimum.. . 
(  Maximum... 
I  Minimum.. . 
(  Maximum... 
\  Minimum..  . 
1  Maximum... 
\  .Minimum  . . 

38 

"42 
31 
29 
17 
25 
22 
43 
19 
39 
33 
44 
26 
37 
24 
45 
21 
39 
31 
38 
28 
37 
22 
40 
30 

36 

28 
36 
23 
36 
24 
34 
20 
22 
10 
28 
16 
5r 
32 
40 
22 
35 
3 
39 
28 
3'; 
28 
4.' 
32 
4;- 

"it 
21 
22 

14 
3? 

13 
10 
32 
18 
19 

8 
25 
14 
21 

3 
33 
22 
26 
13 
25 
12 
26 

8 
32 
21 
28 
11 
24 

8 
30 
14 

28 
14 

23 
12 

28 
12 
20 

8 

13 

-12 

17 

0 
34 
23 
22 

c 

27 
21 
29 
19 
2S 
16 
34 
17 
... 
14 
IS 
i 

2i 
V 

22 
-3 

29 

20 

4 

22 

-7 

9 

-3 

28 

7 

22 

3 

20 

-3 

24 

-5 

29 

7 

26 

7 

17 
-3 
27 
10 

25 

4 
16 
-2 
22 
-4 
20 
-2 
17 
-21 
19 
-3 
27 

7 
17 

0 
2.i 

6 
2S 

6 
27 

4 
31 
12 
19 

a 

2a 
-12 

IS 

-IC 

2J 

f 

32 
2 
34 
10 
38 
20 
41 
-6 
22 
3 
37 
13 
28 
3 
43 
11 
39 
15 
39 
14 
37 
15 
29 
-1 
34 
14 

41 

9 
39 
11 
40 

8 
43 

7 
31 
-1 
31 

7 
34 

S 
2S 

4 

sa 
7 

34 
12 

29 

4 

41 
2C 
29 

1 

4r 

-K 

35 
18 
36 
29 
39 
32 
3» 
20 
30 
19 
38 
29 
33 
24 
43 
34 
39 
3.> 
37 
30 
36 
28 
33 
20 
36 
32 

34 

26 
38 
26 
43 
33 
40 
28 
34 
23 
35 
24 
36 
29 
36 
10 
35 
17 
3£ 
27 
3P 
1£ 
bi 

39 
26 
40 
30 
44 
33 
47 
33 
31 
28 
40 
34 
39 
26 
49 
32 
43 
33 
43 
34 
38 
32 
34 
30 
43 
33 

39 
32 
38 
36 
47 
32 
38 
33 
36 
29 
36 
32 
40 
32 
4C 
32 
38 
30 
46 
32 
4C 
26 
51 

37 
32 
37 
34 
35 
26 
3? 
33 
31 
28 
3S 
34 
37 
33 
42 
33 
39 
32 
38 
34 
38 
33 
35 
30 
41 
36 

39 
32 
38 
33 
44 
31 
37 
32 
33 
22 
35 
26 
38 
33 
38 
32 
37 
31 
38 
33 
37 
33 
4? 
36 
3E 
31 
36 
3.= 

!    24 

1     ^' 
34 

21 
18 
37 
27 
26 
13 
19 
18 
31 
2 
37 
30 
34 
18 
33 
18 
34 
15 
36 
28 
36 
18 
.35 
16 
37 
22 

36 
20 
33 
20 
33 
18 
32 
14 
18 
-4 
26 

5 
39 
29 
32 
14 
32 
31 
37 
25 
27 
24 
40 
25 
35 
22 
20 
1." 
2- 

4 
Si 
If 

32 
-3 
35 
14 
21 
10 
31 

6 
21 
-10 
33 
15 
28 

9 
26 

0 
30 

4 
34 
15 
31 
15 
24 

7 
32 
18 

32 

8 
24 

2 
28 
-2 
27 

2 
28 
-7 
29 

1 
34 
14 
26 

3 

31 
13 
35 
11 
32 

8 
35 
19 
25 
IC 
2- 
-1 
25 

C 
3 
If 

27 
2 
33 
21 

28 

31 
7 
24 
6 
32 
22 
30 
14 
35 
22 
31 
21 
83 
21 
30 
20 
32 
5 
34 
24 

26 
21 
28 
24 
35 
21 
27 
19 
24 
12 
20 
14 
34 
20 
29 

0 
?1 
13 
36 
19 
26 

8 
3" 
2a 
32 
12 
29 

t 

31 
21 
3C 
21 

32 

17 
40 
29 
28 
15 
28 
22 
24 
15 
36 
29 
.33 
24 
35 
25 
31 
21 
35 
28 
37 
28 
34 
19 
37 
29 

35 
2:5 
31 
24 
36 
24 
33 
23 
28 
-2 
30 
1." 
40 
27 
26 
12 
36 
21 
38 
22 
34 
18 
43 
32 

3a 

"28 
22 
2- 
1? 
3- 
29 

26 

6 
34 
18 
22 
10 
213 

8 
17 

1 
37 
21 
32 
12 
28 
14 
26 

8 
35 
20 
32 
19 
25 

4 
32 
21 

30 
17 
24 
12 
31 
13 
25 
11 
2( 
-8 
22 

9 
39 
18 
22 

0 
30 
19 
36 
19 
29 
18 
37 
23 
... 
13 
23 

1 

31 

6 
37 
17 
26 
17 
29 

6 
27 

9 

36 
IH 
33 
14 
30 
12 
30 
11 
37 
15 
36 
18 
26 

<) 
37 
20 

34 
17 
26 
12 
29 
11 
26 
12 
25 

3 
27 

8 
37 
16 
30 

7 
.31 
17 
36 
17 
35 
12 
38 
2f 
3C 
12 
29 

f 

34 

7 
41 
23 
30 
22 
37 
16 
31 
11 
42 
22 
36 
20 
3.S 
13 
37 
15 
40 
20 
41 
24 
34 
19 
40 
26 

40 
22 
25 
12 
37 
12 
35 
15 
33 
14 
32 
14 
42 
22 
31 
17 
40 
17 
41 
23 
40 
12 
43 
27 
35 
19 
35 
14 
34 

i     " 
41 

1    25 

39 
21 
43 
26 
38 
28 
44 
21 
31 
11 
62 
27 
36 
23 
48 
32 
38 
29 
54 
29 
45 
30 
36 
IK 
46 
28 

48 
25 
33 
12 
48 
29 
47 
30 
39 
2-2 
37 
24 
47 
20 
42 
9 
38 
24 
38 
29 
36 
22 
42 
33 
1     34 
18 

1     *'' 

!     18 

38 

2? 

44 

1     2E 

44 
22 
44 
29 
45 
38 
46 
30 
28 
20 
41 
32 
38 
31 
52 
39 
43 
35 
5) 
33 
41 
32 
36 
16 
43 
34 

38 
32 
42 
29 
53 
38 
41 
35 
41 
33 
38 
32 
45 
26 
38 
17 
42 
31 
38 
32 
40 
27 
.54 
33 
35 
27 
46 
29 
48 
36 
43 
33 

40 
35 
49 
41 
45 
26 
36 
35 
38 
20 
49 
36 
44 
37 
55 
32 
50 
30 
49 
,37 
49 
35 
44 
33 
52 
36 

43 
35 
49 
31 
53 
30 
51 
30 
45 
21 
46 
26 
49 
38 
43 
34 
49 
33 
45 
36 
44 
35 
58 
36 
47 
35 
35 
32 
49 
24 
50 
35 

36 
30 
46 
28 
31 
12 
31 
22 
35 
19 
44 
27 
40 
25 
34 
23 
32 
20 
45 
•26 
46 
30 
37 
21 
43 
30 

42 
24 
31 
19 
35 
21 
34 
18 
30 

4 
32 
14 
45 
22 
37 
19 
44 
29 
45 
26 
41 
24 
44 
32 
41 
24 
.-iC 
2< 
30 

5 
42 
28 

14 

8 
37 
17 
12 

ft 
12 

5 
28 

8 
42 
15 
37 
12 
33 

3 
29 

3 
40 
16 
34 
13 
32 
13 
30 
18 

32 
11 
28 

5 
35 

5 
31 

4 

14 

-5 

14 

1 
42 
19 
33 

1 
24 
16 
44 
13 
21 
11 
38 
19 
35 
13 
12 
-4 

9 

1 

20 

1 
27 
11 
20 
10 
20 

4 
16 
-2 
25 
11 
22 

6 
20 

7 
19 

3 
25 
11 
26 
12 
20 

3 
27 
14 

24 

10 
15 

3 
21 

5 
25 

.5 
17 
-8 
17 

2 
26 
11 
22 
-7 
25 
10 
26 
11 
24 

6 
30 
16 
24 

5 
21 

0 
18 

9 

25 

6 
31 
16 
2C 
16 
20 

8 
22 

8 
30 
11 
27 
11 
23 
Ih 
35 
-2 
31 
15 
29 
16 
20 

( 

29 
19 

26 
16 
If 
11 
25 
12 
2' 
K 
18 

4 
18 

8 
32 
16 
2f 

6 

29 
11 
28 
16 
?! 

c 

!     32 
19 
26 

c 

22 
f 

li 
( 

2> 
If 

26 

7 
38 
21 
24 
18 
24 
14 
29 

6 
39 
20 
33 
17 
30 
10 
24 
10 
40 
19 
34 
21 
31 
16 
36 
23 

3? 
18 
15 

3C 
19 
26 
11 
22 
12 
2a 

la 

4C 
19 
26 
16 
3f 
12 
31 

>  19 

>  34 
)     1" 

4( 
»     2- 
)     3; 
»     1' 
!     2; 
*     12 
5     2; 
1       i 
1     3f 
1     2 

28 
15 
42 
23 
24 
15 
25 
15 
27 
I) 
40 
28 
34 
21 
34 
11 
26 
18 
43 
19 
40 
22 
32 
19 
3-s 
25 

36 

21 

26 

15 

34 

9 

31 

15 

22 

-4 

26 

11 

41 

20 

29 

21 

39 

22 

37 

23 

32 

23 

43 

27 

)     35 

18 

)     24 

'      14 

1     24 

ii     13 

)     40 

24 

36 
-1 
42 
18 
25 
10 
34 
5 
28 
9 
41 
17 
37 
10 
39 
11 
36 
11 
41 
20, 
38 
21 
34 
12 
39 
23 

38 

9 
33 
12 
39 
11 
36 

9 

34 

-10 

34 

5 
42 
15 
29 

4 
41 
18 
42 
14 
39 

8 
42 
26 
35 
1     14 
30 

0 
31 

5 
39 
20 

2» 
0 
42 
22 
26 
20 
29 
5 
30 
15 
41 
23 
36 
21 
40 
19 
30 
19 
44 
22 
40 
25 
.32 
2( 
39 
26 

36 
23 
33 
20 
39 
18 
32 
18 
25 
15 
v5 
17 
42 
)8 
35 
21 
38 
19 
42 
25 
87 

9 
43 
27 
36 
21 
26 

3 
27 
19 
40 
24 

36 
16 
41 
28 
30 
21 
33 
21 
28 
18 
42 
30 
35 
21 
36 
23 
35 
21 
40 
29 
42 
31 
32 
16 
41 
32 

38 
26 
29 
22 
35 
23 
30 
22 
30 
12 
31 
15 
42 
29 
33 
9 
3>- 
27 
40 
i    25 
39 
21 
43 
33 
3fi 
19 
33 
19 
33 
26 
41 
29 

31 
18 
40 
28 
26 
23 
30 
23 
28 
18 
40 
28 
35 
27 
38 
24 
31 
24 
41 
25 
38 
29 
32 
20 
37 
30 

37 
27 
29 
23 
33 
23 
28 
23 
28 
15 
27 
21 
42 
23 
31 
17 
39 
27 
39 
28 
35 
22 
44 
31 
37 
24 
29 
21 
32 
19 
36 
2? 

35 
21 
49 
2S 
33 
25 
34 
24 
34 
19 
42 
29 
,37 
25 
31 
24 
32 
2? 
45 
28 
40 
30 
42 
25 
41 
30 

39 
28 
28 
21 
32 
2:^ 
31 
22 
33 
18 
31 
21 
43 
28 
37 
25 
43 
28 
38 
28 
40 
27 
48 
31 
40 
25 
34 

30.6 

11.9' 

Ephrata i 

.... 

38.5 
23,  0 

ErieS .j 

28-7 
18  2 

Franklin2 

30.4 

15.1 

Freeland , 

Gettysburg 

Gordon 

27.3 
11.0 
38.4 

23.7 
.33  8 
18.8 

Greensburg , 

3.5.6 

18.5 

33.4 

17.0 

TTanovpr. .            

39.1 

23.1 

HarrisburgS 

36.6 

22.9 

Hawley 

Holtwood^ , 

31  4 

15.2 
24.9 

Huntingdon 

Indiana < 

35  2 

20.6 
29.5 
17.0 

Irwin  < 

35.8 

17.8 

Johnstown < 

Kane* 

.... 

32  2 
16  9 
27.1 

6.7 

KylertownS 

28.1 

13.5 

Lancaster 

39.4 

21.9 

31.2 

12  6 

Lebanon^ 

35.1 

20.8 

Lewistown 

37.2 
22.1 

Lock  Haven^ 

33.6 

17.4 

Marcus  HookS 

42.1 

35l    36 

26.5 

Mauch  Chunk 

3? 

2? 

3f 

»     21 

36 
29 
46 
3'.: 
42 
32 
39 
!     3f 



.... 

34.00 

17. e" 

MeadvUleS 

29.2 

22 
:41 
22 
42 
30 

12.1 

Mercer* 

i    39;     39 
1     171     3-. 

36|     3; 

14 1    2S 

22!     2- 

29. 1 

3 
32 
2f 

11 
36 
18 

13  8 

MiddletownS 

36     26 
16     13 

.... 

.... 

36.6 
23.2 

1 

1 

1 

1 

' 

Continued  on  page  14. 
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Unily  Tompcj'uturoH  lor  February,    104!2    Contliiiioil  from  puicu  IH 


Stations 


MUUrtiui 

MllUtlMSO* 

Mt.  I.i'linnon 

Mt.  I'ocono 

Neshamiuy  Kails 

Nmv  I'astlo 

Ntnvi-Iis 

raluiorton'' 

I'liiladelphia 
city  OlVu'o-^ 

Airport  Station'' 

Kranklin  Institute. . 

^^hnwinout 

I'luH'uixvillo 

Pittsburgh  City  Office^' 
Pittsburgh  Arpt  Sta.-'. 

Port  Clintou 

Pymatuiiiug  Dam-  . . 

Quakertowu 

Reading^ 

Ridgway- 

Scrauton'* 

Selingsgrove 

Sharon 

Somerset 

Springs 

State  College^ 

Stroudsburg2 / 

Towanda / 

Uniontown / 

A'andergrift  ^ / 

Warren / 

Wayufsburg / 

Wellsboro2 / 

Westchester / 

Wilkes-Barre''' / 

Williainsport / 

Wllliaiiistown / 

York / 


28     28 

la 

Kl|     10 
ti 


42     30 


4P     81 


■a 


88  46 

afi  ai 

3-1 1  a? 

'.>3i  '.'K 

50|  41 

ael  28 


20     27 


29     40 

8:      9 


80  34 

«  27 

18[  21 

4  0 

2f>|  34 

81  2f. 

271  27 


2(1  31 

12  1 1 

2'.  26 

2\  6 

8'/|  36 

19|  17 

28  82 

I)  11 

2S  30 

la  16 

^i'O  3' 

isi  17 


39 
2ft 
44 
21 

50 
34 

48 

38 

24 

38 

12 

36 

16 

38 

32 

38 

17 

34 

24 

36 

■2-2 

39 

33 

41 

28 

44 

29 

3 

29 

34 

ly 

36 

1ft 

53 

34 

48 

3'^ 

40 

22 

51 

30 

40 

11 

43 

26 

34 

221     28 

37 

20 


33!     33 


20 


41  27 

21  12 

45  30 

20  1 


29 

4 
34 

6 
U 

1 
31 
18 
31 

8 
35 
12 
36i     19 


22 


28 


24 


26 


28 


27 


81  87 

12  17 

27!  26 

l&i  10 

341  37 

II  II 


35     8f. 

2:'      17 


81 1    87 

231     26 


28 


m  84 

27!  -n 

■2b,  36 

1»  13 


2i> 


23 


Bl 
24 
82 

16 

46<     48 
2H     38 


29     3ft 
22     27 


28     32 
18 


45 
30 
62 
29 

33 

26 

31 

23 

42 

2 

32 

24 

44 

26 

44 

30 

m 

19 
38 
26 
41 
27 
33 
27 
26 
2(1 
26 
19 
34 
24 

44 
25 
39 
25 
33 
25 
35 
2ft 
33 
23 
34 
25 
31 
20 
47 
27 
34  41 
27  29 
38:  43 
271  27 
33l     40 


20i     26     24 

42|     40!     43 
29      24i 


80 


Moan 


86.0 
20.8 
26.4 
10.0 
88.6 
18.1 
80.1 
11.6 
89.1 
28.6 
84.8 
19.2 
34.4 
19.9 
86.9 
21.1 

38.8 
24.6 
88.7 
22.8 


38.7 
23.9 
42.4 
22.4 

34.9 
21  6 
32.7 
18.6 
36.0 
21.2 
27. 3 
12.6 
36.1 
19.6 
36.8 
23.1 
30.3 
10.1 
30.5 
17.7 
36.0 
20  4 
32.4 
18.5 
29.7 
15.0 
30.3 
14.0 
30.8 
17.7 

35.1 
18.0 
32.0 
15.8 
37.4 
20.9 
36  0 
19.6 
30.1 
14.0 
37.1 
19.4 
28.5 
U.l 
37.7 
21.9 
32.5 
18.4 
35.5 
19.9 
31.9 
18.9 
39.3 
22.8 


Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  baclc  to  pre- 
cedingdate.    3  Midnight  to  midnight.    5  i:3o  a.  m.  to  1:30  a.  m.    », '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or 3  days  missing  from  record. 
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JSo.  3. 


aENEKAL,  SUMKIABY. 

The  luontlily  mean  teniperatuio  was  2. 1°  above  normal,  in 
contrast  to  February's  deficiency  of  2.4°.  As  a  result  of  tins 
excetis.  the  average  daily  deficiency,  accunmlated  during  Janu- 
ary and  February,  was  practically  eliminated.  Minima  were 
jiiglier  than  usual  for  the  month;  the  absolute  minimum,  4°, 
being  the  highest  absolute  minimum  recorded  since  I'J^l ,  and 
the  sixth  highest  in  the  period  of  record  for  March. 

I'recipitation  was  well  over  normal,  the  average  and  excess 
being  greater  than  for  any  month  since  July,  1941.  The 
accumulated  deficiency  for  the  year  has  now  been  reduced  to 
O.GO  inch  Much  of  the  precipitation  fell  as  snow.  In  a  gen- 
eral storm  on  the  2-8d,  snow  depths  ranged  from  2  inches  in 
south-central  counties  to  I'.i  inches  in  southwestern  counties. 
Four  people  died  at  Pittsburgh  in  accidents  caused  by  the  storm. 
Roads  were  blocked,  schools  closed,  and  industries  retarded  as 
the  heavy  snow,  blown  by  iiigh  winds,  caused  short  circuits  and 
broke  down  wires,  trees,  and  poles. 

A  second  snowstorm,  on  the  28-29th,  produced  greatest  falls 
in  the  central  part  of  the  State.  Amounts  varied  greatly  from 
light  amounts  in  the  west,  where  the  precipitation  was  mostly 
in  the  form  of  rain,  to  34  inches  in  south-central  counties,  where 
trees  and  buildings  collapsed  under  the  weight  of  the  snow. 
Damage  to  buildings  at  Littlestown  and  Shippensburg  was 
estimated  at  $35,000.  The  snowfall  average  was  the  seventh 
highest  for  any  March  in  the  period  of  record.  With  the  ex- 
ception of  1941,  no  higher  average  for  March  has  been  reported 
since  1916.  The  total  of  47.5  inches  at  State  College  broke  all 
monthly  records  since  1888  when  observations  began  there. 

Thunderstorms  were  general  on  the  16-1 7th.  Near  Erie,  on 
the  16th,  exceptionally  heavy  rains  resulted  in  one  death  and 
property  damage  estimated  at  $500,000.  i^treams  rose  rapidly, 
traffic  was  halted  as  highways  and  railroads  were  washed  out. 

High  winds,  general  on  the  9th,  exceeded  all  previous  records 
for  the  month  at  Philadelphia  and  Reading.  Trees  and  poles 
were  blown  down  at  a  number  of  places.  Utility  services  were 
disrupted  and  windows  were  broken.  In  the  vicinity  of  Allen- 
town,  houses  were  damaged,  small  buildings  demolished,  and 
some  live-stock  was  killed  when  the  end  of  a  barn  collapsed. 

On  the  21st,  during  a  period  of  poor  visibility,  a  plane  crashed 
into  a  mountain-side  near  Harrisburg  and  the  pilot  was  killed. 
Some  damage  was  caused  by  swollen  streams,  but  crests,  occur- 
ring most  frequently  about  the  10th,  were  generally  below  flood 
stages. 

G.  W.  S. 


TBMPBBATTJRE. 


The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  75  stations,  was  40.0°,  which  is  2.4°  above  the  55- 
year  average  for  March.  The  highest  monthly  mean  was  46.6° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  32.9°  at  Gouldsboro. 
Extremes  of  temperature  ranged  from  a  maximum  of  76°  at 
Breezewood  Interchange,  on  the  17th,  to  a  minimum  of  4°  at 
Ebensburg  on  the  2d. 


PaEClPITATION. 

Tlie  average  ijrecipilation  from  rain,  .sleet,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  170  Btatione, 
was  4.47  inclies,  which  isIlO.95  inch  above  the  55-year  average 
for  March.  The  greatest  monthly  amount  was  7.95  inches  at 
Woodward,  and  the  least  was  2.01  inches  at  Millville.  The 
greatest  amount  for  any  24  consecutive  hours  was  3.10  inclies 
at  Shippensburg  on  the  29th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  16.1  inches,  which  is 
8.2  inclies  above  the  55-year  average.  The  greatest  total  snow- 
fall for  the  month  was  47.6  inches  at  East  Waterford  and  at 
State  College.  The  greatest  fall  for  any  observational  day  was 
26.0  inches,  reported  by  both  Huntingdon  and  Shippensburg 
on  the  29th. 


ANNOUNCEMENT 


The  cooperative  station  at  Bakers  Summit  lias  been  closed  due  to  the  resignation  of 
Mr.  MiUiS  Snyder,  who  served  faithfully  as  Cooperative  Observer  since  the  establishment 
of  the  .station  in  March,  1925. 


COatPARATIVE  DATA  FOR  MARCH 


Year 


Temperature 


1S»8... 

1889... 

1890... 

1891... 

1892... 

1893... 

1894... 

1895  .. 

1890... 

1897... 

1898... 

1899 . . . 

1900... 

1901 . . . 

1902... 

1903... 

1904... 

1905... 

1906... 

1907... 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922... 

192S... 

1924 . . 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

W29... 

1930... 

19.31... 

1932... 

1933... 

1934 . . . 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941 . . . 

1942. . . 

Period 


37.6 


Precipitation 


72 

-6 

76 

4 

76 

-21 

60 

-14 

66 

-4 

74 

3 

84 

-2 

70 

-4 

69 

-18 

75 

-5 

83 

4 

75 

3 

66 

-23 

80 

-11 

78 

2 

83 

14 

80 

-2 

86 

-18 

68 

—  13 

92 

-10 

83 

-4 

74 

-5 

88 

5 

73 

-18 

72 

-8 

81 

-7 

79 

-12 

62 

-4 

84 

-31 

84 

-12 

82 

0 

79 

6 

80 

-11 

88 

7 

81 

-5 

80 

-8 

78 

3 

79 

-15 

79 

-16 

82 

-6 

82 

-3 

89 

-5 

78 

-9 

69 

10 

72 

-8 

79 

-7 

78 

-22 

83 

-6 

84 

-3 

67 

-3 

87 

-5 

85 

-10 

76 

-13 

67 

-10 

76 

' 

92 

-31 

3.65 
2.90 
5.15 
5.10 
4.14 
2.52 
1.63 
2.31 
4.51 
3.22 
4.31 
4.87 
3.61 
4.14 
3.98 
4.52 
4.29 
3.86 
4.46 
4.26 
4.76 
3.07 
0.56 
2.57 
5.05 
5.27 
2.61 
1.28 
4.12 
3.68 
2.34 
3.57 
2.83 
3.33 
4.37 
2.49 
2.83 
2.56 
1.91 
2.61 
3.24 
2.69 
3.03 
2.96 
4.41 
5.33 
2.96 
2.62 
6.84 
2.00 
3.19 
3.59 
4.89 
2.10 
4.47 

3.52 


<s  o 


Noof  day,>^. 


S.I 


9.9 
3.1 

17.5 

15.8 

18.8 
4.8 
1.3 
9.0 

21.1 
3.4 
3.6 
7.9 

13.1 
3.3 

12.6 
0.1 
4.7 
4.1 

20.4 
9.3 
3.7 
7.3 
1.0 

10.1 
6.9 
2.1 

13.4 
9.5 

17.6 

12.7 
1.5 
2.4 
6.4 
1.0 
6.1 
6.2 

10.3 
2.2 
4.0 
0.7 

14.5 
4.4 
4.9 
6.6 

14.7 
5.6 
7.7 
2.9 
7.4 
8.3 
2.0 
3.8 
7.9 

18.0 

16.1 

7.9 


SO 

p..  CJ 


J3 
15 
15 
16 
13 
13 

8 
U 
12 
13 
13 
17 
12 
14 
12 
14 
14 
11 
16 
12 
12 
12 

6 
12 
13 
14 
13 

8 
11 
12 

7 


10 
14 
10 
10 
11 
9 
11 
10 
11 
11 
16 
13 
16 
12 
13 
15 
12 
13 
12 
16 
11 
14 

12 


16 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1942 


Olimatolog-ical  Data  for  March.    1942 


Counties 

1 
§ 

2 
8 

1 

Temperature,  in 

degrees  Pahr. 

Precipitation,  in 

nches         j 

No.  of  days 

Oh 

Stations 

d 

03 

3 

^1 

22 
ft 

.a 

W 

1 

1 

3 

a 

■3 
1 

-1 

3  0 

?! 

.9  en 

S  0 

^^ 

2 
0 

1 

0 

§1.  £.a 

3 

0 

■§ 
0 

0 

Observers 

Atlantic  Drainage 
Allentown 

Lehigh    

254 

1,615 

1, 120 

364 

610 

990 

473 

600 

431 

2,020 

1,033 

365 

1,970 

553 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1,700 

255 

996 

469 

467 

557 

12 

1,176 

1,720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1,217 

440 

754 

1,319 

4i0 

544 

550 

1,275 

400 

30 
55 
10 
56 
16 

1 
73 
45 
55 

1 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
13 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
63 
24 
71 
32 

4 
57 
72 
48 
62 
58 
28 
48 
72 
93 

4 

56 
27 
64 

41.4 
38.8 
41.2 
43.0 
39.4 
39.2 
42.4 
43.2 
42.6 

+  3.4 
+  1.4 
+  2.0 
+2.6 

'  +  3!7' 
+3.4 
+2.8 

68 
70 
74 
68 
64 
65 
68 
66 
69 

8 
17 
17 

8 

81 
17 

8 
17 
17 

26 
18 
18 
30 
19 
18 
22 
24 
26 

131 

2 

2 
13 
13 

2 

21 
30 
13 

3.81 
4.89 
4.99 
4.25 
2.31 
5.41 
4.74 
5.. 53 
5.39 
3.98 
5.42 
4.34 
3.06 
6.41 
3.97 
5.25 
3.14 
3.76 
4.30 
4.66 
5.15 
4.09 
3.25 
3.51 

5.26 

4.73 

+0.41 
+  1.C1 
1-1.06 
+  1.01 

'+i!43' 
+2.  26 
+  1.37 

'H'i.69 
+1.01 
-1.31 
+  2.89 
+  0.08 
+  1.94 
+  0.10 
+  0  86 
+  1.28 
+  1.20 
+  1.42 
+  0.77 
+0.95 
+0.03 

'+i!s9' 

+  1.02 

0.90 
1..58 
1.30 
0.87 
0.55 
1.98 
1.55 
2.19 
1.60 
0. 76 
1.07 
1.15 

0  75 
3.04 
1.02 
2.48 
0.86 
0.83 
0.95 

1  69 
1.63 
0.86 
1.00 
0.80 
1.30 
1.31 
1.15 

0.  .59 

3 

3 

3 

21 

3 

29 

29 

29 

3 

22 

17 

3 

22 

29 

9 

29 

2-3 

3 

3 

29 

28-29 

3 

3 

3 

30 

30 

3 

17 

1.0 
20.5 
25.0 

40.0 
20.0 
31.4 

3.0 
18.4 
20.0 

4.7 

5.1 
25.0 

7.0 
18.5 
10.2 
12.5 
12.0 
34.0 
39.1 

4.5 
16.0 

.V5 
36.0 
28.0 

0.5 

17.0 

12 
12 
11 
14 

8 
11 
12 
10 
13 
11 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
14 

6 
U 
12 
18 
13 
10 
10 
12'' 
13 
11 
10 

9 
13 

8 
16 

8 
12 
12 
10 

7 

9 
12 
10 

2 
14 
12 
12 

5 
12 
14 
12 

2 
14 

6 
16 
10 

7 
16 
11 

9 

13 
7 
6 
3 

10 
4 
4 
9 
6 
7 
3 
6 
2 
5 
7 
9 
9 
9 
5 
7 

10 
7 

13 
7 
4 
6 
4 
6 
3 

9 
11 
17 
12 
13 
15 
15 
12 
18 
15 
16 
15 
27 
12 
12 
10 
17 
10 
12 
12 
19 
10 
12 

8 
17 
18 
11 
14 
19 

sw. 
w. 

DW. 

nw. 

DW. 

SW. 

ue. 
nw. 
se. 

s. 

W. 

w. 

e. 

w. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

sw. 

ne. 

sw. 

U'.V. 

nw. 

AIIent'n-Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 

Blair 

"RpHfnrri                    

Bedford 

"Rpthlphem           

Northampton 

Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Comm. 
Clarence  K  Miller 

BloomsburgC  near ) 

Burnt  Cabins(near)... 

Pnrli'ilp            

Huntingdon 

Cumberland 

William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 

Sullivan 

36.1 

43.6 

36.2 

■44.6 

39.4 

44.4 

42.8 

37.5 

42.8 

40.3 

35.6 

43.4 

38.4 

41.0 

44.8'' 

39.1 

46. e 

34.0 

34.4 

+0.8 
+  3.5 
+  3.4 
+  4.3 
+2.7 
+2.1 
+3.9 
+2.9 
+  1.6 
+  1.6 
+2.2 
+3.8 
+3.7 
+1.8 

'+6!  6 
+2.6 
+  1.9 
+2.6 

69 
68 
58 
72 
63 
71 
66 
65 
70 
72 
68 
68 
65 
68 
68'' 
68 
72 
59 
59 

17 

8 

8 

i7i 

8 
17 

8 

8 
17 
17 
17 
18 
171 

8 

8 
17 

8 

8 

8 

13 

26 

13 

25 

17 

23 

26 

18 

28 

20 

21 

21 

17 

26 

23" 

23 

33 

21 

16 

11 

2t 
19 

2 
25 
30 

2 
13 

2 

21 
lit 

2 

7 
25 

2 

111 
29 

7 
14 

Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.Johnson. 
Evening  Sun. 

Gordon •  •  •  • 

Schuylkill 

York  

Harrlsburg  Airport. . 

York 

Wayne 

Mrc:   T)plln  M    PptitipII 

Lancaster 

Penna  Water  &  Power  Co 

Huntingdon    .... 
Clearfield    

Prof  Paul  R  Yoder 

Lancaster 

Tioga 

Carlos  P.  Darling. 

Lewistown 

Mifflin 

William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 

Susquehanna 

Monroe  

Cecil  J  Hoskinson. 

Neshaminy  Falls 

Palmerton 

Philadelphia  Cty  Office 

Bucks 

41.1 

44.8 
44.3 
41.3 
40.6 
43.4 
40.2 
41.2 
38.8 
39.2 
39.1 
35.0 
43.6 
39.4 
41.0 
39.7 
44.6 

40.7 

35.5 

36.1 

40.6 

42.2 

34.3 

35.2 

41.9 

37.0 

37.4' 

37.6 

42.0 

39.2 

39.1 

39.4 

33.1 

36.6 

42.8 

42,0 

42.3 

41.0 

84.7 

42.8 

38.2 

36.8 

44.8 

41.8 

36.7 

43.7 

39.0 

37.4 
40.0 

+3.9 
+4.0 
+  3.3 
+  2.9 
+3.2 
+2.8 
+  4.5 
+  2.7 
+2.7 
+2.8 
+  4.0 
+2.1 
+4.5 

'+3!5' 
+0.9 
+4.0 

+3.1 

'+2;8 
+  2.8 
+  1.2 
+1.5 
+2.7 
+2.1 
+  1.3 
+  5.2 
+2.2 
+2.0 
+2.1 
fO.5 
+0.2 
+1.5 
+1.8 

'+5'.i' 
+0.9 
+  1.4 
+  1.2 
+5.2 
+2.3 
+  0.7 
+3.4 
+1.9 
+2.4 
+3.1 

+  1.4 

+3.9 
+2.4 

67 
70 
71 
73 
66 
68 
66 
65 
68 
67 
65 
64 
69 
65 
66 
58 
75 

76 

65 

70^ 

68 

69 

65 

67 

70 

69 

621- 

66 

72 

65 

66 

71 

64 

65 

68 

67 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

72 

72 

65 

70 

72 

67 
76 

8 
17 

8t 

9 

8 

9 

8 

8 
17 

8 

8 
17 

8t 

8t 

8 

8t 
171 

17 

17 

17 

17 

27 

27 

17 

17 

17 

27 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

27 

17 

171 

17 

17 

17 

271 

17 

17 

17 

17 

17 

17t 

17 

27 
17 

■23 
33 
21 
22 
21 
30 
26 
22 
25 
21 
19 
17 
28 
23 
18 
25 
20 

13 

9 
16 
20 
21 
17 
11 
20 

4 

12^ 
21 
20 
25 
24 
18 
12 
20 
25 
23 
27 
26 
14 
27 
10 

9 
26 
21 
16 
23 

4 

24 
4 

13 

30 

lit 

131 

13 

25 

13 

25 

2t 
lit 
13 

7 

5t 
111 
20 
13 
30 

lit 

11 

21 

20 

2t 

nt 

11 
2 

2 
24 
U 

91 

2 

21 

2 
lit 
Hi 
10 
20t 
20 

4 

lit 
20 

2 

2 

21 

7 
11 

21 

2 

4 
2 

4.14 

4.84 
4.97 
6.21 
$ 
4.85 
2.98 
3.76 
5.17 
4.85 
2.83 
3.10 
5.33 
2.78 
3.20 
4.04 
4.66 

4.37 

5  25 
5.12 
4.41 
4.27 
4.63 
5.24 
6.21 

$ 
5.^0 
5.59 
5.52 
4.52 
4.85 
5.49 
5.83 
3.25 
4.54 
4.04 
3.79 
4.30 
4.69 
3.80 
4.01 
3.93 
4.10 

$ 

6.11 
4  37 

4.69 

3.22 

4.47 

+  1.10 
+  1.45 
+  1.33 
+  2.34 

■+i;33' 

-0.22 
+0.  24 
+  1.83 
+  1.34 
+0.24 
+  0.44 
+  1..50 
-0.13 
-0.02 
+0.77 
+  1.55 

+0.85 

+  1.70 
+  1.87 
+0.97 
+0.94 
+  0.82 
+  1.70 
+2.35 

'+2  [65' 
+2.24 
+  2.10 
+  1.20 
+  1.10 
+0.99 
+  '...39 
-0.13 

■+i;6o" 

+0.68 
+  1.27 
+  1.44 
+  1.04 
-0.71 
-0.38 
+0.11 

'+2.' 79' 
+0.20 

+1.17 

+0.60 
+0.95 

1.11 

1.17 
1   12 
1.60 
1.09 
1.21 
0.78 
0.81 
1.82 
1.54 
1.10 
0.67 
1.54 
0.65 
0.64 
1.03 
1.62 

3.10 

1.23 
0,75 
1.10 
1.50 
0.75 
1.06 
2.44 
0.71 
1.13 
1.24 
2.15 
1.15 
0.86 
1  21 
0.85 
0.73 
1.10 
1.05 
1.20 
1.48 
0.97 
1.20 
L28 
1.22 
1..30 
1.31 
1.00 
2.68 

2.68 

1.28 
3.10 

21 

2-3 

3 

22 

3 

2-3 

2-3 

3 

29 
9 
3 
9 
3 
3 

17 
3 

29 

29 

3 
3 

14 
3 
14 
3 
3 
4 
3 
17 
3 
3 
3 
3 
9 
14 
14 
14 
3 
2-3 
17 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

16-17 
29 

1.8 

2.5 

0.4 

1.0 

1.2 

1.3 

11.5 

13.2 

47.5 

4.0 

15.1 

22.5 

4.0 

3.0 

10.9 

9.5 

13.0 

14.4 

19.9 
19.9 
18.5 

$ 
26.4 
28.8 
26.0 
27.6 

20.0 
19.4 
16.6 

$ 
19.3 
20.7 
17.8 
11.5 
13.4 
15.3 
18.3 
16.0 
8.0 
19.5 
23.1 
12.5 

11 
13 

11 
12 

n 

13 
14 
13 
15 
12 
14 
10 
11 
10 
11 
11 
13 

12 

15 
14 
14 
9 
12 
16 
14 
14 
19 
11 
16 
17 
17 
14 
17 
15 
15 
16 
11 
15 
15 
14 
15 
17 
16 

6 
8 
10 
15 
10 
8 
3 
11 
4 

6 

9 
13 

5 
13 

9 
13 

10 

7 

8 
21 
6 
7 
7 
U 
10 
10 
6 
7 
6 
12 
5 
5 
6 
6 
7 
3 
6 
13 
5 
2 
9 
10 
9 
3 

8 

3 
9 

U 
10 
14 
f, 
10 

li 

9 

12 
6 

11 
9 
9 
9 

12 
9 

10 

8 

6 
4 

14 
3 
3 
6 

11 
8 
4 
3 

10 
7 

14 
4 
2 
4 

11 

6 
12 

8 
12 
11 

6 
11 
13 

4 
16 

8 

9 
8 

14 
13 

7 
11 
11 
16 
17 
U 
15 
18 
14 
13 

9 
17 

fi 
13 

8 

13 

18 
20 

9 

7 
22 
18 
13 
12 
17 
18 
15 
17 
11 
15 
24 
22 
18 
14 
18 
16 
17 

6 
15 
23 
11 

8 
18 
12 

15 

19 
14 

ne. 

s. 

w. 

s. 

nw. 

n  w , 

nw. 

sw. 

n'.v. 

ne. 

w. 

nw. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

s. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

w. 

sw. 

s. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 
w. 

w. 
w. 

Philadelphia 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pnrt  niiTiton    

Schuylkill 

Bucks 

Earl  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

Reading 

Scranton    

Berks 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lackawanna 

Snyder. 

Centre 

U.  S.  Weatlier  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

Qtntp  CnllpfiTP 

Penua.  State  College. 

Monroe 

Bradford 

Metropolitan  Edison  Co. 

Towanda           

Mrs.  M.  Ordelia  I'arks. 

Wellsboro 

Tioga 

Chester...     

M.  S.  Bliss. 

Clyde  T.  Saylor. 

U.  S.  Communication  Sta. 

Williamsport 

Lycoming 

John  D.  McEwen. 

Williamstown 

York 

York 

York  Water  Co. 

Ohio  Drainage 

McKean 

Jefferson 

1,680 
1, 240 

1,077 

1,150 

1,430 

1,653 

1,160 

2,090 

1, 220 

987 

1,160 

1,350 

1,300 

1,650 

1,938 

1,065 

780 

900 

800 

1,286 

1,371 

940 

2,190 

2,  500 

1,060 

825 

1,190 

1,100 

1 

52 
29 
37 
29 
15 
45 
25 
10 
68 
33 

41 
60 

9 
48 

5 
62 
22 
100 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
53 
11 

Citv  Water  Dept. 

Frank  S.  Fawcett. 

Butler 

Butler  Eagle. 

Washington 
Erie 

George.  .T.  Mrlvin. 

Penna.  Electric  Co. 

Potter 

Westmoreland 

Cambria 

Erie 

Philip  R.  Shaw. 

Derry           

Miss  N.  Dixie  Wiueman. 

"RbpTisburff              

Robert  Wasser. 

Wallace  J.  Snvder. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland 

Mercer  

Wc-itmoreland  Water  Co. 

Grove  City         

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tross. 

ICane                     

McKean 

U.  S.  Airway  Station. 

Meadville 

Crawford 

Citv  of  Meadville. 

Perrv  B.  Campbell. 

New  Ca.stle  XN'ater  Co. 

Newell 

Fayette 

General  Chemical  Co. 

Pittsburgh  Airport 

Allegheny 

Elk 

U.  S.  Weather  Bureau. 
West  Penn  Power  Co. 

Sharon 

Mercer, 

Camegie-niinois  Steel  Corp. 

Somerset.              .... 

Somerset 

D.  L.  Grove. 

Alien  E.  Yoder. 

Favette 

William  W.  Marsteller. 

Vandergrift  .     . 

Westmoreland 

Warren 

Cariiegie-niinois  Steel  Corp. 

Warren      

29.9 
19.0 

19.5 

11.6 
16.1 

20 
11 

15 

15 
13 

Harold  L  Johnson. 

Greene 

Thomas  S  Knox. 

Division  mean.. 

Lake  Drainage 
Erie 

Erie 

670 

69 
55 

U.  S.  Weather  Bureau. 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to  a  uniform  85-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.  t  On  other  dates  also.  5  Incomplete.  T.( trace)  Indicates  precipitation  less  than  .01  inch. 

Reference  letters,  *, '',  ",  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  W.  B.  0.,  Philadelphia-5-l-42-1150 
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Uiiily   Preoipitutiou  loi  March,  1042 


StiiUous 


(.'ouiitios 


Al'UANTlO 

ini.\lNAQK 

Pr/iiiiiii'-  lliisin 
I'lTKlt  Okiawark 
niuKiiiaus  Korry-,. 

llftwloy- 

Uollistorville- 

Jlfttiimonv-,- 

Mount  I'oi'ono 

I'aupack- ■• 

l*l^•rt^ant  Mountj... 

Stroiuisburg-' 

Tiiimors  Fallst 

Lkiiioh 

Allentowu- 

Bethlelieint 

Blakosloe  CoruersJ 

GouUlsboro- 

Lausforrt- 

Mauch  Clumk 

Mor\vin>burif'- 

New  Tripoli 

Palraoitont 

Ziousville. 

SCIU'YI.KII.L 

Conshohooken .... 
Fredericks ville'-. . . 

Freeland- 

Gratersford 

Phoeuixvillu- 

Port  Clinton 

Pottstowu- 

Pottsville- 

Readingf  

Werners  ville^ 

Lower  Delaware 

Coatesville, 

Doylestown. 

Marcus  Hook^ 

Neshamiuy  Falls., 
Phllailelphia 

Airport  Station'. 

City  Otlicet^ 

Franklin  Inst. '-.. 

Shawmont 

Quakertown 

West  Chester 

WestGrove^ 

Siisqiiehanna  Basin 

Chemuno 

Covington- 

Lawreuceville.  — 

North  Brancu 

Blooinsburg(nr.)'',. 

Canton^ 

Danville^ 

Kellogsr  Mt  TowerS 

Millvillet 

Montrose^ 

Pikes  Creekt 

Scrantonji 

Susquehanna^ 

Towanda 

Tunkhannockt  — 

Wilkes-Barre'' 

West  Branch 

Ansonia^ 

Bald  Eafflet 

Belief  onte- 

Berwinsdale^ 

Carter  Campt 

Cedar  Run  2 

Clearfield2 

Driftwoodt...  

Du  Bois(near) 

Dushoret ... 

Eagles  Mere2 

Emporium^  

English  CenterJ.... 

Galeton 

Karthaus2 

Kylertown^ 

Lock  Haven2 

Renovo'- 

Shaffers  Path^ 

State  Colleget 

Tamarack  Tower^. 

Wellsboro^ 

Williamsport^ 


Pike 

Wayne — 
Wnyue — 

Pike 

Monroe... 
Pike    .... 

Wayne 

Monroe  .. 
Wayne — 


Lehigh 

Nortliaiiipton. 

Monroe 

Wayue 

Carbon 

Carbon 

Monroe 

Lehigh 

Carbon 

Lehigh 


Montgomery 

Berks . 

Luzerne 

Montgomery  . 

Che.ster 

Schuylkill..  . 
Montgomery.. 
Schuylkill.  . 

Berks 

Berks 


Chester 

Bucks 

Delaware.. 
Bucks  


Philadelphia. . 
Philadelphia.,. 
Philadelphia,. 
Pliiladelphia.. 

Bucks 

Chester 

Chester 


Tioga. 
Tioga. 


Columbia 

Bradford  

Montour 

Bradford 

Columbia 

Susquehanna. 

Luzerne 

Lackawanna. . 
Susquehanna. 

Bradford  

Wyoming 

Liizeme 


Tioga  

Blair 

Centre 

Clearfield.  . 
Potter,,.... 
Lycoming., 
Clearfield.. 
Cameron.. . 
Clearfield.. 
Sullivan.. . 
Sullivan. .. 
Cameron.. . 
Lvcoming.. 

Potter 

Clearfield.. 
Clearfield.. 
Clinton  . . . 
Clinton  . . . 
Lycoming.. 

Centre 

Clinton 

Tioga 

Lycoming.. 


Day  of  month 


1       V       H       ■»       f.       0 


)>      t*     10    II     12     l.s    M    16    16    17     IK     It)    'M    ui     -n    'iw    71    'iti    vtr.    ri  \  'm  i  /u  i  no 


.08 


T. 


.02 


T. 


.03 


T. 


.23 


.02 


.ao 


1.68 
.83 

.96 
.60 
.75 
.93 
.81 
.73 


.90 
.82 
.67 
.73 
.70 

l.U 
.65 
.80 
.52 

1.11 


1.49 
89 
38 
1.41 
1.12 
1.01 


1.60 

.87 

1.15 


1.1-2 
92 
1.44 
1.35 
1.09 
1.54 
1.40 


80 
1.00 


..55 
.78 
.44 

L30 
.13 
.58 
.50 
.76 
.52 

1.10 
.97 
.65 


.06 


.04 


.08 


.08 


.03 


.06 


.04 


.10 


T. 


.29 


.15 


.70 

.56 

1.64 

62 


.68 

.78 

L12 

08 

1.20 

1.25 

1.49 

1.05 

91 

62 


.74 
.68 
.6(1 
.57 
.60 
1.10 


T. 


T. 


T. 


.01 


05 


.05 


.25 


T. 


.53 


.32 


.26 


.20 


.20 


.05 


.11 


.25 


.56 


.54 


.82 
.65 

.'6.5 

.04 

.59 

1.07 


.03 


.06 


T. 


T. 


T. 


.09 


71 

1.11 

62 


,28 


L14 


,38 


.26 


.26 


.75 
.09 
.14 
.58 
1.08 
1.06 


.82 

.09 

1.08 


.87 
1.2<! 
75 
96 
88 
1.60 


12 

16 
1.04 


85 

71 

32 

L14 


.05 


.04 


.04 


T. 


T. 


.01 


05 


.01 


.07 


.03 


T. 


T. 


.03 


T. 


T. 


T. 


.10 


.02 


.07 
* 

.90 
.62 
.22 

1.15 
.50 
.46 
.08 
T. 

1.04 

1.08 
43 
87 

1.12 
.54 
.58 
.11 

1.82 
.59 
T 


.19 
.34 
.32 

.171 
.20  .20 


2,71 
.18 
.08 

1.10 
.56 

.'65 
.11 
.14 
.59 

.ie 

.90 
T 

1.31 
.95 
.51 
T. 
.96 
.37 
.42 


.28 


.20 


4.86 
8.76 
4.18 
4.62 

\ 
4.46 
4.86 
4.89 


3.81 
4.25 

i.a 

4.18 
4.62 
6.46 
% 
4.81 
4.14 
6.69 


6.43 
4.60 
3.06 

4. 97 
6.21 


3.89 
4.85 
5 


5.39 
4.43 
4.73 


5.27 
4.84 
5.69 
5.78 

5.33 
5.99 


3.76 
3.25 


2.31 
3.21 
2.63 
3.51 

2.01 

3.16 
2.98 
3.16 
2.83 
3.65 
2.78 


2.69 
4.72 
4.87 
4  31 
4.65 
4.76 
5.63 
4.36 
3.62 
3.28 
3.98 
5.42 
4.49 
4.37 
5.06 
5.15 
5.26 
4  90 
4.41 
5.17 
0.30 
3.10 
3.20 


Continued  on  page  18. 
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March,  1942 


Daily  Precipitation  for  March.   1942— Continued  from  page  17 


Stations 


Counties 


Day  of  month 

1 

2 

■! 

4 

5 

(j 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

■-'6 

27 

28 

29 

30 

31 

Susguehanna  Basin 
(continued) 

Juniata 

Altoona(near) 

Bedford2 

Breezewood  Intch<> 

Buffalo  Mills^ , 

Burnt  Cabins(nr.)'5 
Charter  Oak(nr.)l. 
Kast  Waterford^... 

Huntingdon 

Lewistown'- 

Loop  Mt.  Tower^.. 
Mapleton  Depot^.. 

Martinsburgt 

Newport^ 

Saxton^.... 

Shade  Gapt 

LWR  Susquehanna 
Arendtsville2... 

Bloserville 

Blue  Mt.  lntchg,..=i 

Carlisle 

Ephrata 

Glen  Rockt 

Gordon  

Hanover ■■ 

Harrisburg  Arptl' 

Holtwood^ 

Huntsdale^ 

Lancaster 

Lebanon^ 

ManadaGap 

Middletown^    

Millersburgt ■ 

New  Park ...• 

Penn  Nursery^... 
Peters  Mt,  Tower  A 

Pine  Grove^ 

Ringtown  2 

Selinsgrove 

Shippensburg.  ... 

Sunbury2 

Williamstown  — 

Woodward* 

York 

York  Haven2 

Potomac  Basin 
Chambersburg2.... 
Gettysburg  ..... 
Hewitt(near)t... 

Hyndman2 

McConnellsburg2 

Mercersburg 

South  Mt.  San't'm^ 


GULF 

DRAINAGE 

Ohio  Basin 
Allegheny 


Acmetonia^ 

Aliens  Millst . . . 

Blairsville^ 

Bradford 

Brookville^ 

Bucks  town! 

Butler 

Cherry  Grovet.. 

Clarion^ 

Corry2 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Damt 

Derry 

Dunlot 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin2 

Hornet, 

Indiana 

Johnstown 

Kane* 

Laurel  Hill  Smtt 
LaurelHillTunnelS 

Lycippus 

Mahoning  DamJ.. . 

Marienvillet 

MeadvilleS 

Mo.sgrove^ 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Cty  Oft' 
Punxsutawney2 
Ridgway2 


Blair , 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon 

Huntingdon 

Perry 

Huntingdon 

Mifflin 

Huntingdon  — 
Huntingdon .  . . 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon 


Adams... 
Cumberland 
Franklin 
Cumberland 
Lancaster. . 

York 

Schuylkill  . 

York 

York 

Lanca-ster.. 

Cumberland 

Lancaster, 

Lebanon.. 

Dauphin.. 

Dauphin . . 

Dauphin . . 

York 

Centre.  • . . 

Dauphin.. 

Schuylkill 

Schuylkill 

Snyder 

Cumberland 

Northumberland 

Dauphin. 

Centre. . . 

York 

York 


Franklin . . 

Adams 

Bedford..  . 
Bedford  . . . 

Fulton 

Franklin... 
Franklin... 


Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Butler 

Warren 

Clarion 

Erie 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland. 

Cambria 

Cambria. 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. .. 

Westmoreland 

Westmoreland 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny .... 

Jefferson 

Elk 


.01 


02 


T. 


.05 


.01 


.29 


1.58 

1.30 

.81 

1.42 

.98 

.18 

.83 

.80 

.64 

1. 00 

85 

.57 

1.03 

1.07 

47 


79 

1.52 
90 

1.28 

1.16 
.90 
.82 

1.13 
.63 
.95 

1.14 
.86 
.80 
.98 

l.Ol 
.49 

1.31 


.92 


1.20 

.20 

.81 

.93 

.81 

1.03 

2.24 

1.34 

1.00 


.60 


.21 


.16 


.70 


.91 
1.32 
.63 
.90 
1.32 


1.95 


T. 


.05 


1.89 
.35 

.04 


.03 


.02 


03 


02 


03 


.25 


.22 


T. 


.28 


.16 


.84 


.27 


32 


18 


.62 
.34 
.40 
.33 
.65 
.28 
1.02 
.27 
.24 
.65 
.38 
.76 
.55 
.51 
.48 
.37 
.78 
.84 


T. 


.02 


03 


02 


05 


04 


T. 


.26 


.32 


.56 
.38 
.49 
.60 
.72 
.31 
I.IO 
.44 
.82 
.75 
.57 
.37 
.52 
.33 


.49 

.84 

'.'ei 

.71 
.35 
56 
.51 
.54 
.15 
..33 
.73 
.64 
1.02 
.33 
.45 
.60 


.03 


T. 


.59 


.30 


1.03 


.77 
.97 
.63 
.32 
.6'^ 
.82 
.20 
1.0 


.27 


.69 
.01 
.71 
.28 
.40 

^62 
.06 
.55 
.71 
.08 
.02 
.06 
.02 
.10 
,26 
1.24 


.01 


.06 


.02 


.03 


T. 


T. 


.02 


.36 


.75 
1.03 
.36 
.05 
.4S 
.44 
.10 
.21 
.58 


.70 


.16 


T. 


.08 


07 


02 


.03 


03 


01 


.32 

.20 
1.04 

.37 
l.Oo 

.6' 

.45 

T. 

.12 

T. 

.72 


.54 
1.  20 

!9S 
1.9>- 
1  79 
l.l'.i 
1.69 

.72 
2.34 
1.25 

.57 

.39 
1.62 

.5h 


1.44 

1.68 

1.80 

1.55 

.43 

\.(>h 

.0 

2.48 

.74 

.44 

1.05 

.2.H 

.  15 

.69 

1.18 

.31 

1.50 

.23 


0' 

03 

65 

3.10 

.35 

.64 

1.73 

1.62 

.48 


.■23 

1.33 

.22 

T 


2.19 

.3.04 

19 


1.90 
2!o6 


1.63 
.27 

1.30 
.91 

1.38 


1  10 
.18 
T. 
.09 
.04 


.25 


T 
.76 
1.72 
.07 
.42 
T. 
.01 
.04 
.10 
.42 


1.14 

.18 


1.11 


.03 


Continued  on  page  19 
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Dully  Freclpltatloii  for  Miiroli,   1942     runMiiiuMl  rriun  iuikh  IH 


Stfttlons 

Count  los 

Day  of  month 

3 

1 

.01 

f.' 

.0:^ 

.02 
.0.S 

•:65 

"."08 

.01 

.03 

T. 

T. 

.02 

.01 

2 

3 

4 

6 

6 

7 
T. 

"."oi 

8 

".'ie 

.25 

.22 
.22 

.15 
'!2l) 

9 

.80 
.26 
.41 
.26 
.26 
.42 
.38 
.17 

■;45 

.62 

.29 

.45 

:1? 

.17 
.34 
.33 
.17 
.80 
.17 
.50 
.28 
.37 

.30 
.19 
.55 
.15 
.44 
.41 
.40 
.42 

.21 
.25 
.43 
.22 
.05 

.12 
.32 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

ic 

17 

.l>4 
.54 
.88 

'."io 

.08 
.04 
.01 

".'76 
.20 

.06 
.59 
.05 
.16 
.05 
04 
.10 
.04 
.75 
.01 
.05 
.15 
.09 

.84 
.03 

't.' 

"."71 
.63 
.66 

1.10 
.74 
.70 

.14 
.01 

18 

"  ."62 

"."62 
.04 
.02 
.04 

'."63 
.08 

"t." 
"t. 

T. 

't.' 

.03 
T. 

".06 

"!i6 

.02 

19 

.02 
.03 
.0^2 
.02 
.03 
.02 
.07 

'.'63 
.07 

.06 

.01 

T. 

.03 

.10 

.05 

.08 

'ios 

.04 
.01 
.01 

.03 

20 

T. 

'."('li 

T. 

'i'". 

21 

'.'ie 

.49 

.35 
.30 
.27 
.38 

."34 

".'25 

'.'32 
.32 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

All  KiillKNY 

(oontiuuod) 
SiiltsUurK-  ...  

T. 

T," 

".U 
.17 
.01 
.11 
.15 

"."io 

■V. 
.03 

* 

T. 

.95 
.62 

.86 
l.-JS 

.76 
1.21 

m7 

.50 
l.Sl 
1.00 
1.41 

.68 

.95 
1.45 
1.07 
2.15 
1.77 
1.02 

.77 
1.20 

.71 
1.22 
1,30 
2.68 

.70 
1.36 
1.15 
.28 
.95 
.25 
.28 
.18 

1.50 

1.05 

.95 

1.70 

* 

.68 
1.22 

.22 
.34 
.'22 

.08 

'.'6i 
'.'46 

.44 

.32 

".'36 
T. 

"."89 

"t." 

.14 
.06 

.60 
.01 

"."60 
.17 
.24 

.01 
.27 

.28 

'."69 

'!6i 

.62 

.01 
.00 
T. 

T, 

"t." 
'."6i 
"t." 

.06 

T. 

.22 

.28 

.01 
.01 

'."67 
.03 

"."62 
.08 

.02 
.01 

'  "62 

T. 

T. 

•T" 
.03 
.01 
.03 

T. 

.23 

.01 

T. 

.03 

.08 

T 

.10 

"t"." 

.51 

.31 

.45 

.72 

.20 

T. 

.33 

■V. 
.02 
.08 

';34 

.'33 

'.'66 

T. 

.20 

'.'35 

.46 
.33 
.61) 
.36 
.01 

"."63 
.01 
.32 
.32 
.02 

.35 
.52 
T. 

.t;2 
.33 
.34 

.06 

."•io 

T. 
.17 
.70 
.32 

.50 

"!67 
.49 
.39 
.35 

■;68 

.37 

!i5 

T. 
.01 
T. 

'!i8 
"."26 

.37 
.82 
.65 
.35 
.10 
.43 
..52 
.38 

"!59 
.39 

.86 
.67 
.33 
.61 
.51 
.56 
.15 
.29 
.55 
.24 
.32 
.57 
.64 

1.05 

.06 
.18 
.10 

'."62 

".bk 

.10 
.07 
.01 
.04 

.'69 

"."62 
T. 

.09 

'[ho 

.68 
1.47 
.99 
.62 
.81 

"."69 

T. 

"."96 
T. 
.71 
.61 

'.ii 

T 

.91 

.08 

.11 

.07 

T. 

.61 
.46 
.30 
.14 
.07 
.10 
.13 
.12 
115 

.02 
.02 
.60 
.10 
.07 
.13 
.25 
.05 

T. 

.02 

.06 

... 

.28 
.02 

".'b« 

.63 
.68 
.88 
.38 

.62 
.42 
.80 
.16 
.11 
.08 
.02 

T. 

".ib 
"."67 

.05 
.02 

'!66 
.11 

T. 

"t." 
"t." 

".'62 

T. 
T. 

T. 

'."62 
.01 
.02 
.01 
T. 
.04 

.01 
.11 
T. 

.09 
.22 
.09 
.08 
.08 
.22 
.06 
.12 

.03 
T. 

T. 
.11 
.04 

".\2 

.24 
.05 
.05 
.04 

.02 
.34 

.08 
.06 
.32 
.09 
.03 
.20 

4.87 

Indiiimi 

McKiiui 

Soniorset 

Indiana 

Forest 

Crawford 

Krie 

Westmoreland.  . . 

Warren 

Warren 

8.89 

SliU'llipOI't-' 

.... 



6.79 
4  01 

stroiiirtowuf 

I'ioiiixfii  DuiiU  — 

ritiivvillot 

I'liionCityt 

\'aiiiUT^rift  i' 

W'lirrou-       

4.72 
6.88 
6.88 
4.18 
$ 

.26 
.40 

.31 

.29 

.06 

.11 

.16 

.02 

.33 

.01 

.03 

T. 

.03 

.15 

.21 
.11 
.05 
.05 
.17 
.43 
.35 
.36 

.87 
.10 

.02 

.02 

T. 

.03 

.06 

.02 

.14 

.111 

T. 

T. 

.04 

.04 

T. 
T. 
.14 
T. 
.02 
08 
T. 
.03 

.06 
. . .. 

T. 

■••'■ 

"!02 

•••• 

.04 
.60 

.51 
.33 
.28 
.14 
.69 
..37 
.33 
.84 
.16 
.20 
.81 
.44 
.06 

.05 
.12 
.41 
.18 
.08 
.04 
T. 

.07 
.04 
.11 
.18 
.07 

.12 
.25 

.60 
.07 

.38 

.48 

.01 

.22 

.12 

.09 

.50 

.03 

.17 

T. 

.09 

.07 

.03 
.06 
.04 
.01 

"."08 
.12 

6.11 

Yinnifr.>ivtllot 

MoNOii.VHELA 

CoiUhunioe'- 

ConiiolKsvillo- 

Donorat..      

GroeusboiM- 

Greousburg 

4 

8.63 

Fayelto 

Washington 

Greene 

Westmoreland. . . 
Westmoreland. .. 

.... 

.... 

4.62 

T. 

.16 

4.62 

8.48 

.... 
"t." 

"t." 

"t." 

.08 

.02 

v. 
"t." 

.14 

"."ij 
't.' 

.03 

"."6i 

■••• 

"."62 

5.62 
4.66 

3.62 

MuVrvsvillot 

NewolH 

Westmoreland . . . 

Fayette 

Allegheny   

"t." 

.02 
.10 

.43 

'."77 
.0'2 

•••■ 

.40 
.18 
.27 
.35 
.10 
.04 

"a\ 

.26 
.33 
.10 
.06 
.06 

.07 

".'25 
.16 

.24 
.09 

4.08 
3.79 

Pitt'ibiirKh  Arpt.f. 

.... 

.... 

.01 

4.80 
3.93 

lUiioutowu 

Fayette 

Greene 

Beaver 

Mercer     

T. 

4.10 

Waynesburg 

Beavf.k 
Beaver  Falls- 

4.37 

4.62 
3.85 

Mercer 

.01 
.02 
.05 

.01 

'!i3 

■  ."6.5 

.01 

T. 

.04 

.12 

.07 

T. 

".'29 

r. 

.31 

T. 

.2r-i 

.44 

.48 

.37 

.55 
.64 
..36 
.02 

'."6i 

.17 
.62 
.10 

T. 

';43 
.37 

.24 
.27 

.94 
.45 

1.05 
.76 
.76 

1.20 

.37 
.85 
1.10 
.26 
.41 

T. 
.33 

"t." 

T. 

".ia 

.39 
.01 
.10 

.35 

..53 
.40 

"!6i 

T. 
1.18 
.80 

1.14 

.68 

.02 
T. 

'.07 

T. 

.04 

•••' 

4.52 

3.61 

New  Castle 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

"t. 

.... 

4.04 
4.23 

Pymatuniiig  Dam- 
Sharon- 

'■'■'■■ 

".6'i 

3.36 
3.80 

Ohio 
Clavs\'ille- 

Washington 

4.27 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Washington 

.01 
.01 
T. 

■."is 

.59 

.21 
.19 

•r. 

.12 

T. 

".\2 
.18 

.06 
.22 

T. 
T. 

."27 
.53 

'1'. 
.44 

"t." 

.03 

.01 
.03 

.01 
.04 

.02 

.27 
.23 
T. 

.01 
.09 

T. 
.01 
T. 

T. 

T. 

.10 

T 

.01 

.12 
.38 

T. 

.02 

"."62 

.01 
.06 

T. 

.08 
.22 
.13 

.11 

.15 

4.25 

4.54 

Mt.  Lebanon 

Washington^ 

'!63 

5.01 
4.06 

LAKE 

DRAINAGE 

Eriet' 

Erie 

Potter 

T. 
.01 

.01 

T. 

3.22 

Raymond! 

.03 

4.69 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^  Precipitationffor  period,  midnight  to  midnight.  4  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  '  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     $  Incomplete  or  missing,     t  Dailylamounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    //    Record  partially  estimated. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHIHf E. 

Atmospheric  pressure 

WlT"^    (? 

Relative 

a 

2 

(reduced  to  sea  level] 

Hvmiidity 

Stations 

^ 

a 

a 

o 

!= 

Si 

tn 

S'^ 

3|-- 

o 

S 

a 

s 

s 

S 

S 

ft'l 

•fe-s 

S 

d 

o 

A 
o 

a 
o 

g 

B 

w 

3 

as 

s 

t^ 

ft 

Erie 

29.87 

30.33 

25 

28.82 

9 

9.6 

34 

w. 

9 

84 

84 

34 

Harrisburg 

29.88 

30.  M 

26 

28.  80 

3 

10.2 

40 

sw. 

9 

78 

53 

61 

49 

Kylertowu 

29.88 

30.  .SO 

26 

28.  94 

9 

14.8 

48 

sw. 

9 

83 

fiO 

74 

Philadelphia     . 

29. 8S  !  30  31 

27     28.78 

3 

14.6 

53 

sw. 

n 

7S 

.■iS 

64 

49 

Pittsburgh 

29.88  ,  30.24 

25 

28.90 

9 

13.5 

46 

sw. 

9 

78 

59 

70 

4.' 

Reading 

29.88      30.33 

27 

28.46 

3 

14.2 

51 

s. 

9 

69 

51 

431 

48 

Scranton 

29.88      30.31 

27 

28.87 

3 

7.7 

27 

nw. 

9 

80 

65t 

52§ 

47 

•  For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


§  3:00  p.m. 


$  Corrected  to  true  velocities 
t  4:00  p.m. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Port  Jervis,  N.Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Schenley,  Lock  No.  5  . . . . 

Sutersville 

Charleroi(nr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No.  7 


Rivers 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N .  Br.  Susquehanna. 
W.  Br.  Susquehanna 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio  


4.6 
6.0 
4.4 
5.0 

10.2 
7.0 
6.4 
6.5 

18.9 
6.1 

15  1 
* 

19.5 


10.1 
15.5 
5.2 
7.3 
20.6 
16.3 
11.5 
12.1 
26.5 
14.0 
22.4 
23.3 
31.4 


2.2 

It 

1.8 

2 

3.1 

2 

3.1 

2 

3.3 

2t 

1.9 

4 

4.0 

3 

4.0 

2 

12.9 

4 

3.6 

4  1 

11.7 

1   ' 

* 

* 



i 

18 
22 
9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 
30 


Pool  Stage 


t  On  other  dates  also 


20 


CL.MATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


March,  1942 


Daily  Temperatures  for  March,    1942 


Stations 


1   2   S   4   5 


7   8   9   10   U   12   13   14   la   16   17   18   19  20  21  22  23  M  23  26  27  28  29  30  31  Mean 


AUentown^ /  Maximum... 

>,  Minimum.. . 
Altoona(near) /  Maximum... 

\Mimmum.. . 
Arendtsville /  Maximiun... 

>  Minimum.. . 
Bedford /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Bethlehem3 /  Maximum... 

\  Minimum..  . 
Bloomsburg(near).. . .  /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Blue  Mt.  Interchange^  (  Maximum... 

\  Minimum..  . 
Bradford (Maximum... 

\  .Minimum.. . 
Breezewood  Intchg^..  /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
BroolJville2 (  Maximum.. . 

\  Minimum.. . 
Burnt  Cabins(near)3.  /Maximum... 

\  Minimum.. . 

Butler /  Maximum... 

\  Minimum..  . 

Carlisle /  Maximum... 

\  Minimum ..  . 
Chambersburg /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Claysville /  Maximum... 

(.Minimum... 
Coatesville /  Maximum... 

\  Minimum..  , 
CorryS     (Maximum.. 

\  Minimum... 

Coudersport /  Maximum .. 

\  Minimum.. 

Dqtij /  Maximum.. 

\.  Minimum.. 

Ebensburg /  Maximum.. 

\,  Minimum.. 
Edinboro /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Emporium^ /  Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Ephrata /  Maximum.. 

\  Minimum  .. 
Erie3 /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Franklin^ /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Freeland /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gettysburg /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Gordon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Greensburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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(Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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>  Minimum.. 
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V  Minimum.. 
Johnstown /Maximum . . 
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Kane* /Maximum.. 

\  Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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\  Minimum.. 
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(  Minimum.. 
Mauch  Chunk /  Maximum.. 

(Minimum.. 
Meadville^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Mercer* /  Maximum.. 

\  .Minimum .. 
Middletown^ /  Maximum.. 

\  Minimum  . 
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23 

21 

21 

25 

30 

31 

30 

2!' 

42 

50 

49 

50 

6! 

54 

49 

4S 

.50 

55 

58 

58 

42 

38 

50 

46 

35 

37 

38 

37 

31 

34 

36 

32 

32 

26 

28 

31 

36 

31 

29 

30 

55 

58 
48 
68 

56 
44 

45 

48 
44 
49 

63 
42 
60 

41 

55 

49 
40 
43 

48 
32 
49 

46 

44 

■39 

'  56 

■"60 

"'60 

"63 

"it 

"36 

"48 

35 

38 

40 

36 

25 

25 

34 

30 

29 

23 

23 

25 

32 

31 

27 

28 

49 

69 

64 

52 

60 

59 

54 

47 

52 

56 

55 

61 

48 

40 

52 

59 

40 

39 

44 

42 

36 

40 

37 

38 

35 

35 

a5 

37 

38 

33 

34 

40 

47 

44 

50 

48 

52 

48 

44 

42 

48 

55 

58 

55 

41 

49 

49 

30 

34 

32 

28 

25 

30 

28 

24 

22 

25 

22 

25 

30 

29 

26 

63 

64 

:« 

40!  56 

"50 

36 

38 

44 

53 

60 

65 

37 

39 

46 

H8 

32 

42 

36 

30 

23 

24 

31 

27 

22 

21 

24 

32 

31 

32 

27 

30 

55 

65 

39 

41 

56 

51 

35 

36 

45 

53 

60 

65 

47 

39 

47 

35 

38 

37 

3(' 

24 

22 

32 

27 

26 

25 

24 

29 

36 

30 

.30 

27 

31 

44 

51 

51 

50 

60 

54 

48 

45 

50 

55 

58 

59 

43 

34 

47 

46 

38 

39 

40 

36 

31 

39 

37 

35 

32 

26 

27 

30 

32 

31 

28 

35 

Continued  on  page  21. 


Mvurii,  11)4'2 


CMMATOl.OCU'AL  l)AT\:    I'KNNSYLVANIA  SICCTION 


Drtily  Tomppratures  for  March,    1942    (.'luitlinioil  fniiii  pagn 'io 


SUtions 

1 

a 

8 

i 

6 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

U 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

•M 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

1. 

1  21'  1  80 

81 

MoftD 

Miillami 

(  Maximum.... 
\  Minimum.. . . 

87 

41 

88 

40 

47 

46 

S6 

04 

5( 

44 

6( 

61 

44 

efl 

68 

66 

OP 

66 

46 

BS 

61 

4S 

65 

Ui 

60 

03      ' 

60 

4H 

1/2.2 

29 

28 

31 

27 

83 

80 

81 

81 

84 

26 

27 

3f. 

■2b 

42 

37 

41 

6( 

88 

84 

27 

3<1 

31 

86j    27 

29 

84, 

Ml 

31 

38.5 

Moutnisr'* 

/  Maxiniuiii... . 
\  Minimum..   . 
(  Maximum... . 
\  Minimum..  . . 

31 

8.>( 

32 

87 

43 

37 

47 

59 

57 

37 

■la 

40 

47 

3: 

36 

37 

5. 

43 

4( 

4." 

4H 

81 

33     36 

3H 

50, 

:« 

87 

41. H 

aa 

2h 

26 

2f 

23 

23 

21 

2h 

4( 

24 

2-. 

22 

22 

22 

29 

2< 

32 

35 

2!l 

2f 

26 

21) 

24 1     28 

22 

22I    ■-•:. 

/.,     27 

2^ 

20. 1 

Mt.  TvObniutn 

38 

38 

82 

41 

47 

43 

55 

62 

67 

i^ 

an 

45 

46 

6( 

68 

ft( 

7C 

45 

48 

81* 

66 

43 

40     61 

«fl 

62:    til 

52 

1    4:i'    62 

48 

.70  0 

■21 

27 

2i 

21 

31 

28 

32 

41 

29 

20 

33 

33 

30 

41 

36 

45 

46 

35 

82 

28|     3D 

82 

3i)i     21 

21 

:m 

« 

81 

32!    30 

•29 

■Ai.i't 

Mt.  Pocouo 

)  ^laxinnnn 

37 

46 

40 

46 

45 

43 

60 

59 

66 

86 

48 

60 

40 

29 

■i.. 

38 

ii! 

86 

41 

62 

60 

86 

8t 

31 

43 

66 

60 

54 

3-I 

41 

3V 

13. 2 

\  Mininuini 

29 

33 

20 

26 

26 

■26 

20 

39 

30 

22 

18 

80 

29 

16 

■2k 

20 

2b 

28 

80 

25 

30 

26 

24 

22 

18 

20 

26 

80 

•a 

20 

27 

26.7 

Nesliamiuy  Kails 

(  Muximmu.. 

.  .  .  . 

•  .  .  • 

•  >  •  . 

•  •  .  . 

>  •  •  • 

.  .  .  . 

\  Minimum .. . . 

Now  iNvstlo 

/  Maximum... . 
\ Minimum.  . . 

'38 
•J9 

"42 
26 

"■io 

31 

"■45 
31 

■'4r. 
31 

"45 
28 

■  "60 

29 

"60 
32 

58 
30 

"'44 

3!l 

■59 
24 

"59 
34 

"4,5 
24 

"52 
.38 

"52 

35 

■■54 
31 

'67 

60 

"62 
38 

"4f 
33 

",59 

23 

'"59 
40 

" '53     43 
80     31 

"80 
23 

23 

"66 

•/7 

"67 
33 

'"67 
34 

"46 

"  "e'l 

"ffi 
81 

"53]6' 

331    29 

31.1 

Nowt'IU' 

/  Maximum... . 

35 

40 

ill 

37 

47 

41 

59 

63 

37 

47 

6( 

46 

51 

60 

55 

fiM 

69 

46 

49 

61 

59 

44 

48 

54 

62 

67 

67 

4K 

4. 

81 

4v 

51  8 

\  Minimum 

28 

SI 

29 

28 

31 

29 

28 

30 

29 

32 

80 

3.-' 

32 

44 

40 

60 

4f 

37 

33 

27 

39 

32 

34 

28 

30 

33 

43 

82 

3j 

3i 

31 

83.8 

I'rtlniortou^ 

/  .Maximum... . 

46 

45 

38 

51 

52 

50 

61 

67 

64 

47 

57 

49 

60 

40 

60 

42 

47 

61 

62 

59 

52 

46 

41 

46 

53 

62 

60 

43 

4;' 

62 

38 

60. 1 

\  .Mininuuii.  . . 

32 

30 

33 

32 

28 

35 

27 

32 

36 

34 

24 

29 

23 

34 

34 

3« 

87 

38 

35 

32 

38 

36 

33 

31 

25 

31 

82 

35 

33 

33 

33 

82.1 

riiilaiiolpliin 
Airport  Station-'' 

)  Maximum... . 

47 

47 

46 

52 

53 

51 

62 

69 

63 

62 

63 

56 

55 

42 

48 

44 

71 

60 

52 

59 

56 

51 

45 

48 

85 

85 

66 

46 

40 

62 

47 

63.0 

\  Mininnun..  . . 

35 

30 

36 

35 

30 

36 

31 

42 

37 

35 

,30 

36 

31 

37 

36 

34 

38 

4! 

36 

33 

87 

34 

31 

,33 

.30 

33 

33 

33 

32 

32 

37 

34.4 

City  OtliooS 

1  Maximum — 

49 

45 

45 

51 

52 

51 

62 

67 

62 

51 

60 

57 

54 

41 

47 

43 

70 

59 

51 

59 

56 

51 

44 

49 

86 

57 

56 

41 

4( 

50 

46 

62.4 

V  Minimum.. . , 

o9 

36 

36 

37 

36 

38 

38 

47 

39 

35 

37 

41 

36 

38 

36 

37 

38 

43 

39 

35 

41 

34 

35 

35 

36 

S^i 

36 

36 

33 

33 

38 

37.2 

Knuiklin  Institute^. . 

/  Maximum... . 

49 

47 

46 

50 

53 

50 

62 

68 

68 

52 

6.i 

54 

54 

41 

48 

49 

70 

58 

•51 

60 

57 

51 

44 

49 

55 

57 

57 

45 

45 

81 

46 

5.;  9 

\  Minimum.  . . 

38 

37 

38 

38 

36 

37 

37 

39 

47 

36 

37 

43 

34 

32 

36 

37 

34 

42 

42 

35 

41 

38 

3f 

34 

33 

35 

37 

37 

37 

34 

37 

37.2 

shawniont 

1  .Maxiuiuiu... . 

4,S 

46 

45 

50 

.'V2 

52 

63 

68 

62 

51 

62 

59 

53 

61 

49 

47 

59 

68 

50 

58 

6(1 

66 

49 

47 

54 

68 

60 

58 

42 

50 

48 

64  0 

\  -Minimum 

:!5 

30 

36 

35 

27 

37 

29 

39 

40 

35 

27 

43 

26 

3S 

36 

35 

38 

41 

35 

31 

37 

34 

34 

32 

26 

30 

31 

34 

33 

31 

38 

3-t  0 

rtioouixvillo 

(  Maximum.... 

50 

48 

4»J 

54 

55 

55 

66 

71 

71 

60 

64 

65 

56 

57 

50 

51 

58 

71 

55 

63 

65 

59 

54 

52 

59 

60 

60 

63 

50 

62 

53 

57.9 

\  .Minimum 

32 

24 

34 

34 

22 

37 

24 

33 

42 

31 

21 

34 

21 

37 

36 

33 

38 

36 

31 

27 

32 

34 

32 

30 

21 

25 

26 

29 

33 

30 

S4 

30.7 

IMttsburgh  Arpt  Sta.s. 

1  Maximum.... 
V  Minimum 

35 

38 

32 

37 

45 

40 

57 

62 

58 

44 

59 

43 

46 

58 

53 

61 

6,S 

43 

47 

57 

55 

42 

45 

52 

60 

62 

65 

48 

41 

50 

4(1 

49.8 

27 

26 

29 

26 

31 

28 

31 

41 

29 

29 

32 

31 

30 

41 

37 

4S 

43 

33 

31 

31 

36 

31 

30 

28 

30 

31 

41 

31 

31 

31 

29 

32.3 

Pittsburgh  City  Offioe^ 

1  .Maximum.... 
[  .Minimum.. . . 

37 

41 

33 

40 

17 

44 

58 

64 

60 

46 

60 

46 

49 

59 

54 

65 

69 

45 

48 

69 

57 

43 

46 

82 

61 

64 

66 

52 

42 

51 

43 

51.6 

31 

30 

31 

29 

34 

30 

34 

38 

32 

33 

32 

35 

31 

4! 

40 

45 

45 

37 

35 

32 

38 

35 

31 

.32 

32 

34 

40 

34 

33 

34 

31 

34.6 

I*ort  Clinton 

'  .vii'.ximum 

44 

43 

49 

46 

50 

51 

59 

64 

73 

44 

55 

59 

48 

49 

47 

47 

45 

49 

48 

65 

58 

54 

4P 

44 

.52 

56 

57 

57 

41 

49 

49 

61.2 

y.  Minimum 

Si 

25 

33 

32 

25 

35 

27 

30 

36 

33 

23 

40 

22 

3! 

34 

38 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

30 

22 

25 

28 

35 

33 

.32 

33 

31.4 

Pyiiiatuninfr  Dam"  .. 

Maximum 

3S 

38 

30 

3S 

40 

36 

52 

54 

32 

38 

54 

34 

42 

4S 

46 

60 

62 

38 

40 

54 

48 

36 

38 

48 

.50 

60 

64 

.36 

42 

48 

36 

44.5 

\  Miuinium 

26 

2S 

28 

24 

26 

30 

20 

32 

32 

26 

24 

28 

18 

22 

30 

32 

42 

36 

32 

24 

24 

32 

28 

28 

26 

24 

30 

32 

32 

28 

80 

2^.4 

Quakertown 

Maximum... , 

47 

46 

42 

47 

49 

49 

59 

66 

62 

47 

58 

52 

50 

4S 

46 

45 

50 

53 

49 

56 

55 

54 

41 

45 

51 

56 

56 

54 

40 

50 

48 

50.7 

J  .Minimum 

33 

26 

32 

33 

24 

33 

2n 

30 

38 

31 

24 

33 

21 

33 

33 

32 

35 

38 

38 

31 

30 

32 

31 

27 

24 

27 

27 

28 

31 

28 

33 

30.4 

ReadiugS , 

.Maximum.... 

47 

47 

43 

49 

51 

51 

62 

66 

68 

49 

63 

.53 

53 

41 

47 

43 

52 

51 

50 

60 

57 

48 

43 

49 

56 

58 

59 

43 

38 

50 

44 

51.4 

,  Minimum 

36 

32 

35 

37 

32 

39 

35 

47 

36 

35 

30 

37 

31 

36 

36 

37 

37 

41 

37 

36 

37 

36 

33 

33 

89 

33 

36 

36 

33 

33 

37 

35.5 

Riiigway- 

Maximum 

1  Minimum 

33 
23 

40 
16 

35 
15 

35 

27 

49 
27 

42 

26 

57 
18 

63 
23 

39 

27 

38 
25 

55 
14 

35 

14 

43 

18 

39 
18 

52 

35 

53 

30 

68 
3R 

40 
36 

43 
31 

57 
16 

53 
16 

37 
31 

-34 
26 

45 
17 

57 
16 

60 
16 

63 
19 

43 
33 

40 
28 

46 
21 

36 
23 

46.1 

23.3 

ScrantonS /  Maximum... . 

40 

44 

38 

42 

52 

43 

60 

66 

64 

43 

56 

49 

49 

40 

43 

42 

59 

52 

45 

53 

55 

43 

37 

38 

45 

56 

60 

42 

43 

46 

38 

47.8 

(.Minimum 

a5 

32 

30 

32 

3J 

34 

28 

38 

30 

3.9 

29 

32 

26 

35 

34 

36 

38 

39 

34 

32 

36 

32 

31 

29 

29 

30 

33 

36 

31 

32 

31 

32.5 

Selingsgrove /  Maximum... . 

46 

4J 

41 

45 

51 

52 

59 

6f. 

64 

51 

58 

57 

47 

43 

49 

51 

53 

52 

51 

firi 

59 

52 

41 

51 

57 

58 

58 

68 

40 

47 

46 

51.8 

,  Minimum 

32 

23 

31 

34 

24 

33 

26 

31 

35 

32 

23 

39 

23 

34 

35 

38 

37 

39 

36 

26 

31 

32 

31 

28 

22 

24 

30 

37 

30 

28 

27 

30.7 

Sharon 

Maximum.... 

3; 

41 

41 

40 

44 

44 

60 

61 

61 

45 

59 

57 

40 

48 

48 

52 

61 

69 

45 

61 

69 

44 

43 

49 

•58 

65 

69 

69 

<4 

51 

51 

51.8 

V  Minimum 

30 

31 

32 

■A': 

36 

33 

32 

38 

31 

30 

28 

31 

29 

38 

36 

37 

51 

38 

.32 

27 

36 

34 

32 

30 

28 

32 

41 

36 

36 

34 

36 

33.7 

Somerset 

Maximum.... 

31 

34 

35 

33 

43 

41 

56 

56 

52 

43 

55 

55 

48 

55 

55 

57 

68 

62 

41 

57 

57 

51 

37 

47 

55 

55 

54 

54 

35 

47 

46 

48.9 

-^linimum 

25 

10 

27 

23 

27 

27 

15 

19 

26 

2r, 

25 

32 

22 

37 

39 

39 

40 

34 

29 

22 

40 

31 

25 

23 

22 

21 

34 

32 

26 

26 

28 

27.5 

Springs 

Maximum... . 

34 
23 

33 

9 

29 
25 

33 
22 

43 
25 

36 

27 

58 
20 

53 
28 

51 
23 

40 
19 

56 

28 

50 
28 

50 
22 

56 
30 

60 
36 

49 
37 

68 
37 

54 
33 

41 
27 

.59 
21 

52 
31 

39 
28 

37 
23 

47 
24 

58 
23 

55 
24 

56 
28 

49 
31 

87 

25 

46 

23 

40 
25 

47.4 

,Mimmimi 

26.1 

State  Colleges 

'Maximum.... 

38 

S9 

35 

39 

50 

43 

51 

62 

58 

41 

,53 

45 

44 

41 

51 

41 

68 

47 

43 

59 

51 

39 

36 

45 

58 

56 

57 

45 

.32 

48 

42 

47.1 

I  Minimum  — 

30 

25 

32 

29 

28 

32 

27 

38 

29 

29 

26 

32 

25 

35 

36 

39 

39 

36 

.33 

30 

33 

27 

29 

27 

25 

27 

35 

28 

28 

25 

31 

•30.5 

Stroudsbnrg2 

Maximum... . 

H 

46 

40 

53 

53 

49 

60 

67 

62 

45 

60 

49 

51 

37 

46 

43 

45 

55 

51 

58 

50 

46 

.52 

45 

51 

63 

60 

44 

44 

51 

38 

49.9 

Minimum 

30 

27 

30 

34 

24 

28 

22 

25 

30 

32 

21 

23 

21 

22 

33 

34 

35 

37 

37 

27 

27 

31 

31 

27 

22 

25 

27 

28 

33 

29 

28 

28.4 

Towauda 

Maximimi... . 

42 

44 

39 

44 

56 

45 

58 

65 

63 

42 

52 

47 

46 

40 

43 

43 

60 

59 

46 

06 

53 

51 

35 

41 

48 

57 

63 

55 

42 

49 

42 

49.2 

Minimum 

32 

25 

31 

30 

20 

33 

21 

31 

34 

28 

21 

30 

19 

34 

34 

34 

38 

38 

33 

28 

28 

31 

30 

26 

22 

24 

25 

29 

32 

32 

27 

29.0 

X'niontown 

Maximum... . 

39 

40 

38 

38 

48 

44 

61 

66 

58 

-  50 

59 

54 

59 

63 

61 

57 

72 

64 

51 

62 

61 

4S 

46 

55 

64 

68 

67 

63 

47 

54 

50 

55  1 

Minimum 

29 

26 

31 

29 

30 

31 

28 

31 

31 

30 

.30 

37 

31 

4') 

43 

49 

55 

39 

34 

26 

48 

35 

32 

26 

29 

37 

45 

33 

33 

30 

32 

34  4  ' 

"S'andergrif t  ^ 

Maximum... . 

38 

42 

41 

40 

48 

4^ 

59 

66 

58 

48 

50 

45 

47 

52 

54 

58 

72 

58 

49 

59 

54 

42 

44 

52 

60 

64 

68 

54 

42 

52 

42 

51.7 

[Minimum 

30 

24 

30 

30 

32 

31 

21 

31 

30 

32 

26 

.32 

27 

43 

39 

40 

49 

37 

31 

32 

34 

32 

31 

28 

28 

30 

.32 

32 

30 

32 

31 

31.8 

Warren , 

'Maximum.... 
Minimiun 

33 

28 

40 
23 

35 
28 

43 
25 

46 
31 

40 
28 

55 
23 

60 
31 

34 

24 

37 
25 

53 
16 

43 
30 

43 
18 

42 
36 

42 
33 

45 
31 

65 

42 

50 

37 

30 

50 
20 

49 

35 

37 
29 

34 
37 

38 
24 

47 
35 

54 
24 

62 
30 

56 
31 

36     42 
30     30 

38 
27 

44.7 

28.7 

Waynesburg 

Maximiun... . 

36 

42 

38 

41 

50 

46 

fiO 

66 

56 

50 

59 

48 

53 

64 

62 

59 

70 

62 

51 

65 

60 

46 

49 

57 

65 

70 

70 

65 

50 

55 

49 

55.3 

Minimum  — 

28 

23 

31 

25 

32 

30 

27 

30 

29 

28 

29 

36 

27 

43 

39 

42 

52 

35 

34 

23 

.39 

35 

32 

24 

26 

30 

40 

32 

33 

30 

30 

.32.1 

Wellsboro^ , 

Maximum... . 
1  .Minimum 

4i 
25 

38 
24 

32 
24 

40 
28 

53 
28 

44 
29 

65 
17 

59 
22 

42 
28 

38 
24 

59 
19 

39 
19 

46 

18 

36 

18 

41 
33 

40 
33 

64 
33 

41 
34 

43 
31 

55 
21 

51 
21 

38 
31 

35 
26 

40 
22 

.50 
19 

54 
19 

61 
20 

42 
24 

34 

30 

47 
2f 

40 
25 

45.0 

24.9 

West  Chester ^ 

'Maximum.... 
Minimum 

47 
34 

45 
30 

43 
34 

50 
34 

52 
28 

51 

3fi 

62 
30 

6ii 
40 

62 
40 

51 
32 

64 
28 

55 
45 

54 
28 

49 
36 

48 
34 

46 
36 

69 
37 

69 
46 

51 
38 

59 
28 

54 

35 

55 
33 

43 
32 

49 
30 

56 

28 

57 
30 

57 
32 

54 
35 

39 
.32 

48 
31 

47 
35 

53.4 

33.8 

Wilkes-Barre^ 

Maximum.... 

41 

45 

38 

46 

52 

4« 

59 

65 

65 

44 

65 

46 

48 

40 

44 

43 

60 

49 

49 

55 

55 

43 

40 

41 

47 

56 

60 

43 

44 

46 

38 

48.5 

.Minimum 

32 

27 

31 

30 

30 

27 

24 

29 

32 

27 

23 

30 

23 

35 

34 

37 

38 

39 

32 

29 

32 

32 

31 

27 

23 

26 

31 

34 

33 

30 

29 

30.2 

Williamsport 

'  Maximum 

45 

45 

43 

51 

54 

50 

60 

66 

63 

46 

53 

51 

43 

43 

52 

47 

54 

55 

52 

60 

57 

50 

42 

48 

57 

60 

61 

57 

43 

El 

50 

51.9 

.Minimum.. .. 

24 

24 

32 

34 

29 

36 

26 

30 

30 

30 

23 

23 

23 

23 

35 

88 

37 

41 

37 

18 

33 

30 

30 

27 

25 

27 

34 

.39 

32 

31 

29 

30  0 

Williamstown 

'Maximum 

40 

39 

38 

35 

42 

45 

54 

58 

58 

43 

55 

55 

44 

44 

49 

49 

58 

57 

44 

55 

55 

44 

35 

42 

52 

52 

54 

54 

30 

41 

41 

47.5 

Minimum.. . . 

31 

28 

29 

32 

33 

31 

30 

44 

36 

,30 

28 

37 

25 

32 

.32 

35 

34 

39 

34 

31 

40 

31 

29 

28 

26 

28 

31 

35 

32 

28 

31 

.31.9 

York 

'Maximum.... 

48 

44 

41 

48 

55 

52 

66 

67 

63 

51 

67 

64 

57 

56 

50 

50 

75 

75 

50 

62 

62 

54 

49 

53 

58 

58 

60 

60 

41 

54 

50 

•56.1 

Minimum 

32 

23 

33 

35 

26 

37 

27 

41 

42 

33 

36 

45 

25 

37 

37 

34 

39 

44 

39 

24 

39 

38 

31 

31 

23 

23 

27 

39 

31 

20 

34 

33.1 

Unle,ss  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date.    3  Midnight  to  midnight.    5  \ :3o  a.  m.  to  1  ;30  a.  m.    °,  '',  ",  etc.,  indicate   espectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


EERATA. 

JANUARY,  1942  Kane—  Page  2:  mean  temperature,  21.2;  departure,  —2.6;  total  precipitation,  2.09;  departure,  —0.95;  total  snowfall,  9.6;  days  with  0.01  inch  or  more 

precipitation,  15.  Page  4:  precipitation,  19th.  0.29;  27th.  0.01:  28th,  0.08;  total  for  month,  2.09.  Page  6:  maximum  temperature,  26th,  35;  minimum  temperature,  1st,  30;  11th, 
1;  20th,  24;  24th,  20;  mean  maximum,  11.2.  Table  of  River  Conditions—  Page  5:  designation  Schenley  changed  to  Lock  No.  6. 

FEBRUARY.  1942  Erie—  Page  13;  maximum  on  1st,  28;  11th,  27:  mean  maximum,  2S.6.  Kane—  Page  9:  mean  temperature,  17.2;  departure,  —5.2;  total  precipi- 

tation. 3.80 ;  total  snowfall ,  21 .2.  Page  11 :  precipitation,  on  1st.  0.23 ;  10th,  0.03 ;  I5th,  0.34 ;  26th,  0.01 ;  27th,  0.08 ;  total  for  month,  3.80.  Page  13 :  maximum  temperature,  on  1st, 
26;  7th,  35;  8th,  23:  mean  maxlmmn,  27.5:  minimum  temperature,  on  4th,  8;  19th,  —8;  20th.  —6;  26th,  19;  mean  minimum,  7.0.  Pittsburgh  Airport—  Page  9:  total  precipi- 

tation, 2.18;  departure,  -0.44.     Page  12:  precipitation,  on  27th,  0.12;  total,  2.18.  Wellsboro—  Page  9:  mean  temperature,  19.9;  departure,  —5.1.     Page  14:  maximum  on 

28th,  36:  mean  maximum,  28.7.  Pressure,  Wind,  Humidity,  and  Sunshine  Table—    Page  12;  average  hourly  wind  velocity  at  Erie,  8.9;  at  Pittsburgh,  12.6.  Table  of 

River  Conditions—  Page  12:  designation  Schenley  changed  to  Lock  No.  5. 
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GENERAL  SUMMARY. 

The  mean  temperature  for  the  month  was  well  above  normal 
and  the  accumulated  average  daily  exces.s  for  the  year  is  now 
1*^.  With  the  exception  of  1941,  the  average  temperature  was 
the  highest  obtained  for  April  since  1921.  Maximum  temper- 
atures of  90°  and  higher  were  conmion  at  the  close  of  the  period. 

Precipitation,  most  of  which  occurred  in  the  early  part  of  the 
month,  was  again  below  normal,  and  the  accumulated  deficiency 
for  the  year  increased  to  1.81  inches.  Greatest  amounts  were 
concentrated  in  the  period,  April  9-1 1th,  when  most  stations 
observed  snow  and  sleet  mixed  with  rain.  Glaze  in  exceptional 
amounts  was  reported  at  many  stations  from  the  mountains 
eastward.  Heaviest  amounts  accumulated  at  stations  in  the 
mountains,  where  coatings  up  to  1  inch  covered  exposed  sur- 
faces. Wires  were  torn  down  and  many  trees  broke  under  the 
weight  of  the  ice.  As  a  result  of  the  heavy  precipitation  in  this 
storm,  streams  in  western  Pennsylvania  rose  rapidly.  Some  of 
the  smaller  streams  overflowed  their  banks  but  crests,  generally, 
were  under  flood-stage.  The  water  receded  after  a  short  time 
and  only  minor  damage  was  reported. 

Frequent  precipitation  during  March  and  early  April  had 
kept  forest  fires  to  a  minimum.  From  mid-April  on,  a.s  pre- 
cipitation was  lighter  and  more  irregular,  tires  were  reported 
almost  daily  from  every  district  in  the  State.  By  the  end  of 
month,  approximately  120U  fires,  affecting  about  25,000  acres, 
had  been  reported.  This  record,  while  lower  than  usual  for 
April,  was  comparatively  high,  considering  the  fact  that  only 
during  the  latter  half  of  the  month  was  the  weather  conducive 
to  fires.  Adequate  protective  measures  kept  losses  at  a  low 
level. 

Mild  thunderstorms  occurred  on  scattered  dates.  An  aurora 
was  observed  at  many  stations  in  eastern  Pennsylvania  about 
the  middle  of  the  month. 

G.  W.   S. 


TEMPERATURE. 

The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  75  stations,  was  52.8°,  which  is  4.°1  above  the  55- 
year  average  for  April.  The  highest  monthly  mean  was  57  0° 
at  Hanover,  and  the  lowest  was  47.2°  at  Coudersport.  Ex- 
tremes ranged  from  a  maximum  of  94°  at  Carlisle,  Palmerton, 


I 


Phoenixville,  and  Williamsport  on  the  HOtli,  to  u  minimum 
of  14°  at  Coudersport  and  Kane  on  the  llUh. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain,  sleet,  and  melted  snow, 
for  the  State,  as  deduced  from  the  observations  at  190  stalions, 
was  2.21  inches,  which  is  1.21  inches  below  the  55-year  average 
for  April.  The  greatest  monthly  amount  was  4.98  inches  at 
Indiana,  and  the  least,  1.08  inches  at  Tanners  Falls.  The 
greatest  amount  for  any  observational  day  was  3.30  inches  at 
at  Johnstown  on  the  9th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  4.5  inches,  which  is 
2.3  inches  above  the  55-year  average  for  the  month.  The 
greatest  total  snowfall  was  15.0  inches  at  Hollisterville;  the 
greatest  24-hour  snowfall  was  9.5  inches  at  Kylertown  on  the 
10-llth. 


COMPARATIVE  DATA  FOB  APRIL 


Year 


Temperature 


8Sh. 

8i39. 

890. 

891. 

892. 

893. 

894. 

895 

896. 

897. 

898. 

899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

917. 

918. 

919. 

920. 

921. 

922. 

923. 


924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
:)29. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 
941. 
942. 


Period  , 


47.2 
49.7 
48.6 
49.8 
46.9 
47.7 
48.0 
49.2 
53.0 
49.0 
45.6 
50.2 
49.2 
47.2 
48.0 
48.8 
44.7 
48.4 
50.0 
43.6 
49.8 
48.5 
52.6 
46.2 
50.2 
50.6 
47.3 
53.9 
48.0 
48.5 
48.2 
48.5 
46.0 
55.3 
50.1 
48.3 
46.5 
51.3 
44.9 
47.7 
46  0 
51.4 
48.2 
48.4 
47.0 
50.9 
48.9 
47.1 
46.1 
47.7 
51.3 
46.7 
45.1 
55.1 
52.8 

48.7 


Precipitation 


13 

6 

18 

17 

5 

15 

16 

14 

12 

6 

8 

10 

11 

-5 

6 

9 

9 

17 

11 

19 

9 

16 

14 

15 

14 

12 

14 

19 

II 

9 

9 

18 

14 


2.52 
4.50 
3.46 
2.08 
2.04 
4.74 
3.62 
3.76 
1.75 
3.30 
2.93 
1.76 
1.57 
5.41 
3.56 
3.53 
3.45 
2.84 
3.13 
2.64 
3.51 
5.39 
5.07 
3.79 
4.39 
3.82 
4.66 
1.92 
3.65 
2.08 
4.53 
2.70 
4.39 
3.11 
3.17 
2.94 
4.15 
2.32 
2.03 
3.52 
5.50 
6.12 
2.71 
3.33 
1.71 
4.49 
3.06 
2.56 
3.01 
5.53 
2.85 
3.70 
5.30 
2.01 
2.21 

3.42 


f>  o 

Km 


No  of  days. 


°i 


So 


1.3 
0.9 
0.4 
1.2 
1.1 
0.6 

14.7 
0.2 
0.9 
0.3 
2.5 
0.5 
0.9 
4.9 
3.0 
T. 
1.0 
2.8 
0.6 
4.0 
1.0 
2.6 
0.6 
4.4 
1.6 
0.2 
1.1 
1.6 
5.6 
2.6 

10.8 
1.2 
3.0 
0.8 
0.4 
1.9 
7.4 
0.5 
0.9 
1.0 
6.5 
1.1 
1.1 
2.3 
1.2 
0.5 
0.6 
2.9 
1.3 
0.2 
3.6 
1.0 
2.3 
T. 
4.5 

2.2 


8 

14 

10 

11 

11 

8 

10 

14 

8 

8 

13 

9 

10 

10 

10 

14 

7 

10 

11 

11 

8 

10 

10 

8 

8 

10 

10 

10 

12 

9 

12 

9 

8 

6 

15 

9 

8 

14 

8 

11 

9 

5 

9 

8 

10 

10 

11 

7 

13 

8 

8 

12 

9 

11 

9 

14 

8 

11 

10 

7 

12 

12 

8 

13 

10 

9 

13 

10 

9 

13 

11 

7 

15 

10 

7 

11 

12 

6 

14 

10 

8 

8 

13 

10 

14 

9 

9 

9 

11 

10 

14 

10 

9 

11 

10 

10 

16 

9 

9 

11 

13 

7 

12 

12 

9 

9 

14 

8 

12 

13 

7 

10 

15 

7 

9 

12 

9 

13 

12 

7 

13 

12 

8 

15 

9 

8 

10 

11 

8 

10 

14 

6 

8 

14 

6 

13 

12 

8 

U 

13 

8 

11 

11 

7 

14 

8 

8 

14 

9 

8 

10 

13 

7 

15 

7 

9 

12 

9 

7 

6 

17 

7 

7 

13 

8 

11 

11 

8 

6 
11 

8 

8 
10 
13 
11 
12 
10 

9 
13 

6 

8 
16 
12 
12 
14 
10 

8 
13 
10 
11 
11 
12 
13 
12 
12 

7 
12 

9 
11 
10 
12 
10 

9 

8 
10 


11 
10 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
12 
14 
13 
10 
14 
14 
fi 
9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


April,  11^42 


Olimatologrical  Bata  for  April,    1942 


Counties 

1 
1 
> 

V. 
8 
£» 

f 

3 

Temperature,  in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches         1 

No.  of  days 

h 

a. 

Stations 

a 

1. 

3  O 

s  ® 

CO*' 

P 

0) 

W 

1 

a> 

3 

1 
0 

■3 
1 

a 
3  2 

1 

6h^    p.. 

■d 
3 
_o 

0 
0 

Observers 

Atlantic  Drainage 

Lehigh    

254 

1,615 

1,120 

364 

610 

990 

473 

600 

431 

2, 020 

1,  033 

365 

1,970 

553 

900 

600 

351 

900 

200 

7(10 

1,700 

255 

996 

469 

467 

557 

12 

1, 176 

1.  720 

SO 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1.217 

440 

754 

1.319 

440 

544 

5i0 

1.275 

400 

1,680 
1,400 
1,077 
1,150 
1,  4H0 

1,  653 
1,150 

2,  090 
1,220 

9S7 

1,160 

1,350 

1,  300 

1,  650 

1,938 

1,  065 

780 

900 

800 

1,286 

1,050 

1,371 

30 
55 
10 
56 
16 

1 
73 
45 
55 

1 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
13 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
53 
24 
71 
32 

4 
57 
72 
48 
52 
58 
28 
48 
72 
93 

4 
56 
27 
54 

1 
62 
29 
37 
29 
15 
45 
25 
10 
68 
33 
,^5 
41 
60 

9 
48 

5 
62 
22 
100 

1 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
.')3 
11 

.53.0 
52.8 
54.2 
54.8 
51.6 
52.8 
.56.8 
55.7 
55.6 

+  4.6 
+5.1 
+3.8 
+3.6 

'+4.'9' 

+5.5 
+  5.3 

92 
88 
88 
91 
91 
93 
94 
91 
90 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
26t 
30 

27 
25 
23 
:«) 
23 
22 
27 
29 
28 

14 
13 
14 
9t 
14 
14 
14 
14 
14 

1.82 
3.30 
2.43 
1.46 
2.11 
2.02 
1.91 
1  62 
1.39 
1.86 

2.  56// 
1.41 
1.69 
1.63 
1.45 
1.59 
1.64 
1.65 
1.29 
L76// 
1.88 
1.67 
1.56 
1.59 
2.06 
1.77 
1.21 
1.64 

$ 

L56 
1.32 
1.36 
1.71 
1.44 
1.45 
1.47 
1.62 
1.55 
1.62 
I.. 58 
1.13 
1.44 
1.30 
1.31 
1.79 
1.49 
1.74 

1.67 

2.76 

2.13 

1.65 

2.78 

2.66// 

2.66 

3.34 

3.. 55// 

3.11 

2.76 

3.83 

2.61 

4.93 

4.67 

3.49 

3.  26 
2.40 
2.23 
2.98 
3.08 
3.43 
L91 
2.82 
3.06 
3.33 
2.22 
2.78 
2.53 
1.92 

2.92 

2.79 
2.21 

-1.89 
-0.22 
-0.88 
-2.  04 

■-i.'45' 
-  1.  62 
-2.  37 

-i.'is' 

-1.79 
-2.89 
-2.00 
-2.75 
-1.74 
-1.15 
-1.57 
-1.55 
-1.73 
-1.07 
-1.59 
-1.43 
-1.90 

'-iisi' 

-2.  55 
-1.68 

"-•2.W 
-1.92 
-1.70 
-1.81 
-2.70 
-2.61 
-1.80 
-1.25 
-2. 12 
-1.98 
-1.99 
-1.96 
-1.62 
-2.44 
-1.62 
-1.85 
-1.99 
-1.45 

-1.75 

-1.04 

-0.77 
-1.72 
-0.61 
-0.96 
-0.96 
-0.  :i9 
+0.35 
-0.78 
-0.74 
+0.43 
-0.80 
+  1.06 
+0.72 

'-6.27' 

-iiiiV 

+0.13 

+0.16 

"-V.n 

-0.22 
-1.73 
-0.66 
-1.51 

-0.07 
-1.09 
-1.50 

-0.50 

+0.06 
-1.21 

0.93 
1.94 
1.73 

0.92 

0.88 

1.42 

0.98 

1.07 

0.82 

0.96 

0.79 

0.76 

1.11 

0.76 

0.54 

0.69 

1.08 

0.79 

1.03 

1.18* 

1.24 

0.76 

0  .55 

1.16 

1.29 

0.78 

1.04 

0.62 

0.60' 

0.80 

0  92 

1  25 
1.46 
0.71 
0,69 
1.05 
0.74 
0.82 
L20 
0.71 
0.39 
0.72 
1.08 
0.72 
1.14 
0.80 
0.75 

1.94 

0.56 

1.00 

0,97 

1.47 

1.10 

0.84 

2.14 

2.23 

0.90 

1.10 

2.40 

L02 

2.39* 

3.30 

1.06 

1.18 

1.29 

1.30 

1.55 

2.08 

1.10 

0.65 

1.22 

1.76 

1.94 

1.20 

1.84 

0.80 

l.,50 

3.30 

1.05 
3.30 

10 

9 
10 

9 
10 

9 

9 
10 

9 
10 
10 

9 

9 

9 
10 

9 

9 
10 
10 

9 
8-9 

9 
1(1 
10 
10 
10 
10 
10 

9 
10 

9 

9-10 

10 

9 

9 

9 
9-10 

9 

9 
10 

9 
10 

9 

9 
10 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

9 
10 

3 

9 

9 
10 
10 

9 

9 
11 

9 

10 
10 

9 

9 
8-9 
10 
10 
10 

9 

9 

9 

9 
10 

9 

9 

7 
9 

T. 

0 

T. 
2.0 
5.0 

T. 

T. 
0 

T. 
8.6 
2.0 

'1 

8.4* 

0 

8.0 

T. 

T. 

9.9 

0 

T. 
9.6 

T. 

1  0 
T. 
T. 

10  0 

0 

10.8 

11.0 

0 

2.3 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

8.3 

6.0 

6  2 

10  6 

6.8 

7.0 

T. 

"4.3' 
4.4 

0 

6.8 

5.0 
"2'.6' 

"i'.-i 

5.4 
2.0 

3.0* 

"i'.ii' 

1.2 
1.0 

2  6 

7.0 

"i'i)' 
0.2 
1.2 
0 
1.0 
1.0 
4.0 
0.6 
6.9 
1.1 

0  8 
T. 

2.0 
T. 

2.4 

0.7 
4.5 

8 

3 

6 

7 

4 

5 

6 

4 

7 
10 

4 

6 

6 

5 

6 

8 

8 

8 

8// 

8 

5 
11 

7 

6 

9 

4 
i3 

5* 

2 

4 

5 

6 

4 

6 

6 

9 

4 

8 

10 
7 
4 
5 
7 
5 
7 

7 

9 

9 

4 

5 
13 

8 

8 

7// 

9 

9 
10 

7 
10 

7 
10 

8 
10 

8 

8 

9 

9 
10 

7 

9 
11 

9 

9 
11 

6 

9 

8 
7 

14 
12 
13 
19 

6 
14 
17 
15 

9 
12 
18 
13 

4 
16 
18 
17 

7 
18 
15 
18 

5 
20 
14 
24 
11 
13 
21 
13 
17 
23 

8 
11 
21 
24 
15 
13 
11 
12 

6 
12 

8 
11 
13 

7 
17 
15 
16 

14 

11 
9 
19 
21 
14 
16 
10 
16 
17 
17 

13 
14 
16 

5 
13 
14 
18 
10 

8 
14 
12 
18 

6 

5 
14 
20 
12 
10 

13 

10 
13 

9 

15 

7 
6 
15 
6 

11 

7 
10 
0 
4 
5 
10 
7 
5 
11 
8 
10 
7 
9 
3 
7 
3 
8 
7 
3 
7 
3 
3 
8 
11 
6 
4 
11 
5 
8 
11 
15 
7 
12 
10 
10 
10 
12 
9 
10 

8 

9 

9 
6 
6 
2 
6 

13 
9 
5 
3 

14 
7 
6 
9 
8 
7 
7 
8 

10 
8 
1 
5 
6 

12 
6 

10 
R 
6 

15 

8 

14 

8 

7 
3 
10 
5 
9 
10 
6 
4 
14 
8 
12 
13 
21 
4 
6 
8 
12 
4 
5 
6 
16 
7 
9 
3 
U 
10 
3 
10 
10 
4 
14 
8 
3 
2 
4 
12 
11 
7 
9 
11 
10 
9 

13 

1 
6 
4 

6 

10 
12 
5 
3 
14 
9 
7 
5 
8 
10 
9 
10 
10 
6 
17 
10 
9 
4 
10 
14 
15 
13 
7 
12 
19 
6 
4 
12 
5 

9 

6 
9 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

.sw. 

WVl  . 

ne. 

w. 

s. 

w. 

w. 

w. 

s. 

nw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

u. 

8VV. 

ne. 

sw. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

sw. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

nw. 

nw. 
ne. 
ne. 

nw. 
sw. 
w. 

sw. 
w. 

w. 

w. 

^w . 

w. 

s. 

w. 

nw 

w. 

w. 

nw. 

n. 

sw. 

^v. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 

sw. 

uw. 

nw 

s. 

nw. 

w. 

w. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 
w. 

Allent'n-Bethlehem  Gas  Co 

Altooiia(  near )      

Blair  

City  of  Altoona 

Bedford 

Northampton 

Columbia 

Huntingdon 

Cumberland 

Franklin 

Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Peuna.  Turnpike  Coiiim. 
Clarence  E  Miller 

Bloonisburg(  near ) 

Burnt  Cabins{near). . . 

William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 

Chester 

Sullivan 

51.  3« 

55.4 

50.8 

56.4 

.51.2 

57.0 

56.0 

50.3 

55.4 

54.0 

,50.2 

55.6 

51.2 

53.9 

+  4.7 
+  5.2 
+  6.6 
+  5.4 
+3.7 
+  4.7 
+5.1 
+5.1 
+4.3 
+  4.7 
+  4.6 
+  6.4 
+  5.3 
+3.7 

88'' 

91 

83 

92 

88 

91 

92 

87 

90 

93 

86 

93 

89 

92 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
251 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

22" 

27 

25 

29 

21 

30 

30 

21 

36 

22 

25 

24 

24 

29 

28 

26 

36» 

26 

25 

25 

24 

36 

22 

24 

23 

32 

28 

23 

29 

23 

22 

22 

30 

26 

26 

28 

25 

21 

20 

23 

24 

23» 

20 

14 

24 

21" 

22" 

24 

26 

26 

26" 

25 

14 

21 

27 

23 

29 

29 

23 

18 

26 

20 

21 

27 

25 

22 

26 

14 

31 
14 

14 
14 

8 
14 
14 
13 
14 
14 
13t 
14 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
10 
12-t 
12t 
13 
14 

9 
14 
14 
131 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
10 
14 

14 

13 

13t 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13+ 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13+ 

12 

13 

13 

13 

14 

13 

12+ 

13 

13 

13 

13 

11 
13 

Lancaster 

Trn  T    Kpnth 

Adams 

Dr.  Heury  Stewart. 
Mlfs  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 

Gordon 

Schuylkill 

York  

HarrisbuTg  Airport. . 

York       

Wayne 

MrK   Dpllft  M    Penupll 

TTnntinsrdon        

Huntingdon     

Clearfield 

Prnf    Pnnl  R    Ynrlpr 

Tioga 

Lebanon  

Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Lewistown 

Mifflin 

Clinton 

53.3 

56.0" 

47.5 

49.6 

54.4 

63.4 

56.2 

56.2 

53.3 

52.2 

55.8 

52.6 

.53.6 

53.3 

■51.4 

51.6 

48.0 

54.9 

51  8 

55.0 

53.6 

55.6 

53.5 

49.2 

49.0 

53.0 

53.4'' 

49.1 

47.2 

54.4 

.50.8' 

49.6^' 

50.8 

55.3 

54.4 

52.2" 

52.4 

47.4 

50.0 

54.8 

54.6 

54.2 

54.6 

50.0' 

48.0 

56.2 

49.8 

48.4 

55.8 

,55.2 

51.2 

54.9 

51.9 

52.0 
62.8 

+8.0 
+  1.2 
+3.5 
+7.5 
+5.3 
+6.3 
+  4.1 
+4.6 
+3.6 
+3.8 
+5.1 
+4.5 
f4.2 
+5.6 
+  3.4 
+  5.3 
+3.5 
+5.1 

'  +  6!i' 
+  4.3 

+  4.7 

+4.8 

"+\'.'z 

1-5.2 
+2.9 
+  4.6 
+  3.4 
+5.0 
+5.9 
+  4.3 
+  4.9 
+  5.2 
+6.5 
+3.0 
+2.7 
+3.3 
+4.5 

'  +  6'.  2' 
+  3.6 
+  3.4 

'+2!8' 
+  7.9 
+3.7 
+3.0 
+  4.6 
+5.0 
+6.2 
+3.9 

+3.2 

+6.9 
+4.1 

92 

88» 

81 

82 

90 

94 

88 

94 

90 

89 

90 

86 

91 

89 

93 

88 

86 

90 

86 

94 

86 

91 

94 

85 

85 

91 

86" 

88 

90 

88 

81' 

85" 

88 

88 

89 

85" 

88 

84 

87 

88 

90 

88 

87 

86" 

88 

92 

83 

82 

87 

93 

88 

90 

93 

84 
94 

30 
30 
30 
30 
30 
,30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
261 
30 
30 
30 

30 

30 

26 

26 

26 

30 

30 

30 

24t 

30 

30 

30 

26 

25t 

30 

26-t 

26t 

26 

26 

26+ 

26 

30 

.30 

30 

261 

30 

26+ 

27 

26t 

,30 

27 

30 
30 

William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co 

Mnrpns;  Hook    

Delaware      

Susquehanna 

Harrv  S  Fancher 

Neshaminy  Falls 

Bucks 

Carbon..         

Phila.-Suburban  Water  Co. 
Ne^v  Jer>ev  Zinc  Co 

PMladelphia  Cty  Office 

Philadelphia 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Schuylkill 

Bucks 

Earl  E.  Rarick. 

Quakertown 

John  E  Benner 

Reading 

Scranton     

Berks 

Lackawanna 

Snyder 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  ¥,,  Fisher. 

Peuna.  State  College. 

Monroe 

Bradford 

Towanda              

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Wellsboro  

Tioga 

Chester 

Luzerne 

M.  S.  BlLss. 

West  Chester 

Clyde  T.  Saylor. 

U.  S.  Communication  Sta. 

Wilkes-Barre         

Willianisport 

Lycoming 

John  D.  McEwen. 

York 

York 

York  Water  Co. 

Division  mean 

Ohio  Drainage 
Bradford     

Citv  Water  Dept. 

Brookville               

Jefferson     

Civil  Aeronautics  Auth'v 

Butler         

Butler 

Butler  Eagle. 

Washington 

Erie 

Potter 

Westmoreland  — 

Cambria 

Erie 

Coudersport..         

Philip  R.  Shaw. 

Derry 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Kdinboro               

Wallace  J.  Snyder. 
William  K.  Fuller. 

Franklin 

Venango  

Westmoreland  — 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Grove  City 

Prof.  H.  W.  Hannon. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Johnstown 

Robert  Tross. 

U.  S.  Airway  Station. 
Citv  of  MeadWlle. 

Crawford 

Midland    

Beaver..    . . 

Perry  B.  Campbell. 

New  Castle 

Lawrence 

New  Cattle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

Pittsburgh  Airport... 
Pymatuning  Dam 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Fore.'^ts  &  Waters. 

West  Penn  Power  Co. 

Sharon     . 

Mercer. 

940 
2,190 
2, 500 
1,060 

825 
1,190 
1,100 

Camegie-niinois  Steel  Corp. 

Somerset.          

Somerset 

D.  L.  Grove. 

Springs 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Allen  E.  Yoder. 

Uniontown 

William  W.  Marsteller. 

Vandergrift.. 

Warren     

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 
Harold  L  Johnson. 

Waynesburg 

Thomas  S  Knox. 

Division  mean.. 

Lake  Drainage 
Erie 

Erie 

670 

69 
55 

U.  S.  Weather  Bureau. 

State  meanlf 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  5  Incomplete.  //  Total  partially  estimated.  *  Estimated.  T.( trace)  indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  inch.  Reference  letters,  *, '', "",  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  K  From  all  available  records. 

W.  B.  0.,  Phlladelphla.6-1-42-1160 
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UuUy  I'rtti'ipitiitiou  for  April.   1042 


Counties 

Day  of  month 

"a 

StiltUui.s 

1 

2 

:i 

4 

,-, 

fi 

7 

H 

•» 

10 

11 

12 

18 

u 

16 

16 

1" 

!>? 

10 

20 

21 

2J 

23     M     Ml 

20 

27 

28 

^u 

MO     81 

0 

.vi-LANru- 

DIUINAGK 

/)(^(m(iif  Ihmn 
I'lM'KIt  Dki.vwauk 

UinKiiiaus  Korry^.. 

Unwloy- 

lloUistorvino- 

Mntaiiionvs- 

Mount  I'oi'ouo 

raupack- 

rUni.-:tint  Mount  J. . . 

Stroud.vburK- 

runners  Kallst 

Lkuihh 

AUentown- 

Hetlilohomt 

Ulakesleo  I'ornersJ 
(.iouUlsboro- 

Pike       

.15 
.19 
.26 

.18 

t".' 

.06 
.08 
.08 

tV 

T. 

.02 

.02 

. . . . 

.05 
.08 
.82 
.06 

'!6i 

T. 
'.'60 

1.01 

.79 
.90 
.73 
.40 
.81 
w 

.71 
.10 

.93 
.43 
.40 
.7J 
.93 
.71 
.09 
.56 
30 
.61 

.60 
.74 
.39 
.87 
1.46 
.63 

.30 
.41 
.84 
.44 
.10 
.38 
* 

.35 
.39 

.26 
.02 
03 

't.' 

.02 

"t".' 

.04 
.12 

.60 

.20 

r.' 

't.' 

't.' 

T. 

1.61 

Wayne 

Wavue 

Pike 

l.M 

T. 

?.8U 

1.60 

T. 

$ 

vi  trt 

.12 
.26 

.03 
.03 
.02 
.02 

T. 

\ 

.04 

t. 

.11 

T. 

.03 

T.' 
T. 

• 
'.'26 

'.'06 
.12 

* 
.13 

.10 
.01 

'.'i» 
.10 
.11 
.11 

.07 

t. 

.04 

« 

.10 
.23 

.32 
.92 
.81 
.16 
.1.^ 
.90 

'.'92 
.92 

.75 

1.02 

.28 
1.11 
.43 
.02 
.71 

* 
.01 

1.21 

.08 

.09 

1.68 

Monroe 

.05 

1.68 

1.08 

lAJhigh 

.18 

.... 

T. 

T. 

T 

. . . . 

.02 
.02 

.01 

.... 

L82 

1.46 

.02 

1.88 

Wayno — 

Carbon 

.24 
.80 

.06 
.12 
M 

* 

01 

'1'. 

.33 
.24 
.06 

.08 
T. 

T, 

T. 
T. 

.... 

't.' 

T. 

.... 

L78 

1.84 

Mauch  Chunk 

Merwiu.sburg- 

New  Tripoli 

Fahnertout 

T. 
.53 

T. 

1.86 

» 

« 

I  ehigh 

.06 

T. 

.06 

T. 

'I'. 

.04 
.03 
.02 

1.66 

T. 

T. 

.07 

1.32 

Lehigh 

1.48 

SOIIUYLKIU. 

Conshohocken .... 

Fredorieksville-... 

L62 

R<»rl»-« 

'* 

.05 
.12 

.36 
.02 
.14 
.15 

T. 

T. 

T. 

* 

.63 

2.06 

Luzerno 

.... 

.04 

T. 

.01 

'I'. 

1.69 

Gratersford 

I'hoenixville- 

Port  Clinton 

Pottstown- 

Potts  ville-' 

Werners  ville^ 

Lower  Dkl.vware 

.03 
.01 
.02 

1.47 

Chester 

Schuylkill 

.01 

.... 

t. 

.08 

.05 

T. 

T. 

.... 

T. 

.... 

T. 

.01 

.... 

1.71 

1.44 

Sc'.iuylkill 

Berks 

.2S 

t" 

T. 
T. 

.08 
.01 

.15 
1.05 

.70 
.26 

.42 
.05 

1.63 

.07 

T. 

T. 

T. 

.03 

.... 

1.47 

Berks 

Chester 

.82 
.69 
T. 

.76 

1.04 
1.14 
T 
.67 
.69 
1.08 

.■18 

.50 

1.04 

.80 

.06 
.12 

1.43 
.70 
.57 
.14 

1  00 

.50 

.55 

.88 
.86 
.95 
.72 
.29 
.52 
.46 
.87 
.32 
..36 
.35 
.29 

.67 

.37 

.67 

1.17 

« 

.70 
1.20 
1.28 

.31 

03 

.06 

1.39 

Doylestown 

t. 

.06 
.06 
T. 

.01 
.02 
.03 
.09 
.10 
.03 
.06 

.20 
.05 

.22 

.13 

.27 

.11 

.04 

.21 

.02 

T. 

.16 

.04 

.01 

.01 

.04 
.04 

.15 

.38 

* 

.11 
.56 

T. 
T. 
T. 

.02 
.01 
T. 
T. 

05 

1.81 

.02 

.09 

T. 

T. 

.... 

1.21 

Neshaminv  Falls.. 
Philadelphia 

Airport  Station-' . . 

City  OlHceti 

Bucks 

1.66 

Philadelphia 

Philadelphia  . 

T. 
T. 

t. 

T. 

.01 
.06 

T. 
T. 

1.14 

T. 

'.'65 
.06 

.... 

'i"'.' 

1.35 

Philadelphia 

Philadelphia 

T. 

1.61 

T. 

T 

T. 
.03 

T. 
T. 

1.52 

Quakertown 

We'it  Chester 

Bucks 

.01 

1.45 

Chester 

.05 

T. 
.02 

1.30 

Chester 

.02 
'.'06 

.18 

T. 

.05 
.07 

1.28 

Stm'iehanna  Basin 

Chemung 
Covington^ 

Tioga 

.10 
.05 

.20 
.23 
.11 
.15 

.03 
.05 

T. 
.02 
.02 
T. 

.07 
.15 

.13 
.09 
.15 
.04 
.15 
.04 
.08 
.03 
.06 
.07 
.06 
.06 

.15 
.04 
.02 
.02 

'.'i? 

.19 

".15 

"m5 
.16 

'[26 
.16 
T 
.07 
.22 
.11 
.02 
.21 
.13 
.05 

.12 
.12 

.01 
.07 
.03 
.03 
.04 
.12 

ios 

.20 
.15 

.20 
.14 
.08 
.16 

'.'31 
.01 
.01 
.30 
.13 

'i'.' 

.18 
.02 
.08 
.19 

"Ai 
.10 
.02 

.13 

'.'26 

..32 
.01 
.09 
.10 
.08 
.10 
.07 
.20 
T. 
.12 
.15 
19 

'.'■26 

.47 
T. 
.47 
.01 
.40 
.01 
90 
.62 

'.'39 
.83 
.72 

.04 

1.55 
,51 
.78 
* 

.11 
.45 

* 

1.03 
.69 
T. 
.21 

1.09 
.78 
.43 

1.17 
.43 
.09 
21 

1.20 
.10 

r 

03 

.10 

1.37 

Tioga 

Columbia 

Bradford  

Montour 

Bradford 

T. 

1.55 

North  Branch 
Bloomsburg(nr.)2,. 

2.11 

.03 
'.'65 

.09 

".<a 

'[oi 

1.66 

Danville- 

T. 

't.' 

M 

't.' 

.02 
.01 



T.' 

".01 

.... 

2.10 

Kellogg  Mt  Tower- 
Mill  villet 

.02 

tV 

T. 

.26 

"A5 
.15 

'^62 
.05 
.23 

1.38 
1.18 

Montrose  2 

Susquehanna..  .. 

Luzerne 

Lackawanna 

Susquehanna 

Bradford  

Wyoming 

.31 

T. 

T. 

.02 

.01 

T. 

.02 

.02 

.04 

.01 

1.64 

Pikes  Creekt 

1.62 

.02 
.19 
.05 

T. 
T. 
.01 

.02 
.01 
.05 

'.'02 

T. 
.01 
.01 

.01 

T 

.29 

T.' 

.02 
T. 

'.'63 

r. 

T. 

.02 

T. 

.05 
T. 

.02 

T. 
.01 
T. 

1.52 

't'.' 

1.13 

Towanda    

1,13 

Tunkhannockt 

1.37 

Luzerne 

Tioffa                  .   . 

T. 

.09 

T. 

T. 
.06 

T. 
T. 

.... 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

r 

1.31 

West  Branch 
Ansonia-      

1.25 

Bald  Eaglet 

Blair            

.12 

'.'65 
.23 
.06 
.09 
.16 
.02 
.01 

.09 

lie 
lis 

T. 

.19 

'.'07 
.12 

'.'is 

2.23 

Belief  on  te2 

Centre 

Clearfield 

Potter 

.04 
.05 
.04 
.12 
.27 

".b» 

'.'64 
.07 
.13 
.13 
.IP 
.04 
.05 
T 
* 

.10 

.04 

.05 

T. 

.07 

.12 

'!6i 

.03 

.10 

tV 

.05 

'  .'03 
.05 

.12 
.06 

« 

T.' 

T. 

L69 

Berwinsdale2 

.04 

2.78 

Carter  Campt 

1.29 

1.79 

Cedar  Run^ 

Lycoming., 

Clearfield 

Cameron 

.04 

::::i"" 

1.56 

Clearfield2 

.14 

.03 

.15 

3.44 

Driftwoodt 

1.74 

Du  Bois(near) 

Dushoret 

Clearfield 

Sullivan 

.19 
.05 
.25 
.39 

.... 

.08 

.01 

.... 

.15 

2.11 
1.22 

Eagles  Mere2 

Sullivan 

.96 
.79 
.14 
.51 
.84 
.19 
.78 
.89 

1.35 
.12 
.98 
.72 

1.14 

.25 
* 

';6.3 
95 

T. 

.45 

't.' 

T. 

.12 

T. 

1.86 

Emporium^  

Cameron 

Lycoming 

Potter 

'.'06 
.05 
T. 
.14 
T. 
.02 

.09 

.04 

19 

//2.56 

English  Centert.,.. 
Galeton. , 

".m 

't.' 

".m 

't.' 

't.' 

T. 

't.' 

1.47 
1.86 

Karthaus^ 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton  . 

.14 

.01 

.09 

.10 

.16 

T. 

.19 

.16 

.14 

'tV 

.02 

t" 

1.97 

KylertownS 

Lock  Haven2 

.10 

.16 
.17 
.30 
.04 
.16 
.13 
.21 

T. 

.05 

.02 

.01 

.01 

.04 

T. 

T. 

T. 

T. 

.... 

T. 

T. 
T. 

..    . 

.01 

.... 

1.88 
1.77 

Renovo2 

Clinton 

'I'. 
.08 

T. 

"m 

':i3 

1.70 

Shaffers  Path2 

Lycoming 

Centre 

Clinton 

Tioga 

Lycoming 

2.42 

State  College! 

Tamarack  Tower2. 
WelIsboro2 

.... 

T. 

T. 
T. 
T. 
T. 



T. 

't.' 

T. 
.01 
.01 



1.62 
1.84 
1.44 

Williamsport2 

1.79 

■■"T"- 

■■•■\- 

•■•■|--     |--    1        1 

Continned  on  page  25. 
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April,  1942 


Daily  Precipitation  for  April,   1942 -Continued  from  page  24 


Stations 


Counties 


Day  of  month 

1 

2 

:i 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2fi 

27 

28 

29 

30 

31 

Stisguehanna  Basin 
(continued) 

Juniata 

Altoona(near) 

Bedford2 

Breezewood  Intch'' 

ButYalo  Mills- 

Burnt  Cabins(nr.)'i 
Charter  Oak(nr.)l. 
East\Vaterford2... 

Huntingdon 

Lewistown2 

Loop  Mt.Tower^.. 
Mapleton  Depot^.. 

Martlnsburgt 

Newport^ 

Saxton2 

Shade  Gapt 


LwR  Susquehanna 
Arendtsville^... 

Bloserville 

Blue  Mt.  Intchg,..'' 

Carlisle 

Ephrata 

Glen  Rockt 

Gordon 

Hanover •• 

Harrisburg  Arpti' 

Holtwood2  

Huntsdale' 

Lancaster 

Lebanon^ 

ManadaGap 

MiddletownS    

Millersburgl 

New  Park ..... 

Penn  Nursery'.... 
Peters  Mt,  Tower''. 

Pine  Grove" 

Ringtown  2 

Selinsgrove 

Shippensburg 

Sunbury2  

Williamstown 

Woodward^ 

York 

York  Haven-' 


Potomac  Basin 
Chambersburg^... 
Gettysburg  .•■••• 

Hewitt(near)I 

Hyndman^ 

McConnellsburg2. 

Mercersburg - 

South  Mt.  San't'm'' 


GULF 

DRAINAGE 

Ohio  Basin 
Allegheny 


Acmetonia2 

Aliens  Millst 

Blairsville^ 

Bradford  

Brookville' 

Buckstownt 

Butler 

Cherry  Gro vet.. 

Clarion^ 

Corry2 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Damt 

Derry 

Dunlot 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin^ 

Hornet, 

Indiana 

.Johnstown 

KaneS 

Laurel  Hill  Smtt.. 
LaurelHillTunnels 

Lycippus 

Mahoning  DamJ.. . 
Marienvillet..   . 

Meadville2 

Mosgrove^ 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Cty  Off 
Punxsutawney^ . . . 
Ridgway2 


Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon . . 
Huntingdon... 

Perry 

Huntingdon ... 

Mifflin 

Huntingdon... 
Huntingdon  .  . 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon... 


Adams 

Cumberland. 

Franklin 

Cumberland.. 

Lancaster 

York,  

Schuylkill  .... 

York 

Y^ork 

Lancaster 

Cumberland. . 

Lancaster 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

Dauphin 

York 

Centre 

Dauphin 

Schuylkill 

Schuylkill.... 

Snyder     

Cumberland. . 
Northumberland 

Dauphin 

Centre 

York 

York 


.05 


.03 


.18 


Franklin. 

Adams.... 

Bedford.. 

Bedford  . 

Pulton . . . , 

Franklin. 

Franklin. 


Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Butler 

Warren 

Clarion 

Erie 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland.  . 

Cambria 

Cambria. 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Westmoreland.. 
Westmoreland. . 
Westmoreland.. 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

Jefferson 

Elk 


,06 


,20 


.29 


09 


.26 


T. 


.04 


.03 


.36 


01 


T. 


.09 


.02 


.03 


.04 


1.94 
50 

1.53 
.23 

1.42 

1.62 
.35 

1.18 
.32 
.61 
.:*! 

1.90 
13 
38 

1.43 


.20 
'I- 
T 

1.06 
.14 
.03 
.03 
.06 
.44 
T. 


.07 


.09 

1.51 

T. 

.98 

.76 

1.12 

.45 

.69 

1 

.02 

.25 

.76 

.15 

1.40 

1.20 

1.16 

.55 

.44 

.30 

25 

35 

82 

76 

47 

80 

1.32 

.75 

.05 


1  06 
.38 
.21 


1.0* 
.65 
.17 

1.30 
.95 


1.26 


L37 
.21 

1.44 
.48 
.20 
.29 
.54 
.37 

1.19 

1.10 
.42 
.12 
.36 
.29 
.40 
.90 

1.10 
.25 

.46 
.34 
.39 

1.30 
35 
.10 
23 

1.18 
.97 

1.13 
.15 
.96 
.65 


.02 


T. 


.01 


.17 


.02 


.04 


,02 


T. 


.06 


.06 


.06 


.10 


.01 


T. 


.01 


T. 


.04 


T. 


T. 


T. 


,01 


.38 


.67 


.03 


T. 


.08 


.08 


.01 


.07 


.06 

1.33 

.02 

"m 

.04 
.13 
.05 
.11 
.27 
.31 


.02 


Continued  on  page  26 
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Dally   Prooipltatiou  lor  April,   194:ii     ('i>iilliLUr<l  rruin  pnuu  25 


Stations 

I'oinitles 

Dsy  of  month 

^ 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

S 

g   10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

ig 

20 

21 

22 

28 

24 

2B 

26 

27 

28 

2g 

80 

81 

^ 

.\1  1  KllHKNV 

(continued) 

IK 

T. 

.08 

'.'oi 

.04 
02 

.02 

'  .02 
.01 
.•21 
.15 

.18 
.18 
.20 
.16 

"oi 

. . . . 

T. 

T. 

los 

.14 
.34 
.69 
.05 
.16 

"oi 

.68 

.07 
.11 
.15 
.14 
.15 
.11 
.09 
.23 
.08 
.22 
.21 
.12 

1.081.48 
.9lll.'23 
.05   .35 

1.76'  -36 

.42 

.48 
.43 
.07 
.23 
.08 

T. 
.11 

.09 
.02 

T. 
T.' 

.68 
.22 

.2g 

.12 
.02 

'.'6i 
'[io 

.39 
.04 

.48 
.54 

S.M 

Sownrd- 

Sim>tlU)ort'- 

Indiana    

.23 

.... 

.... 

■.'67 

.... 

.... 

'f.' 

.... 

.... 

8.78 
2.88 

8.06 

StnM>BU>wnt 

Tionostrt  Oaint  — 

ritusvilU't 

InionCityt 

\  audorKrlft'' 

Indiana 

OS 

"6i 

".06 



.12 
.64 
.65 
.75 
.01 
.01 
.82 

1.82 
1.29 
L02 

.87 
1.84 

T. 

.73 

.40 

.63 
2.14 

.41 
2.49 
2.36 

.38 
2.23 
1.55 
1.88 
1.94 
L20 
1.50 

.60 

.85 

1.02 

1.62 

1.30 

..30 

.56 

.55 

1.47 

.63 

.58 

2.16 

2.20 

.35 
.50 

.41 
.27 

.... 

.  .^. 

.... 

.... 

::;; 

.14 
.24 
.06 

*'♦' 
'.'44 

8.16 

Forest          .     ... 

.06 
.08 
.10 
02 
.11 

'.oi 

2.7g 

Crawford 

Erie 

Westmoreland.  . . 
Warren 

i 

....1   .39 
....    .12 
T.     .06 

.68 
.14 
.80 
.60 

1.66 
.76 
.'25 

1.35 
.47 
.22 

1.29 
.23 
.60 
.23 
.32 
.25 
.14 

1.12 
1.01 

.78 
.38 
.30 
1.18 
1.10 
1.22 

.58 

1.04 

1.29 

.16 

.20 

.64 
.20 

.08 
.24 
.10 
.11 

.18 
.25 
.18 
.10 
.15 
.12 
.22 
.24 
.02 
.11 
.13 
.08 
.05 

.16 
T. 
.14 
.07 
.'24 
.24 
.14 
.23 

.38 
.19 
.18 
.16 
.07 

.05 



.04 

.... 

2.66 
2.78 

.'25 

.6;i .... 

.02  . 

.10 

.07 
.05 

T. 

.01 
.02 

T. 

T. 

T. 

.... 

2.68 

Youngs  villet 

Mono<;ahki,a 

Continence- 

Connellsvillo2 

Donorat 

Oreeusboro- 

(Jreensburg 

.02 

T. 
T. 

'.02 
.01 

"07 

.28    .07 

8.15 

Somerset 

.11 
.14 

.04 
.02 
.04 
13 

T. 

.02 

.31 

.01 

.02 

.05 

'!'24 

.18 
.16 

"Ai 

.27 
.18 
.23 

T 

8.10 

Fftv«tt*» 

2.66 

Washington 

(ireone 

Westmoreland.. . 
Westmoreland  . . 

'.'•ii 

.08 

"65 
.01 

"69 

T. 

tV 

T. 

3.16 

.04 



:'.'.'. 

';35 

.13 
.18 
.11 
.18 

'  kh 

■••■ 

2.56 
8.83 

.01 
.15 

T.' 

3.26 

Meyersdale- 

Murrvsvillet 

Newell"* 

Somer-^et 

.10 
.06 

.... 

.09 

'.'62 

2.70 

3.76 

F«  VAtt.»    . 

'20 

.14 
.01 
.25 
.13 
.06 

.04 
.06 

2.98 

l»itt<hnrflrh  \rDt  t^  1    All"ps?hf>iiv    

.02   T.  1    'iK 

.08 

T 

.06 

T. 

T. 

T. 
T. 

T. 
'1'. 

.25 

T. 
.80 
.34 
.11 

.28 

3.08 

Somer.set 

Fayette 

Greene 

.05-     - 

.04 
.02 
.06 

.01 
.63 
.19 
.13 
.04 
.05 
.02 
.05 

.23 

.04 
.05 
.32 
.24 

.36 
.46 

.01 

.02 
.02 

.... 

.... 

3.38 

Uniontown 

.06 

2.22 

Wayuesburg 

Bkaver 

1.92 

Beaver 

.08 
.09 

.10 
.73 
.04 
.06 
.30 
.98 
.90 
.55 

.12 
.10 
.10 
.17 
.42 

.08 

T. 

T. 

.... 

2.47 

Greenville 

Grove  City 

Mercer* 

New  Castle 

Penn  Line'- 

Pymatuuing  Dam-' 
Sharon^ 

Ohio 

Clays\-ille2 

Coraopolis^ 

Midlands 

Mt.  Lebanon 

Mercer.    

T. 

.37 

.41 

.58 

T. 

.02 

.01 

.16 
.03 
T. 
.02 

tV 

3.89 
2.61 

Mercer 

T. 

.02 
.11 
.07 
.05 

T. 

"oi 

.57 
.60 
.17 

T. 

'.'62 

tV 

.03 

T. 
T. 

T.' 

T. 

T. 

"!37 
T. 

2.74 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

tV 
r. 

T. 

2.23 
3.84 
3.43 
2.82 

Washington 

T. 

2.78 

Allegheny 

Beaver 

.13 
.05 
T. 
.04 

'.03 

.02 

.01 

T. 

.24 
.10 
.02 
.01 

■.05 

T. 

.01 
.03 
T. 

.... 

.01 

01 

2.41 
2.40 

Allegheny 

.05 
.11 

L05 
.73 

.... 

T. 

T. 

.... 

'.'is 

.05 
.03 

'"33 

3.09 

Washingtont 

Washington 

Erie 

3.83 

LAKE 

DRAINAGE 

Eriet' 

.07 
.06 

.17 

10 

2.79 

Ravmondt Potter 

.... 

.... 

.... 

.06 

.... 

.... 

.... 

— 

.03 

.06 

2.18 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  1  First  order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Precipitation  raea.sured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  ■•  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  ^  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     5  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    //    Record  partially  estimated. 


PKESSTTRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea  level) 

Wind} 

Relative 
Humidity 

CD 

a 
2 

Stations 

s 

5 

1 

3 

3 
0 

g-3 

>% 
<> 

» 

0 
0 
£ 

5 

1 

a 

a 

S 

Q, 
« 

a 
3 

0 

a 

Erie 

Harrisburg 

Kylertown 

Philadelphia     . . 

Pittsburgh 

Reading 

30.07 
30.  05 
30.06 
30.0.5 
30.08 
30.07 

30.36 

30.  34 
30.  30 
30.38 
30,31 
30.35 
30.30 

8 
14 
16 
16 
16 
16 

9 

29.55 
29. 62 
29. 62 
■29.04 
29.56 
29.64 
29.61 

10 

11 

10 

11 

10 

u 
11 

8.4 
8.7 
13.3 
12.9 
11.5 
12.0 
7.4 

24 
34 
32 
33 
34 
41 
22 

8. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 

e. 

nw. 

2 

11 
7 
2 
11 
16 
19 

76 
68 
76 
73 
70 
64 
77 

'46' 

48 
43 
45 
39 
56t 

70 

47 

85 

55 

49 

38t 

42§ 

60 
73 

"ee' 

58 
67 

Scranton 

30.07 

61 

For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


S  3:00  p.  m. 


§  Corrected  to  true  velocities 
t  4;00  p.m. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williarasport 

Newport 

Harrisburg 

Schenley,  Lock  No.  5  . . 

Sutersville 

Charleroi(nr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland.  Dam  No.  7 


Rivers 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N.  Br.  Susquehanna.. 
W.  Br.  Susquehanna.. 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio  


4.1 
4.6 
3.9 
4.1 
7.7 
6.3 
7.2 
5.7 

16.5 
5.7 

13  5 


■^ 

1 

& 

o3 

3 

^ 

5.6 

6.1 

4.5 

4.8 

9.8 

11.2 

13.2 

7.4 

24  5 

14.6 

21.7 

23.7 

32.0 


2.7 
2.4 
3.4 
3.2 
4.1 
2.4 
4.3 
4.1 
13.0 
3.7 

n.2 


18 
22 
9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 
30 


•  Pool  stage 


t  On  other  dates  also 
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April,  1942 


Daily  Temperatures  for  April,    194S 


Stations 


12       3       4       6       6       7 


9     10      11      12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     80     31 


Allentown2 

Altoona(near) 

Arendtsville 

Bedford 

Bethlehem* 

Bloomsburg(near).. . . 
Blue  Mt.  Interchange^ 

Bradford  

Breezewood  Intchg^.. 

Brookville^ 

Burnt  Cabins(near)3. 

Butler 

Carlisle 

Chambersburg 

Claysville 

Coatesville 

Corry2 


Coudersport . 

Derry 

Ebensburg... 
Edinboro  — 
Emporium  2.. 

Epbrata 

Erie* 

Franklin^  — 

Freeland 

Gettysburg... 

Gordon 

Greensburg. . 
Grove  City... 

Hanover 

Harrisburg3. 

Hawley 

Holtwood^ . . . 


Huntingdon 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane* 

Kylertown* 

Lancaster 

Lawrence  ville 

Lebanon^ 

Lewistown 

Lock  Haven2 

Marcus  Hook* 

Mauch  Chunk 

Meadville^ 

Mercer' 

Middletown^ 


Maximum... 

Minimum . , . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 
\  Minimum.. . 
(  Maximum... 
\  Minimum..  . 
/  Maximum... 
\  Minimum.. . 

.Maximum... 

Minimum..  . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum..  . 

Maximum... 

Minimum..  . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum..  . 
/Maximum... 
\  Minimum.. . 

Maximum... 
,  Minimum.. . 

Maximum... 
,  Minimum.. . 

Maximum... 
, Minimum.. . 

Maximum... 

Minimum..  . 

Maximum... 

Minimum... 

Maximum.. 
^  Minimum  ... 

Maximum.. 
t Minimum.. . 

Maximum.. 
,  Minimum.. 

Maximum.. 
[  Minimum .. 

Maximum.. 

Minimum.. 
'  Maximum.. 
I  Minimum.. 
'  Maximum.. 
I  Minimum.. 

Maximum.. 
,  Minimum .. 

Maximum.. 
^Minimum.. 

Maximum.. 
^  Minimum.. 

Maximum.. 
,  Minimum.. 
(Maximum.. 
I.  Minimum.. 

Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum' . 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum .. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum  . 
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65 


76  82 


40 

77 

39 

83 

40 

79 

3 

78 

45 

77 

33 

80 

44 

B3 

35 

80 

47 

69 

42 

82 

38 

74 

40 

81 

39 

82 

41 

75 

48 

80 

40 

65 

38 

56 
30 
76 
51 
75 
40 
60 
46 
68 
35 
79 
39 
62 
48 
68 
43 
74 
39 
S2 
41 
78 
34 
75 
51 
65 
40 
81 
45 
82 
44 
72 
31 
80 
45 

80 
35 
71 
46 
76 
46 
76 
41 
63 
45 
72 
48 
81 
52 
67 
36 
78 
41 
80 
39 
78 
38 
81 
45 
70 
30 
64 
39 
66 
47 
77 
42 


43 

80 
47 
86 
51 
83 
44 
83 
54 
82 
38 
82 
52 
76 
47 
82 
4S 
78 
37 
8.t 
44 
79 
38 
86 
46 
79 
40 
79 
47 
86 
50 
76 
42 

78 
36 
80 
47 
79 
42 
67 

79 
40 
87 
48 
79 
41 
79 
40 
75 
41 
87 
50 
82 
42 
80 
49 
76 
51 
86 
54 
85 
50 
81 
38 
81 
50 

84 
40 
76 
49 
80 
47 
79 
46 
76 
44 
77 
46 
87 
45 
80 
36 
86 
48 
84 
44 
83 
42 
85 
54 


46 
34 
48 
31 
51 
40 
59 
36 
46 
30 
49 
32 
62 
34 
47 
30 
52 
32 
35 
31 
46 
34 
55 
35 
55 
35 
54 
37 
52 
38 
55 
34 
36 
29 

48 
26 
65 
39 
50 
30 
45 
32 
37 
31 
66 
34 
45 
36 
38 
34 
58 
30 
57 
39 
50 
33 
53 
38 
51 
33 
58 
38 
48 
34 
47 
31 
50 
3 

55 
34 
52 
35 
56 
36 
52 
35 
34 
27 
32 
29 
63 
35 
47 
31 
38 
37 
64 
32 
35 
32 
54 

"55 
31 
38 
33 
40 
33 
48 
35 


46  52 
25 
47 
29 


65 

27 

64 

28 

66 

28 

69 

23 

64 

30 

64 

2:-! 

65 

30 

62 

22 

68 

3: 

64 

23 

68 

22 

63 

24 

74 

27 

68 

29 

66 

33 

63 

28 

65 

25 

63 

19 

6' 

29 

64 

22 

65 

26 

65 

22 

66 

27 

61 

39 

6 

24 

5« 

30 

66 

29 

66 

21 

68 

30 

65 

35 

65 

34 

67 

30 

62 

21 

62 

36 

69 

22 

62 

.32 

6 

26 

66 

26 

63 

26 

63 

28 

68 

24 

65 

28 

66 

29 

70 

28 

69 

26 

65 

38 

63 

19 

66 

25 

65 

28 

65 

29 


79 
30 

72 
37 
78 
38 
74 
37 
78 
43 
76 
35 
76 
42 
70 
53 
72 
34 
71 
41 
76 
36 
70 
38 
81 
37 
78 
39 
74 
43 
78 
40 
75 
46 

74 
34 
68 
37 
72 
41 
74 
51 
73 
2' 
80 
3' 
71 
60 
75 
27 
6.! 
45 
80 
39 
76 
32 
73 
46 
73 
51 
79 
43 
78 
39 
75 
33 
77 
42 

76 
35 
68 
44 
72 
43 
73 
41 
70 
46 
70 
44 
81 
34 
75 
39 
80 
34 
76 
38 
77 
28 
78 
46 
77 
30 
75 
30 
73 
45 
78 
38 


73 

54 

61 

50 

54 

72 

77 

83 

85 

88 

72 

6ft 

80 

92 

....1 

66.4 

42 

44 

4(1 

40 

41 

37 

39 

40 

46 

49 

42 

40 

42 

48  ... . 

39.5 

76 

67 

48 

47 

56 

71 

74 

82 

85 

86 

79 

73 

81 

88  ... . 

66.1 

45 

34 

33 

35 

36 

34 

38 

41 

47 

52 

,53 

46 

.50 

53  ... . 

39.6 

78 

68 

53 

52 

63 

73 

77 

82 

87 

89 

84 

69 

80 

92  ... . 

69.5 

42 

40 

37 

40 

45 

36 

41 

43 

52 

.52 

45 

41 

48 

62  ... . 

41.7 

79 

73 

45 

50 

59 

70 

76 

82 

84 

87 

86 

72 

82 

88  ... . 

69.3 

46 

37 

37 

36 

41 

30 

34 

37 

39 

43 

,50 

47 

48 

47  ... . 

39.0 

73 

57 

50 

48 

52 

72 

80 

86 

86 

88 

71 

63 

80 

91 

66.3 

43 

42 

40 

40 

41 

42 

18 

46 

58 

50 

45 

40 

47 

60 

43.2 

7b 

67 

48 

47 

50 

71 

77 

8'2 

84 

87 

82 

76 

82 

91 

67.2 

40 

42 

39 

36 

40 

28 

30 

34 

34 

44 

38 

38 

49 

43 

36.1 

76 

62 

64 

58 

6! 

73 

77 

84 

87 

90 

74 

70 

SO 

90 

69.2 

42 

40 

40 

40 

46 

37 

42 

42 

51 

54 

,50 

41 

.52 

54 

41.9 

75 

63 

37 

44 

63 

6f.j 

73 

78 

82 

84 

81 

82 

81 

85 

63.3 

46 

30 

31 

31 

37 

26 

26 

29 

33 

41 

41 

41 

45 

40 

35.0 

80 

64 

48 

49 

61 

74 

76 

82 

86 

90 

82 

74 

86 

93 

68.9 

46 

40 

38 

40 

43 

46 

36 

42 

50 

.50 

52 

ft! 

,52 

52 

41.9 

70 

42 

40 

47 

58 

68 

74 

80 

82 

85 

7i! 

82 

79 

84 

62.2 

36 

32 

34 

34 

30 

27 

30 

32 

35 

43 

53 

48 

46 

42 

35.9 

82 

62 

48 

48 

59 

72 

76 

82 

86 

89 

70 

69 

86 

93 

67.9 

40 

41 

36 

37 

38 

28 

32 

34 

40 

43 

50 

45 

5.' 

47 

37.7 

81 

80 

50 

50 

68 

67 

72 

80 

85 

91 

85 

84 

86 

8-i 

67.9 

48 

34 

34 

34 

35 

29 

31 

35 

37 

44 

46 

45 

,55 

45 

38.0 

80 

78 

58 

57 

66 

75 

79 

84 

90 

8.5 

82 

70 

8.) 

94 

72. 2 

46 

43 

40 

42 

40 

36 

38 

40 

51 

44 

42 

45 

50 

.55 

41.4 

73 

68 

5b 

53 

66 

74 

73 

81 

90 

91 

75 

71 

83 

01 

69.7 

47 

44 

40 

41 

46 

34 

38 

41 

44 

48 

48 

44 

54 

.52 

41.7 

76 

71 
34 

45 
36 

57 
32 

62 
28 

69 
29 

75 
33 

79 
36 

83 
39 

86 
43 

83 

60 

79 
.50 

66.9'' 

49 

61 

39.9* 

75 

61 

52 

51 

55 

70 

76 

80 

81 

86 

73 

63 

76 

90 

67.8 

44 

45 

39 

40 

43 

42 

48 

44 

54 

50 

42 

43 

47 

62 

43.3 

70 

40 

39 

51 

57 

66 

75 

79 

81 

86 

77 

84 

82 

88 

62.6 

46 

31 

30 

30 

33 

27 

30 

32 

36 

41 

45 

51 

42 

44 

35.6 

74 

68 

36 

45 

50 

70 

79 

82 

84 

86 

71 

84 

85 

90 

63.7 

41 

31 

29 

30 

22 

30 

25 

26 

29 

36 

37 

42 

43 

3ft 
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74 

73 

44 

52 

57 

70 

76 

81 

Ki 

85 

80 

86 

8ft 

88 

67.9 

46 

34 

36 

3.T 

34 

29 

34 

35 

39 

45 

64 

,58 

57 

46 

40.8 

71 

60 
30 

48 

"46 

44 
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48 

56 
30 
57 

72 
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64 

79 
37 

72 

84 
40 

75 

84 
49 

78 

76 

50 
82 

78 
45 
77 

65.5' 

46 

42 

85 

36.1= 

70 

83 

84 

62. 1» 

46 

33 

33 

34 

32 

26 

30 

31 

34 

89 

.55 

.50 

40 

45 

37.1" 

7b 

47 

40 

47 

55 

70 

77 

82 

87 

HI 

72 

81 

84 

88 

66.7" 

42 

37 

35 

36 

38 

28 

30 

31 

34 

40 

41 

44 

51 

40 

35.9" 

7b 

68 

53 

54 

55 

75 

80 

85 

88 

89 

81 

69 

80 

91 

70.0 

45 

42 

40 

40 

41 

36 

38 

40 

45 

46 

43 

41 

48 

46 

40.8 

69 

44 

42 

47 

54 

60 

68 

72 

73 

77 

76 

82 

75 

84 

60.1 

41 

39 

37 

40 

41 

41 

47 

50 

.54 

55 

55 

59 

56 

62 

43.9 

72 

44 

40 

49 

60 

68 

76 

80 

82 

87 

79 

84 

83 

88 

64.3 

47 

3b 

36 

36 

36 

31 

31 

33 

36 

38 

43 

51 

,54 

47 

37.2 

71 

68 

43 

40 

41 

56 

81 

81 

80 

81 

79 

60 

82 

83 

61.1 

39 

38 

32 

31 

33 

35 

40 

43 

54 

49 

50 

49 

69 

43 

40.4 

SO 

68 

54 

53 

6a 

71 

76 

81 

87 

87 

85 

68 

79 

9? 

70.3 

47 

43 

39 

41 

45 

3fi 

40 

42 

47 

.50 

47 

44 

,50 

.53 

42.6 

75 

66 

49 

45 

49 

70 

70 

81 

82 

85 

76 

67 

83 

88 

66.4 

40 

41 

37 

3b 

38 
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31 

33 

37 
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43 

36 

47 

41 
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72 

44 

53 

61 

70 
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81 

83 

86 

81 

86 

83 

88 
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53 

35 

36 

35 

35 

32 

38 

41 

43 

48 

48 

56 

.58 

49 

41.9 

74 

71 

48 

51 

66 

70 

78 

82 

84 

89 

87 

83 

84 

85 

67.4 

59 

35 

33 

83 

33 

41 

41 

43 

46 

56 

63 
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53 

41.3 

78 

65 

60 

55 

63 

71 

77 

80 

87 

87 

85 

70 

79 

91 
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4ft 

44 

38 

40 

44 

38 

43 

45 

,50 
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46 

43 

51 

56 
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6C 

52 

52 

5« 

73 

78 

82 

86 

91 

74 

69 

85 

92 

68.4 

47 

45 

43 

41 

46 

41 

41 

44 

49 

52 

48 

44 

51 

58 

43.5 

7B 

58 

47 

47 

51 

70 

76 

82 

87 

86 

75 

69 

83 

87 

6.5.2 

41 

39 

37 

35 

34 

28 

30 

33 

38 

43 

35 

39 

42 

4? 

.... 

35.4 

70 

57 

52 

52 

57 

68 

75 

79 

82 

84 

70 

61 

73 

90 

65.8 

48 

46 

44 

45 

46 

41 

45 

47 

52 

52 

48 

48 

52 

55 
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77 

67 

48 

50 

61 

72 

78 

84 

89 

90 

71 

74 

85 

93 
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84 
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85 

87 

.... 
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39 

44 
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56 
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72 

81 

77 

88 
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45 
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3:' 

38 

30 
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45 

.56 
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45 



,39.4 

71 
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46 

.54 

66 

73 
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84 
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84 

.... 

60.2 
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31 

29 
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29 

3.'i 

38 
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46 
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32 
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52 
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58 
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71 

8( 
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71.7 

45 
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40 
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42 

48 

45 

39.6 

78 

73 
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81 

84 

8f 

83 

77 

81 

89 

65.4 

51 

38 

S'i 

31 

37 

.30 

30 

.34 

38 

,50 
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47 
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43 
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fii 

52 

54 

72 
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a,': 
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88 

74 

67 

81 

92 

67.3 
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8? 
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39 
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36 

39 

42 

45 
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46 

42 

44 

5C 

40.5 

44 

47 

40 

40 

41 

35 

37 

40 

46 

4>. 

,5V 

47 

54 

.53 

41.2 

80 

50 

48 

51 

5H 

75 

80 

K 

87 

9t 

74 

75 

88 

92 

. . . . 

67.3 

48 

41 

40 

38 

40 

34 

.37 

40 

4f 

48 

52 

48 

ft] 

51 

39.3 

70 

6- 

57 

54 

68 

72 

77 

8,^ 

82 

84 

72 

64 

69 

88 



67.3' 

46 

45 

4; 

4' 

4,1 

45 

50 

48 

,51 

51 

45 

43 

.50 

,55 

. . . . 

44.6' 

7:: 

5r 

48 

5( 

68 

75 

79 

85 

85 

8a 

8( 

89 

.  . . 

66.50 

3f 

37 

36 

38 

27 

3; 

3; 

4( 

45 

34 

34 

4; 

34. 2^ 

71 

1; 

4f 

5! 

58 

65 

76 

77 

81 

87 

81 

81 

82 

87 

63.7 

52 

3! 

3; 

33 

28 

27 

.30 

3: 

36 

3! 

52 

53 

4; 

47 

.36.2 

71 

5f 

3? 

51 

.59 

66 

7; 

78 

81 

85 

80 

82 

75 

81 

63.7 

36 

31 

3.! 

31 

28 

24 

31 

38 

3( 

* 

55i  46 

4; 

49 

36.2 

71 

6: 

531  54 

58 

7' 

76 

81 

81 

87 

741  67 

8C 

91 

67.2 

46 

4a 

41 

42 

4£ 

37 

39 

41 

46 

48 

45 

1  '' 

49 

52 

.... 

41.8 
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Daily  Tomi 

oratures 

•or 

Api 

11. 

1042  ( 

'out 

nnu 

1  from  pugii 

n 

stations 

I 

•i 

0 

* 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

\i 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

91 

33 

28 

24 

2A 

26 

27 

28 

2» 

80 

81 

Mean 

Midland 

.  1  Mnximnni... . 

\  Minimum 

.  )  vl.ixlmum... . 

48 
34 

(15 
36 

66 
47 

66 
46 

-8 
46 

78 
43 

76 
66 

66 
36 

69 

88 

51 
3iJ 

41 
32 

4f 
81 

1 
27 

67 
8C 

74 
47 

70 
44 

76 
49 

77 
87 

46 
88 

64 
86 

62 
84 

60 
84 

76 

88 

80 
88 

83 
41 

88 

82 

86 

83 

65 

86 
40 

68.6 

461  671  68 

41.1 

Mouti\)so- 

48 

57 

66 

54 

66 

77 

74 

46 

33 

31 

3; 

38 

1  46 

68 

72 

75 

72 

89 

39 

40 

44 

62 

70 

76 

70 

80 

73  69 

70 

81 

68.7 

\  Minimum..  . 

'i» 

SO 

80 

43 

40 

46 

46 

33 

32 

28 

2S 

26 

26 

2C 

29 

47 

48 

86 

82 

81 

82 

83 

86 

42 

47 

61 

43  41 

41 

47 

86.8 

^tt.  T^^ltnuou 

.  1  Maxinunn... . 

\  Mlulnium..  . 

.  f  Maxinunu... , 

4» 
82 

65 
36 

64 
49 

67 
45 

77 

80 
62 

70 
69 

60 
37 

49 
86 

61 
85 

42 
29 

47 

27 

65 
26 

67 
86 

75 

48 

81 
62 

75 
53 

53 
33 

42 
86 

57 
33 

61 
31 

68 
84 

74 
39 

80 
44 

83 
44 

86 

82   86 

80 
67 

86 
62 

67.0 

4»{  661  66 

42  6 

Mt.  I'ooono 

16 

64 

63 

63 

72 

80 

76 

73 

49 

33 

39 

36 

65 

56 

76 

70 

75 

68 

87 

37 

40 

70 

75 

78 

70 

80 

761  63 

76 

82 

62.1 

\  Miiiiunun 

26 

28 

45 

42 

38 

45 

50 

34 

28 

2(. 

•28 

26 

25 

26 

42 

62 

38 

37 

82 

28 

30 

30 

42 

16 

52 

50 

38 

35 

44 

68 

87.1 

Noshamluy  Kails. . . 

.  1  Mnxiuiinn... . 

SO 

65 

71 

70 

78 

85 

8-1 

85 

62 

40 

44 

48 

66 

68 

78 

78 

71 

71 

66 

66 

65 

72 

76 

82 

82 

85 

«9 

64 

89 

«0 

69.1 

\  Mininuun.. 

34 

88 

42 

36 

40 

66 

54 

50 

36 

36 

34 

32 

26 

4C 

85 

46 

42 

43 

39 

42 

41 

86 

34 

40 

41 

42 

3H 

39 

42 

46 

39  8 

Now  Cftstlo 

.  /  Maximum.... 
\  Minhmnn.. . . 

50 

68 

68 

64 

72 

81 

81 

68 

64 

48 

42 

47 

68 

69 

76 

81 

81 

71 

45 

66 

62 

70 

77 

81 

81 

90 

84 

86 

86 

89 

69.6 

Si 

34 

51) 

42 

4!) 

40 

61 

36 

87 

87 

33 

29 

23 

28 

46 

49 

57 

38 

87 

33 

29 

30 

31 

84 

87 

42 

66 

54 

60 

49 

39.6 

NowoU'"'. . .  

.  /  Maximum... . 

46 

64 

67 

67 

75 

80 

75 

63 

43 

64 

57 

46 

60 

68 

74 

81 

74 

60 

42 

45 

60 

70 

76 

81 

83 

88 

83 

8() 

79 

88 

67.1 

\  Miuinunu.. .. 

:t!i 

36 

50 

46 

45 

62 

6.' 

40 

39 

88 

33 

32 

29 

29 

41 

47 

48 

88 

88 

86 

33 

33 

36 

39 

12 

46 

88 

50 

67 

47 

41.4 

rnlmorton'' 

.  /  Maxinnnn... . 
\  Minimum 

50 

62 

71 

65 

78 

83 

83 

58 

43 

84 

66 

49 

53 

67 

81 

86 

72 

65 

50 

51 

63 

74 

82 

86 

87 

88 

78 

66 

81 

94 

67.6 

35 

33 

60 

40 

38 

47 

47 

40 

29 

29 

31 

35 

30 

24 

41 

47 

43 

42 

89 

39 

40 

34 

36 

39 

43 

47 

39 

42 

49 

60 

89. 3 

I'hilmiolphia 

Airport  Stntioii>  . . 

.  /  Maximum 

51 

61 

72 

67 

81 

87 

81 

66 

52 

41 

47 

51 

65 

64 

77 

80 

72 

59 

53 

62 

56 

72 

75 

81 

82 

86 

70 

66 

70 

90 

67.1 

\  Mininumi.. . . 

87 

38 

47 

46 

40 

50 

56 

51 

3C. 

36 

36 

36 

35 

31 

41 

45 

45 

44 

42 

42 

42 

42 

44 

44 

45 

46 

43 

40 

47 

49 

42.6 

City  OlVu'tv' 

1  .^iMxiunim... . 

60 

60 

72 

66 

79 

87 

80 

70 

52 

41 

47 

49 

55 

62 

76 

78 

70 

60 

58 

50 

65 

72 

76 

82 

84 

86 

68 

66 

68 

88 

66.7 

\  Minimum.. . . 

87 

41 

49 

52 

41 

55 

61 

52 

36 

36 

37 

37 

37 

41 

46 

45 

45 

45 

43 

42 

44 

46 

82 

63 

66 

62 

43 

42 

47 

66 

•  *  • 

46.7 

KrnuUlin  lustituto- 

.  /  Miiximnm... . 

50 

63 

72 

66 

78 

88 

80 

64 

41 

41 

48 

48 

65 

64 

77 

78 

72 

58 

53 

50 

56 

71 

76 

82 

81 

87 

72 

67 

70 

88 

66.5 

\  .Miiumnm.. . . 

37 

40 

42 

53 

15 

45 

46 

52 

40 

36 

38 

36 

37 

37 

46 

52 

46 

48 

42 

42 

42 

44 

51 

51 

57 

56 

47 

44 

46 

63 

48,0 

Shawmont 

.  /  Maximum... . 
\  Miniuuim 

49 

62 

72 

72 

78 

86 

81 

75 

64 

41 

45 

'!9 

54 

64 

78 

77 

75 

75 

58 

51 

64 

72 

77 

83 

83 

88 

87 

66 

71 

90 

69.3 

34 

35 

■ib 

47 

40 

48 

53 

51 

35 

35 

36 

36 

31 

28 

38 

49 

4(> 

46 

42 

42 

40 

36 

40 

40 

48 

47 

42 

44 

49 

60 

41.8 

riuH-nixville 

.  /  Maximum.... 

53 

65 

77 

74 

81 

87 

88 

89 

65 

43 

51 

55 

59 

65 

80 

88 

78 

78 

60 

57 

60 

75 

80 

86 

87 

88 

89 

74 

78 

94 

73.5 

\  Minimum  — 

32 

35 

46 

47 

34 

42 

49 

49 

35 

84 

36 

:i5 

28 

22 

33 

46 

45 

45 

38 

40 

41 

32 

33 

35 

39 

41 

36 

41 

50 

46 

88.8 

I'ittsburfrh  Arpt  Sta. 

\  1  Maximum... . 

45 

64 

61 

66 

75 

79 

68 

53 

43 

51 

40 

45 

53 

66 

73 

80 

74 

48 

41 

55 

50 

70 

74 

80 

83 

87 

82 

86 

80 

87 

65.7 

\  .Minimum.. . . 

31 

34 

49 

46 

51 

55 

50 

38 

36 

35 

31 

29 

30 

37 

45 

54 

44 

3C 

36 

33 

35 

36 

47 

51 

48 

56 

59 

56 

57 

57 

43.4 

rittsliurghCityOflict 

a  I  .Maximum... . 

47 

65 

65 

67 

77 

82 

69 

55 

40 

5;i 

40 

46 

54 

67 

75 

81 

76 

48 

43 

54 

61 

68 

76 

83 

83 

87 

84 

87 

81 

88 

66.9 

\ -Minimum 

35 

39 

51 

ih 

59 

50 

50 

40 

38 

37 

34 

33 

31 

35 

62 

53 

48 

38 

38 

36 

37 

40 

42 

47 

49 

56 

63 

60 

61 

55 

45.2 

Port  Cliutou 

.  /  Maximum 

\  Minimum.. . . 

48 
35 

60 
29 

69 
42 

6.^ 

4^ 

76 

35 

80 
44 

84 
45 

81 
42 

55 
33 

36 
32 

42 

33 

47 
35 

51 
33 

62 
24 

76 
35 

82 
44 

74 
43 

68 
43 

53 
40 

52 
38 

52 
41 

70 
29 

75 
35 

80 
37 

85 
41 

85 
47 

83 
37 

75 
40 

80 
47 

90 
49 

68.0 

38.6 

Vvmatuning  Dam"  . 

.  /  Maximum 

46 

66 

58 

62 

60 

76 

62 

51 

38 

42 

36 

44 

54 

64 

74 

78 

68 

44 

42 

50 

60 

66 

78 

78 

82 

78 

82 

82 

86 

62.3" 

\  Miuiuuini 

32 

30 

3» 

40 

40 

43 

43 

32 

33 

36 

31 

30 

23 

26 

35 

52 

54 

34 

34 

30 

21 

29 

"32 

34 

38 

44 

58 

52 

46 

52 

37.7 

Quakortown 

.  (  Maximum... . 

50 

59 

70 

67 

75 

82 

80 

74 

57 

36 

44 

48 

51 

63 

76 

79 

71 

69 

51 

48 

51 

69 

75 

80 

83 

85 

80 

63 

74 

89 

66.7 

\,  Minimum 

31 

32 

43 

44 

35 

43 

48 

41 

31 

31 

32 

33 

23 

23 

38 

54 

40 

41 

38 

39 

38 

34 

34 

35 

41 

43 

37 

36 

42 

45 

37.6 

Readings 

.  /Maximum.... 

50 

62 

71 

64 

78 

86 

81 

64 

49 

39 

43 

48 

55 

66 

79 

82 

72 

60 

53 

51 

55 

73 

78 

84 

87 

87 

72 

66 

79 

90 

67.5 

\  Minimum 

37 

39 

50 

49 

42 

52 

58 

48 

35 

35 

35 

36 

35 

32 

46 

48 

45 

45 

41 

41 

43 

42 

45 

47 

52 

52 

46 

42 

50 

66 

44.1 

Ridg-way- 

.  /  Maximum.... 

47 

63 

60 

60 

67 

78 

65 

52 

37 

37 

32 

39 

50 

65 

73 

80 

74 

42 

38 

48 

57 

70 

78 

82 

86 

87 

73 

83 

85 

88 

63.2 

\  Minimum 

30 

31 

35 

43 

35 

37 

37 

36 

30 

30 

30 

25 

18 

19 

21 

38 

41 

31 

33 

33 

35 

26 

26 

28 

31 

31 

40 

49 

50 

39 

32.9 

Scrauton^ 

.  /  Maximum... . 

48 

59 

63 

60 

72 

80 

77 

61 

39 

38 

40 

43 

48 

62 

75 

79 

72 

48 

45 

44 

50 

66 

74 

80 

84 

84 

76 

70 

82 

86 

63.4 

\  Minimum 

32 

36 

51 

44 

42 

44 

52 

39 

32 

32 

33 

34 

32 

28 

45 

51 

48 

40 

38 

37 

39 

37 

39 

43 

48 

53 

48 

47 

53 

62 

41,6 

Selingsgrove 

.  1  Maximum.... 
\  Minimum 

51 

60 

68 

65 

80 

83 

82 

75 

55 

37 

41 

50 

52 

65 

77 

82 

83 

80 

53 

52 

54 

71 

77 

82 

85 

87 

86 

69 

81 

91 

69.1 

33 

30 

44 

43 

39 

42 

47 

43 

31 

32 

33 

31 

28 

23 

34 

45 

44 

40 

39 

37 

40 

29 

33 

35 

39 

47 

43 

41 

52 

46 

38.2 

Sharon 

.  /Maximum.... 
\Mimmnm  — 

49 

70 

70 

68 

70 

80 

80 

61 

44 

44 

39 

46 

53 

70 

78 

83 

83 

71 

46 

53 

63 

71 

76 

81 

86 

91 

91 

88 

88 

92 

69.6 

36 

39 

51 

44 

55 

45 

46 

35 

37 

36 

34 

32 

26 

32 

56 

66 

47 

37 

38 

36 

36 

34 

36 

39 

43 

49 

63 

60 

53 

54 

42.8 

Somerset 

/  Maximum... . 

39 

56 

63 

61 

70 

78 

80 

69 

52 

44 

37 

39 

55 

63 

67 

75 

73 

67 

39 

48 

68 

66 

71 

78 

77 

83 

80 

79 

76 

83 

64.2 

\  Minimum 

29 

34 

46 

45 

35 

40 

44 

40 

34 

31 

30 

27 

')■> 

20 

32 

37 

37 

33 

32 

31 

35 

24 

27 

30 

34 

39 

52 

46 

54 

38 

35.3 

Springs 

.  /  Maximum.... 
V.M'iuimum 

36 

67 

65 

61 

71 

76 

70 

67 

48 

47 

35 

39 

46 

62 

68 

73 

70 

64 

36 

46 

54 

63 

70 

76 

76 

80 

74 

75 

75 

82 

62.1 

25 

2.=> 

43 

43 

34 

43 

46 

40 

33 

30 

27 

25 

21 

23 

32 

39 

39 

33 

31 

30 

33 

26 

31 

31 

37 

41 

43 

43 

53 

41 

34.8 

State  College^ 

.  /  Maximum 

46 

57 

66 

57 

76 

79 

72 

57 

42 

36 

39 

43 

50 

65 

72 

80 

73 

50 

45 

51 

57 

71 

75 

82 

85 

85 

69 

72 

84 

89 

64  2 

\  Minimum  — 

32 

34 

47 

44 

45 

47 

57 

42 

31 

31 

30 

30 

29 

30 

48 

51 

47 

38 

37 

37 

43 

37 

41 

45 

50 

54 

53 

50 

56 

57 

42.4 

Stroudsburg^ 

.  1  Maximum.... 

52 

62 

6T 

64 

74 

82 

82 

60 

35 

37 

44 

48 

55 

64 

78 

78 

73 

51 

53 

51 

56 

76 

80 

85 

87 

88 

73 

65 

82 

93  . 

66.5 

\  Minimum 

28 

26 

29 

43 

33 

39 

44 

43 

33 

32 

32 

31 

27 

23 

30 

44 

42 

43 

39 

39 

34 

32 

34 

36 

40 

44 

35 

40 

45 

46  . 

36.2 

Touanda 

.  (Maximum... . 

50 

60 

57 

58 

73 

81 

77 

63 

45 

36 

42 

47 

52 

64 

77 

80 

76 

66 

44 

45 

49 

68 

77 

81 

84 

85 

79 

75 

84 

88  . 

&5.4 

\,  Minimum 

32 

25 

45 

44 

35 

37 

47 

36 

32 

31 

31 

31 

27 

22 

43 

53 

49 

40 

37 

36 

37 

28 

31 

35 

.39 

48 

43 

48 

52 

43  . 

37.9 

Uniontown 

.  /Maximum.... 
\  Minimum.. . . 

46 
32 

64 
37 

67 

51 

69 
49 

78 
46 

81 
48 

77 
58 

75 
42 

53 
41 

55 
41 

45 
33 

43 
27 

53 
27 

69 
30 

75 
42 

82 
49 

77 
50 

72 
37 

45 
37 

53 
36 

61 
34 

68 
32 

76 
35 

81 
39 

83 
42 

87 
46 

83 
60 

87 
57 

82 
60 

86. 

48  . 

69.3 

42.2 

Vandergrift  3 

.  /  Maximum 

\  Minimum.. . . 

47 

68 

66 

68 

78 

81 

70 

61 

51 

52 

45 

50 

55 

68 

74 

81 

78 

54 

48 

58 

65 

72 

76 

84 

88 

89 

93 

88 

82 

88  . 

69.3 

35 

38 

50 

45 

42 

43 

52 

41 

41 

36 

35 

29 

25 

27 

42 

45 

49 

32 

34 

36 

37 

32 

35 

37 

40 

47 

64 

53 

59 

48. 

41.0 

Warren 

.  /  Maximum 

47 

64 

62 

62 

67 

76 

72 

57 

45 

38 

36 

42 

51 

65 

73 

78 

70 

49 

39 

47 

58 

67 

76 

80 

84 

88 

77 

86 

82 

88. 

64.2 

\  Minimum 

32 

32 

47 

42 

45 

40 

51 

30 

31 

33 

30 

29 

22 

26 

45 

44 

19 

35 

33 

36 

39 

28 

31 

33 

J6 

42 

53 

53 

52 

44  . 

38.1 

Waynesburg 

.  /Maximum..  . 

45 

65 

65 

69 

78 

81 

78 

75 

60 

53 

42 

50 

55 

68 

75 

82 

79 

74 

47 

40 

64 

70 

78 

82 

84 

88 

85 

87 

82 

90  . 

69.7 

\  Minimiun.. . . 

32 

41 

51 

47 

45 

44 

53 

39 

40 

40 

32 

.30 

26 

27 

40 

43 

48 

35 

36 

33 

28 

30 

34 

37 

39 

44 

59 

51 

55 

45  . 

40.1 

Wellsboro2 

.  /  Maximum... . 

48 

60 

54 

61 

69 

79 

72 

50 

36 

34 

39 

45 

50 

64 

73 

80 

75 

43 

40 

42 

50 

65 

74 

79 

81 

&3 

70 

74 

82 

86  . 

61.9 

\  Minimum .... 

27 

28 

32 

39 

37 

37 

38 

33 

30 

29 

30 

29 

24 

22 

25 

45 

45 

36 

34 

34 

35 

26 

28 

31 

32 

41 

41 

45 

47 

39. 

34.0 

Westchester 

.  /Maximum.... 

49 

62 

72 

66 

79 

85 

82 

74 

58 

39 

47 

50 

51 

63 

77 

82 

74 

62 

52 

50 

51 

71 

77 

81 

82 

85 

72 

63 

73 

90  . 

67.5 

\  Minimum 

31 

35 

48 

49 

44 

53 

56 

48 

33 

34 

36 

33 

32 

30 

39 

50 

44 

44 

39 

39 

42 

40 

43 

44 

51 

48 

42 

40 

47 

53  . 

42.3 

Wilkes-Barres 

.  /Maximum.... 
\  Minimum 

49 

60 

64 

60 

75 

81 

80 

54 

40 

37 

41 

45 

50 

63 

77 

78 

74 

47 

48 

46 

50 

68 

75 

82 

84 

86 

76 

70 

84 

86. 

64.3 

36 

31 

48 

39 

38 

42 

47 

39 

32 

33 

32 

29 

29 

26 

38 

60 

47 

43 

39 

38 

39 

31 

35 

39 

44 

50 

44 

45 

51 

47  . 

39.4 

Williamsport 

.  /  Maximum 

\  Minimum.. .. 

53 

62 

68 

63 

73 

84 

80 

68 

51 

46 

40 

50 

55 

73 

78 

85 

80 

74 

49 

49 

55 

73 

80 

85 

86 

88 

85 

70 

86 

94  . 

69.4 

33 

29 

44 

47 

39 

44 

51 

42 

33 

33 

35 

34 

30 

26 

40 

48 

47 

42 

39 

38 

44 

34 

36 

38 

46 

61 

50 

48 

53 

46. 

40.7 

Williamstown 

.  /Maximum 

\  Minimum.. . . 

46 

55 

66 

66 

59 

80 

80 

74 

Sx 

38 

43 

38 

45 

63 

73 

77 

77 

66 

50 

43 

48 

67 

72 

78 

81 

83 

83 

70 

80 

86  . 

64.7 

32 

36 

35 

47 

46 

49 

63 

41 

30 

28 

31 

30 

31 

36 

45 

47 

42 

40 

38 

35 

40 

40 

45 

53 

58 

62 

46 

39 

49 

62  . 

42.5 

York 

.  /Maximum.... 
\  Minimum  — 

52 

62 

70 

69 

82 

85 

84 

79 

61 

40 

50 

50 

56 

65 

78 

84 

81 

69 

55 

53 

60 

72 

78 

82 

86 

88 

88 

73 

8! 

91  . 

70.8 

32 

32 

49 

46 

43 

46 

47 

50 

37 

35 

37 

35 

31 

25 

36 

45 

45 

44 

41 

41 

41 

32 

34 

38 

41 

46 

41 

42 

51 

48. 

40.4 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date.    3  Midnight  to  midnight.    5  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.m.    ",'',"',  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


ERRATA. 


JANUARY.  1942       Page  2:    Gettysburg,  temperature  departure +0.7°.    Page  6:     Kane,  mean  minimum  11.2°.  FEBRUARY,  1942        Page  13:     Kane,  minimum  tem- 

perature on  2eth  12°,  on  28th  19°.  MARCH,  1942  Page  16 :  Gettysburg,  temperature  departure  4-4.5° :  Kane,  total  precipitation  6.04  inches,  departure  4-1 .58,  total  snow- 
fall '23.1  inches;  Pittsburgh  Airport,  total  precipitation  4.31  inches,  departure  +1.28  inches,  days  with  0.01  inch  or  more  16.  Page  18:  Kane,  precipitation  on  22d  0.20  inch, 
on  ;31st  0.21  inch,  total  6.04  inches.  Page  19:  Pittsburgh  Airport,  precipitation  on  22d  0.01  inch,  total  4.31  inches;  Pressure.  Wind,  Humidity,  and  Sunshine  Table,  highest 
barometer  at  Pittsburgh  30.25  inches.  Page  20:  Kane,  maximum  temperature  on  3d  30°.  Page  21:  Philadelphia  Airport,  minimum  temperature  on  I7th  39°;  Philadelphia 
City  Office,  maximum  temperature  on  8th  68°,  mean  maximum  62.5°. 
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Vol.  XLVII. 


May,  1942. 


No.  5. 


QENEKAL  SUMMARY. 

For  the  third  month,  the  mean  temperature  for  the  State  was 
above  normal  and  the  accumulated  average  daily  excess  for  the 
year  is  now  1.2°,  in  contrast  to  the  average  daily  deficiency  of 
3.5°  accumulated  during  the  same  period  in  1941.  Highest 
temperatures  were  recorded  at  the  beginning  and  end  of  the 
month,  highest  maxima  equaling  and,  in  a  few  cases,  exceeding 
previous  monthly  records  at  scattered  stations. 

The  precipitation  average  was  greater  than  in  any  month 
since  October,  1937  and  was  the  greatest  for  May  since  1908. 
The  rainfall  for  the  first  five  months  of  1942  exceeded  that  for 
the  same  period  in  1941  by  7.00  inches  and  an  excess  of  0.22 
inch  has  been  accumulated  for  this  year.  During  the  first  three 
weeks  of  May,  frequent,  heavy  showers  were  general.  Particu- 
larly heavy  storms  occurred  May  20th-22d.  The  rain  on  the 
evening  of  the  22d  was  excessive  in  the  Delaware  and  Susque- 
hanna River  basins.  On  that  date,  a  station  near  Carbondale, 
not  regularly  reporting  for  this  record,  measured  a  fall  of  7.00 
inches  from  3:00  p.  m.  to  midnight.  The  ramfall  intensity 
was  such  as  to  produce  the  third  highest  stage  of  record,  since 
1757,  on  the  Schuylkill  River  at  Reading;  the  second  highest 
of,  approximately,  150  years  of  record  on  the  Lehigh  River 
above  Allentown;  and  the  highest  crest  ever  known  on  the 
Lackawaxen  River  at  Hawley.  Serious  flooding  also  occurred 
along  the  Lackawanna  and  Upper  Delaware  Rivers. 

The  area  of  greatest  devastation  was  around  Honesdale  and 
Hawley,  where  24  persons  were  reported  dead  or  missing.  The 
flood  swept  homes  and  bridges  away;  disrupted  communication 
and  transportation  facilities,  isolating  the  section ;  and  washed 
farms,  destroying  crops  and  killing  live  stock.  Similar  damage, 
but  to  a  lesser  degree,  occurred  along  other  rivers  in  eastern 
Pennsylvania.  Industries  were  forced  to  close  down  because  of 
the  high  water;  many  families  were  driven  from  their  homes; 
drinking  water  was  contaminated;  and  food  stores  were  de- 
stroyed. Aid  to  affected  communities  was  furnished  by  the  Red 
Cross,  Federal,  State,  and  local  organizations.  Reports  from  all 
the  flooded  areas  indicate  that  33  people  were  dead  or  missing 
and  that  property  damage,  conservatively  estimated,  amounted 
to  $13,000,000. 

Thunderstorms  occurred  on  various  days  throughout  the 
month  and  lightning  damaged  property  at  scattered  points. 
Heaviest  damage  was  done  on  the  31st  in  south-central  counties, 
when  high  winds,  accompanying  the  storms,  lodged  crops,  un- 
roofed houses,  and  blew  down  trees.  Falling  trees  tore  down 
wires  and  utility  services  were  cut  off  in  some  sections.  Hail 
further  damaged  the  lodged  crops.  Property  damage  was  esti- 
mated at  $65,000,  while  crop  damage  amounted  to  $35,000. 

G.  W.  S. 


TEMI'ERATUKE. 

The  average  temperature  for  tlie  State,  us  (ledu(!(!d  from  the 
reports  of  75  stations,  waa  ()2.5°,  which  is  2.8"  abovt^  the  55- 
year  average  for  May.  The  highest  monthly  mean  was  69.0° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  55.8°  at  Kane.  Kxtremes 
ranged  from  a  maxinmm  of  99°  at  Marcus  Hook,  on  the  30th, 
to  a  minimum  of  22°  at  Coudersport,  on  the  11th. 


PRECIPITATION. 

The  average  precipitation  from  rain  and  hail,  for  the  State, 
as  deduced  from  the  observations  at  192  stations,  was  5.88 
inches,  which  is  2.03  inches  above  the  55-year  average  for  May. 
The  greatest  monthly  amount  was  11.72  inches  at  Lansford, 
and  the  least,  1.59  inches  at  Philadelphia-Shawmont.  The 
greatest  amount  for  any  observational  day  was  6.14  inches  at 
Mauch  Chunk  on  the  23d. 
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Stations 


Counties 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


a 

="2 


Precipitation,  in  inches 


a 

0)  p 

9-0 


No.  of  days 


2fe 

5  O 


Observers 


Atlantic  Drainage 


AUentown 

Altoona(near) 

Bedford 

Betlilehem 

BloomsburgC  near ) . . . 
Burnt  Cabins(near). 

Carlisle 

Chambersburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg  Airport. . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Neshamlny  Falls  — 

Palmerton 

Philadelphia  Cty  Office 

Phoenixville 

Port.  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton. 

Columbia 

Huntingdon . . 
Cumberland . . 

Franklin 

Chester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Adams 

Schuylkill .... 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield  

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . 

Chester 

Schuylkill .... 

Bucks 

Berks 

Lackawanna. . 

Snyder. 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming. ... 

Dauphin 

York 


Division  mean.. 


Ohio  Drainage 


Bradford 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

MeadvUle 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport 

PymatUDing  Dam 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren  

Waynesburg 


Mc  Kean 

Jeffer.son 

Butler 

Washington  . 

Erie 

Potter 

Westmoreland. 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

Mercer. 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Division  mean. 


Lake  Drainage 

Erie 

State  meanH 


Erie. 


254 

1,615 

1,  120 

364 

610 

ygo 

473 
600 
431 

2.020 

1,033 
365 

1,970 
653 
900 
600 
351 
900 
200 
700 

1,700 
255 
996 
469 
467 
557 
12 

1,176 

1,720 
80 
455 
26 
100 
407 
480 
273 
746 
476 

1,217 
440 
754 

1,319 
440 
544 
550 

1,275 
400 


1,680 
1,400 
1,077 
1,170 
1,430 
1.653 
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1,220 
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1,160 

1,350 

1.300 

1,650 

1,938 
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1,286 

1,050 

1,371 

940 

2,190 

2.500 

1,060 

825 

1,190 

1.100 
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63. 4>' 
62.0 
63.6 
64,2 
61.2 
62.6 
66.2 
66.6 
66.4 


+3.0 
+3.2 
+2.3 

+  1.7 


+4.6 
+5,3 
+5.1 


59.4' 

66,2 

61.0 

66.6 

61,6 

66.8 

66.2 

61,0 

66.7 

63.4 

59,4 

65,8 

61.4 

64.2 

66,2"" 

62.6 

69.0 

57.7 

58.0 


+  1.5 
+4.5 
+4.4 
+4.8 
+3.6 
+3.6 
+4.4 
+3,9 
+  3.8 
+3.1 
+  1.5 
+4.8 
+4,0 
+2,6 


+  0.8 
+3.0 
+  2.7 
+4.1 


55 


62.7 
67.2 
67.1 
62.8 
63,2 
66.0 
63.0 
63.0 
62.5 
62.6 
61.6 
57.9 
65.4 
62.0 
64.4 
62.8 
66.3 

63.6 


58.8 
58. 2 
62.4 
62,6 
58.6 
57.6 
63.8 
57.2" 
69,1 
59.0 
63.4 
62.2 
62.5 
61.6 
55,8 
59.2 
64.1 
63.2 
62.9 
63.0 
59.6 
58.0 
65.6 
59.2 
57.7 
64.8 
63.3 
60.2 
63.2 

60.9 


60.1 
62.6 


+3.1 
+4.3 
+5.1 
+  1.7 
+3.7 
+  4.0 
+  3.6 
+2.3 
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+  4.1 
+  1.6 
+4.6 

+  3.9 

+2.6 
+4.8 

+3.9 
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+2.3 
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+1.8 
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11 
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11 
11 
11 
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lit 

11 

11 

u 

11 

5 
U 
11 
111 
11 
26 
11 

5t 
21 
11 
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8.68 
5.38 
5.88 
5.24 
5.14 
6.13 
7.49 
6.68 
4.96 
5.55 
4.8;^ 
6.66 
9.44 
6,83 

11.44 
5.40 
6.39 
6.32 
3.03 
7.06 
4.80 
6.99 
4.08 

10,12 
7.60 
6.16 
1.76 
6.10 

10.41 


9.03 
1.82 
1,71 
11.18 
3.06 
9.29 
6.73 
7.75 
6.,'i5 
5.5;3 
3,96 
5.19 
1.80 
6.29 
4.56 
8.37 
6.99 

6.18 


5.64 
3.74 
6.15 
4.60 
7.26 
4.59 
3.80 
6.15 
8.90 
4,79 
5.37 
4.28 
4.20 
6.50 
5.14 
6.30 
4.86 
6.05 
3.44 
4.42 
6.46 
3.64 
7.67 
6.80 
6.32 
6.08 
4.62 
4.79 
4.27 

5.27 


6.47 
6.88 


+5.28 
+  1.36 
+2.48 
+2.12 


+  4.11 
+3,29 
+  1.37 

+6.64 
+  2. 62 
+6.6(1 
+  3.14 
+  7.,'j2 
+2.03 
+2.95 
+2.80 
+0.26 
+3.30 
+  1.47 
+4.04 
+  0.28 
+6.86 


+2,11 
-1.19 
+  1.27 
+6.89 


+6.61 
-1.44 

-2.05 
+  7.04 
+0,.3B 
+  6.  62 
+3.46 
+3.41 
+  2.66 
+2,20 
+0.60 
+  1.79 
-2.08 
+3.14 
+0.73 
+  4. ,66 
+  3.97 

+2.33 


+  1.74 
+0.32 
+  2.62 
+  1.01 
+2.75 
+  0.92 
10.16 
+  1.81 
+  4.45 
+0.91 
+  1.59 
+  0.16 
+0.18 
+  1.41 
+  1.75 
+  1.19 


+2.48 
+0.33 
+  1.21 


+0.08 
+4.48 
+  1.42 
+2.37 
+  1.46 
+1.36 
+0.77 
+0.37 

+  1.42 


+3.07 
+2.03 


2.60 
0.94 
1 .32 
1.47 
1.49 
1.85 
2.52 
1.70 
1,80 
1.82 
0.65 
2.29 
2.93 
2.97 
3.34 
1.68 
2.28 
2. 22 
1.52 
1.6H 
1.07 
4.06 
1.14 
2.99 
2.15 
1.90 
1.26 
1.64 
3.15 


3.08 
1.11 
0.68 
3  80 
0,87 
4.  32 
2.90 
2.85 
1,61 
2.46 
1.59 
1.68 
0.67 
2.14 
1.42 
2.03 
2.34 

6.14 


1  22 
0.69 
2.64 
1.40 
1.78 
1.16 
0.69 
1.37 
1.01 
1.81 
0,93 
1.64 
0.81 
0  89 
0.83 
2.61 
1.89 
1.82 
0.72 
1.08 
2.41 
0.73 
3.23 
1,60 
1.66 
1.16 
0.68 
0.90 
1.20 

3.23 


1.67 
6.14 


22 
16 
23 
16 
17 
16 
22 
22 
22 
23 
16 
22 
23 
22 
22 
22 
16 
23 
17 
22 
21-22 
22 
22 
22 
22 
22 
17 
23 
22 


22 
16-17 
17 
22 
17 
21-22 
21-22 
22 
16 
22 
22 
23 
17 
22 
23 
22 
22 

23 


22-23 
23 


s. 
w. 

IIW , 

nw. 
nw. 

se. 

se. 
sw. 
se. 
ne. 


II  w , 

n. 
sw. 


ne. 

s. 

w. 

n. 

se. 

se. 

sw. 

s. 

nw. 


w. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

s. 

sw. 

w. 

se. 

s. 

sw. 

sw, 

n. 

sw. 
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AUent'n-Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penua.  Turnpike  Comm. 
Clarence  K.  Miller. 
William  B  Spear. 
Howard  L.  I'yle. 
Carl  E.  Bigger. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath. 
Andrew  B.  Evansha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Peunell. 
Penna.  Water  &.  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Lanca.ster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Penna.  Edison  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
New  Jer.sey  Zinc  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
Earl  E.  Rarick. 
John  E.  Benuer. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  K.  Fisher. 
Penna.  .State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
M.  S.  Bliss. 
Clyde  T.  Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
John  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler  Eagle. 

Harry  B.  Montgomery. 

Penna.  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman, 

Norman  R.  Gillin. 

Wallace  J.  Snyder. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tross. 

U.  S,  Ainvay  Station. 

City  of  Meadville. 

Perry  B.  Campbell. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters. 

West  Penn  Power  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

D.  L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

William  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Enox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean."  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  5  Incomplete.  // Total  partially  estimated.  'Estimated.  T.(  trace)  indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  inch.  Reference  letters,  *,  '. ",  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  1  From  all  available  records. 

W.  B.  0..  Philadelphia-7-3-42-1160 


M.w,   IDIJ 
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Uaily  Preuipltatioa  for  may.   1B42 


Coil  titles 

Day  of  month 

• 

Stiitlon> 

1 

2 

3 

4 

6 

0 

7 

B 

0 

10 

u 

12 

13 

M 

16 

i(i 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

■26 

26 

'.'7      W 

■M, 

m 

HI 

.\'l'l,AN'l'ir 

DRAINAGE 

lU-l'KIt  Dkiaw.vkk 

Hko 

T. 

•r. 

.19 
.05 
.19 
.26 

".\2 

1.03 
.55 
.49 
.88 
.80 
.45 
.31 
.10 
.31 

L70 
1.21 

.46 

.50 
1.04 

.95 
2.31 
1.24 

.69 
1.32 

.83 
1.20 
.5,i 
.68 
.20 
1,26 

.06 

'i'.' 
.09 
T. 

';63 

.08 

't.' 

.(V2 
.02 

'!6i 

T. 

T. 

. . . . 

.43 
.10 
.42 
.48 
.43 
.14 

'  .'36 

.36 
.01 

i.'sd 

.96 

.76 
1.29 

.61 

T. 
l.U 

V.ob 

1.51 
.01 
,01 

1.88 

3.08 
.47 

1.92 
.70 
.08 
.87 

.80 
2,13 
2.84 
.83 
.68 
.76 

.80 

.78 
1.09 

.62 
1.60 

.70 
1.84 

.40 
1.68 

.03 
1.26 
1.79 
1.12 
1.12 

.68 
1.66 
1,06 

.49 
3.15 
2.16 
i.87 
2.45 
5.01 

2.60 

.33 

4.26 

1.24 

1.20 

.87 

2.22 

1.90 

3.08 

.13 

.02 
.28 
.90 
.38 
.13 
3.80 

.63 

2.22 

4.68 

.47 

2.20 

2.05 

.81 

.93 

.15 

2.40 

.34 

,01 

5.57 

4.73 

6.14 

2.17 

2.20 

.04 

.21 

.09 

4.40 

2.93 

.24 

.13 

1.57 

.03 
.24 
.18 
.07 
.24 
.01 

4  02 

IHngiiiaxs  terry-.. 

6.82 

lliuvU>y-....-.., 

Wayne 

I'iko 

Monroe 

Pike      

Wayne 

Monroe 

Wayne 

T." 

".oi 

T. 

'.'ift 

9.84 

lloUistorviUo- 

.... 

3,61 

Miilnmonvs- 

••••' 

't. 



.20 
.'■24 

'[64 

t. 

".i}4 
.02 

'."oi 

T. 

'  .'-24 

T, 
T.' 

i'.' 
".oh 

T. 

10.41 

Mount  I'ooono 

7.11 

I'liuinvek- 

I'Uni^ant  MouutJ... 

.37 





1.81 
i!42 

1.'47 
2.23 

i.'97 

i.'38 

2.13 

.76 

T. 

't.' 

.39 

y.i'i 

't.' 

.41 

T. 
.61 

T. 

.07 
.44 
.04 

8.74 

T. 

.02 
.04 

5.63 

Stnuulsburg-. 

.40 

.09 

1.47 

11.19 

Tiinnors  Kallsl 

Lkuiou 

8.68 

Alleutown- 

Northampton — 

.... 

.19 
.41 

.26 
.69 

!22 

.01 
.03 

.08 
.13 
T. 

5.24 

Hethlehomt ■ 

Klnkesloe  Coruoi-sl 
(.ioukisboro- 

'.'.'.'. 

:;.. 

10.60 

Wayne — 

.17 

.08 
.06 

.09 
.49 
.42 
.34 
.33 

".si 

■f.' 

8.66 
11.72 

I.iinsfonl- 

Minu'h  I'hunk 

Mcrwinsburg- 

Now  Tripoli 

I'ahuortont 

Zionsville 

Scni'Yi.Kii.L 

r. 

T. 

.03 

.03 

T. 

't.' 

.08 

'!66 
.10 

.43 

.61 

2.13 

i.Ob 

.22 

.06 
.04 

1.40 
.09 
.09 

1,20 

•■■■ 

•••■ 

'!3'2 

11.41 

9.62 

Leliigh 

.04 
.02 

f. 

't. 

.01 

,10 
.21 

10.09 
9.03 

3.87 

Montgomery    . . . 

Berks 

Luzerne  

Montgomery 

Chester 

Schuylkill 

'.'66 

.01 
.06 
T. 
.08 

't.' 

.'ii 

1 ,  12 
.03 
.02 

'!36 

T. 

T. 

.02 

.10 

.18 

T. 

.08 

T. 

2.92 

C'onshohocken .... 
Fro<lerieksville-... 

'!62 

t. 

.42 
.66 

'.'62 
.18 

'.'67 
.10 

8.67 
9.44 

Kreelaud- 

(Uatersford. 

riioonixville- 

't.' 

T.' 

— 

2.92 

T. 

1.71 
11.18 

I'ort  Clinton 

I'ottsville- 

Keadingf     

Wornersville^ 

LOWEK  Dki.awake 

Coatesville 

u,0inv11rill 

.10 

";62 

'!62 

T. 
T. 

.75 
1.08 
1.74 

.35 
.60 

• 

T. 

'  '.m 
":si 

't.' 

;ic 

.22 
T. 

.78 

.05 
.01 

iioi 

2.80 
T. 
2.52 

.45 
.65 
1,26 

T. 
.05 

.80 
1.67 
.09 

,20 
.08 
.01 

2.82 
4.08 
1.06 

1.80 

1.76 
.01 
3.53 

.25 

9.24 

Berks 

.01 

.12 

T. 

T. 

.02 

9.29 

9.79 

Chester 

Bucks 

.34 
.17 

T. 

't.' 

.01 
T. 

!62 

1.28 
.08 

.08 
T 

.15 

4.96 
1.77 
1.76 

Dovlestowu, 

Mareus  Hook^ 

Neshaminy  Falls.. 
I'hilacU'lpliia 

.Virport  Station^. . 

City  OlHcet' 

Franklin  Inst. ''^... 

Shawmont 

Qu<\kerto\vn 

West  Chester 

West  Grove''^ 

SiisQuehanna  Basin 
Chemung 

't.' 

.01 

.14 

.... 

Philadelphia 

Philadelphia 

T. 
T. 

T. 
T. 

T. 
T. 

.02 

t. 

.28 
.61 
3') 

.40 
,06 

'.'i4 

.01 

.08 

T. 

T, 

.02 

.01 

';6'i 

'.'oi 

T. 

T 

''62 
T. 

T. 

t. 

t. 

T. 

1,44 
.93 

.01 
.18 

1.30 
.89 
.87 
.67 

L39 

.20 

1,49 
,74 

1,57 
.62 

i.63 

'!oi 

1.35 

T. 
T. 

T. 
T. 

T. 
T. 
T. 

.07 
.32 

".2i 

.90 
.53 

1.18 

.61 

L15 

.78 
1,37 

.38 
?  03 

.09 
T. 

T. 

,07 
.07 
.24 
.69 

.23 
1.14 

.97 

.58 
1.29 

.84 
1.29 

.80 
1   85 

T, 

.01 
.07 
.06 
.06 
,02 
1.50 

1.10 
.05 

1.16 
1.80 
1.22 
,35 

.02 
.01 

T. 
T. 

'.'62 

T. 

1.87 
1.82 

.07 

'.'15 

2.24 

Philadelphia 

Bucks 

Chester 

T. 

.14 

T, 
.01 

.32 
.79 
.25 
.28 

.06 
.15 

.18 
.02 
.23 
.05 
.09 
.26 
.13 
.OS 
.17 
.11 
.06 
.03 

,12 
.11 
.46 
.85 
.12 
.13 
.52 

nn 

.01 
.17 

.02 
.02 

.11 

.09 
.53 
.29 

'!62 

'.'6i 
.12 

T. 
".54 

1.69 

'.'03 

.... 

.02 

3.06 
1.80 
4.26 

Tioga  

"!l5 

.15 
T. 

.i'2 

.02 
.04 
.01 
,01 

"04 
T. 

".15 

'6i 

.15 

'."io 

T. 

.50 
.25 

.05 
.53 
.18 
,21 

't.' 

.07 

.15 
.65 

.20 
,22 

3.66 

Lawreuceville 

NoUTH  BR.WS'CH 

BloomsburgCnr.)''^,. 
Canton- 

.16 

.09 

4.08 

CoUiTTibia 

5.14 

.04 

'.ok 

.03 
T. 

T.' 

.10 

•r 

,10 
.47 

.06 
.71 
.60 
,01 
.22 
.47 
.56 

.02 
.99 
.02 
.42 
.85 
.07 
.22 
49 

4.64 

.01 
T. 

".02 

'•)',' 
.03 
T. 

't.' 

't.' 

".04 
.12 

.11 

.10 

''i? 
'!i6 

T. 

.04 
T, 
.91 

i!7i 

1.19 

T. 
.03 

5,82 

Kellogg  Mt  Tower-' 

RrnHford 

T. 

T. 

T. 

4.18 

Columbia 

Susquehanna  — 
Luzerne.... 
Lackawanna 

.04 
.02 

.05 

'.'25 
.23 

4.45 

MoutrosL'S 

Pikes  Creekt 

.04 

1.64 

.01 

.10 

6.10 
7.09 

T. 

.... 

1.45 
.45 
,53 
1,24 
1,57 

.64 

.09 

1.10 

,52 

.18 

.78 

.87 

1  01 

2,67 
.87 
1.59 
1,56 
2.14 

.92 
93 

.02 

2.12 

.21 

T. 

T, 

T. 

.34 
.60 
.16 
.13 

.10 
.76 

6.73 

Susquehanna^ 

Towanda 

Tunkhaunockt 

Wllkes-BarreS 

West  Br.\nch 

Ansonia^ 

Bald  Eaglet 

5.71 

Bradford  

.14 

.19 

05 

.12 

T. 

.20 
.22 

'.'27 

T. 

.01 

.51 
1.52 

1.48 

1.09 

1.04 

1.18 

.52 

1.28 

.80 

.86 

,98 

.13 

T. 

.04 

3.96 

5.23 

Liizerne 

.02 

.14 

.07 

.09 

T. 

.1.5 

.15 

.14 

.27 
1,03 

* 

.40 

.66 

.13 

T. 

.51 

.08 

■.'04 
,30 

* 

..31 

.07 
.92 

.13 
.26 
T 
.96 

.10 
.16 

(Ti 

T, 

.37 
.13 
.94 
.21 
.41 
.90 
.37 
.21 
.58 

".a 

.59 
1.96 
,.59 
.47 
.02 
.69 
.95 
.31 
.13 
.53 
41 

.... 

.12 

't'.' 
t. 

.01 
't.' 

T. 

T. 
.26 

T. 

.22 
.38 

'!04 
.31 
.14 
.22 

.98 



T. 

6.29 

'.'6i 

'.'63 

t. 

T. 

';62 

.08 

.02 

't.' 

5.15 

Blair 

.03 

6.82 

.18 
.12 

1.25 

.41 

3.34 

1.36 

.57 

.20 

.74 

1,50 

.90 

.64 

3.34 

1.36 

.47 

.64 

1.90 

1,62 

95 

69 

6.91 

Clearfield  .  . 

.62 

.02 

.04 

4  20 

Carter  CampJ 

Cedar  Rini--.  .     .   . 

Potter 

.12 

.09 

7.59 

Lyconnng'.,  

.08 

'.'61 

.38 
.24 

't.' 

1.86 
.88 
.51 
.01 

".oi 

* 

".M 
.20 
.05 

.... 

.10 
.06 

* 

.02 

6.89 

Clearfield.. 

.03 

'!ii 
'!62 

4.90 

Driftwoodt 

nuBois(near) 

Dushorel 

Eagles  Mere2 

Emporium^ 

English  Centert.,.. 
Galeton. , 

.09 

.'io 

.09 
.05 

.13 

• 

,26 
.10 
.02 
.21 

4.49 

Clearfield 

.25 
.(12 
.16 
.21 
.01 
.25 
.28 
.08 
.19 
.16 
•'3 

'.'is 

".'26 
't  " 

'.'15 

T. 

T. 

'!25 

.79 
.83 

'.'65 

,02 

i.'24 
.41 

:::: 

.48 

';29 
.12 
.19 
.13 
.11 

.21 

.48 
.03 
.28 
.92 
..59 
.40 
.86 
.07 
.26 
,04 
.64 
.72 
,02 
.01 

.72 
1.24 

.76 
..56 
.49 
1,05 
..59 
.38 
.84 
,73 
.95 
.89 

i.in 

.88 
.80 

4,00 

4.17 

1.82 
.34 

.11 

5.55 

T. 

4.83 

Lycoming 

Potter 

* 

.10 

5 

.01 
T. 

t. 

T, 

T 

'r,' 

t. 

!6i 

1  03 

,S9 
.74 
.44 
.70 
.25 
1.61 
,74 
.21 
.22 

'!24 
T. 

.29 

.74 

1.77 

■;53 

.42 
.94 

T 

.08 
.67 

■r, 

1.30 
2.05 
0  9S 

't.' 

T. 

■.'63 
T, 

.... 

.01 

.02 

'.'46 
.10 

6.85 

Clearfield 

4.04 

Clearfield 

Clinton 

.2» 

.34 

4.80 

6.16 

Clinton 

.08 

';6i 
't.' 

".oi 

.18 

.18 
.15 

7  73 

.05 
.07 

.06 
.38 
0'' 

.01 

.66 

6.80 

State  Colleget 

Centre 

Clinton 

T. 

.25 

.16 
.12 
10 

T. 

'i' 

t. 

1.15 
.88 
.60 
.69 

,01 
1,09 
1.68 
1.42 

.... 

.02 
T 

't'.' 

6.55 

T, 

T. 

.08 

6.13 

Wellsboro^ 

Tioga 

.10 

5.19 

Williamsport^,. 

Lycoming 

.28 

.13 

.... 

T. 

.... 

.... 

4.56 

Continued  on  page  32. 
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Daily  Precipitation  for  May,   1942— Continued  from  page  31 


Stations 


Counties 


Day  of  month 


21 


23 


24 


25 


28 


Susguehanna  Basin 
(continaeil) 

JONIATA 

AUooua(near) 

Bedford- •■; 

Breeze  wood  Intch' 
Butt'alo  Mills'^  .  ■ .  ■  ■ 
Burnt  Cabins(ur.)>i 
Charter  Oak(ur.)l. 
East  Waterford''... 

Huntingdon 

Lewistown^ 

Loop  Mt.  Tower-.. 
Mapleton  Depot'^.. 

Martinsburgt 

Newport^ 

Saxton- 

Shade  Gapt 

LwR  Susquehanna 
ArendtsvUle^  — 

Bloserville 

Blue  Mt.  Intchg, 

Carlisle 

Ephrata.. 

Glen  Rockl 

Gordon 

Hanover.......  • 

Harrlsburg  Arptl'. 

Holt  wood  2 

Huntsdale^ 

Lancaster 

Lebanon^ 

Manada  Gap — 
Middletown^  .. 
Millersburgt..-. 

New  Park 

Penn  Nursery^. 
Peters  Mt.  Tower2. 

PineGrove'^ 

Ringtown  2 

Selinsgrove 

Shippensburg.  .. 

Sunbury2 

Wimam,stown  . . . 

Woodward^ 

York ....• 

York  Haven^.... 

Potomac  Basin 
Chambersburg^.. 
Gettysburg  ..... 
Hewitt(near)t... 

Hyndman2 

McConnellsburgii 

Mercersburg 

South  Mt.  San't'm2 


GULF 


DRAINAGE 


Ohio  Basin 
Allegheny 

Acnietonia^ 

Aliens  Millst . . . 

Blairsville2 

Bradford  

Brookville* 

Buckstownt 

Butler 

Cherry  Grovel.. 

Clarion^ 

Corry2 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Damt 

Derry 

Dunlot 

EbensburgS 

Edinboro 

Franklin^ 

Hornet 

Indiana 

Johnstown 

Kane'^ 

Laurel  Hill  Smtt . 
Laurel  HillTunnel^ 

Lycippus 

Mahoning  Damt.. . 

Marienvillet 

Meadville^ 

Mosgrove^ 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Oty  Oft^ 
Puuxsuta\vney2 . . . 
Ridgway2 


Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon 

Huntingdon 

Perry 

Huntingdon 

Mifflin 

Huntingdon 

Huntingdon  .  . . . 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon 


Adams 

Cumberland. .. 

Franklin 

Cumberland... 

Lancaster 

York 

Schuylkill 

Y'ork 

Y'ork 

Lancaster 

Cumberland. .. 

Lancaster 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

Dauphin 

York 

Centre 

Dauphin 

Schuylkill 

Schuylkill 

Snyder  

Cumberland. .. 
Northumberland 

Dauphin 

Centre 

York 

York 


.07 


.47 


.03 


T. 


Franklin. 
Adams,. . . 
Bedford. . 
Bedford  . . 
Fulton  — 
Franklin. 
Franklin. 


Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Butler 

Warren 

Clarion . 

Erie 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland.  . 

Cambria 

Cambria 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . 
Westmoreland. . 
Westmoreland.. 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

Jefferson 

Elk 


1.22 
T 


.38 


.06 


.07 


.10 


.17 
.13 
1.04 
.47 
.14 


.03 


.09 


.22 
1.47 
.40 
.24 
.32 
.17 
.31 
.29 
.56 
.61 
.70 
.20 

".hi 

.10 

.15 

.38 

T 

.08 

.60 


.04 


.41 


.59 


.44 

1.10 
45 

1.09 
.57 
.07 
.49 
.43 
.29 
.41) 
.57 
.23 
.f>l 
.84 
.54 


.87 

.80 

.35 

1.18 

.70 

.38 

.65 

.50 

.81 

.22 

1.81 

.25 

1.56 

LOS 

1.36 

.42 


.32 
.60 
.89 
.89 
.22 
1.71 
.23 
.59 
.05 
.43 
.84 


1,61 

.49 

.65 

1.37 

1.40 


.18 


.57 
.07 
.20 
.21 
.93 
1.01 
.22 
.39 
.03 


.56 


.96 


.03 


.01 


.58 
.12 
.96 
.67 
.02 
.19 
.35 
.52 
.28 

1.20 
.18 
.04 
.42 
.14 
.92 

1.91 
.42 
.12 
.81 
.73 
.28 
.23 
.43 
.60 
.04 
.19 
.53 
.47 
.25 
T 
.42 
.12 


T. 


.05 


.02 


.09 


.06 


.02 


.11 


.20 


.24 


.57 


.15 


.06 


.02 


T. 


T. 


.11 


1.14 
.20 


.83 


.56 
.02 
.97 
.15 

l!52 
72 

57 
1.89 
1.50 


1.05 
.80 
2.98 
3.16 
2.55 


97 
1.90 
1.05 
1.13 
1.44 


.67 


1.40 
1.17 


1.22 


.63 


.02 


.02 


20 


06 


.67 


.15 


.58 


T. 

.49 

.21 

1.04 

* 

.86 
.20 
.66 
.04 
.4  1 
.21 


T. 


.10 


.39 
.17 
.64 
.28 
.84 
.52 
.38 

1.47 
.83 
.67 
.69 
.38 

1.10 
74 
69 


.66 

.19 

.76 

.96 

.39 

3.8' 

2.6! 

1.2.') 

1.65 

03 

43 

07 

28 

1.0; 

1.8: 

.93 

I 

.84 

.94 

1.06 

1,52 

1.45 

,52 

1.15 

1.40 

88 

2.  24 

.45 


89 

54 
1.54 

37 
L22 
1.31 
2.29 

68 

2.1,:) 

72 
68 
93 

1.30 
.80 

1.02 


.23 
.65 
1.00 
.29 
T 


.46 


1.32  . 

78  '. 

I.i4  '. 

i'.n . 

1.26 
.63 
.03. 
1.73 
1.31 


1.12  . 
09  . 


.90  , 

.80  , 

1.29  , 

2.  15  , 

T. 

'.bb  . 

1.'74 
1.45  , 
1.45 
2.81 
.46  . 

■i'.Qf2  , 
.60  . 
.02  , 
.02  . 
.88 


1.70 

2.97 

.84  . 

.52 

.75 


.01 


1.75 


.27 


.21 
.25 
T. 


.02 


.01 


.04 
T. 


T. 


.02  . 


.17 

T. 

.06 

.12 
.74 


.05 
.17 
.42 

.04 
.99 


.02 

.02 
.04 

.74 

T. 
.11 


.06  , 

.21 

.21 


T. 


.52 


.19 

'.05 


.48 
T. 
1.05 


.00 


.33  , 


1.60 
.35 

1.46 
.08 
.06 
.07 
.09 
.14 
.13 


.04 

.57 

.14 

..55 

.07 

.16 

.04 

T. 

.05 

T. 

.18 

'!63 

.55 
.34 
.21 

.06 

.82 
.20 


.04 
.02  . 


.02 

.02. 


.05. 


.04 
.03  . 


.04, 
.03! 


T. 


T. 
'.'62. 

'!62! 


.11 

.13 
l.,S7 
.43 
T. 
.02 
.40 
.35 
.01 
.35 
.75 
.75 
.55 
.85 

"i.3 

.15 

LOl 

.09 

.04 


Continued  on  page  33 
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CI.IM  A  roLOCKWL   DATA;    I'hlN  NS^■  I  A' AN  1 A   SICCTJON 


Dully  Proc 

Xiitution  lor  May 

,   IIJ 

42 

Co 

illii 

K'd  from 

I'liK"'  32 

('i)iintlcs 

Uay  of  month 

-3 

Stivllous 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

28 

24 

2fi 

28 

27 

28 

29 

80 

81 

a 

Al.l.KOUKNY 

(continiUHl) 

.01 
.2'2 
.34 

r. 

".(t> 
.06 
.02 

.12 
.39 
.U 
.3t. 
.78 
.81 
.19 
.24 

M 
.26 
.41 
.60 

.6-i 

.08 
.01 

'!33 
.65 
.,30 
.60 
.97 
.49 

'.'69 

"m 
.ie 

.03 

'.'79 

i.'08 
.14 

.18 
.14 

"."a? 

.05 
.38 

.72 
.94 
.17 
.98 
.12 
.31 
.01 
.03 
.36 
.61 
.05 

1.69 
.91 

.12 

1.06 

.32 

.36 

1.10 

.03 

.60 

.01 

1.33 

1.12 

.65 

.27 
.08 
.23 
.09 
.27 
1.14 
.50 
.39 

.48 
.50 
.28 
.22 
.10 

.21 
.20 

'  '.6i 

.04 
.02 
.02 

'.'62 

'.04 

't'  ' 

T. 

'.'63 
T. 
.05 
T. 

T. 

']63 
T. 
.05 
.13 
.06 
.02 

T. 

'!6i 

T. 

".V\ 
.09 
.04 

T. 

■r 

.01 

'!62 
'io'i 

T, 
.01 

']6i 

.06 

.02 

T. 

.08 

.04 

;o2 

T. 

.04 
.12 
.05 

•r. 

.39 

.06 
.02 
.03 
.18 
.05 
.36 
.37 
.34 

.04 
'^02 

'ioe 

■'25 

.31 
11 
T. 
.57 
.12 

r 

.04 

"m 

.14 

.04 

.11 

.17 

.14 

T. 

.13 

.02 

T. 

.23 

■;66 

T. 

■) 

.29 
.02 
.10 
.01 

'.'09 

.05 
.18 

'.'is 

.58 
.18 

'.■53 

.12 
.12 
.28 
.13 

'.'42 

T. 
T. 

.'oi 

T. 

T. 

't'.' 

.O'l 
.49 
1,12 
.87 
.18 
.37 
.39 

T. 

.08 
.39 

".05 
.19 

1.24 
.61 

.88 
1.60 
.66 
.78 
.76 
.65 
.56 
.90 
.82 

1.62 

1.21 

.44 

.89 
.92 
.56 

1.2;^ 

.53 
.72 
.33 
1.56 
1.16 
1.20 

1.58 
2.17 
1.64 
.08 
1.82 
2.80 
2.41 
3.23 

1.40 
1.98 
1.89 
1.20 
.42 

.74 
.76 

'.'08 
.15 

.14 

.94 
.41 

.23 
.13 
.57 
.58 
.19 
.11 
.41 
.11 
.17 

.53 

.08 
.82 
.24 
.70 
.57 
.21 
.31 
.20 
.29 
.27 
.30 
.23 

.09 
.04 
.34 
.62 
.57 
.22 
.64 

.05 
.20 
.03 
.44 
.21 

.05 
.70 

.60 
.2-1 
.64 
.16 
.19 
.13 
.01 
.02 
.26 
.18 
.09 

.09 
.21 

.04 
.22 
.08 
.26 
.44 
.09 
.32 
.26 
.43 
.18 
.08 

.22 

'!64 
T. 
.11 
.09 
.22 
.64 

.44 
.20 
.27 
.22 
.23 

.03 
.20 

.68 

.29 

1.08 

.48 

.87 

.90 

1.20 

1.27 

.68 

.46 

.65 

.66 
.49 
.67 
.75 
.45 
.45 
.80 
.43 
.52 
67 
.67 
.60 
.72 

.35 
1.28 
..57 
.58 
.96 
.44 
.48 
.66 

.94 
.67 
.36 
94 
.63 

1.51 

2.07 

.49 
.24 
.22 

.04 
.06 

T. 

't.' 

■f.' 

T. 

't.' 

.04 

.... 

't.' 

.'M 
1.64 
.08 
.61 
1.66 
.76 
.06 
.27 
.68 
.10 
.03 

.12 
.29 

".bb 
.93 
36 

6.(« 

Sowanl-' 

SiiU'lhpoit- 

SllIlUTSOl 

StMlltftOWIlt 

'I'ionovta  Kamt 

■ritu>vilU't 

I'niom'ityt 

\  iiiiilorcrift  ■' 

Warroii-           

Indiana       

McKcaii 

SoUlOFM't 

Indiana 

Korost 

"a)6 
.■-'fi 
.27 

6  20 

.16 
.09 
.28 
.13 
.2-2 
.64 
.43 
.18 
.25 

•r. 

'  .'63 
T. 
.14 
.05 

'm 

.10 

.17 
.18 

m 
.11 

.26 
.23 
.02 
T. 

.10 
.60 
.12 
.01 

.02 
.47 
22 
.08 
.23 

.15 

.35 

4.30 
6.80 
6  48 

.2-2 

.... 

.... 

.... 

.... 

6.83 

Crawford 

Krio 

6  03 

.10 

.02 
.10 
.25 
.04 

.28 
.42 
.06 
.37 
.13 
.03 
36 

.18 

.... 

.21 

r. 

.07 

6. '24 
4.62 

Warren 

Warron 

Somerset 

Kayelte 

Wasliingtou 

(irmnc 

Westmoreland. . . 
West mon*l  and  . . 

.(■.<> 
.06 

T. 

.02 

.09 

.51 

.29 
.23 
.32 
.17 
.■25 
.05 
.03 
.05 
.1? 
.02 
.12 
.24 
.26 

.15 
.02 

.26 
.37 

".is 

.05 

.01 

1.08 

T.' 

.79 
.27 

.03 

.03 
.11 

'!t)i 

T. 

.01 
.01 

■:6i 

".M 

.05 
.03 

■.'61 
T. 

T. 

T 

.04 
T. 

.04 
T. 

•••• 

4.79 

YounKSvlUet 

.MoNdliAIlF.LA 

l"i)niUu-n»'o  - 

Comiollsvillo- 

Houorat 

(iivoiivlHin)- 

droi'iisburg 

6.08 
5.79 

i!48 

".'62 

4.87 
6.05 

T. 

01 
.03 

T. 

4.76 
5. 37 

3.19 

Movon-dnle- 

Muirysvillot 

Somerset 

Westmoreland. . . 

Fayette 

Allegheny  

io'j 

'.02 
.02 

.19 

5  46 

't.' 
't.' 

.13 

.42 
.04 
T. 

T. 

.12 

.08 

.07 

.02 

.02 

'!42 

'  .'()i 
.22 
.44 

T. 

'.'64 
.07 

.18 
.09 

.23 

'.'63 

.48 

'.'46 
.06 
T. 

T. 
.97 
.01 
2.30 
.30 
.48 
.31 
.90 

't.' 
'!i6 

1.03 
.83 

.05 
03 
.03 
.02 
.36 
.06 

.46 

'!65 
T. 
.01 
.63 
.79 
.93 

.27 
.12 
.97 
.04 
.12 

.06 

1.32 

"49 
.28 
T. 

.77 

".m 

.82 
.01 
.09 

'.'45 

.17 
.26 
.57 
04 

.72 

4.67 

T. 

't,' 

';6i 

.01 

03 

.13 
T.' 

3.44 

PHt-iburf?h  Arpt.f. 

T. 

4.42 
6.32 

Fayette 

5.08 

Wayuesburg 

Bk.vvku 
Hoavor  Fall?" 

Uroene 

Beaver 

.13 

T. 

't.' 

T 

.04 

4.27 

4.20 

Morcer 

"t.' 

.01 
.01 

•••• 

'.'62 

T. 

1.34 

.01 

iji 

(.irove  City 

MiTi'orS 

Mercer.  

.08 
.01 
.09 
AA 
.31 
.30 

.10 
.14 
.16 
.08 
.09 

..38 
.19 
.25 
.14 
.14 
.05 

.08 

.24 

.56 
.12 

.03 
.04 
.05 
.03 
.04 

'!6i 

T. 

't. 

4.28 

Mercer 

.3J 

5.15 
6.05 

renii  I/ine- 

I'yinatunijig  Dain'- 

Crawford 

Crawford 

7.35 
6.46 

7.67 

Ouio 

Washington 

'.'06 

.04 
.02 

.10 

.09 

.10 

T. 

.17 

.20 
T.' 

't.' 

T. 

.12 

.21 

.47 

.07 

T. 

T. 

.05 

4.60 

C'oraopolis- 

Midland- 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

".m 

.19 

.27 

T." 

4.63 

.40 

4.86 

Mt  Lebauon 

.46 
.29 

.48 
.04 

T 

.17 

'.'io 

4.37 

Washiugtont 

LAKE 

DRAINAGE 

Erlet'. 

.03 
.52 

.03 

T. 

■!6i 

.02 

5 

'.'62 

6.47 

Raymondl 

5.36 

Except  a.s  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  In  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
ob.-ervation.  ^  First  order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  •*  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  5  precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     $  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    //    Record  partially  estimated. 


PRESSURE,  WIND, 

HTJMIDITT  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

Wind" 

Relative 

0) 

(reduced  to  sea  level) 

Humidity 

2 

Stations 

>> 

3 

» 

'■ 

a 
s 

0 

+J 

S>  1^. 

2    t>. 

a 
o 

S 

S 

g 

§ 

a 

g 

^ 

s 

0) 

£■3 

Oi  o 

•fig 

? 

S 

o 

A 
o 

0 

0) 

OJ 

O 

03 

>'S 

*'r 

CB 

0 

^ 

K 

O 

hJ 

Q 

<> 

<i  > 

a 

o 

•- 

'-' 

t~ 

Ph 

Erie 

30.01 
30.02 

30.36 
.30.35 

5 
6 

29.64 
29.76 

16 

7 

8.1 

7.8 

24 
31 

w. 
se. 

14 
15 

79 
76 

'52' 

79 
62 

51 

Ilarrisburg 

62 

Kylertown 

30.03  1  30.;j2 

6 

29.78 

16 

12.8 

38 

sw. 

4 

84 

53 

69 

Philadelphia 

30.04 

.30. 34 

6 

29.73 

7 

12.2 

34 

se. 

22 

74 

46 

62 

66 

Pittsburgh 

30.  02 

30.31 

ft 

29.70 

15 

9.7 

29 

sw. 

12 

81 

bi 

65 

51) 

Reading 

30.04 

30.37 

6 

29.74 

7 

10.7 

33 

s. 

15 

72 

48 

51il 

H& 

Scranton 

30.06  1  30.35 

6 

29.71 

7 

6.5 

27 

se. 

16 

76 

53t 

45t 

49 

For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


J  3:00  p.m. 


"  Corrected  to  true  velocities. 
$  4:00  p.  m. 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Ilarrisburg 

Schenley,  Lock  No.  5 

Sutersvi'lle 

(.'harleroi(nr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No.  7 


Rivers 


Delaware '.   

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N.  Br.  Susquehanna. 
W.  Br.  Susquehanna. 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monogahela 

Ohio 

Ohio 


3.7 
5.2 
4.7 
5.9 
5.7 
4.6 
6.0 
5.4 

14.3 
5.3 

13.4 


11.4 

28.0 

15.6 

22.0 

17.3 

19.2 

16.3 

15.0 

18.0 
8.8 
17.4 


19.7 


2.2 
1.6 
3.0 
3.0 
2.9 
1.8 
4  0 
3.8 

12.9 
3,6 

11.2 


13t 

16 

16 

6 
16 
16 

4 
16 

3 

3 

3 


18 
22 
9 

n 

22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 


•  Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


May,  1942 


Daily  Temperatures  for  May,    1942 


Stations 


10      11     12     13     14     15     16     17      18     19     20     21     22     23 


24     25 


26     27     28     29 


Allentown2 /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Altoona(near) /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Arendtsville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bedford /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bethlehem^ /  Maximum.. 

\  Minimu7n.. 
Bloomsburg(near).. ..  /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Blue  Mt.  InterchaugeS  /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bradford /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Breezewood  Intchgi*..  | Maximum.. 

\  Minimum.. 
BrookvilleS i  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Burnt  Cabins(near)3.  /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Butler /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Carlisle /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Chambersburg /  Maximum.. 

\Minimum.. 
ClaysvUle* /  Maximum.. 

\  Mininuim.. 
Coatesville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Corry2 /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

Coudersport /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Derry /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ebensburg2 /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Edinboro /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Emporium^ /Maximum.. 

V  Minimum.. 
Ephrata /  Maximum.. 

\  Minimum  .. 
Erie-^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Franklin^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Preeland /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gettysburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gordon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Greensburg (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Grove  City /Maximum.. 

\  Minimum .. 
Hanover. /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
HarrisburgS /  Maximum.. 

\  Miin'mum.. 
Hawley /Maximum.. 

V  Minimum.. 
Holtwood^ /Maximum.. 

\  Minimum.. 

Huntingdon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Indiana /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Irwin /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Johnstown /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Kane* /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Kylertown* /Maximum'. 

>  Minimum.. 
Lancaster /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lawrencevllle /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lebanon'^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lewistown /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lock  Haven^ /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Marcus  Hook^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Mauch  Chunk /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
MeadvUle^ /Maximum.. 

v.  Minimum.. 
Mercer* /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
MlddletownS /  Maximum.. 

\  Minimum  . 


67 

67 

71 

84 

85 

83 

80 

70 

69 

75 

67 

70 

4y 

46 

36 

41 

52 

69 

57 

■59 

54 

45 

,50 

57 

69 

68 

70 

78 

84 

80 

74 

68 

69 

76 

72 

69 

46 

48 

32 

46 

50 

52 

61 

57 

45 

40 

54 

,57 

74 

70 

74 

83 

86 

80 

79 

74 

69 

77 

75 

69 

49  6:5i 

37 

47 

55 

55 

58 

59 

45 

46 

52 

61 

68 

68 

72 

82 

81 

82 

79 

70 

70 

76 

77 

72 

47 

52 

38 

45 

50 

52 

62 

53 

52 

44 

57 

61 

67 

66 

72 

83 

86 

82 

77 

68 

69 

75 

66 

70 

50 

46 

40 

53 

67 

62 

58 

58 

51 

48 

56 

59 

72 

64 

70 

68 

85 

83 

79 

69 

65 

77 

69 

72 

:« 

42 

28 

50 

50 

50 

57 

,59 

42 

42 

,52 

57 

73 

70 

73 

82 

86 

80 

77 

72 

66 

76 

77 

70 

50 

44 

36 

60 

54 

58 

64 

64 

,50 

46 

,57 

60 

65 

65 

70 

70 

81 

81 

79 

70 

63 

78 

76 

73 

30 

37 

23 

58 

54 

49 

59 

48 

46 

39 

53 

48 

70 

66 

72 

82 

84 

80 

76 

72 

70 

78 

74 

48 

48 

38 

50 

52 

58 

62 

60 

46 

47 

60 

c;; 

63 

69 

71 

82 

82 

70 

61 

65 

80 

75 

59 

35 

32 

28 

36 

51 

64 

60 

49 

44 

43 

59 

51 

(i4 

70 

72 

80 

72 

78 

76 

72 

68 

78 

76 

72 

52 

40 

32 

60 

52 

54 

62 

42 

43 

40 

58 

57 

70 

69 

71 

77 

83 

82 

86 

76 

80 

8;^ 

85 

76 

35 

29 

54 

48 

55 

62 

,52 

42 

54 

61 

58 

74 

73 

72 

78 

78 

83 

8(1 

73 

70 

76 

74 

69 

4rt 

,',  i 

35 

50 

61 

6:^ 

63 

60 

46 

45 

,55 

62 

75 

/.' 

// 

84 

87 

82 

80 

76 

73 

81 

77 

71 

49 

52 

37 

49 

49 

54 

64 

62 

47 

46 

64 

62 

68 

61 

72 

82 

80 

81 

69 

60 

73 

8:^ 

78 

67 

45 

46 

39 

40 

63 

64 

62 

48 

49 

57 

60 

60 

71 

6!) 

74 

82 

85 

85 

80 

67 

70 

76 

75 

78 

51 

49 

43 

52 

62 

G4 

54 

62 

49 

52 

55 

,58 

70 

.5V 

73 

82 

83 

72 

,5? 

65 

79 

76 

57 

,55 

32 

35 

26 

47 

53 

59 

48 

45 

42 

67 

48 

46 

71 

65 

74 

72 

85 

84 

74 

70 

69 

8-' 

76 

69 

29 

38 

22 

43 

47 

46 

66 

50 

46 

36 

52 

47 

70 

67 

83 

77 

85 

85 

78 

70 

69 

86 

86 

75 

46 

49 

35 

43 

49 

47 

42 

53 

50 

45 

61 

■59 

64 

59 

68 

72 

76 

72 

64 

61 

71 

72 

66 

39 

44 

32 

30 

46 

48 

51 

53 

40 

42 

54 

68 

65 

70 

68 

84 

81 

69 

64 

63 

81 

73 

66 

34 

36 

27 

54 

54 

55 

59 

47 

47 

45 

58 

,50 

71 

65 

74 

75 

85 

84 

77 

85 

88 

81 

76 

61 

36 

41 

30 

35 

48 

50 

56 

67 

49 

42 

47 

67 

74 

73 

75 

85 

9(1 

84 

79 

70 

72 

78 

72 

73 

51 

44 

36 

56 

57 

60 

,59 

,59 

48 

46 

56 

60 

68 

51 

62 

69 

82 

86 

73 

62 

57 

73 

70 

69 

48 

41 

39 

60 

60 

63 

58 

49 

50 

52 

59 

51 

69 

62 

73 

70 

84 

81 

71 

69 

68 

80 

77 

,58 

34 

35 

31 

32 

52 

62 

,56 

58 

47 

46 

49 

56 

m 

63 

67 

72 

81 

82 

71 

65 

67 

72 

69 

60 

52 

4.T 

36 

48 

54 

61 

,53 

■53 

43 

41 

,56 

49 

73 

72 

72 

81 

82 

80 

79 

75 

68 

75 

75 

71 

51 

52 

38 

51 

6! 

59 

62 

67 

48 

4S 

.56 

62 

72 

69 

72 

79 

84 

81 

75 

68 

ft5 

77 

71 

64 

44 

43 

28 

49 

59 

56 

,55 

48 

42 

34 

,5;^ 

,52 

71 

63 

75 

78 

85 

84 

74 

68 

69 

87 

82 

74 

44 

48 

37 

55 

52 

60 

58 

47 

48 

47 

61 

66 

70 

64 

71 

71 

83 

83 

81 

68 

68 

80 

80 

76 

42 

40 

35 

55 

54 

62 

60 

45 

49 

.50 

60 

52 

72 

72 

74 

82 

85 

83 

80 

74 

66 

77 

76 

70 

50 

52 

40 

56 

60 

62 

62 

60 

48 

48 

.58 

61 

76 

72 

77 

83 

88 

83 

80 

70 

68 

75 

69 

67 

50 

52 

37 

55 

60 

63 

61 

,56 

49 

49 

57 

63 

65 

62 

72 

78 

87 

83 

77 

69 

70 

77 

70 

68 

42 

43 

26 

42 

64 

50 

53 

59 

49 

,39 

57 

,59 

72 

70 

72 

82 

84 

81 

80 

67 

66 

/  / 

72 

71 

55 

52 

44 

59 

63 

63 

62 

59 

66 

54 

61 

63 

73 

70 

76 

83 

88 

83 

79 

74 

71 

79 

75 

72 

41 

50 

31 

46 

,50 

bii 

63 

■54 

45 

45 

55 

6(1 

6f 

68 

73 

73 

83 

83 

81 

68 

68 

83 

83 

70 

44 

46 

37 

54 

50 

67 

63 

50 

48 

46 

,58 

68 

71 

62 

73 

78 

84 

85 

78 

70 

71 

85 

85 

81 

42 

47 

31 

51 

4S 

58 

.58 

50 

45 

43 

60 

,57 

6S 

63 

75 

77 

83 

80 

70 

tt 

68 

81 

70 

72 

4:- 

48 

37 

47 

48 

52 

58 

I 

49 

42 

58 

,57 

66 

59 

69 

68 

80 

80 

68 

So 

64 

77 

75 

65 

29 

27 

25 

50 

50 

55 

60 

44 

43 

40 

51 

46 

67 

65 

70 

74 

81 

77 

71 

62 

66 

75 

73 

60 

4C 

42 

35 

53 

52 

57 

,59 

48 

47 

44 

57 

49 

74 

72 

74 

86 

86 

84 

80 

72 

72 

75 

77 

71 

.5C 

41 

32 

51 

57 

56 

56 

63 

47 

44 

.54 

as 

72 

69 

73 

78 

87 

84 

80 

73 

65 

78 

77 

72 

36 

39 

27 

50 

48 

54 

51 

59 

42 

40 

58 

,52 

Tc 

70 

7a 

83 

85 

81 

77 

66 

67 

76 

68 

67 

51 

45 

37 

44 

56 

60 

49 

61 

48 

45 

54 

59 

14 

73 

76 

81 

88 

83 

82 

76 

72 

80 

80 

74 

Vi 

54 

35 

54 

,53 

66 

65 

62 

48 

46 

69 

62 

75 

70 

74 

82 

88 

84 

79 

69 

72 

80 

76 

65 

4f 

42 

3;- 

36 

52 

54 

61 

62 

46 

44 

46 

61 

67 

72 

74 

85 

84 

84 

73 

74 

76 

.54 

49 

45 

67 

64 

60 

60 

56 

58 

58 

66 

65 

70 

79 

8;- 

83 

78 

66 

67 

73 

74 

63 

46 

40 
57 

27 

42 

48 

48 

61 

57 

46 

41 

,50 

57 

1( 

71 

80 

84 

83 

73 

52 

66 

81 

77 

■58 

34 

39 

26 

3C 

51 

56 

5S 

.5C 

46 

47 

,56 

51 

68 

68 

70 

68 

84 

81 

71 

62 

65 

80 

75 

58 

31 

27 

24 

48 

4C 

57 

59 

44 

44 

46 

56 

,50i 

72 

70 

7S 

82 

86 

82 

79 

68 

67 

76 

70 

67; 

50 

52 

37 

56 

61 

60 

62 

55 

48 

48 

56 

62 

73 
62 
67 
53 
75 
62 
71 
56 
71 
61 
64 
62 
72 
62 
55 
46 
74 
59 
57 
49 
64 
57 
60 
,50 
74 
60 
72 
63 
57 
60 
85 
65 
62 
49 

58 
42 
68 
55 
61 
50 
58 
49 
60 
48 
80 
66 
55 
61 
68 
50 
63 
61 
74 
65 
69 
56 
,59 
54 
61 
49 
72 
64 
76 
62 
63 
64 
81 
65 

68 
55 
64 
53 
69 
51 
63 
63 
55 
44 
60 
48 
74 
63 
56 
48 
75 
62 
82 
56 
67 
52 
8' 

68 
58 
5' 
49 

57| 
49 
75i 


63 

70 

66 

56 

48 

72 

66 

60 

50 

72 

68 

68 

57 

70 

71 

59 

58 

68 

69 

56 

54 

76 

70 

59 

.50 

67 

64 

52 

47 

78 

70 

57 

.50 

64 

63 

50 

48 

74 

70 

53 

48 

67 

67 

53 

47 

70 

70 

63 

52 

78 

73 

64 

54 

58 

65 

.50 

60 

67 

73 

63 

59 

65 

51 

45 

39 

68 

64 

50 

46 

65 

68 

55 

49 

64 

61 

62 

63 

52 

64 

49 

47 

70 

65 

50 

51 

70 

74 

62 

55 

,52 

61 

49 

49 

69 

68 

61 

49 

62 

63 

47 

52 

71 

62 

.54 

66 

69 

69 

64 

62 

67 

54 

49 

.56 

66 

50 

46 

69 

69 

63 

53 

72 

72 

60 

56 

68 

73 

.59 

55 

70 

70 

66 

57 

75 

69 

58 

62 

62 

63 

54 

47 

60 

69 

52 

47 

68 

66 

66 

48 

64 

62 

46 

43 

67 

63 

51 

46 

74 

74 

63 

55 

66 

67 

54 

,52 

70 

72 

Ki 

,54 

70 

72 

60 

,54 

72 

71 

52 

.54 

// 

82 

66 

63 

67 

72 

59 

62 

54 

67 

50 

47 

54 

68 

47 

37 

70 1  70 
59  54 


73 

62 

73 

77 

48 

46 

.52 

67 

62 

75 

72 

45 

47 

40 

53 

70 

68 

79 

77 

46 

47 

46 

68 

70 

67 

77 

76 

47 

50 

41 

.55 

73 

64 

75 

78 

52 

.50 

50 

.56 

70 

62 

77 

72 

45 

44 

42 

.50 

70 

72 

// 

79 

62 

.52 

,52 

56 

62 

63 

73 

71 

43 

44 

31 

,59 

74 

72 

SO 

76 

48 

50 

42 

56 

GO 

62 

74 

73 

46 

40 

36 

47 

74 

62 

80 

77 

43 

44 

38 

54 

65 

65 

75 

76 

44 

.50 

38 

65 

76 

7K 

80 

77 

48 

43 

60 

49 

75 

69 

81 

80 

48 

51 

44 

59 

63 

69 

75 

71 

50 

49 

49 

54 

75 

68 

74 

81 

62 

50 

48 

64 

66 

76 

71 

8^ 

43 

35 

50 

41 

62 

6(1 

75 

70 

36 

42 

35 

32 

65  66 

76 

74 

47   48 

41 

55 

60 

.59 

72 

67 

51 

42 

45 

45 

62 

65 

73 

70 

42 

43 

38 

48 

65 

62 

76 

73 

44 

47 

40 

42 

76 

70 

80 

82 

48 

48 

45 

.58 

52 

60 

72 

60 

48 

50 

,52 

51 

59 

67 

76 

74 

43 

44 

38 

38 

M 

65 

72 

65 

58 

44 

,5:h 

SA 

73 

72 

78 

76 

,50 

51 

47 

61 

71 

68 

77 

74 

41 

40 

36 

51 

66 

67 

76 

73 

46 

45 

46 

56 

65 

68 

74 

75 

46 

43 

47 

54 

73 

70 

79 

79 

,50 

49 

48 

61 

74 

63 

81 

80 

50 

52 

50 

62 

74 

63 

74 

72 

43 

41 

39 

51 

73 

62 

77 

76 

54 

62 

50 

60 

70 

63 

79 

76 

42 

50 

42 

.53 

60 

6.5 

73 

73 

43 

45 

43 

.53 

65 

66 

75 

76 

43 

42 

42 

64 

65 

67 

74 

69 

44 

47 

37 

54 

57 

60 

73 

69 

42 

36 

,30 

43 

64 

60 

74 

72 

45 

43 

36 

50 

76 

74 

79 

82 

48 

56 

46 

56 

67 

61 

76 

74 

42 

.50 

41 

60 

74 

63 

77 

79 

49 

47 

45 

54 

71 

71 

78 

80 

47 

53 

46 

.57 

70 

66 

78 

7« 

46 

48 

44 

45 

82 

73 

81 

85 

■58 

56 

54 

63 

73 

65 

75 

76 

40 

41 

39 

66!  67 

76 

72 

40l  47 

,37 

45 

,57 

66 

74 

71 

37 

36 

38i  46j 

74 

64 

79i  791 

50 

49 

50 

59| 

75 

83 

90 

85 

48 

.52 

57 

67 

76 

84 

85 

86 

47 

.54 

5rf 

62 

79 

84 

92 

92 

62 

52 

67 

66 

76 

86 

87 

90 

48 

55 

58 

65 

77 

83 

90 

87 

60 

52 

62 

58 

78 

84 

88 

86 

40 

48 

57 

64 

80 

.84 

90 

94 

47 

56 

CI 

68 

77 

83 

87 

83 

34 

,52 

53 

61 

78 

88 

88 

94 

64 

58 

62 

68 

79 

8;^ 

8i 

83 

44 

50 

55 

62 

80 

84 

91 

92 

48 

,56 

59 

67 

77 

8.T 

90 

87 

46 

52 

47 

611 

K5 

86 

90 

91 

.56 

60 

61 

67 

81 

87 

91 

94 

64 

,55 

00 

67 

82 

86 

85 

85 

,54 

64 

65 

7u 

79 

82 

94 

91 

54 

62 

60 

69 

86 

89 

87 

84 

68 

56 

56 

59 

78 

86 

90 

86 

33 

40 

48 

55 

85 

90 

84 

85 

51 

66 

61 

67 

74 

82 

78 

81 

44 

53 

54 

,'j8 

81 

85 

86 

80 

42 

56 

.59 

61 

80 

SS 

40 

44 

85 

81 

94 

93 

48 

.50 

59 

69 

75 

87 

84 

75 

50 

66 

65 

56 

80 

86 

88 

86 

46 

46 

5.5 

62 

74 

80 

82 

78 

42 

66 

62 

61 

77 

82 

88 

90 

.52 

56 

63 

68 

77 

85 

89 

86 

40 

52 

58 

61 

81 

88 

85 

86 

61 

.59 

6;s 

65 

81 

84 

88 

85 

51 

,56 

66 

64 

78 

84 

90 

93 

,52 

,56 

61 

67 

77 

85 

90 

91 

63 

56 

65 

65 

80 

86 

87 

81 

38 

4t 

58 

62 

76 

81 

86 

88 

55 

66 

63 

68 

80 

88 

92 

90 

46 

53 

68 

63 

80 

86 

86 

85 

50 

67 

61 

64 

84 

87 

88 

86 

46 

55 

59 

63 

78 

8- 

79 

86 

48 

55 

58 

66 

76 

82 

86 

82 

40 

,52 

50 

57 

78 

s:^ 

86 

84 

42 

.56 

59 

63 

80 

82 

89 

92 

48 

.50 

68 

67 

78 

88 

89 

88 

41 

.52 

60 

61 

78 

86 

91 

91 

47 

54 

61 

63 

82 

88 

90 

93 

48 

.56 

61 

67 

80 

87 

90 

90 

44 

46 

55 

63 

81 

85 

99 

96 

.56 

,55 

64 

63 

8;i 

90 

90 

40 

43 

.53 

58 

80 

86 

90 

86 

45 

,54 

61 

63 

80 

86 

86 

86 

47 

,53 

6t 

62 

75 

S3 

87 

88 

50 

.52 

66 

68 

Continued  on  page  35. 
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Daily  TomptTi 

tures  for  Muy,    1042    ( 

Xlltl 

nnoi 

1  (ni 

11  paKr:u 

stations 

1 

3 

8 

i 

6 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

IH      lU 

20 

1" 

1"      •■■" 

.■  1 

,■„ 

20 

27 

28 

2V 

80 

81 

JMaui 

Mlillaud 

/  Miixiinuin... . 

<W 

8« 

8" 

86 

67 

68 

02 

65 

70 

06 

74 

77 

HC 

84 

88 

OH 

72 

88 

N 

70 

(■2 

li 

i>i 

i>l 

I., 

77 

74 

H8 

88 

ni 

nr, 

76.6 

\  Miiiiimiin.. . . 

64 

lU 

64 

r.8 

10 

4t 

48 

47 

42 

48 

36 

70 

53 

58 

62 

4H 

4>< 

49 

60 

52 

62 

68 

64 

4( 

4is 

48 

68 

60 

67 

08 

07 

62.7 

Moiitroso- 

)  Maximum... . 

S4 

7! 

79 

7 

57 

W 

66 

51 

68 

65 

68 

73 

81 

80 

72 

6'. 

87 

72 

64 

61 

62 

86 

65 

66 

57 

71 

04 

78 

88 

8-1 

76 

08. 0 

\  Miiiinuim..    . 

ft,s 

6: 

53 

,\s 

39 

34 

36 

42 

4C 

42 

3(1 

38 

62 

65 

57 

57 

42 

42 

14 

54 

47 

47 

61 

44 

48 

44 

49 

8U 

47 

60 

00 

40.8 

Mt.  I.t'bivuiJU 

1  Muxiinum..   . 
\  Miuinuuii.. . . 

ill 
67 

S-l 

8('> 
62 

74 
hi 

38 

73 
4f 

69 
47 

59 
46 

71 
42 

64 

46 

73 
37 

79 
67 

82 
66 

83 
02 

72 
CI 

63 

48 

69 
44 

88 
51 

81 
62 

66 
62 

58 
60 

02 
51 

68 
47 

65 
45 

68 
44 

77 
47 

74 
55 

82 
64 

H6 
01 

84 
00 

89 
06 

74.0 

61.9 

Mt.  l\)ri>n(> 

1  Maximum... . 

S4 

7.') 

83 

81 

72 

65 

60 

lUI 

5C 

63 

56 

70 

73 

78 

73 

67 

66 

78 

68 

60 

68 

60 

66 

06 

63 

66 

74 

74 

76 

84 

76 

88.8 

VMiuimimi.. . . 

6> 

48 

53 

52 

35 

40 

85 

60 

50 

42 

30 

45 

63 

86 

48 

84 

42 

42 

52 

62 

80 

60 

68 

48 

40 

88 

62 

40 

40 

68 

60 

47.1 

Neshiiniluy  Falls 

1  Maximiun.. 

\  Mi niniuni .... 

New  Castlo 

(  Maximum... . 
\  Miuinuuu.. . . 

"o'i 

5-1 

89 
(il 

"87 
60 

87 
54 

"(is 

39 

"65 

41 

■59 
48 

"66 
46 

"72 
36 

"73 
43 

"73 
32 

"73 

57 

"87 
62 

83 

"84 
61 

"74 

48 

"68 
49 

"86 
60 

"77 
61 

"76 
54 

"69 
51 

"59 
51 

"69 

48 

"67 
43 

"72 
48 

"77 
43 

76 
56 

"86 

48 

"89 
67 

"89 
62 

"74 
64 

'  '7fl!6' 

60.5 

Newell" 

(  Maxinuim... . 

»2 

84 

88 

69 

69 

79 

61 

64 

68 

61 

72 

76 

8.3 

82 

74 

64 

GH 

83 

78 

73 

69 

68 

69 

(K) 

6C 

74 

70 

84 

86 

82 

82 

72.8 

\  Miuimuni 

62 

61 

60 

51 

39 

45 

60 

47 

46 

48 

59 

82 

19 

61 

62 

48 

46 

64 

61 

86 

53 

61 

60 

47 

62 

46 

66 

50 

67 

61 

64 

58.0 

Pftlmortoii'* 

/  Maxitnuui... . 

.HS 

81 

87 

8;i 

75 

66 

68 

64 

68 

Hti 

71 

81 

84 

82 

79 

65 

69 

77 

67 

68 

69 

70 

72 

71 

63 

75 

78 

75 

85 

93 

91 

76.8 

\  Miuimuiii 

53 

57 

61 

58 

47 

37 

46 

42 

50 

88 

29 

64 

66 

67 

61 

55 

48 

41 

58 

62 

62 

69 

49 

44 

39 

37 

49 

40 

49 

OS 

61 

60.1 

rhiliulolphia 
Airport  Stfttiou'' 

)  Maximum.... 

90 

85 

88 

84 

75 

72 

72 

68 

66 

70 

73 

84 

84 

84 

80 

74 

74 

75 

74 

81 

85 

76 

76 

78 

70 

77 

82 

80 

83 

95 

91 

78.8 

\  Miuinuuu..  . . 

5fi 

52 

56 

04 

53 

48 

60 

48 

60 

48 

43 

84 

66 

CO 

54 

59 

65 

62 

57 

69 

66 

66 

68 

54 

56 

52 

60 

50 

50 

02 

61 

65.8 

City  Offices 

1  Maxiuuini... . 

Ry 

82 

87 

82 

75 

69 

70 

64 

62 

69 

72 

82 

83 

83 

77 

72 

72 

74 

72 

81 

8-1 

73 

74 

74 

68 

76 

80 

80 

81 

93 

89 

77.1 

\  Miuinuuu 

57 

.52 

55 

68 

55 

81 

50 

60 

49 

49 

48 

54 

66 

62 

58 

59 

66 

55 

57 

68 

67 

64 

64 

59 

68 

68 

61 

67 

86 

64 

61 

67.2 

Fniuklin  Institiito''. . 

1  .MnxiunuM... . 

88 

84 

89 

85 

75 

73 

71 

66 

6^1 

72 

73 

83 

88 

84 

80 

74 

72 

76 

75 

82 

87 

75 

76 

78 

71 

77 

81 

80 

83 

95 

90 

78.8 

\  Miuinium.. . . 

M 

53 

86 

57 

55 

51 

50 

49 

54 

50 

48 

65 

64 

(i-l 

60 

60 

66 

51 

54 

60 

61 

65 

64 

57 

56 

53 

62 

57 

56 

64 

72 

67.6 

Shawmont 

1  .Maxiuuuu... . 

91 

83 

87 

88 

82 

75 

70 

67 

69 

70 

73 

82 

85 

85 

82 

74 

72 

78 

78 

81 

83 

80 

74 

75 

75 

75 

79 

80 

82 

94 

90 

79.4 

\  Minimum... . 

58 

51 

51 

64 

51 

12 

49 

45 

51 

49 

38 

86 

62 

59 

56 

61 

51 

48 

51 

59 

66 

65 

61 

60 

51 

48 

56 

49 

48 

59 

67 

83.9 

riioonixville 

1  Maxiuuuu 

92 

88 

89 

88 

87 

80 

72 

70 

70 

76 

78 

86 

89 

88 

85 

78 

76 

80 

78 

82 

85 

86 

81 

79 

79 

80 

85 

84 

87 

98 

92 

82.8 

V  Minimum.  . . 

51 

40 

54 

65 

50 

36 

49 

40 

50 

41 

31 

49 

89 

64 

52 

62 

63 

44 

58 

61 

66 

66 

59 

47 

45 

42 

56 

44 

46 

57 

66 

51.4 

I'ittsburgh  Arpt  Sta.-'*. 

(  N'axinuuu... . 
\  Miuinuuu 

93 

83 

87 

68 

67 

74 

89 

57 

69 

63 

75 

76 

84 

83 

71 

62 

70 

84 

80 

67 

57 

60 

66 

62 

68 

75 

71 

84 

87 

85 

87 

73.4 

CI 

60 

63 

46 

43 

41 

47 

45 

42 

47 

41 

57 

86 

63 

62 

49 

45 

49 

61 

53 

50 

51 

48 

44 

47 

49 

56 

54 

62 

66 

66 

82.6 

rittsburgh  City  Olliite'' 

1  .^'.axinuml.... 

92 

85 

88 

72 

67 

73 

61 

60 

72 

65 

76 

78 

85 

81 

75 

64 

71 

85 

83 

70 

60 

63 

68 

63 

69 

78 

74 

84 

89 

83 

88 

75.0 

V  Minimum.. . . 

57 

61 

67 

49 

46 

47 

50 

48 

47 

49 

41 

60 

57 

66 

64 

52 

51 

51 

64 

55 

52 

54 

61 

51 

49 

48 

59 

56 

66 

67 

68 

54.9 

Tort  C'liutou 

'  Maxinunu... . 
^  MiuinuuM.. . . 

91 
50 

76 
60 

84 
52 

8r) 
63 

81 
43 

70 
37 

63 

47 

69 
44 

66 
49 

68 
42 

67 
29 

83 
49 

83 
53 

81 
57 

81 
57 

74 
59 

66 
49 

70 
43 

70 
55 

66 
60 

73 
60 

67 
60 

69 
54 

71 
44 

74 
43 

74 
40 

78 
84 

77 
42 

80 
50 

88 
60 

90 
65 

75.3 

50.3 

Pymatuning  Daui2  . . 

(  .Maxinuuu... . 

[  .Miuinuuu 

86 

82 

82 

60 

57 

60 

51 

62 

70 

56 

71 

69 

83 

83 

69 

67 

64 

81 

72 

57 

59 

54 

67 

57 

67 

75 

77 

80 

85 

88 

84 

70.2 

58 

56 

58 

52 

43 

37 

47 

45 

40 

39 

28 

41 

63 

58 

60 

49 

41 

50 

56 

54 

51 

51 

46 

41 

41 

46 

49 

47 

58 

62 

62 

49.0 

Quakcrtown 

.Maxinuim... . 
,  Miuinuuu 

88 

79 

85 

83 

79 

69 

64 

64 

64 

66 

69 

80 

82 

82 

77 

72 

70 

72 

72 

71 

78 

72 

73 

73 

75 

78 

75 

81 

87 

92 

86 

70.1 

49 

47 

51 

52 

46 

45 

45 

42 

48 

44 

32 

49 

55 

53 

51 

57 

50 

44 

55 

58 

64 

62 

60 

45 

42 

52 

42 

45 

51 

56 

67 

60.3 

Reading^ 

Maximum... . 

91 

83 

87 

83 

73 

65 

69 

61 

69 

70 

72 

8-1 

86 

82 

78 

66 

69 

76 

70 

69 

80 

70 

71 

74 

64 

77 

80 

78 

83 

93 

89 

76.2 

,  Miuimuni 

60 

53 

53 

65 

52 

48 

49 

49 

53 

49 

41 

56 

62 

65 

60 

57 

51 

50 

87 

61 

67 

62 

68 

53 

53 

49 

60 

51 

54 

66 

62 

55.7 

Ridgway^ 

Maximum... . 

91 

85 

85 

66 

66 

63 

57 

60 

70 

65 

74 

72 

83 

84 

75 

61 

68 

83 

77 

61 

56 

69 

65 

62 

63 

77 

77 

80 

86 

89 

87 

72.8 

,  Mininuim 

40 

46 

55 

56 

33 

30 

34 

!4 

32 

32 

27 

27 

50 

81 

54 

59 

49 

40 

45 

55 

47 

47 

48 

41 

45 

36 

36 

37 

45 

49 

62 

43.3 

Scranton^ 

Maximum... . 

88 

83 

85 

79 

63 

65 

69 

89 

69 

89 

70 

78 

84 

83 

76 

68 

62 

79 

71 

69 

67 

71 

69 

70 

60 

74 

70 

80 

86 

89 

80 

73.4 

,  Minimum 

59 

61 

57 

54 

48 

41 

50 

49 

45 

44 

33 

63 

59 

89 

62 

55 

52 

46 

59 

56 

53 

60 

56 

49 

18 

45 

55 

45 

52 

65 

64 

52.7 

Selingsgrove J 

Maximum 

90 

80 

83 

83 

77 

73 

70 

63 

73 

73 

71 

78 

82 

82 

75 

72 

68 

74 

70 

71 

66 

70 

70 

71 

68 

75 

78 

76 

82 

88 

90 

76.5 

1 

,  Minimum 

50 

54 

55 

63 

44 

38 

49 

49 

40 

50 

31 

52 

65 

57 

61 

59 

42 

42 

57 

61 

52 

59 

52 

44 

45 

42 

56 

43 

54 

54 

59 

50.6 

Sharon J 

Maximum... . 

9.' 

89 

90 

90 

66 

65 

61 

64 

72 

66 

77 

76 

89 

90 

87 

67 

68 

85 

85 

78 

58 

58 

72 

72 

71 

78 

77 

87 

91 

92 

81 

77.2 

60 

65 

65 

48 

47 

43 

49 

■19 

39 

43 

36 

60 

59 

63 

64 

48 

50 

53 

66 

54 

53 

52 

51 

50 

48 

46 

59 

52 

63 

69 

68 

53.9 

Somerset /Maximum.... 

89 

83 

82 

82 

65 

64 

55 

52 

63 

66 

71 

79 

81 

77 

73 

62 

65 

79 

77 

69 

69 

59 

61 

58 

62 

72 

68 

75 

84 

82 

84 

71.2 

1 

Minimum 

42 

55 

49 

58 

35 

35 

46 

42 

43 

50 

35 

45 

43 

47 

58 

50 

44 

38 

57 

55 

54 

54 

46 

42 

45 

34 

62 

44 

53 

53 

62 

47.3 

Springs J 

Maximum... . 

85 

81 

84 

67 

64 

63 

57 

47 

62 

57 

70 

74 

77 

7(> 

68 

60 

67 

77 

73 

69 

63 

62 

60 

62 

60 

70 

69 

74 

82 

79 

82 

69.1 

1 

.Minimum 

■16 

52 

51 

57 

33 

35 

45 

41 

41 

45 

32 

43 

46 

47 

57 

48 

44 

40 

54 

54 

54 

53 

45 

41 

45 

35 

45 

45 

50 

52 

60 

46.3 

State  Colleges i 

Maximum 

92 

83 

81 

72 

68 

60 

61 

55 

69 

66 

72 

77 

85 

80 

74 

68 

69 

77 

74 

67 

59 

69 

66 

65 

61 

76 

75 

77 

86 

89 

88 

72.9 

1 

I  Minimum 

58 

62 

89 

52 

42 

42 

46 

46 

42 

49 

36 

86 

53 

62 

63 

52 

51 

45 

61 

52 

50 

57 

60 

47 

48 

42 

56 

47 

60 

62 

67 

52.1 

StroudsburgS ) 

Maximum 

87 

79 

88 

82 

74 

71 

69 

64 

66 

67 

71 

82 

84 

83 

81 

71 

73 

78 

66 

70 

70 

72 

74 

75 

69 

79 

75 

79 

85 

90 

86 

76.1 

1 

Minimum 

51 

47 

51 

51 

41 

37 

46 

42 

49 

46 

30 

46 

53 

52 

51 

69 

51 

42 

53 

58 

52 

61 

68 

45 

43 

42 

52 

41 

46 

59 

62 

49.0 

Towanda 

1  Maximum... . 
Minimum 

89 
51 

85 
60 

84 
55 

77 
57 

64 
40 

60 
33 

70 
50 

55 

48 

73 
37 

62 
44 

72 
26 

77 
56 

87 
59 

84 
56 

79 
64 

69 
59 

62 
40 

69 
41 

72 
57 

67 
53 

59 
50 

69 
57 

70 
55 

70 
43 

64 
48 

76 
43 

71 

54 

77 
41 

86 
51 

88 
62 

81 
62 

73.2 

50.1 

Uniontowu 

Maximum.... 

91 

88 

89 

84 

68 

80 

63 

51 

70 

67 

73 

78 

S3 

84 

76 

68 

69 

84 

81 

76 

59 

60 

65 

69 

66 

76 

73 

82 

86 

83 

87 

75.2 

Minimum.. . . 

53 

62 

62 

63 

41 

46 

52 

47 

45 

50 

41 

62 

52 

61 

64 

51 

46 

52 

63 

59 

55 

55 

50 

50 

50 

45 

57 

54 

59 

64 

68 

.54.3 

VandergriftS _ 

Maximum 

92 

86 

88 

77 

70 

75 

60 

59 

74 

69 

76 

78 

85 

87 

75 

65 

70 

85 

72 

68 

62 

65 

68 

63 

69 

78 

79 

85 

90 

90 

88 

78.7 

Minimum.. .. 

52 

60 

62 

52 

40 

45 

50 

48 

43 

46 

34 

54 

50 

57 

60 

52 

52 

48 

56 

55 

32 

53 

50 

47 

47 

44 

53 

51 

52 

68 

64 

50.9 

Warren ) 

Maximum 

88 

83 

84 

78 

60 

61 

58 

63 

68 

59 

73 

70 

83 

83 

74 

67 

62 

81 

76 

64 

55 

68 

65 

54 

65 

75 

71 

80 

87 

89 

85 

71.9 

\ 

Miuimum 

52 

57 

58 

50 

40 

33 

47 

47 

33 

40 

31 

52 

55 

57 

62 

48 

48 

42 

59 

51 

48 

52 

50 

40 

47 

37 

51 

42 

55 

56 

6v; 

48.5 

Waynesburg / 

Maximum... . 

92 

88 

88 

8.5 

09 

78 

61 

56 

70 

67 

74 

79 

84 

82 

79 

69 

70 

84 

82 

73 

60 

58 

61 

67 

69 

76 

73 

83 

86 

86 

88 

75.4 

) 

Miuimuni 

50 

61 

60 

61 

36 

42 

50 

46 

45 

47 

40 

52 

50 

62 

64 

50 

43 

43 

52 

53 

52 

53 

50 

46 

49 

41 

55 

48 

55 

62 

64 

51.0 

Wellsboro2 / 

Maximum... . 

88 

81 

79 

71 

61 

59 

65 

55 

70 

58 

73 

75 

85 

81 

75 

68 

68 

79 

75 

61 

68 

66 

66 

66 

63 

75 

69 

79 

85 

87 

79 

71.6 

\ 

Minimum  — 

42 

50 

55 

60 

35 

32 

34 

45 

33 

33 

26 

31 

52 

51 

55 

58 

39 

38 

41 

57 

47 

47 

51 

42 

48 

38 

39 

37 

40 

55 

58 

44.2 

Westchester / 

Maximum... . 

90 

84 

87 

84 

73 

69 

70 

66 

71 

69 

74 

82 

85 

83 

79 

71 

69 

75 

73 

78 

84 

73 

73 

76 

68 

75 

80 

79 

82 

93 

90 

77.6 

\ 

Miuimum 

57 

49 

51 

64 

50 

42 

48 

45 

50 

45 

42 

50 

61 

59 

55 

58 

55 

49 

54 

57 

64 

63 

57 

50 

49 

46 

57 

51 

49 

57 

68 

53.3 

Wilkes-BarreS ( 

Maximum.... 

85 

83 

86 

80 

66 

66 

69 

.59 

70 

62 

71 

78 

85 

84 

78 

67 

64 

79 

70 

70 

64 

71 

69 

71 

61 

75 

73 

80 

86 

87 

83 

73.9 

\ 

Minimum 

54 

59 

56 

50 

39 

38 

50 

44 

43 

35 

30 

57 

55 

55 

63 

54 

46 

46 

56 

55 

52 

59 

51 

48 

45 

44 

50 

45 

52 

62 

64 

50.2 

Williamsport , 

Maximum... . 

88 

82 

82 

82 

79 

72 

71 

65 

76 

74 

73 

80 

86 

85 

83 

76 

69 

77 

74 

68 

64 

69 

72 

72 

65 

79 

76 

78 

87 

91 

88 

76  9 

Minimum 

55 

59 

56 

61 

41 

37 

50 

50 

39 

50 

31 

48 

53 

58 

64 

60 

42 

43 

59 

58 

62 

61 

54 

45 

51 

44 

56 

41 

53 

60 

67 

siio 

Wllliamstown , 

Maximum... . 

88 

88 

75 

74 

73 

68 

67 

67 

64 

04 

68 

75 

82 

81 

77 

67 

62 

74 

73 

G2 

65 

65 

63 

69 

68 

73 

74 

75 

81 

89 

84 

72.7 

Minimum.. .. 

61 

53 

60 

56 

44 

42 

47 

47 

48 

51 

39 

54 

57 

58 

59 

57 

42 

47 

55 

58 

56 

58 

53 

50 

49 

48 

59 

47 

55 

67 

64 

52.9 

York , 

f  Maximum 

95 

95 

88 

85 

84 

77 

75 

7v 

73 

74 

75 

84 

87 

86 

80 

76 

70 

78 

79 

72 

76 

73 

71 

74 

75 

79 

80 

79 

84 

90 

93 

80.0 

Miuimum 

50 

52 

55 

67 

50 

41 

52 

41 

49 

46 

33 

52 

57 

60 

61 

61 

46 

43 

56 

62 

64 

63 

52 

47 

45 

44 

58 

48 

52 

59 

65 

52.6 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  In  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date.    3  Midnight  to  midnight.    5  1 :3o  a.  m.  to  1 :30  a.  m.    ". '',  '.  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 

Dally  Eva)>oratioii( inches)  and  Wind  IVIovenientCniiles) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19     20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Pymatuning  Dam..  (  Kvaporation 

(a.m.)             \  Wind  movement 

.047 

.033 

.134 

.160 

.190 

.155 

.031 

.204 

.188 

** 

.088 

.168 

.100 

.176 

.026 

.126 

.171 

.151 

.066 

.149 

.161 

.152 

.179 

.229 

.152 

4.814 

Shaver  Creek (  Evaporation 

(p.  m.)             \  Wind  movement 

Wallenpaupack..  . .  (  Evaporation 

(a.m.)             \  Wind  movement 

.234 
40 

.224 
36 

.161 

.108 
32 

.158 

48 

.234 
86 

.196 
138 

246 

77 

.225 
147 

.138 
41 

.195 
87 

.166 

89 

.095 
58 

.060 
65 

.089 
83 

.176 
66 

.072 

58 

.212 

80 

.067 
74 

.232 
52 

.185 
92 

.172 
31 

.204 
92 

.192 
32 

.162 
68 

.214 
66 

.225 
94 

.152 
56 

.160 
221 

.160 
89 

.263 
121 

.128 
49 

.048 
116 

.174 
36 

.160 
82 

.116 

■» 

.178 
57 

.022 

10 

.068 
22 

.078 
41 

t 
90 

.202 
103 

.308 
45 

.128 
3 

.086 
64 

.154 
22 

.216 
73 

.126 
32 

.225 
174 

.120 
36 

.094 
56 

.198 
20 

.187 
73 

.154 
18 

.182 
69 

.188 
29 

.230 
79 

.163 
•22 

.228 
173 

.163 
26 

.150 
97 

6.040 
1379 

4.901 
2651 

•*  Pan  overflowed. 


t  -.074 


ERRATA. 

JANUARY,  1942  Page  7:  Pymatuning  Dam,  mean  maximum  29.1°,  mean  minimum  14.3=".  FEBRUARY,  1942  Page  13:  Emporium,  minimum  temperature  on  18th  20°. 
MARCH,  1942  Page  16 :  Butler,  total  snowfall  19.0  inches ;  page  21 :  Mt.  Lebanon,  mean  minimum  32.5°.  APRIL,  1942  Page  23 :  Claysville,  mean  temperature  53.8°',  de- 
parture-f  3. 3°,  highest  90°  on  30th ;  page  27:  Claysville,  maximum  temperature  on  28th  83°,  on  29th  79°,  on  30th  90°,  mean  maximum  67.7°"  ;  page  28:  Philadelphia  Airport, 
minimum  temperature  on  29th  48°,  mean  minimum  42.6°. 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

L.  F.  CONOVEB 
HABKISBUBG.  PA. 


Vol.  XLVII. 


JoNB.  1942. 


No.  t). 


QENEBAL  SUMMABY. 

For  the  fourth  consecutive  month,  temperatures  averaged 
above  normal,  maintaining  the  accumulated  average  daily  de- 
parture since  January  1st  at  1.2°.  In  spite  of  June's  surplus, 
extremes  were  well  within  the  absolute  range  for  the  month. 
Station  maxima  were  generally  lower  than  those  reported  in 
May  and,  in  a  number  of  cases,  were  the  lowest  since  March. 

Precipitation  was  frequent  but  the  average  for  the  State  was 
slightly  below  normal  in  contrast  to  the  excess  reported  in  May. 
The  total  rainfall  for  the  first  six  months  of  the  year  is  practi- 
cally normal,  being  only  0.10  inch  deficient.  Greatest  amounts 
were  reported  by  stations  in  the  south-central  and  northeast 
portions,  while  lightest  amounts  fell  in  the  central  region. 

Thunderstorms  were  frequent  during  the  first  three  weeks. 
Two  persons  were  killed  and  one  was  injured  by  lightning.  The 
deaths  occurred  at  Laurelville,  near  Greensburg,  on  the  7th,  and 
at  Pittsburgh  on  the  21st.  Some  property  damage  also  resulted 
from  lightning.  Rainfall,  during  these  storms,  was  often  in- 
tense, as  shown  by  the  recording  gage  at  Phoenixville  on  the 
12th,  where  3.97  inches  fell  in  one  hour.  At  numerous  points, 
the  rain  washed  fields,  lodged  crops,  blocked  roads,  and  dam- 
aged gardens  and  orchards.  At  Rockport,  on  the  7th,  heavy 
rain  caused  landslides  which  derailed  14  railroad  cars  and 
blocked  the  tracks  of  the  Central  Railroad  of  New  Jersey  and 
the  Lehigh  Valley  Railroad  for  a  brief  interval.  On  the  13th, 
5.00  to  6.00  inches  was  estimated  to  have  fallen  at  Dalton,  near 
Scranton.  Streams  ro.se  and  flooded  the  community,  the  busi- 
ness section  being  under  4  feet  of  water.  A  bridge  was  washed 
away  and  considerable  property  damage  resulted.  High  winds, 
accompanying  the  thunderstorms,  blew  down  trees,  cutting 
electric  service,  and  damaged  buildings.  Hail  was  reported 
locally  on  scattered  dates. 

G.   W.  S. 


TEHIPEBATUBE. 

The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  76  stations,  was  69.0°,  which  is  0.9°  above  the  55- 
year  average  for  June.     The  highest  monthly  mean  was  75.0° 


at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  61.8'^  at  Kane.  Extremes 
ruiged  from  a  maximum  of  96°  at  Sharon,  on  tiie  10(h,  11th, 
and  30th,  and  at  Marcus  Hook  on  the  20tli,  to  a  niiniiimin  of 
34°  at  Coudersport,  on  the  16th. 


PBEOIPITATION. 


The  average  precipitation  from  rain  and  hail,  for  the  State, 
as  deduced  from  the  observations  at  193  stations,  was  3.82 
inches,  which  is  0.32  inch  below  the  55-year  average  for  June. 
The  greatest  monthly  amount  was  8.16  inches  at  Gouldsboro, 
and  the  least,  1.10  inches  at  VVilliamsport.  The  greatest 
amount  for  any  observational  day  was  4.22  inches  at  Phoenix- 
ville on  the  13th. 


Year 


COMPABATIVE  DATA  FOB  JUNE 


1»»8... 

1889... 

1890... 

1891... 

1892... 

1893... 

1894... 

1895   .. 

IH96... 

1897... 

1898... 

1899... 

1900... 

1901 . . . 

1902... 

1903... 

1904... 

1905... 

1906... 

1907... 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920 . . . 

1921... 

1922 . . . 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927 . . . 

1928... 

1929... 

1930... 

1931... 

1932... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937... 

1938... 

1939... 

1940. . . 

1941... 

1942... 

Period 


Temperature 


68.4 
66.7 
70.1 
68.2 
71.8 
69.8 
69.6 
71.4 
67.4 
64.8 
69.6 
69.9 
69.9 
69.1 
66.0 
63.5 
67.9 
68.0 
69.3 
63.6 
68.8 
68.8 
65.4 
68.3 
65.6 
68.2 
68.6 
65.6 
63.7 
66.8 
66.0 
71.2 
67.0 
70.6 
69.. 5 
70.9 
65.8 
71.9 
64.1 
63.8 
65.5 
67.8 
69.1 
68.5 
68.5 
70.9 
72.9 
67.4 
68.5 
69.5 
67.1 
69.9 
67.8 
68.6 
69.0 

68.1 


Precipitation 


Sis 


No  of  days. 


o  « 


S.I 


Oho 


100 
95 
97 

100 
99 

100 

102 

104 
98 
96 

100 

101 
97 

103 
97 
90 
96 
99 
97 
98 

102 
96 
95 
99 
96 
99 

101 
92 
89 
92 
98 

102 
99 

101 
96 

103 
98 

104 
94 
99 
93 
98 

100 

102 
98 

107 

104 
96 

100 
99 
99 

101 
95 
99 
96 

107 


30 

3.04 

9 

12 

11 

33 

5.43 

15 

5 

12 

33 

3.42 

9 

12 

11 

30 

4.50 

U 

14 

8 

40 

5.64 

13 

9 

11 

38 

3.12 

9 

10 

11 

30 

2.57 

10 

13 

12 

32 

3.50 

9 

13 

10 

32 

4.64 

U 

10 

11 

28 

3.38 

11 

11 

11 

33 

2.79 

9 

14 

11 

32 

3.51 

9 

13 

11 

35 

3.60 

10 

n 

12 

32 

3.47 

10 

12 

11 

32 

5.97 

13 

11 

12 

34 

6.53 

15 

7 

10 

32 

4.06 

13 

12 

10 

30 

4.39 



13 

11 

10 

28 

5.43 

13 

11 

12 

30 

4.99 

12 

11 

9 

28 

2.36 

7 

19 

9 

34 

4.48 

13 

12 

9 

32 

4.31 

11 

12 

8 

38 

4.-71 

12 

12 

10 

29 

3.36 

8 

13 

9 

20 

2.26 

7 

19 

7 

25 

3.71 

9 

16 

8 

31 

4.00 

11 

14 

10 

28 

6.14 

15 

11 

10 

32 

5.38 

14 

12 

11 

29 

3.46 

10 

13 

11 

32 

3.90 



10 

16 

9 

32 

4.97 

13 

12 

11 

26 

3.12 



8 

17 

9 

30 

5.11 

13 

11 

11 

32 

2.73 

9 

16 

9 

26 

5.57 

15 

11 

11 

29 

3.04 

9 

16 

11 

23 

3.63 

12 

13 

10 

25 

3.72 

9 

15 

8 

30 

7.96 

17 

9 

9 

28 

3.66 



10 

15 

10 

22 

4.20 

9 

17 

8 

28 

3.71 

9 

16 

8 

26 

3.15 

11 

13 

9 

28 

2.58 

9 

18 

8 

35 

3.64 

9 

17 

9 

33 

4.22 

12 

13 

9 

33 

3.80 

10 

14 

9 

38 

4.37 

12 

13 

9 

32 

5.14 

11 

12 

10 

35 

4.46 

13 

12 

9 

31 

4.11 

13 

10 

11 

31 

4.95 

12 

14 

7 

34 

3  82 

13 

10 

10 

20 

4.14 

11 

13 

10 

7 

13 
7 
8 

10 
9 
5 
7 
9 
8 
5 
6 
7 
7 
7 

13 
8 
9 
7 

10 
2 
9 

10 


3 
7 
7 

12 
5 
5 


4 
4 
8 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


Junk,  ii)42 


Climatolog-ical  Data  for  June,    1942 


Stations 


Couuties 


0) 

1 

Temperature,  in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

S 

a 

0)  S 

"3^ 

3 

^ 

"? 

3  O 

t;S 

■t^  3 

fl'S 

«c 

'O 

ao 

> 

1 

3 

a 

bo 

5 

0) 

3 

1 

ft 

s 
1 

t5« 

Ox; 
PI 

2 

11 

CM 

o 

■a 

3 

o 

Observers 


Atlantic  Drainage 


Allentown 

Altoona(near) 

Bedford 

Bethlehem 

Bloomsburg(  near ) . . . 
Burnt  Cabins(near). 

Carlisle 

Chambersburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

EmporiUBi 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg  Airport. . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocouo 

Neshaminy  Falls 

Palnierton 

Philadelphia  Cty  Olf  ice 

Phoenix  ville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Wilkes-Barre 

Willianisport 

Williamstown 

York 


Division  mean.. 


Ohio  Drainage 


Bradford 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Corry 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport. 
Pymatuning  Dam... 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 


Division  mean. 


Lake  Drainage 

Erie , 

State  meanll 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton.. 

Columbia 

Huntingdon . . 
Cumberland . . 

Franklin 

Cliester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Adams 

Schuylkill .... 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia  . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna.. 

Snyder. 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming..  .. 

Dauphin 

York 


'254 

1,615 

1,120 

864 

filO 

990 

473 

600 

431 

2.020 

1,  (133 

365 

1,970 

653 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1,700 

255 

996 

469 

467 

657 

12 

1,176 

1,  720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1,217 

440 

754 

1,819 

410 

544 

550 

1,275 

400 


McKean 

Jefferson 

Butler 

Washington  — 

Erie 

Potter 

Westmoreland 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland  — 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


680 
400 
077 
170 
430 
653 
l.=i0 
170 
•220 
987 
160 
350 
300 
6,'iO 
938 
06,S 
780 
900 
HOC 
286 
050 
371 
040 
190 
500 
060 
825 
,190 
,100 


670 


69.2 
67.7 
70.3 
71.0 
67.4 
09.2 
71.6 
72.2 
72.2 


65 


66.2 
72.2 
66.2 
71.2 
67.8 
72.3 
71.4 
66.6 
72.8 
69.6 
65.1 
72.2 
67.6 
70.6 
71.9 
68.4 
75.0 
64.4 
63.2 
69.2 
68.9 
72.6 
73.2 
69.1 
67.8 
71.8 
68.6 
69.2 
68.4 
69.6' 
67.6 
64.5 
70.4 
68.1 
70.4 
68.5 
72.1 

69.5 


65.2 
65.4 
70.8 
69.4^ 
66.2 
64.1 
70.8 
64.4 
69.5" 
67.4 
70.9 
69.4 
68.5 
68.6 
61.8 
67.4 
72.4 
70.5 
70.8 
70.8 
67.7 
64.6 
73.8 
66.3 
64.7 
71  4 
71  0 
66.8 
70.6 

68.3 


67.8 
69.0 


-0.5 

+  1.1 
+  0.4 
+0.4 


+  0.5 
+2.1 
+2.0 


+0.3 
+2.5 
+  1.2 
+0.9 
+  1.7 
+0.9 
+  1.1 
+0.6 
+0.2 
+  1.1 
-0.7 
+2.1 
+  1.5 
+0.8 


-1.4 
-0.1 
+  0.8 
+  1.7 
+0.1 
+0.9 
+  1.2 
+  1.6 
-0.1 
-0  6 
+  1.4 
+0.8 
+0.1 
+  1.6 
+  2.8 
+  1.8 
0.0 
+0.8 


+  1.4 
+0.2 
+  1.9 


+  1.8 
+  2.8 
+0.1 
+0.9 
+0.3 
+  2.0 
-0.5 
+2.7 
+  1.2 
1-2.3 
+2.9 
+  0.7 
-0.8 
-1.6 
+  1.7 


+1.6 
+1.1 
+1.3 


fO.4 
+5.0 
+  1.1 
+0.8 
+  1.3 
+  1.6 
+  1.5 
+0.2 

+0.2 


+1.6 
+0.9 


90 

91 

89 

88 

90 

85 

90 

89 

91 

94 

91 

96 

86 

83 

92 

91 

93 

94 

91 

86 

91 

87 

90 

90 

92'' 

87 

88 

90 

88 

92 

87 

92 

96 


96 


13T 
71 
7 

20 

20 

12 

20 
7 

20 


12 
20 

7t 
20 

7t 

7 
20 
13 

7t 

7t 

7 
20-t 
12 
131 

7 
12 
20 
13 
131 

7 
20 
20 

71 
21 
191 
20 
29 
21 

7 
21 

9t 
12 
13t 
131 
29 

7 

11 

20 


30 
30 
30 

9 

101 
U1 
lit 

7t 
29 
30 

61 

6 
30 

11 
.30 
101 
11 
30 

6 
30 
29 
.30 
lOt 

6 

It 

1 

lot 

10 

It 

lot 


10 

lot 


41 

51 

44* 

52 

43 

52 

54 

45 

56 

45 

43 

50 

45 

50 

40 

45 

55 

46 

43 

48 

48 

55 

48 

46 

46 

55 

50 

44 

46 

46' 

44 

41 

51 

48 

43 

55 

49 


61 

5.72 

+  1.78 

2.93 

13 

0 

14 

11 

9 

10 

e. 

24 

4.74 

+0.89 

0.81 

3 

0 

15 

12 

12 

6 

w. 

24 

4.11 

-0.06 

1.36 

2 

0 

13 

11 

3 

16 

nw. 

2 

3.76 

-0.11 

0.  95 

12 

0 

11 

IS 

4 

8 

sw. 

61 

3.73 

1.41 

1 

0 

12 

11 

7 

12 

nw. 

161 

4.36 

1.02 

4 

0 

13 

8 

9 

13 

se. 

15 

5.78 

+L92 

1.71 

1 

0 

16 

15 

4 

U 

se. 

24 

4.62 

+  0.40 

1.75 

27 

0 

15 

7 

13 

10 

ne. 

3 

2.43 

-1.77 

1.07 

27 

0 

12 

6 

6 

18 

uw. 

1.44 
3.03 

■-i.'3i' 

0.30 
0.83 

2 
13 

0 
0 

12 

11 

11 

16 

11 

4 

8 
10 

ne. 
w. 

16 

24 

2.82 

-1.44 

0.56 

21 

0 

12 

14 

3 

13 

nw. 

6 

4.6H 

-0.28 

2.16 

8 

0 

11 

13 

2 

15 

w. 

61 

5.48 

+  1.09 

1.50 

27 

0 

16 

7 

13 

10 

s. 

24 

3.11 

-1.32 

1.20 

4 

0 

12 

12 

8 

10 

e. 

16 

4.84 

+  0.83 

1.10 

27 

0 

15 

11 

7 

12 

s. 

16 

3.63 

+0.04 

1.24 

22-23 

0 

15 

4 

11 

15 

se. 

6t 

5.83 

+  1.98 

0.98 

5 

0 

17 

15 

8 

7 

w. 

2 

3.04 

-0.17 

0.81 

8 

0 

14 

10 

8 

12 

8. 

16t 

4.49 

+  0.37 

1.21 

7 

0 

16 

8 

9 

13 

e. 

16 

3.77 

+0.21 

0.91 

1 

0 

14 

1 

13 

16 

s. 

16 

4.43 

+0.37 

1.98 

27 

0 

12 

16 

5 

9 

nw. 

16 

3.00 

-0.92 

0.72 

i 

0 

10 

11 

15 

4 

n. 

24 

4,06 

+0.29 

1.03 

23 

0 

8 

19 

10 

1 

sw. 

16 

4.  23 

1.33 

27 

0 

9 

11 

9 

10 

161 

2.82 

-1.44 

0.56 

13 

0 

13 

11 

5 

14 

e. 

2 

2.32 

-1.41 

0.94* 

27 

0 

10 

19 

4 

7 

s. 

16 

2.02 

-2.10 

0.50 

1 

0 

17 

13 

6 

11 

sw. 

21 

4.87 

+  0.11 

1.08 

20 

0 

16 

13 

4 

13 

nw. 

25 

6.23 

+1.36 

2.17 

14 

0 

14 

15 

1 

14 

w. 

61 

4.88 

+  1.17 

1.67 

12 

0 

14 

12 

7 

11 

s. 

2 

2.  13 

-1.11 

0.92 

.'6-27 

0 

14 

9 

9 

12 

nw. 

6 

6.05 

+2.68 

4. '.'2 

13 

0 

10 

16 

11 

3 

sw. 

61 

2.81 

-1.65 

0.85 

12 

0 

12 

10* 

8* 

12* 

D. 

6 

4.98 

+  1.07 

1.60 

12 

0 

14 

12 

7 

1. 

nw. 

3 

4.74 

+  1.19 

1.63 

72-23 

0 

14 

10 

6 

14 

nw. 

15 

3.71 

+0.04 

0.88 

7-8 

0 

17 

6 

14 

10 

n. 

24 

1.96 

-2.17 

0.62 

1 

0 

9 

9 

11 

10 

sw. 

16 

3.  28 

-0.84 

1.12 

26 

0 

14 

3 

17 

10 

nw. 

6 

« 

0.80* 

23 

0 

SN 

12 

9 

9 

nw. 

16t 

2.65 

-1.17 

0.57 

3 

0 

16 

11 

6 

13 

ne. 

24 

2.47 

-1.26 

0.50 

21 

0 

10 

7 

17 

6 

w. 

24 

4  33 

-0.22 

2.21 

12 

0 

14 

16 

6 

9 

n. 

24 

3.18 

-0.80 

0  82 

22 

0 

14 

7 

9 

14 

sw 

15 

1.10 

-2.76 

0.27 

31 

0 

9 

15 

8 

7 

sw. 

161 

4.28 

-0.23 

1.30 

23 

0 

10 

15 

9 

6 

sw. 

161 

7.17 

+  3.42 

1.93 

13 

0 

17 

10 

13 

" 

nw. 

61 

3.87 

-0.27 

4.22 

13 

0 

13 

11 

8 

11 

nw. 

16 

3.  49 

-0.58 

0.95 

1 

0 

11 

5 

12 

13 

vv. 

15 

2.67 

-1.67 

0.98 

,30 

0 

16 

4 

17 

9 

w. 

24 

3.17 
3.19 

-1.49 
-1.11 

0.87* 
0.85 

1 
13 

0 
0 

14* 
12 

181 

14 

10 

6 

w. 

16 

5  19 

+0.3K 

1.90 

2 

0 

11 

12 

I 

17 

w. 

16 

3.22 

-0.99 

o.6;i 

1 

0 

13 

10 

8 

12 

nw. 

16 

4.15 

-0.79 

0  61 

21 

0 

14 

13 

12 

5 

w. 

24 

4., 51 

-0..33 

0.86 

2 

0 

14 

11 

9 

10 

n. 

15t 

4.. 50 

+0.29 

1.10 

22 

0 

12 

16 

5 

9 

nw. 

161 

2.13 

-2.00 

0.49 

17 

0 

14 

9 

11 

10 

w. 

18 

4.35 

-0.04 

1.15 

4 

0 

15 

7 

19 

4 

sw. 

18 

3.50 

-0.57 

1.12 

11 

0 

12 

9 

12 

9 

se. 

151 

4,98 

+  0.23 

1.03 

7 

n 

16 

10 

14 

6 

se. 

24 

5.21 

+0.01 

0.98 

1 

0 

17 

16 

7 

7 

8. 

151 

3.58 

-1.30 

0.89 

30 

0 

17 

5 

10 

15 

w. 

16 

2.27 

-1.79 

0.55 

12 

0 

14 

2 

21 

7 

sw. 

24 

2.83 

0.84 

2 

0 

13 

3 

17 

10 

nw. 

161 

4.89 

+  0.60 

1.36 

21 

0 

15 

1-2 

9 

9 

nw. 

18 

2.46 

- 1.  .39 

0.56 

14 

0 

10 

17 

8 

5 

no. 

15 

4.00 

+0.19 

0.93 

12-13 

0 

16 

0 

15 

15 

s. 

III 

2.94 

0.63 

1 

0 

15 

2.84 

-1..54 

1.10 

13 

0 

14 

6 

16 

8 

s. 

18 

2.46 

-1.23 

0.85 

21 

0 

12 

13 

13 

4 

se. 

16 

4.47 

-1.17 

0.58 

2 

0 

17 

3 

13 

14 

sw. 

24 

4.66 

-0.53 

0.98 

2 

0 

19 

1 

11 

18 

w. 

18 

5.33 

+0.61 

1.85 

7 

0 

11 

11 

13 

6 

sw. 

24 

3.64 

-0.60 

0.64 

21 

0 

12 

13 

16 

1 

16 

3.20 

-1.27 

1.16 

2 

0 

13 

13 

7 

10 

w. 

25 

2.80 

-1.53 

0.78 

14 

0 

7 

1 

24 

5 

w 

16 

3.68 

-0.46 

2.19 

8 

0 

14 

9 

12 

9 

w. 

15 

1.53 

-1.81 

0.49 

30-1 

0 

11 

7 

14 

9 

ne. 

16 

3.82 

-0.32 

4.22 

13 

0 

13 

10 

10 

10 

w. 

Allent'u-Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Peuna.  Turnpike  Comni. 
Clarence  E.  Miller. 
William  B  .Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath. 
Andrew  B.  Evau.^ha. 
Dr.  Henry  .Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
Peuna.  Water  &  Power  Co 
Prof.  Paul  K.  Yoder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Lanca.ster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Penna.  Edi.son  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskin.son. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
New  Jer.<ey  Zinc  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
Earl  E.  Rarick. 
John  E.  Benner. 
1!.  S.  Weather  Bureau. 
U.  8.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  K.  Fisher. 
Penua.  State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
M.  S.  BlLss. 
Clyde  T.  Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
John  D.  ^[cEwen. 
Su.'^nuelianna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler  Eagle. 

Harry  B.  Montgomery. 

Penna.  Electric  Co. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Norman  R.Gillin. 

Wallace  J.  .Snyder. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col . 

Robert  Tross. 

U.  S.  Airway  Station. 

City  of  Meadville. 

Perry  B.  Campbell. 

New  Castle  Water  Co. 

General  CheTiiiral  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters. 

West  Penn  Power  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

D.  L.  Grove. 

Allen  E.  Y'oder. 

William  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  .Steel  Corp. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 


U.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  5  Incomplete.  // Total  partially  estimated.  'Estimated.  T.(  trace)  indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  inch.  Reference  letters,  •,  ">, ",  etc.,  indicate,  respectively,  1,  2, 3,  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

W.  B.  0..  Philadelphl8-8-12.42-1160 
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reaipltatio 

11  101  J 

uuu 

.  I'. 

II..' 

Counties 

Day  ol  niuutb 

« 

Stivtlous 

1 

- 

;i 

1 

■•• 

1". 

7 

s 

y 

in 

11 

1-2 

13 

14 

1ft 

tu 

17 

l(t 

19 

•20 

21 

n 

23 

21 

•26 

20 

27 

2H     2'J 

•M 

ai 

0 

ATLANTIC 

DRAINAGE 

IMiawtire  Hasiit 

(ll'fKll  Okl.wvahk 

Dlngmans  Kerry-'.. 

llawU-y- 

llolUstorvillo- 

Piko 

Wayne 

Wayuo 

I'iko 

Monroo 

Pike      

Wayne 

Monroe  ... 

.ai 

.80 
T. 
.3S 
.15 

.r>a 

2.22 
.0:) 

VJ 
.37 
.62 
.33 
.70 
.31 

"48 

T. 
.01 
T. 

'.'ie 

T. 

"!6i 

.02 
T. 

139 

.10 
.98 
.'23 
.56 

'.  42 

.04 

".[5 

1.83 
.77 

1.26 
.66 
T. 
.70 
.04 
.18 

't'.' 

't.' 

.■2U 
.03 
1. 

.■29 

.•?o 

.06 
.06 

.■a 

.26 
.16 
.15 

'  .'si'i 

.'28 

".(& 
.32 

'.ib 

.12 
.24 

.8;! 

.62 

1.00 

.95 

".bh 
.02 
.87 

".OS 
T. 

.17 
.10 

.16 
.46 
.39 
.21 
.10 
.•22 

.'26 

'.'(ji 

' !«') 
T. 
1.12 

.58 
.42 
.•20 
.46 
1.08 
.94 
.04 
.65 

'.i)4 
T. 

.05 

.is 

.oi 

T. 

1.56 
.89 

1.00 

1. 10 
.97 

1.41 

".m 

T. 

.03 

.03 

l\ 

.04 
.05 
.35 

't.' 

■"• 

.... 

.... 

6.4U 
6. Mi 
6.68 
6.  OH 

Mivtamonvs- 

Mount  Pocouo 

I'nupftck- 

IM>-a^aut  Mount!.. . 

'!i6 

.16 
.  11 

.05 
.03 

'.'io 

.02 

"".bi 

".bi 

;;;; 

4.87 

6.71 

4.96 

5 

Str\>udsburg- 

Tanners  FallsJ 

Lehigh 

Lehigh 

Northampton.. . . 

Monroe . . 

Wayne     .....  ... 

.03 

'  '.m 

.09 

.07 

.30 

.23 

.10 

T. 

•J'. 

T. 

.02 

.45 

.02 

T. 

.10 

.09 
.01 
.00 
.76 
.23 
.16 
.25 

'  JO 

.06 
".2S 
".ffi 

T. 

'!02 
.05 
.04 

.12 

.i4 
.14 

'tV 

.10 

T. 

.46 
.09 
.02 
.01 
.06 
.02 
.16 
.45 
'1' 

.01 

T 

.0.' 

".'64 

.50 

'.'57 
.54 
.31 
.16 
.09 

!22 

'>24 
.45 
.11 

.05 
.•26 

"A'i 

.37 

'.■35 
.03 

.10 

'."i7 

.53 
.60 
1.13 
1.46 
.■27 
.03 
.21 

.67 
.26 
2.16 
.38 
.67 
.06 

'i'.' 

't.' 

"Ah 

.06 

'.'io 

T.' 
'.'■70 

.19 
.02 
.04 
.03 

'.'is 

.07 

."Id 

.50 

.04 

.18 

.89 

.02 

1.33 

1.57 

1.62 

.52 

T. 

.•24 

.68 

.03 

.85 

2.93 
.02 

'!6'7 
1.39 

.18 
.75 
.77 
.(15 

.03 
1.11 
T. 

i/2'2 

.17 
.'22 
.83 
.93 
.30 
.12 
1. 00 
.72 
.59 
.51 

.08 
.16 

.12 
i.''25 

'.'■i'i 

••■• 

.45 
.29 

!69 
.17 
.16 
.15 
.16 

.05 
.34 

.03 

' .'  i'2 

'  !o2 
.12 
.03 

'.'6^2 
.06 
T. 

.i> 
.60 

.03 

'.'6'2 
.03 
.■27 
T. 

'.'io 

.51 

i.'38 
.10 

i!l3 

'!64 

.05 
.10 

']02 

'.'64 
.02 
T. 

.01 
.10 

.15 

.08 

".15 

■1'. 
.■27 
..37 
.03 
T. 
T. 
* 

.01 

.85 
T. 

T. 

.01 

';i4 

.00 

.•29 
.38 

1.18 
.95 
.97 
.91 

1.00 
.34 
.68 

.20 
1.06 
.80 
.21 
.21 
.53 

".Ob 

'!6i 

T. 

.07 
05 

T. 

6.72 

AUentown- 

Bethlehemt 

Blakesloe  Corners! 

Gouldsboro- 

Lansford- 

Mauch  Clunik 

Meruinsburg- 

Now  Tripoli 

Pahnertonl 

Zionsville 

SCUUYI.KII-I. 

Conshohoeken.  ... 
Frcderick<ville'-'. . . 

3.(6 

'[ii 

.05 
.•2.1 
.09 
.08 
.13 
.'22 
.11 
.13 

.50 
.12 
.08 
.05 
.•20 
.13 

'.'ie 

3.81 
8.16 

Carbon 

Carbon 

Monroe.    

Lohigh 

Carbon 

Lehigh 

Montgonierv    . . . 
Berks . 

4.54 
4.49 
6.90 
4.89 

'.'■26 

4.88 

T. 
T. 

.... 

4.48 

2.49 
3.99 
4.6b 

Grattirsford 

Phoenixville- 

Port  Clinton 

Pottstown-' 

I'ottsville- 

Uradiugt'     

\Vernersville2 

Lower  Dei.auake 

Coatesville 

Doylestown 

Marcus  Hook- 

Neshaniiuy  Falls.. 
Philadelphia 

.Virport  Station-'. . 

City  Olticet' 

Franklin  Inst.  -.. 

Shawinont 

Quak«rtown 

Westchester 

\VestGrove2 

Susquehanna  Basin 
Chemung 

Covington^ 

Lawrenceville 

North  Branch 
Bloomsburg(nr.)",. 
Canton'^..  

Montgomery 

Chester 

Schuylkill 

't.' 

.17 

.14 
.08 
.33 

'.'37 

1.86 

6.05 
2.81 

Scliuylkill  .  .   .. 
Berks 

.15 
.01 
.02 

'!p3 

.02 
T. 

.01 

.05 

.01 
* 

.11 

.02 
T. 
T 

.02 

.03 
.15 

.40 
22 

.08 
.39 
.18 
.20 
.30 
.15 

'!62 
.«4 
T. 
.01 
T. 

.54 
.28 
.40 
.55 
.40 
.52 
.99 
.80 
.26 

'.'30 
.60 
.23 
.17 

.40 
.18 
.44 
.25 
.39 
.20 
.16 
.90 
.50 
.06 

.02 

"•'rV 

.08 
.03 
.20 
.03 

T. 

'■'r.' 

T. 

.03 
.01 
.02 

't.' 

.29 

'.'i4 
.01 

.14 
.02 

■r'.' 

'.'5'7 
.'23 
T. 

!26 
.54 
.46 
.22 
.19 

'.'65 
.25 

.23 

1.49 

.01 

.09 
.08 
T. 

.07 

.07 
.02 
T 
.01 

.08 
.09 

.80 
.72 

.07 
.12 
.02 
.■29 
.16 

'lei 

.29 

!32 
.03 
.■20 

.06 

.'28 

i.'is 

'.'(is 

.18 

".m 
r 

.07 

.02 

.'23 
.23 

T. 

.01 
.18 

.51 

.76 

.23 

1.09 

T. 

.01 
.45 
.73 
.32 
39 
.80 

't. 

.■27 
.08 

.32 

.'26 
.07 

'.'is 

.02 
.'22 

T. 

.37 
.11 
T. 

'.'62 

.10 
.23 

.09 
.28 
.16 
.97 

'.'69 

'.'20 
.01 
.19 

'  '.22 

.22 
.04 
.16 
.46 
.01 
.29 
.20 

'.'oi 

1.04 

.•22 
T. 
2.17 

.05 
.05 

'.'i7 

.72 

't.' 

'.'63 

'.'io 
'.'62 
'.'(is 

T. 

.62 
.01 
't'.' 

"•27 

.15 
.31 
.42 

.03 

.08 
.05 

.88 

.09 

.18 
.15 

.06 
.•29 
.01 

T. 

'.'oi 

't'.' 
't'.' 

.09 

.30 
.03 

.03 
.01 

'!6i 

.18 
.11 

.04 
.13 
.16 

.•23 

T. 

.14 

.04 
.03 
.17 

"'.02 
.32 

1.00 
1.50 
L02 

.15 
.65 

".ib 

.15 

.■20 
.14 
.33 

L07 
.15 

* 

.10 

.81 
.90 
.55 
.86 
.09 
.87 
.71 

.10 

.14 

.21 
.24 
.11 
.26 
.03 
.15 
.04 
.22 
.02 
23 

T. 

.03 

i!27 

2.77 

.39 

.01 
'.'45 

'.'34 
'!6i 

4.74 

Berks 

Chester 

Bucks 

T. 

''r.' 
''i'.' 

4.84 

T. 
T. 

.03 
.04 

"Ai) 

.06 
.03 

.0:; 
.18 
.•23 
.04 

.14 

.10 

.08 

.'25 

1.60 

2. '21 

2.43 
2.95 
2.32 

Bucks  

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Bucks.... 

Chester 

Chester 

Tioga 

.01 

.06 
.01 

'.6i 

.08 
.03 
.02 

iso 

1.41 

'.'iii 

.17 
.■29 

.32 

.02 
.01 
.05 
.37 
1.11 
.07 
13 

.08 

.03 
.02 

'.'6i 

5.23 

T. 

1.74 

•2.13 

.60 
.01 

T. 

.08 

2.46 

.26 
.16 
.14 

".30 

.06 
.11 
.13 

2.81 
4.98 
4.33 

T. 

2.16 

.05 

.11 
T. 

".22 
.11 
.0(1 

Oil 
.46 
.11 
.26 

18 
.16 

0,0 

.17 
.32 

.09 
.19 
.19 
.08 
.01 
.10 
.10 

.05 

■;o3 

".Oi 

'.'65 

'!i'2 

'.'is 

'!63 
.34 

.24 

'!33 
.60 
.63 

'.'65 

.10 

.62 

';i3 
■;i'2 

';38 

'!2i 
.01 

.31 

.06 
.11 

.02 

'.'67 

"".07 

'.'64 
.•23 
.09 
.03 
T. 

.32 
.45 

* 

.54 
.15 
.05 
.23 
.07 
.16 

't. 

.17 

.01 

.10 

T. 
.03 

2.17 

.■22 

".bi 

"!62 
.05 

'!i3 

.05 
.03 

3.00 

Columbia 

Bradford  

Montour 

.28 

.■26 

.80 

1.02 

.14 

'!95 
.02 
.04 
.02 
.29 
.84 
.02 
T. 
.10 
.32 

.93 

3.73 
1  69 

tV 

.... 

.02 

T. 

.06 

.04 

.03 

.03 

.02 

'.'82 

.33 
.13 

3.00 

Kellogg  Mt  Tower'-' 

\riiiviiipt 

Bradford., 

T. 
.10 

".62 
.01 

T.' 
.16 

.14 

.10 

'.'is 
'.'io 

.05 

".bb 

.07 
.02 

i;63 

.01 

'!6i 

3  79 

.05 

L17 

Susquehanna — 

Luzerne 

Lackawanna 

Susquehanna 

Bradford  

Wyoming 

.50 
.07 
.63 
.93 
.26 
.40 
.40 

.30 

"."56 
.01 

.12 

.... 

';25 

■r'.' 

'.'i2 

'.'08 

.14 

"".m 

".OS 

.03 

'.'is 

.05 
.04 

2.02 

Pikes  Creekt 

Scrantont^ 

.12 
T. 

. . . . 

1.91 

.  16  . . . . 

3.71 

S'.isQuehanna^ 

.10 
.06 
.10 

t. 

.23 

'.is 

.07 

'!24 
.11 

.05 
.01 

't" 
t'.' 

".62 

2.75 

"t.' 

.05 

!ii 

.02 

'.22 

".26 

".2S 

t. 

.02 

2.65 

Tunkhannockt 

Wilkes-Barre^ 

We-st  Branch 

.08 

.20 
.07 
97 

.02 
.02 

2.06 

3.18 

Tioga 

2.37 

Bald  Eaglet 

RalliifmitpS 

.■20 
.25 
.29 

.95 

.10 

m 

.34 

T. 

T. 

.09 
.03 
.05 
.13 
.17 
.08 
.11 
.16 
.20 
.22 
.04 

.16 
.21 

'.'6'7 

■.'69 

.... 

.10 

3.08 

.05 
.14 

'!64 

.13 

2.49 

Ber\vlns(lale2 

Carter  Caiiipt 

Clearfield 

Potter 

T. 

'6.5 

T. 

.62 

.10 

.68 

.10 

T. 

.07 
'i2 

'!i6 
.06 

.15 

'.'(14 
.17 

"(in 

".m 

.i4 

.44 
.01 
.20 
.33 

']64 

'!29 
.22 
.01 
.24 
.72 
T. 
.39 

'.'23 
.32 
.07 
.24 
.08 
.12 

'.'62 
'.'63 

'.'ig 

— 

3.40 
2.80 

L94 

(Mpnrfipld2 

Clearfield 

.03 

* 

.35 
.37 

"m 

.73 
.01 

'!63 

2.70 

Driftwoodt 

Ou  Bois(ne'i'.r) 

Dushoret 

ICagles  Mere2 

Emporium"^ 

Engll.shCeutert.,.. 
(Taleton.  * 

.10 
.10 
.10 

'!i4 

.04 

■.'73 

■;65 

.07 
.02 
.25 

'!67 
.33 

.... 

2.64 

Clearfield 

Sullivan 

Sullivan 

.■20 

.15 

.42 
.07 

.04 

« 

.07 

.40 

T. 

T 

.10 

'Iii 
.10 

T 

.13 

.31 

.10 

'.'23 

'.'24 

'!04 

.02 

.05 

'.OS 

'!04 

'[62 

2.78 
2.06 

.04 
T. 

.04 

,13 
.83 

"!63 

1.44 

Cameron 

Lycoming..  

Potter 

.53 
.30 
.61 
.67 
.91 
.19 
.32 
.55 
T. 
.40 
.52 

8.03 

5 

.14 
.10 
T. 
.06 

'[34 
.34 
M 
.1£ 
T. 
.2- 

.'28 
. . . . 
T. 

'[62 

■r'.' 

T. 

.50 
.01 

T. 

';i'7 

'.'36 

'!i6 

.03 
.13 

"!ic 
.11 
.01 

.07 

.04 
'.'45 

.02 
.02 
.10 
.03 
.38 
.52 
.05 
.'21 
.12 
.20 

.26 
.'20 
.06 
.56 
.20 
.20 
.48 
.02 
.07 
.13 
.18 

T. 
T. 

.02 
.48 

't" 

■;65 

'.'ie 

't'.' 

.42 

't.' 

.05 

.03 
.03 

".02 

.02 
't.' 

'.'65 

2.67 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton 

't'.' 

■■■• 

'.'84 

'!6i 

2.24 

Kvlertown^  . 

.01 

.17 
.02 
.11 
.05 

3.77 

Lock  Haven'-  

.38 

'[24 
.17 

'.is 

.28 
.05 

2.82 

Elk 

1.92 

Renovo*^ 

Clinton 

Lycoming 

Centre 

2.73 

Shaffers  Path^ 

'129 

'[04 

T.' 
T. 

't. 

'.'2i 

T. 

't  ' 

i.'i2 

't" 

T 

'125 

.... 

1.77 

State  Colleget 

■'r ' 

.02 

.18 

.06 
.08 
T. 

.23 
T. 

'.'64 

3.28 

Tamarack  Tower2. 

Clinton        

2.44 

Wellsboro'-^ 

Tioga 

.37 

T. 

2.47 

Williamsport2 

Lycoming 

.2' 

T. 

.... 

1.10 

1 

Continued  on  page 
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Stations 

Counties 

Day  of  month 

1 

2 

i 

4 

5 

d 

■ 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

•20 

21 

22 

23 

24 

25 

•20 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

Susguehannd  Basin 

(continued) 

Juniata 

Altoona(near) 

■RofHord-         

j^lair             

.59 
T. 

.40 
.■23 
.96 
.26 
.50 
.58 
.84 

".21 
.60 
.48 
T. 
.61 

1.31 

2.37 
.58 

1.71 
.06 
.55 
.28 
.62 
.22 
.05 

1.05 
.04 
.14 
.34 
.22 
.12 

.19 

1.36 

.12 

.38 

".i)7 
.11 
.22 
.12 
.39 
.20 

.'14 
.69 

.47 

.18 

iii 

T. 

.01 

.05 

.24 

T. 

.36 

,35 

.03 

T. 

tV 

54 

.81 

'.'56 

'.'57 

'62 

.04 

T. 

.05 

'1'. 

'!6i 
.02 

.81 

.20 
.09 
.93 
.14 

'.'04 

".m 

.04 
.02 

.63 
.42 

2.34 
.02 

1.02 

".ib 
.09 
.41 
.03 
.05 
.27 
.02 

'.'94 

.03 
.78 
.19 
.32 
.11 
1.20 
1.20 
.90 
.02 
.03 
.05 
.10 

.27 

'.'is 

.16 
.10 
.02 
.33 

\.%\ 
.04 
.21 

1.33 
.95 
.04 
.38 

1.02 

.85 
.80 
.02 
.02 
.44 
.05 
.05 
.11 
T. 
.81 
.82 
.06 
1-00 

'.'61 

".31 
.29 

12 
.55 
.12 
.11 
.58 

69 

.46 
.07 
.15 

'!64 

.31 

.20 

'.'38 
.01 

'.'17 
.02 
.15 

'!6'2 

.24 
.48 
.72 
.30 
.70 
.03 
1.'29 
.10 
.09 

.01 
.60 
.01 
.05 
.10 
1.43 
.03 
.14 
.07 
.03 
.70 

't.' 

.02 
.43 
.11 
.07 
.19 
.36 
.40 
.34 
.11 
.73 

.14 
.04 
T. 
.15 

'!6i 

'.'08 
't'.' 

.66 
T. 

.01 

.04 

".oh 
".n 

.08 

.06 
.05 

'.'08 

'.'6i 

.02 
.02 
.03 
T. 

".m 

.06 

.18 
.17 
.30 
.16 
.49 
.03 
.'27 
.53 
.01 
03 
.07 
.36 

'.'69 
.04 

* 

.39 
.20 
.31 
.16 
.12 
.22 
.18 
.15 
.45 
.20 
.'23 
.32 
.06 
.34 
.28 

.06 
.22 
.15 
.36 
.56 

.07 

.06 

.2i 

T. 

.24 

.21 

.43 

.56 

.24 

.60 

.07 

.25 
.16 

';ii 

.21 

'!i6 
■r. 

'.'•26 

.  12 

T. 

.30 

.•20 

'.'■48 
.00 
.03 
* 

.01 
.18 
.85 
T. 

T. 

.06 
.'22 
.•22 
.14 

T. 

.14 

■y. 
'.'20 

T. 

.14 
.06 

.02 
.•29 
..39 
.12 
T. 
* 

T. 

T. 

.03 

.05 

'.'63 
.83 

'.'06 

'.'l7 
.18 
.09 

1.10 
.04 
.06 

'!'26 
.05 
.39 
.40 
.25 
.03 

'!6l 

'!6i 

".bb 

.11 

.18 

.63 
'.'68 

".k\ 

.62 

'^57 

.19 
.83 
.30 
.89 
■24 
.13 
.85 
.61 
1.33 
1. 10 
.90 
.02 
.62 
.90 
* 

1.83 
.48 
.■21 
.48 
..55 
.62 
.09 

1.10 
.19 
.59 

1.62 

1.98 
.46 
T. 
.52 
.11 
.66 
.64 
.57 
.18 

>26 

1.90 

.•25 

'  .'63 
1.58 
1.27 

1.75 
1..50 
38 
.62 
1.02 
1.^28 
1.50 

,16 

'!36 

'^87 

i  7h 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

.40 

'.'6'2 
T.' 

".2% 

4.1 

Breeze  wood  Intch'^ 
BuftaloMills", ..... 
Burnt  Cabins(nr.)' 
Charter  Oak(nr.)J. 
East  Waterford-... 

Huntingdon 

Lewistown2 

Loop  Mt.  Tower^.. 
Mapleton  Depot-^.. 
Martinsburgt 

6.3^ 

.39 

".40 
T. 
.13 
.33 
.85 

'.'69 
.67 

.43 
.01 

".()2 

.38 
.22 

3  2f 

Huntingdon 

Huntingdon 

.03 
.20 

ii'ii 

'.'64 

.07 
.10 
.03 
.09 

4  3( 

T. 

'i-'.' 

"01 
.03 

.21 

2  5C 

.38 
.17 

5  It 

Huntingdon 

Miflflin 

'!62 

'!62 
■!6^2 

".03 

.03 

4.4£ 

4  2.' 

Huntingdon 

Huntingdon.  ... 
Blair 

■;65 

.04 
.02 

.03 

';i4 

'!26 

2.00 
T. 

.04 
.•20 

.02 

".V2 
.21 

■r. 

"■24 

T. 

.94 

.03 

.02 

.44 

.01 

.78 

.86 

.22 

1.34 
.11 
.14 
.16 
.08 
.11 

't.' 

.35 
.32 
.28 

.03 
.22 
.30 

't'.' 

.57 
.03 

1.56 
.27 
.32 

'!4i 

.08 
.47 
.73 

.31 
.11 

'  .'•io 
.74 

78 
L32 

i!3^2 

.35 

.85 

.78 

.66 

.39 

.38 

.72 

.47 

1.03 

L25 

.47 

.09 

,36 

.11 

1.50 

1.^22 

.80 

.02 

.40 

..34 

1.30 

'  **' 

't'.' 

* 

'.'76 
'  '*" 

03 

4  1' 

•i'.' 

.82 

.04 
.01 
.02 

'J' 

'.'  lo 
'!67 

't. 

T. 

4Ai 
4.(k 

Perry             

T. 

.02 

.02 

3  51 

Bedford 

Huntingdon 

'iie 
i.'M 

.21 
.05 
.17 

T. 

.04 
.09 

.02 
.05 
.19 
.03 
.06 
.09 
.07 
.03 
.01 
.01 
.02 
.05 

i.a 

Shade  Gapl 

LwR  Susquehanna 
Arendtsville^ 

4.6C 
7  11 

Cumberland 

Franklin 

Cumberland 

Lancaster 

York,  

Schuylkill 

York 

.48 
1.29 
..55 
.03 
.44 
T. 
.14 
.52 

'i'.' 

'^41 
.46 

.2}^ 
.10 

7.5( 

BlueMt.  Intchg,..3 
Carlisle 

T. 

6.  7t 

2  b'i 

Glen  Rockt 

* 

.0) 

'.'63 
T. 

.12 
03 

a  3<t 

't.' 

3.1] 

.03 

.10 

i'.' 

T. 

.02 

T. 

'.'io 

.16 
.05 
.87 

'.'0'2 

4.8^ 

Hanover  — ...  •  •  •  ■ 
Harrisburg  Arptl'. 

Holtwood''^. 

Huntsdale''' 

.01 

3  6. 

Lancaster 

Cumberland 

Lancaster 

Lebanon 

.48 
.76 

.'i3 

T. 

't.' 

'!64 

3.0- 
0  6i 

.04 
T, 

4.4c 

4  Ot 

Manada  Gap 

Middletown-* 

Millersburgl 

TimiT>hin 

.05 
.02 
.07 

.19 
.01 
.61 
.61 
.04 
.01 
.01 
.33 
.55 
.48 
.03 
.06 
.06 
.59 
.13 

.12 

.10 

L.59 

T. 

.09 

* 

.01 

1.07 
.18 
.39 
.34 
.27 
.26 
.63 
.15 

'!i9 

.04 
.37 
.72 
.51 

■.'6i 

.18 

.05 
.32 
.19 
.17 
.39 
.45 
.09 
.30 



T. 
.42 

'.'64 

1.65 

.53 

13'^ 

.17 
.31 
.07 

't.' 

't'.' 

.04 
'1'. 

'.'63 
.01 

3  9t 

'  '*' 

* 

■■*' 

T. 

* 

'  **' 

'!io 

.03 

't'.' 

".0\ 
T. 

'03 

T. 
.16 

3  8 

Dauphin 

York    

•2.6t 
4  2( 

Penn  Nursery-.... 
Peters  Mt,  Tower^. 

Pine  Grove''' 

Ringt.own  '^ 

Selinsgrove 

Shippensburg 

Centre 

Dflurthin 

.85 
.36 
.05 
.17 
.62 
.76 
.32 
.27 
.37 
.93 
.46 

.37 
.67 
.41 
T. 
.32 
1.28 
.17 

T. 
.03 

.44 
.17 

!i9 

'.'32 
.21 
T 
.04 
.44 
.07 

.59 
..58 
.02 
.57 
.53 

« 

.43 

.11 
.30 
.63 
.18 
.14 

.'47 
.03 
1.90 
.19 

'.'■20 
.12 
.86 
.'22 
.09 
.16 
.15 
.02 
.58 
.03 
..31 
.05 
.■21 
.14 
.1.5 
.16 
.0." 
T. 
.Of 

.61 

.05 
.01 
.02 
.01 

'.'io 

.04 

']6i 
.02 
.10 

.06 
.15 
.18 
.05 
T. 
* 

.03 

T.' 

.'12 
.06 

'[■24 
* 

.'25 
.01 
.02 

■  !05 

"Ai 

.33 

.40 
.08 
.18 
.77 

'>26 

".k 

.54 
.9f 
.38 
.19 

't.' 

.72 
.01 

't 

.15 

.04 

.16 

.10 

.01 

.16 

.10 

.18 

.13 

T. 

.48 

.19 

.13 
.26 

'!2^2 
.28 
.99 
.16 

".b\ 

.04 
.39 
.03 
.02 

05 

't.' 

i''.' 

".o\ 

".ilh 

'.'ai 
.01 

.03 
.17 
.45 
T. 

'.'64 
.05 
.02 
.22 

.14 

.06 

.11 

.18 

*■ 

.•26 

.35 
.21 
.39 
.69 
.03 
.25 
.13 
.22 
.42 
.07 
.67 
.61 
.44 
.55 
.14 
.17 
.69 
.67 
.49 
.04 
.47 
.39 
.37 
.54 
.08 
.13 
.69 
.83 
..32 
.34 
.14 
.65 

T. 

2.8L 

't. 

3  61 

Schuylkill 

Schuylkill 

Snyder 

Cumberland 

Northumberland 

'!6i 

't. 

't" 
i!66 

".'■41 

.12 

'.'35 

.65 

't. 

'.'io 
't.' 

.15 

.51 

5.  7C 

'.'.50 

2.61 

1  yt 

7.0t 
3  4C 

Williamstown 

Woodward^ 

1.25 

■.'62 
.08 

..30 
T. 

't. 

.66 

1.10 

.36 

.... 

".io 

".21 

.05 

'iis 

.10 

.13 

.35 

'[95 
T. 

.08 

.87 

.71 
2.19 

'!oi 

.09 

'!6i 
't.' 

.08 
.02 
.02 

.07 

.03 

.33 

T. 

.10 

.05 

.05 

.02 
.07 
T. 

'.'65 

1.21 

.05 

.03 

13 

'.'25 

'^•io 

';'28 

't.' 

.16 
.02 
.17 

4.'2« 

Centre 

l.»( 

York 

1.93 
.■22 

.23 

.■27 
.09 

.57 

.88 

« 

.48 
.24 
.29 
.80 
.09 

'!64 
1.30 
.'20 
.54 
.17 
.35 
.06 
.12 
.10 

.07 
.03 

.10 
T. 

.■27 

T. 

.62 

« 

.03 

..58 
.11 
.18 
.04 
.04 
.12 
.•20 
.01 
.14 

'.'69 
.54 
.35 

"38 

't 

.07 
■.'■28 

'.'io 

.08 

.... 
't.' 

.15 

.40 
.45 

.58 
.70 

.'74 

.•26 

1.00 

1.^24 

.03 

'[io 

.07 

'!6i 

.64 

'.'•2.5 

'^37 
.04 

15 

7.1' 

YorkHaven^ 

Potomac  Basin 
Chambersburg^.... 

Gettysburg... 

Hewitt(near)I 

Hyndman2 

McConuellsburg-.. 

Mercersburg. • 

South  Mt.  San-fm-i 

«"^^  DRAINAGE 

Ohio  Basin 
Allegheny 

Acmetonia^  

Aliens  Millst 

Blalrsville'- 

Bradford     

BrookvilleJ 

Buckstownt... 

Cherry  Grovel 

Y'ork     

"(J2 

'.'06 
T. 

".03 

;63 
.01 

.03 
".0\ 

.01 

'!65 

3.31 

Franklin 

Adams , 

'!ii 

4.6' 
5.4 

Bedford 

Bedford 

^^^l^l+oTl              .    . . . 

5.3^ 
3  9J 

4  9 

Frnntliu 

T. 
T.' 

'.'62 
T. 

6  3. 

Franklin 

Allegheny 

TpfFpTson     

T. 

.07 

5.2 

".'ib 
't 

.98 
.50 
.86 

6  1 

'.'OE 

.04 
.01 
.04 

■2.31. 

T. 

.02 

■.'25 

'.07 

5.3 

.95 

i;4& 

.21 
.05 
.25 
.63 
.47 
.47 
.95 
T. 
1.01 
.17 
.49 
.98 
.98 
.30 
.29 
.61 
.02 
.28 
.02 
.21 
.57 
.18 
.3h 
.Ou 
.0? 
.0£ 

3.4 

Jefferson 

Somerset 

T. 
'.'62 

.02 

2  6 

5  4 

3  4 

Clarion . . 

Erie                 . . . . 

.5? 
1.14 

.    .. 


.04 

.42 
.23 
.39 

.01 

.... 

3.7' 

nnrrv^ 

6.1< 

Coudersport .. 

Crooked  Crk.Daml 

Potter   

T. 
.12 

.36 
.07 

'.is 

.13 
.17 
.71 

T.' 

.08 
.13 
.30 

".oh 

.16 
.50 
03 

.03 
T. 

'.'6i 

.16 

'.'is 

T. 

.65 

.16 
.10 

'lis 

.25 
.79 
.02 

.10 
..50 

.15 
T 

'.'12 
.12 
.03 

'!i4 
..50 
.12 

'^8 
.22 
..55 
.05 
.15 
.31 

".0\ 
.16 

■.'63 

".W 
".'\2 

t. 

.06 

.07 
.23 
.25 

.50 

.11 

't.' 

'.'61 

.47 
.03 

3.2" 

Armstrong 

Westmoreland.  . . 

Cambria 

Cambria 

2.6 

'.'02 
.12 
,01 
.07 

'.'6i 

.04 
.05 

'.'20 
.03 
.11 

T. 

.01 

'.'li 

T. 

.01 

.29 

.10 

T. 

T 

.07 

.28 

'.'01 

.07 
.08 
.24 
.04 
.49 
.10 
.10 
.08 
.05 
.08 
.14 
.15 
.03 
.02 
.09 
.17 
.64 
.01 
.17 
.28 
.13 

'!6i 

« 

4.1, 

58 

4.0 

EbensburgS 

4  5 

'!4( 

".k 

.09 

4.5( 

■PrnTiVHnS 

Vpna.nETO 

.191   .10 

2  1; 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

McKean 

i  .... 

2,00 
1.03 
.38 
.05 
.39 
.56 
.20 
.37 

.18 
.38 
.18 
.38 
.08 
.42 
.•28 
.27 
.14 
.31 
.13 

1.30 
.02 
.37 

1.10 
.18 

.40 
.25 
.32 
.04 
.•25 
.28 
.68 
.19 
.02 
.16 
.14 
.05 
.34 

't'.' 

.60 

.05 
.05 

't. 

.33 

.40 
.48 
.05 
.50 
.61 
.29 
.04 

'.'69 

.01 
.02 

.33 

"lie 
';64 

'  J2 
.03 
.28 

5, IK 

'.'04 

';.33 
.02 
.41 
.07 
T. 

'^64 
.03 

'!05 
.10 

'.'64 

.30 

4  9 

••■• 

.24 

.89 

't" 

".'42 
.72 

".2\ 

5.2 

.09 

T. 

.01 
.02 

■.'03 

';43 
.05 

'.'36 

'.'is 

.02 

't. 

'.'63 

".'67 
'.65 

'.'63 

3.5 

Laurel  Hill  Smtt.. 
Laurel  Hill  Tunnel8 

Westmoreland.. 
Westmoreland.. 
Westmoreland. . 
Armstrong 

3  9 

.0' 

".6 
.0 
.0 

.!( 

'.'« 

.6 

I  .... 

4.6 
4  8' 

Mahoning  DamJ.. 

Marienvillet 

Meadville^ 

3  0( 

2.9 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

i  .... 
1  . . . . 

.11 
.42 

.02 
.08 
.21 
.04 
1.60 

'■'r'.' 
. . . . 

't'.' 

1. 

•?  ? 

Mosgrove^  

'.'22 
'."62 

2  5 

Parkers  Landing^. 
Pittsburgh  Cty  Oft' 
Punxsutawney2 . . 

3.8' 
2.6 

.01 

.04 
.01 

.03 

3.4 

Elk 

Indiana 

9  fU 

Saltsburg2     

5.2 

Continued  on  page  40 
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Dully  riocipltutlou  for  Jium,  1048    CLUiUiiucd  fnun  I'iik'^  :i' 


Counties 

Day  of  month 

3 

Sttttious 

1 

3 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

Al.l  KlillKNY 

(couttuued) 

.69 
1.70 
.11 
.02 
.18 
.10 
.10 
l.lfi 
.05 

.-12 
.35 

'.'io 

.02 
T. 
.63 
.... 

tV 

.68 
.98 

.28 
.03 
.03 

■.'48 
.03 

.69 
.01 
T. 
.35 

.66 

T. 

.22 

.28 

.61 

.13 

.10 

'.'so 

'.'is 
i!i5 

2. 12 

.12 
.33 

.84 
.03 
.14 

T. 

';66 

.80 
.24 
.06 
.24 
T. 
.03 

.03 
.01 
.09 
.18 

'.'48 
.06 
.22 
.10 
.20 
.09 
.15 
.02 
.08 

.18 
.03 
.01 
1.12 
.11 
.42 
.02 
.04 
.03 

.15 
.06 
.04 
.05 
.12 

.12 
.23 

■.'06 
.62 
.08 
.05 
.12 

".Oi 
.22 

.03 
.14 

.14 
.01 

".'is 

.10 

'!88 

'.'6i 

.21 

1.10 
.11 
.0!) 
.10 
.02 
.40 
.17 
.02 

.48 
.48 
.01 
.25 
.13 
.12 
.09 
.09 
.02 
.05 
.31 
.14 
.27 

';67 

.23 
.07 
.23 
.86 
T. 
.12 

.11 
.26 
.80 
.80 
.81 
.34 
.13 
.14 
.66 
.43 
.37 
.14 
.98 
.78 

.01 

.14 

.03 

'.'ie 

.13 

.18 

.oe 

.08 
.86 
.02 

'."os 

.02 
.80 

.52 
.48 
.63 
.12 
.02 

'.'64 
.43 
.09 

.18 
.24 
.36 
.16 
.65 
.74 
.18 
.33 
.30 
.42 
.22 
.23 
.24 
.42 

.37 

'.'32 
1.09 
.01 
1.36 
.20 
.21 
.85 

.41 
.36 
.21 
.92 
.02 

"ios 

.16 
.02 
.02 
Ml 
.07 
.06 
.10 

.38 
.36 
.36 
.4.') 
.14 
.11 
.17 
.09 

'!i5 
.23 

.28 
.83 
.61 

T. 

.73 
.43 

'.'is 
't.' 

.03 
.02 

.14 

.04 

T. 

.05 

.20 

.20 

.46 

T. 

.10 

'.'62 
'.'06 

.47 
.16 

','69 
..39 
.10 
.23 

'.'56 

.42 
.21 
.21 

'i'' ' 
'.'17 

.10 

't.' 

.08 

'tV 
'.'ii 

.76 

.02 

4.70 

Siiu'thport'-' 

Strouglowut 

'I'ioiie^ta  Diiint 

'ritu>villot 

I'nionCltji 

\  iindorgrift  •' 

Warren-       

Sb'Kean 

Indiana 

i."6& 

.06 
.55 
.79 
.US 
T. 
1.88 

.03 
T. 
.32 
.85 

"!i5 
.19 
.54 

i.'io 

4.46 

.07 

".'6i 

.06 
.07 

.47 
'.'26 

.42 
.36 

■."66 
.03 

'.■54 

"iso 

"2.3 

.01 

■'••• 

".M 
.61 
.80 

'!46 

6.67 

1.78 

I'rawford 

Krie 

We.stmiireland.  . . 

Warren     

Warren 

Somerset 

Fayette 

Washington 

Greene 

Westmoreland. .. 
Westmoridand  . . 

Somerset 

Westmoreland. .. 

Fayette 

.\llegheny 

Somerset 

Somerset 

Fayette      

"!i3 
.55 

.'08 

".04 

■.'23 

.03 

':'' 

'."io 
.45 
.43 

L85 

".20 
.01 
T. 
.11 

';39 

.01 

'.'i'i 

.08 

•••• 

.01 

2.72 

3.67 

.30 
.13 

'.'io 

'  !06 
1  43 

'.'65 

.09 

.29 

.18 

';7i 
'.'69 

'!6i 

'.'28 

;6i 
'.'6i 

T. 

"M 
!6i 

.04 

';o2 

.36 
.05 

.08 
T. 

.01 

.17 

T. 

.06 

.14 

'.'02 
.13 

.20 

.02 

'.'26 
T. 

8.20 

Vouugsvlllot 

Mono<:aukl<v 

Conlhienee- 

Connellsville- 

Uoiiorat 

(;reen>t)oro- 

lireensburs 

Irwin          

8.91 

89 
1.98 
.63 
.26 
.21 
.22 
.52 
.59 
.11 
.23 
.16 
.20 
.48 
.53 

T. 

.05 
.03 
'1'. 

'[si 
.34 

T. 

'.'65 
T. 
.26 
.09 

.04 
.18 

T. 

't'.' 

8.91 

.... 

'.'i? 

'.''ii 
.16 

"."is 
.02 

.09 
.85 
.40 
.30 
.26 

'.'62 

T." 
T. 

..  .. 

'.'06 

4.88 
8.88 

':82 

.06 

'.'oii 
".'6i 

T.' 

.14 
'.'62 

.01 

T. 

.36 

.02 

".'6i 
'.'46 

4.22 
4.86 

'.'6i 
'i'.' 

4.94 

Mever^dale'- 

MnVrvsvillet 

Newell^ 

l-itt^burgh  Arpt.Ji. 

4.67 

.46 

'!83 
.31 
.30 

.02 

.50 

T. 

.32 

.25 

3.09 

.05 

'."67 
.(M 

2.46 

.... 

.01 

4.00 
4.47 

.14 
.13 

4.66 

6.33 

Wayuesburg 

Bk.wkr 

Greene 

.12 

2.80 

Beaver 

F.utler.. 

T. 

* 

.14 
.22 
.29 

.97 
.09 
.63 
.80 

.01 

.03 

.0.S 
.43 

.01 
l.lu 
.35 
.01 
.44 
.25 
.70 
.05 
.02 

'!i2 
.84 
.37 

.06 
.01 

".20 
.09 

1.41 
.02 
.28 

2.05 

.16 
.21 
.27 
.17 
.31 
.99 
.32 

i!46 
.57 
T. 
.49 

.09 
.36 

.02 

.61 

.06 

.08 

T. 

.12 

.45 

.53 

.85 
.'25 
.04 
.42 
.01 

.02 

.04 

.08 
.10 

'!i4 

.21 
.25 
.09 

"!6i 
'.'62 

.03 

.01 
.38 

.16 

.18 

T. 

.2'2 

T. 

.46 

.13 

.12 

.27 

.04 
.09 
.13 

.03 

"!67 

T. 

.02 

T. 
T. 

.01 
T. 

T. 

'!oi 

't'." 

.35 

.15 
.09 

.09 
T. 

.08 

'.'65 

"ios 

.01 

.11 
't.' 

'."62 
.02 
.01 

.03 
.01 

'.'58 
.22 
.40 

4.60 

.06 

't. 

. . . . 

'.'63 
"."35 

3.17 

Mercer 

Mercer 

Mercer 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer. 

2.96 

.04 

.05 
.07 
.28 
.31 
.17 

.04 
.06 
.15 
.32 

.36 

'.'6i 
.02 
.02 

.06 

.66 
.13 
.10 

3.60 

.03 
.56 

'.'is 

.07 
'!25 

'.'ii 

'.'i4 

'.'63 
.06 

.65 
1.01 
.67 
.70 
.02 

'.'46 

't.' 

'.'64 
'.'63 

'i' 
'[26 

"t.' 

2.26 

New  Cajitle 

Penn  liine'^ 

Pyniatuning  Dam-' 
Sharon- 

4.89 

3.66 
2.94 
2.46 

Ohio 

Claysville-' 

Coraopoli.s- 

Midland^ 

.Mt.  Lebanon 

Washingtont 

LAKE 

DRAINAGE 

Erieti 

Washington 

Allegheny 

Iteaver 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

'."03 

't'.' 

.02 

".bi 

"."62 

".V2 
.14 

T. 

.08 

.18 
.08 
.03 

'.'08 

.. . . 

3.19 
3.96 

'.'62 

'.36 
.26 

■'os 

.05 

.35 
.62 

2.83 
3.81 
1.85 

1.53 

Raymond! 

2.98 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station :  precipitation  is  for  24-liour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  jniduight  to  midnight.  ■>  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  5  Precipitation 
for  period.  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1  ;30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     5  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    //    Record  partially  estimated. 


PBESSXIRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

Wind" 

Relative 

(reduced  to  sea  level) 

Humidity 

Stations 

0 

si 

• 

a 
3 

0 

s 

ID 

s 

1 

s 

0  0 

0 

£ 

1^ 

g 

a 

a 
p. 

o3 

03 

0 

a 

>% 

'^Iv 

ol 

m 

m 

OT 

■D 

S           K 

M 

^ 

a 

<i> 

Sk 

fi 

fi 

i> 

-' 

I> 

i 

Erie  . 

29.97 
29.97 

30.29 
30.31 

25 
26 

29.65 
29.62 

6,6 
6.9 

20 
43 

w. 
sw. 

23 
12 

84 
80 

'56" 

75 
69 

46 

Harrisburg 

60 

Kylertown 

30.00 

30.  32 

27 

29.67 

10.4 

36 

nw. 

30 

89 

64 

76 

Philadelphia  .... 

29.  ye 

30.33 

2(1 

29.55 

10.6 

30 

nw. 

14 

79 

54 

64 

59 

Pittsburgh 

29.  97 

30.2.5 

28 

29.68 

8.8 

34 

sw. 

12 

83 

58 

68 

56 

Reading 

29.97 

30.33 

26 

29.60 

9.5 

31 

nw. 

14 

78 

52 

,51<> 

60 

Scranton 

30.00 

30.33 

26 

29.66 

5.6 

31 

nw. 

19 

81 

61t 

51t 

51 

For  any  flve-rainute  period, 
t  Local  noon 


t  3:00  p.  m. 


Corrected  to  true  velocities. 
$  4:00  p.m. 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-lJarre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Schenlcy.  Lock  No.  5 

Sutersville 

Charleroi(nr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No.  7 


Rivers 


Delaware. . . .'. .   

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N.  Br.  Su.squehanna . 
W.  Br.  Susquehanna, 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio 


3.6 
4.0 


5.3 
4.7 
2.2 
4.8 
4.2 

12.9 
4.0 

12.0 


5.0 
6.8 


7.6 
7.5 
4.6 
6.7 
5.2 

14.3 
6.1 

14.3 


2.4 

29 

2.1 

30 

4.4 

30 

2.7 

30 

0.8 

30 

3  9 

26 

3.6 

30 

12.0 

29 

3.3 

22 

11,2 

7 

« 

* 

*  Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 


18 
22 
9 
11 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 
25 
30 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


June,  1942 


Daily  Temperatures  for  June,   1942 


Stations 


12346678 


10  11  12  13  14  16  16  17  IS  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  80  31 


Allentown^ /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Altoona(near) /  .Maximmn... 

\  Minimum... 
Arendtsville /  Maximum... 

\ Minimum.. . 
Bedford /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
BethlehemS /  Maximum... 

\ Minimum..  . 
Bloomsburg(near).. . .  /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Blue  Mt.  Interchange^ /  Maximum... 

\  Minimum..  . 
Bradiord /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Breezewood  Intchg^..  I  Maximum... 

\  Minimum... 
Brookville^ /Maximum .. . 

\ Minimum.. . 
Burnt  Cabins(near)3.  /Maximum... 

\  Minimum.. . 
Butler /  Maximum... 

\ Minimum..  . 
Carlisle /  Maximum... 

\ Minimum..  . 
Chambersburg /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Claysville^ /  Maximum... 

V  Minimum... 
Coatesville /  Maximum... 

\  Minimum..  . 
Corry 2 /  Maximum... 

\  Minimum... 

Coudersport /  Maximun).. . 

\  Minimum.. . 
j)griy /  Maximum... 

\  Minimum... 
Ebensburg2 /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Edinboro /  Maximum .. . 

I  Minimum..  . 
Emporium^ /  Maximum... 

\  Minimum... 
Ephrata /  Maximum... 

\  Minimum ... 
jijie^ /  Maximum... 

>  Minimum.. . 
Franklin^ /  Maximum... 

\  Minimum.. , 
Freeland /  Maximum... 

(Minimum..  , 
Gettysburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gordon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Greensburg /  Maximum.. 

V^  Minimum.. 
Grove  City /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Hanover. /  Maximum.. 

^  Minimum.. 
HarrisburgS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Hawley /  Maximum.. 

>  Minimum.. 
HoltwoodS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

Huntingdon /  Maximum.. 

\Minimum.. 
Indiana /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Irwin /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Johnstown /  Maximum . . 

\  Minimum.. 
Kane* /  Maximum  .. 

\  Minimum .. 
Kylertown* /  Maximum" . 

\  Minimum .. 
Lancaster /  Maximum.. 

\  Mininuuii .. 
Lawrenceville /  Maximum .. 

\  Minimum.. 
Lebanon^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lewistown /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lock  Haven2 /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Marcus  Hook^ /  Maximum.. 

\  Minimum .. 
Mauch  Chunk /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Meadville2 /  Maximum., 

\  Minimum.. 
Mercer* /  Maximum., 

\  Minimum.. 
MiddletownS /  Maximum. 

\  Minimum  . 


72 

58 
81 
59 
84 
62 
77 
65 
64 
55 
75 
60 
70 

eo 

82 
62 
76 
60 
83 
58 
67 
60 
87 
61 
85 
fiO 
81 
62 
88 
65 
77 
59 
84 
57 

78 
58 
85 
62 
81 
58 
80 
60 
72 
54 
77 
59 
64 
51 
86 
63 
78 
51 
86 
62 
81 
57 
85 
62 
84 
63 
88 
61 
70 
58 
63 
51 
73 
59 

88 
62 
85 
62 
88 
59 
86 
65 
81 


61 
52 
64 
58 
65 
52 
67 
60 
59 
51 
62 
51 
62 
52 
74 
62 
69 
61 
78 
60 
64 
55 
86 
62 
67 
53 
65 
54 
84 
68 
66 
54 
82 
57 

67 
53 
86 
61 
79 
57 
79 
60 
68 
60 
69 
55 
68 
!)3 
83 
64 
57 
51 
65 
54 
61 
51 
85 
61 
84 
61 
67 
53 
64 
54 
59 
47 
68 
55 

65 
58 
82 
59 
87 
60 
84 
61 
73 
57 
62 
56 
71 
55 
66 
55 
61 
55 
66 
55 
64 
55 
65 
55 
61 
49 
84 
62 
81 
62 
65 
55 


54 
86 
62 
80 
54 
79 
60 
80 
58 
73 
55 
75 
58 
84 
64 
70 
51 
74 
60 
80 
53 
86 
62 
83 
63 
75 
58 
76 
56 
69 
50 
70 
57 

84 
59 
82 
61 
86 
60 
85 
59 
79 
55 
81 
56 
71 
55 
81 
58 
75 
55 
83 
60 
76 
55 
72 
56 
65 
52 
83 
61 
83 
58 
74 
56 


76 
54 
83 
60 
85 
65 
85 
60 
75 
62 
82 
61 
86 
59 
79 
56 
84 
62 
79 
57 
85 
60 
87 
60 
85 
65 
90 
65 
85 
60 
83 
63 
81 
57 

80 
55 
83 
61 
80 
57 
82 
59 
82 
60 
85 
65 
81 
66 
83 
62 
75 
62 
84 
67 
79 
62 
84 
62 
84 
63 
85 
66 
80 
65 
80 
59 
79 
66 

85 
61 
81 
60 
86 
60 
83 
61 
78 
52 
81 
60 
82 
64 
84 
60 
83 
56 
85 
63 
82 
59 
81 
65 
74 
60 
86 
61 
84 
57 
82 
65 


82 
64 
80 
52 

81 
50 
82 
58 
76 
57 
76 
54 
80 
56 
87 
60 
70 
61 
81 
57 
75 
55 
83 
67 
79 
57 
81 
61 
83 
57 
84 
62 
83 
60 
SO 
57 
81 
64 

83 
56 
80 
55 
84 
56 
81 
60 
75 
49 
79 
57 
86 
57 
77 
58 
82 
60 
88 
61 
83 
59 
89 
67 
78 
55 
79 
54 
79 
53 
82 
60 


83 
51 
82 
51 
86 
56 
84 
54 
87 
65 
84 
44 
84 
58 
83 
51 
86 
54 
84 
50 
84 
52 
90 
.50 
85 
55 
88 
54 
88 
59 
8' 
61 
86 
50 

85 
45 
89 
54 
83 
51 
88 
52 
82 
48 
88 
52 
82 
62 
87 
51 
82 
44 
80 
52 
84 
44 
89 
56 
90 
56 
84 
57 
89 
55 
87 
45 
84 
60 

86 
53 
8ti 
57 
89 
52 
86 
52 
82 
50 
82 
52 
87 
63 
84 
48 
86 
57 
88 
55 
85 
52 
90 
63 
83 
43 
88 
50 
85 
51 
85 
53 


82 
60 
75 
62 
78 
66 
79 
67 
85 
62 
85 
56 
82 
68 
80 
49 
81 
70 
78 
52 
82 
66 
91 
62 
80 
67 
83 
68 
89 
70 
85 
63 
85 
50 

79 
41 

84 
66 
74 
57 
84 
52 
83 
48 
86 
63 
79 
57 
81 
55 
83 
58 
78 
68 
83 
57 
83 
66 
87 
65 
81 
67 
83 
67 
87 
56 
83 
68 

82 
62 
80 
65 
85 
63 
76 
66 
76 
51 
75 
54 
83 
69 
85 
47 
84 
65 
85 
64 
82 
58 
84 
65 
83 
51 
84 
53 
82 
59 
83 
67 


80 
58 
79 
66 
76 
65 
78 
68 
82 
60 
82 
58 
80 
68 
83 
60 
82 
68 
86 
60 
82 
6' 
91 
63 
84 
06 
80 
69 
86 
69 
84 
63 
90 
63 

86 
54 
88 
69 
79 
62 
89 
64 
83 
54 
82 
64 
90 
70 
87 
56 
78 
53 
78 
68 
82 
60 
87 
66 
86 
66 
80 
67 
78 
66 
87 
52 
79 
68 

81 
66 
84 
65 
90 
63 
83 
65 
83 
56 
76 
65 
79 
63 
83 
58 
79 
65 
82 
66 
79 
60 
90 
63 
83 
51 
89 
65 
89 
64 
79 
65 


81 
71 

87 
63 
90 
73 
89 
75 
84 
69 
85 
67 
92 
70 
84 
64 
88 
68 
83 
62 
93 
08 
87 
66 
86 
68 
92 
72 
85 
6! 
8 
72 
84 
65 

88 
60 
89 
70 
84 
62 

'06 
89 
65 
89 
72 
84 
71 
81 
66 
84 
65 
85 
73 
87 
70 
87 
68 
82 
66 
87 
72 
84 
68 
80 
65 
82 
74 

90 

68 
85 
65 
88 
65 
86 
66 
82 
58 
84 
67 
85 
70 
89 
65 
88 
72 
90 
71 
91 
68 
90 
73 
82 
65 
81 
65 
82 
64 
86 


64 

81 
60 
86 
65 
82 
55 
86 
62 
86 
69 
85 
65 
89 
69 
83 
70 
91 
71 
84 
61 

87 

62 

88 

68 

79 

62 

81 

66 

84 

6 

92 

6; 

75 
66 
83 
66 
85 
66 
79 
68 
83 
57 
85 
68 
83 
68 
85 
67 
86 
67 
89 
65 
87 
73 

87 
67 
85 
66 
89 
67 
82 
66 
81 
50 
82 
62 
88 
68 
84 
67 
91 


78 
64 
73 
48 
77 
55 
75 
49 
79 
54 
74 
49 
82 
64 
67 
44 
76 
50 
71 
43 
76 
48 
75 
50 
75 
44 
81 
53 
71 
54 
78 
54 
68 
42 

72 

38 
72 
51 
69 
43 
65 
44 
73 
42 
82 
55 
64 
53 
69 
49 
72 
66 
76 
56 
76 
50 
74 
51 
71 
51 
78 
55 
77 
56 
77 
47 
78 
61 

77 
49 
70 
45 
73 
48 
72 
47 
69 
35 
72 
45 
82 
65 
70 
48 
7» 
55 
82 
40 
77 
57 
84 
58 
75 
50 
66 
46 
67 
43 
76 
56 


61 

71 
46 
79 
54 
76 
46 
85 
67 
79 
44 
78 
60 
67 
37 
78 
48 
67 
45 
77 
44 
67 
49 
SO 
50 
80 
.50 
68 
50 
82 
54 
66 
4(1 

70 
34 
74 
49 
67 
43 
67 
44 
72 
41 
84 
52 
66 
54 
66 
46 
74 
45 
77 
52 
78 
44 
69 
60 
69 
51 
80 
52 
81 
54 
80 
47 
81 
59 

75 
46 
70 
49 
75 
49 
71 
47 
66 
35 
67 
43 
83 
50 
75 
45 
82 
51 
81 
40 
77 
45 
85 
60 
77 
45 
66 
43 
6' 
39 
77 
63 


72 
59 
67 
57 
75 
61 
73 
59 
70 
62 
69 
56 
75 
60 
61 
49 
70 
54 
61 
47 
74 
56 
75 
54 
76 
62 
77 
59 
67 
55 
81 
62 
65 
49 

63 
46 

65 

5' 

61 

62 

69 

62 

62 

51 

78 

60 

67 

57 

65 

49 

74 

65 

74 

64 

75 

55 

7 

66 

66 

62 

79 

03 

75 

61 

67 

56 

77 

66 

71 
61 
67 
55 
70 
55 
64 
56 
58 
42 
61 
52 
81 
58 
67 
49 
75 
61 
74 
62 
69 
51 
85 
66 
79 
54 
69 
64 
66 
47 
74 
61 


81 
61 
78 
51 
81 
54 
78 
58 
83 
61 
81 
58 
82 
61 
73 
41 
84 
50 
75 
44 
84 
50 
79 
46 
83 
58 
86 
•56 
77 
45 
83 
(;2 
78 
43 

79 
44 
73 
50 
73 
46 
77 
47 
78 
47 
85 
59 
74 
59 
77 
46 
74 
56 
83 
57 
81 
58 
79 
49 
75 
48 
83 
56 
82 
61 
80 
57 
81 
64 

82 
60 
77 
47 
78 
46 
76 
50 
74 
40 
76 
48 
84 
58 
79 
49 
83 
51 
82 
52 
83 
53 
85 
62 
78 
58 
78 
46 
78 
38 
81 
60 


62 

86 
63 
89 
68 
88 
65 
92 
64 
90 
59 
90 
66 
80 
64 
88 
64 
85 
57 
90 
63 
89 
59 
90 
67 
91 
68 
8'. 
61 
92 
67 
85 
68 

86 
52 
84 
65 
81 
59 
84 
72 
86 
55 
94 
66 


63  68 


65 
82 
64 
89 
69 
84 
64 
87 
68 
85 
62 
88 
68 
77 
54 
86 
66 
76 
59 
88 
63 
82 
60 
88 
68 
89 
69 
82 
65 
90 
72 
73 
64 

81 
56 
83 
66 
76 
61 
81 
68 
78 
62 
90 
68 
72 
61 
86 
60 
80 
64 
86 
68 
86 
65 
82 
65 
83 
64 
88 
69 
88 
70 
83 
50 
87 
72 

86 
65 
81 
64 
84 
64 
80 
65 
72 
56 
77 
58 
90 
68 
82 
61 
87 
67 
86 
68 
86 
63 
95 
74 
81 
5' 
78 
64 
77 
57 
86 
69 


76 
62 
76 
59 
86 
63 
82 
60 
78 
65 
72 
58 
77 
64 
76 
54 
78 
62 
70 
56 
76 
58 
74 
61 
86 
63 
82 
64 
71 
61 
85 
67 
80 
55 

73 
52 
78 
61 
68 
55 
79 
65 
75 
59 
81 
63 
77 
63 
75 
60 
80 
59 
85 
64 
85 
55 
80 
63 
76 
60 
86 
66 
7 
6' 
74 
61 
82 
68 

84 
58 
78 
59 
8:i 
60 
71 
60 
71 
50 
68 
67 
88 
61 
78 
58 
76 
61 
86 
62 
73 
60 
89 
71 
63 
61 
78 
63 
75 
57 
78! 
63 


68 
58 
62 
58 
74 
58 
72 
60 
73 
55 
64 
58 
88 
62 
79 
63 
66 
69 
78 
58 
63 
58 
81 
51 

69 
52 
79 
54 
61 
64 
83 
71 
76 
55 
66 
60 
74 
69 
77 
56 
68 
49 
66 
60 
67 
59 
76 
60 
72 
57 
69 
60 
66 
60 
77 
56 
66 
64 

68 
54 
09 
57 
79 
59 
70 
60 
74 
48 
64 
57 
72 
60 
76 
58 
65 
60 
07 
61 
71 
57 
68 
60 


82  86 


86 
60 
84 
58 
86 
60 
86 
58 
85 
62 
86 
59 
84 
72 
87 
60 
87 
63 
87 
60 
84 
62 
93 
70 
86 
62 
88 
61 
88 
60 
85 
64 
90 
63 

87 
53 
91 
66 
82 
58 
89 
73 
88 
56 
87 
59 
89 
68 
89 
55 
78 
59 
83 
63 
85 
56 
89 
67 
88 
66 
85 
06 
87 
66 
85 
53 
84 
66 

87 
60 
88 
64 
90 
66 
86 
60 
85 
56 
83 
62 
82 
56 
88 
6." 
86 
60 
88 
62 
88 
58 
89 
68! 
85 
49 
89 
61 
89 
62 
86 
62 


Continued  on  page  42. 
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n.lMAI'()l,()(il('Al,   ])\TA:    IM'INNSVIA'ANIA   SKCTION 


\2 


Daily  Temperature*  for  Juue,   1942— Coiitl 

Ullll 

fM 

II  l>ll«r   1 

1 

n 

24 

•a 

28 

29 

stations 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

U 

16 

16 

17 

18 

19 

3U 

•a 

•a 

26 

27 

80 

81     Muan 

M  idlnnd 

/Maximum... 
\  Mi  lit  mum.. . 

8( 

1     8( 

.     6i 

68 

8t 

87 
0: 

01 

OtJ 
63 

81 
6t 

8S 
08 

67 

Oh 

0- 

8( 
67 

86 
69 

82 
CO 

71 

66 

71 
66 

68 
60 

79 
62 

84 
B6 

87 
64 

84 
66 

81 
64 

74 

66 

78 
SI 

78 
62 

76 

m 

HI 
61 

H8 
68 

90 
61 

92 
68 



83.1 

61.7 

Xlontroso^ 

/  .Ntiwlmum... 

6; 

U 

>     71 

7h 

Tl 

71 

7! 

8( 

83 

82 

7)' 

80 

85 

03 

68 

73 

65 

76 

83 

80 

79 

71 

76 

69 

71 

68 

71 

80 

88 

84 

74.6 

1  Minimum.. 

4{ 

r 

47 

61 

67 

6C 

6t 

68 

66 

57 

51) 

6C 

06 

02 

48 

46 

49 

AH 

64 

68 

8! 

69 

67 

47 

47 

60 

61 

64 

66 

01 

M.3 

Ml.  TA*!>aiu)n 

1  Maximum... 
\  Minimum.. . 
/  Maximum... 

\  Mininnnii.. . 

8i 

8( 
6^ 

89 
62 

8'. 
6? 

87 
56 

88 
6( 

7H 
66 

82 
68 

87 
67 

89l  sr 

84 
6! 

74 
67 

72 
53 

67 
6'! 

01 
64 

80 
60 

84 
66 

86 
66 

8« 
65 

72 

6:1 

74 
64 

72 
60 

76 
60 

68 
61 

77 
60 

80 
66 

88 
62 

m 

08 

80.4 

Oi 

67 

61.1 

Mt.  l\H'i»no 

61 

60 
48 

5t 

52 

71 
5-. 

76 
59 

76 
68 

61 

78 
66 

72 
52 

75 
Oil 

77 
OS 

83 
60 

80 

68 

73 
46 

76 
45 

74 

56 

73 
63 

82 
61 

76 
62 

80 
69 

75 
66 

83 
67 

74 
46 

78 
43 

67 

48 

62 

62 

77 

48 

80 
67 

MO 
66 

78.2 

6.J.2 

Noslmiiiiny  Kails     ... 

/  .Miiximum.... 

Ti 

6C 

(» 

81 

8'. 

82 

92 

78 

80 

83 

85 

81 

90 

76 

80 

80 

84 

85 

88 

87 

90 

87 

81 

83 

75 

79 

78 

82 

85 

83 

81.6 

\  .Minimum.. . . 

M 

5( 

52 

6( 

62 

50 

60 

60 

62 

55 

65 

Of 

65 

58 

62 

61 

6:,' 

60 

60 

68 

62 

62 

52 

89 

48 

61 

68 

65 

69 

01 

66.9 

Now  rastto 

(  .Maxinuun... . 
\  Minimum.. . . 

74 

86 

8r 

84 

87 

90 

87 

81 

85 

90 

89 

85 

83 

82 

71 

71 

69 

80 

80 

87 

82 

81 

77 

70 

78 

77 

80 

81 

Ul 

92 

.... 

81.9 

6'.' 

6;i 

62 

6,S 

58 

63 

63 

64 

02 

66 

70 

67 

69 

59 

62 

60 

84 

50 

00 

61 

61 

02 

62 

80 

.50 

67 

58 

.54 

63 

69 

69.1 

Nowoli;' 

/  Maximum... . 

85 

8.' 

83 

82 

80 

91 

86 

78 

84 

89 

89 

88 

85 

70 

72 

71 

06 

78 

83 

H3 

82 

72 

73 

71 

79 

68 

78 

82 

89 

89 



80.4 

\  .Mininuun 

(» 

64 

62 

62 

62 

56 

64 

67 

66 

65 

08 

67 

69 

67 

66 

63 

56 

50 

66 

65 

65 

64 

67 

82 

53 

67 

62 

85 

61 

68 

01.1 

I'lilmortoii-' 

/  .Maximum... . 
\  .Mi\umum 

62 

60 

72 

78 

83 

86 

88 

80 

86 

82 

86 

81 

90 

76 

78 

87 

73 

84 

89 

91 

87 

76 

88 

77 

79 

75 

67 

83 

87 

78 

80.1 

riiiliulolphia 
.ViriH)rt  Strttiou'' 

56 

51 

54 

63 

67 

48 

64 

04 

60 

56 

70 

68 

68 

66 

63 

61 

60 

69 

55 

61 

63 

62 

59 

48 

61 

61 

57 

68 

66 

54 

67.7 

/  Maximum 

70 

G3 

71 

83 

.-<5 

88 

92 

76 

86 

85 

85 

84 

92 

84 

81 

85 

82 

84 

86 

93 

90 

85 

86 

80 

80 

80 

6<) 

83 

86 

87 

.... 

82.7 

\  .Minimum.. . . 

55 

55 

55 

61 

61 

59 

64 

64 

62 

61 

70 

71 

09 

60 

57 

58 

62 

60 

66 

66 

70 

68 

63 

87 

59 

65 

61 

64 

62 

64 

02.2 

City  Ollu'C'' 

/  Maximum... . 

72 

62 

69 

81 

85 

88 

89 

76 

81 

83 

83 

82 

90 

82 

81 

83 

80 

82 

83 

93 

89 

84 

82 

78 

78 

77 

66 

80 

86 

85 

.... 

81.0 

\  Minimum 

57 

55 

66 

64 

68 

66 

67 

07 

63 

63 

70 

70 

09 

59 

67 

61 

05 

02 

69 

70 

72 

70 

66 

61 

62 

64 

60 

64 

67 

66 

64. 2 

Krauklin  Institute". . 

/  Maximum... . 

--t 

61 

72 

S3 

85 

SW 

90 

83 

83 

86 

85 

81 

92 

83 

83 

82 

79 

82 

86 

92 

88 

83 

83 

79 

78 

80 

06 

80 

83 

87 

81.9 

\  .Minimum 

(•>0 

55 

55 

59 

66 

03 

OS 

70 

65 

63 

66 

73 

70 

72 

50 

57 

66 

61 

68 

71 

70 

71 

68 

58 

01 

01 

62 

61 

64 

65 

.... 

64.4 

sluvwiiiont 

/  Maximum.... 
\  .Minimum.. . . 

77 

69 

8(1 

83 

88 

90 

88 

82 

84 

82 

84 

90 

88 

81 

81 

83 

82 

84 

90 

90 

87 

82 

81 

77 

78 

75 

82 

85 

85 

82.7 

69 

56 

bl 

64 

63 

54 

65 

08 

61 

61 

70 

69 

71 

72 

50 

55 

61 

60 

6.3 

65 

68 

09 

67 

51 

50 

61 

61 

63 

61 

63 

62.0 

rhoonixvillo 

(  Maximum 

V  Minimum.  . . 

85 

76 

74 

82 

88 

90 

94 

90 

85 

85 

86 

88 

93 

94 

83 

83 

85 

85 

88 

94 

94 

91 

88 

81 

82 

78 

78 

82 

88 

87 

86.8 

69 

52 

66 

66 

50 

48 

61 

69 

62 

59 

68 

69 

09 

72 

62 

51 

66 

59 

59 

64 

66 

01 

07 

49 

51 

58 

01 

64 

69 

59 

60.7 

I'ittsburtrh  ArptSta.s. 

1  Miiximum.... 

86 

85 

85 

85 

81 

89 

86 

77 

81 

87 

86 

87 

81 

71 

72 

6S 

64 

78 

82 

85 

81 

70 

71 

70 

77 

07 

77 

80 

89 

89 

.... 

79.7 

\  .Miiiinnim 

66 

63 

61 

65 

64 

61 

68 

66 

67 

6S 

OS 

68 

66 

55 

52 

55 

55 

64 

66 

66 

65 

62 

57 

55 

55 

61 

60 

68 

63 

67 

62.0 

I'ittsburgh  City  Ollioc ' 

1  Maximum... . 

89 

88 

88 

8S 

84 

90 

88 

80 

84 

88 

87 

87 

85 

71 

74 

70 

67 

80 

85 

87 

83 

73 

73 

73 

76 

70 

78 

82 

90 

91 

81.7 

[  Minimum 

66 

66 

67 

67 

05 

m 

69 

67 

70 

71 

71 

72 

71 

58 

50 

58 

58 

53 

69 

69 

68 

63 

61 

56 

56 

61 

01 

56 

63 

70 

63.9 

I'ort  Clinton 

1  .Maximum 

[  Miniuium 

86 
58 

66 
53 

69 
53 

7f) 
5:i 

80 
58 

80 
46 

86 
62 

85 
65 

82 
67 

82 
63 

80 
66 

83 
62 

85 
63 

83 
67 

77 
54 

81 
48 

81 
.58 

80 
58 

84 
50 

88 
62 

91 
64 

84 
62 

78 
62 

78 
46 

76 
47 

77 
51 

72 
59 

80 
60 

85 
57 

86 
56 

80.7 

67.6 

ryniatuning  Dam-  .. 

'  Maximum... . 

«3 

81 

84 

8.T 

7H 

86 

72 

78 

84 

88 

85 

80 

80 

61 

65 

72 

70 

76 

84 

83 

77 

78 

68 

68 

73 

72 

79 

82 

89 

88 

.... 

78.3 

I  Minimuui 

63 

64 

60 

62 

53 

64 

60 

60 

56 

66 

08 

63 

70 

57 

48 

48 

54 

46 

55 

58 

63 

59 

46 

46 

45 

54 

00 

65 

58 

63 

.... 

57.1 

Quakortown 

Maximum.... 
,  Minimum 

75 
56 

62 
51 

70 
51 

76 
61 

81 
59 

84 
46 

SI 
61 

79 
05 

81 
50 

80 
63 

83 
66 

80 
66 

81 

65 

78 
66 

76 
52 

78 
48 

75 

5S 

80 
57 

86 
57 

86 
60 

84 
62 

83 
61 

80 
62 

70 
49 

74 
52 

74 
52 

08 

48 

81 
51 

88 

57 

84 
56 

78.7 

66.8 

KeadinK'' j 

( .Maximum.... 

72 

64 

73 

81 

84 

86 

86 

79 

84 

82 

85 

83 

88 

86 

80 

82 

76 

83 

86 

91 

87 

77 

81 

77 

77 

75 

06 

81 

86 

85 

80.8 

\  lliuirauiu 

58 

56 

55 

64 

64 

57 

68 

70 

03 

63 

71 

72 

71 

59 

57 

56 

62 

62 

66 

71 

08 

66 

62 

50 

58 

58 

61 

62 

63 

65 

62.8 

Ridgway^ 

(  Maximum 

80 

75 

81 

81 

81 

84 

85 

81 

80 

87 

88 

86 

84 

63 

73 

71 

60 

78 

83 

85 

74 

73 

73 

69 

75 

69 

75 

78 

85 

89 

78.2 

\  Minimum 

58 

60 

69 

.58 

55 

48 

49 

59 

46 

49 

59 

60 

63 

49 

41 

39 

43 

43 

44 

50 

60 

55 

55 

39 

40 

45 

53 

52 

49 

51 

80.9 

SiTautonS 1 

Maximiun... . 

64 

59 

73 

81 

78 

84 

87 

82 

80 

84 

83 

85 

85 

71 

73 

78 

70 

80 

87 

83 

81 

73 

78 

73 

74 

75 

74 

83 

S7 

86 

78.0 

1 

,  Minimum.. . , 

52 

52 

54 

64 

60 

51 

66 

64 

02 

59 

69 

69 

68 

53 

50 

54 

61 

59 

57 

60 

64 

64 

59 

52 

52 

52 

68 

56 

59 

60 

58.7 

Selingsgrove J 

f  Maximum 

72 

69 

75 

80 

81 

82 

80 

S2 

82 

80 

85 

85 

85 

81 

70 

78 

77 

81 

85 

88 

90 

88 

78 

70 

76 

76 

70 

79 

83 

85 

80.4 

1 

.%ijnimun] 

62 

54 

65 

64 

68 

50 

o5 

03 

58 

64 

07 

69     64 1 

61 

51 

46 

59 

56 

56 

62 

60 

59 

58 

44 

47 

52 

00 

58 

55 

63 

58.0 

Sharon 

Maximum... . 

81 

84 

85 

90 

89 

92 

92 

83 

89 

90 

90 

90 

88 

86 

72 

71 

09 

81 

88 

90 

90 

76 

70 

73 

78 

78 

83 

86 

93 

90 

84.7 

\  -Minimum 

66 

69 

67 

67 

60 

57 

08 

66 

04 

71 

74 

72 

73 

57 

54 

54 

65 

49 

62 

66 

69 

65 

56 

57 

53 

63 

63 

60 

60 

72 

03.0 

Somerset 

Maximum 

80 

81 

81 

78 

79 

85 

82 

72 

70 

77 

79 

82 

82 

79 

74 

68 

69 

71 

70 

78 

78 

76 

69 

65 

72 

71 

6S 

75 

82 

83 

76.3 

\  Minimum  — 

57 

58 

56 

5S 

55 

49 

00 

63 

64 

63 

60 

62 

05 

56 

47 

43 

54 

44 

59 

63 

62 

50 

56 

46 

44 

51 

59 

58 

57 

58 

. . . . 

56.3 

Springs J 

Maximum 

83 

81 

SO 

76 

78 

83 

82 

67 

74 

76 

81 

83 

78 

68 

07 

67 

64 

72 

74 

78 

74 

74 

70 

65 

70 

63 

70 

75 

78 

82 

74.4 

i 

Minimum 

5.5 

56 

57 

55 

56 

50 

58 

62 

03 

64 

04 

59 

03 

65 

48 

43 

53 

46 

55 

63 

67 

56 

56 

41 

44 

49 

58 

58 

52 

55 

55.0 

State  Colleges i 

'Maximum.... 

70 

64 

82 

86 

82 

84 

90 

79 

80 

81 

86 

89 

80 

72 

75 

74 

65 

79 

86 

87 

81 

71 

73 

71 

76 

70 

05 

78 

84 

85 

78.3 

1 

L  Minimum 

60 

54 

59 

62 

49 

55 

07 

01 

69 

69 

70 

68 

66 

54 

47 

46 

58 

54 

00 

66 

63 

61 

51 

49 

50 

55 

59 

01 

54 

66 

.... 

58.4 

Stroudsburg2 ^ 

Maximum 

Minimum 

59 

58 

59 

50 

71 
51 

76 
55 

84 
56 

85 
46 

89 
56 

82 
65 

85 
57 

84 
51 

"63 

83 

00 
60 

74 
67 

80 
52 

85 
49 

69 
52 

83 
59 

83 
52 

91 

60 

92 

58 

86 
58 

85 
65 

85 
05 

85 
62 

84 
64 

85 
58 

87 
66 

87 
57 

81.7'' 

"57 

57.4" 

Towanda 

.Maximum.... 

74 

(,A 

80 

85 

77 

85 

82 

80 

87 

83 

84 

"so 

87 

74 

71 

77 

67 

81 

87 

83 

82 

74 

79 

73 

75 

73 

76 

82 

86 

87 

79.3 

,  Minimum 

56 

54 

56 

61 

58 

49 

63 

61 

50 

57 

68 

69 

OS 

53 

45 

44 

57 

57 

53 

60 

60 

60 

56 

44 

46 

46 

58 

53 

54 

03 

50.0 

Uniontown , 

Maximum... . 

89 

86 

84 

S3 

82 

87 

80 

74 

81 

86 

86 

86 

84 

81 

70 

71 

71 

77 

78 

80 

81 

80 

74 

71 

74 

73 

78 

82 

86 

87 

80.2 

Mininmm 

63 

66 

64 

64 

64 

61 

07 

07 

09 

71 

70 

69 

09 

60 

52 

53 

58 

50 

60 

67 

65 

65 

61 

53 

53 

60 

63 

60 

03 

07 

62.7 

Vandergrift  3 

Maximum 

87 

88 

86 

87 

86 

87 

86 

80 

85 

92 

88 

88 

87 

69 

75 

70 

64 

81 

85 

88 

84 

73 

75 

72 

78 

70 

77 

81 

90 

92 

81.7 

Minimum 

61 

67 

63 

62 

59 

59 

62 

66 

05 

68 

70 

60 

68 

5S 

53 

52 

56 

49 

01 

63 

66 

62 

56 

47 

51 

.55 

61 

65 

57 

68 

60.3 

Warren / 

Maximum.... 

83 

80 

82 

81 

79 

86 

76 

78 

82 

89 

86 

84 

83 

70 

OS 

67 

64 

77 

83 

83 

75 

79 

70 

67 

71 

71 

78 

80 

86 

88 

78.2 

1 

Minimum 

61 

63 

60 

60 

56 

61 

58 

51 

50 

63 

68 

06 

68 

53 

43 

40 

51 

46 

52 

58 

64 

57 

54 

40 

48 

51 

.52 

54 

54 

56 

55.4 

Wavuesburg 1 

Maximum.... 

88 

86 

K5 

85 

84 

88 

86 

78 

85 

88 

87 

87 

86 

81 

72 

74 

69 

78 

80 

81 

82 

82 

74 

70 

77 

74 

78 

84 

87 

88 

81.5 

1 

Minimum.. . . 

60 

64 

60 

62 

63 

63 

63 

66 

05 

66 

68 

66 

69 

57 

52 

50 

54 

46 

05 

65 

65 

64 

58 

48 

43 

56 

62 

55 

58 

68 

59.7 

Wellsboro- / 

-Maximum... . 

66 

64 

78 

83 

76 

84 

80 

72 

83 

80 

83 

88 

8:i 

69 

09 

73 

63 

78 

84 

82 

SO 

73 

75 

73 

74 

70 

74 

82 

86 

86 

77.0 

Minimum 

61 

52 

52 

57 

54 

46 

49 

59 

46 

60 

63 

69 

66 

49 

44 

39 

47 

47 

49 

.52 

57 

56 

52 

41 

44 

46 

50 

53 

54 

55 

52.0 

West  Chester , 

Maximum... . 

76 

67 

69 

80 

83 

86 

89 

82 

85 

83 

84 

86 

90 

84 

79 

81 

79 

81 

84 

90 

87 

82 

81 

77 

77 

77 

67 

80 

84 

84 

81.1 

Minimum 

56 

52 

53 

63 

61 

59 

02 

66 

61 

60 

69 

67 

68 

69 

54 

52 

62 

56 

61 

64 

67 

02 

65 

51 

53 

54 

58 

60 

60 

60 

59.8 

Wilkes-Barre^ 1 

.^^aximum.... 

64 

61 

72 

80 

7S 

85 

87 

82 

85 

82 

S3 

84 

88 

72 

74 

79 

71 

82 

88 

84 

84 

74 

80 

73 

75 

74 

74 

83 

80 

87 

79.0 

1 

1  .Minimum 

.53 

54 

5J 

62 

55 

50 

02 

60 

59 

58 

70 

6S 

67 

54 

51 

49 

62 

57 

55 

62 

64 

60 

52 

48 

49 

51 

57 

57 

58 

59 

57.2 

Williamsport ) 

1  .Ma.xiraum 

81 

64 

73 

81 

82 

85 

80 

84 

8.5 

82 

88 

89 

86 

80 

72 

89 

73 

85 

90 

91 

87 

82 

82 

77 

78 

71 

72 

82 

92 

89 

8L9 

\ 

.Minimum.. . . 

61 

54 

56 

63 

59 

49 

65 

62 

55 

03 

70 

72 

68 

54 

43 

46 

59 

54 

54 

60 

6! 

62 

60 

47 

54 

53 

59 

57 

57 

64 

69.0 

Williamstown 1 

1  .Maximum 

76 

65 

74 

80 

78 

79 

87 

86 

81 

SO 

78 

83 

S3 

79 

73 

74 

74 

78 

77 

79 

79 

74 

75 

74 

72 

72 

70 

74 

81 

84 

77.3 

1 

-Minimum 

56 

51 

52 

63 

62 

55 

64 

65 

64 

63 

68 

66 

66 

58 

oO 

50 

58 

57 

65 

64 

68 

63 

60 

52 

53 

59 

59 

57 

61 

63 

59.7 

York , 

f  Maximum.... 

92 

70 

76 

86 

84 

88 

91 

88 

83 

83 

87 

89 

87 

81 

78 

80 

81 

83 

85 

92 

92 

87 

81 

80 

SO 

80 

69 

81 

85 

86 

83.5 

L  Minimum 

61 

54 

53 

66 

58 

52 

64 

68 

05 

64 

71 

71 

66 

68 

55 

49 

63 

58 

61 

65 

08 

61 

65 

49 

50 

56 

60 

03 

58 

59 

60.7 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period^ndi 
.j:__  j_^_     Q  »r..j_  =  _,-x  ^ — .j„i_,-^     5  ,  „„  _         tol:.SOa.  m.    ",','',  etc.,  indicate  re 

Daily  Eva)<oration( inches)  and  Wind  Movenient(iniles) 


, ding  in  late  afternoon.      2    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  baclc  to  pre- 
ceding date.    3  Midnight  to  midnight.    3  1 :30  a.  ra.  to  1  :.S0  a.  m.    ".'','',  etc.,  indicate  respectively  1.  2  or  3  days  missing  from  record. 


Stations 


Pymatuning  Dam..  /  Evaporation 

(a.m.)  \  Wind  movement 

Shaver  Creek /  Evaporation 

(p.m.)  V  Wind  movement 

Wallenpaupack..  . .  f  Evaporation 

(a.m.)  \  Wind  movement 


.223 


.133 


149 


115 


.200 


417 


052 


.198 
29 


.242 
159 


181 


11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Total 


210 


072  .  132 


.092 


.25(1 


.240 
89 


.079 


39 


130 


150 


.215 


.120 


.100 


.159 


.168 
31 


.030 


144  .196 
115  68 


.301 


.101 


,168 


.054  .247 
83  47 


.187 


.178 
30 


.180 


4.816 


4.1.52 
041 


4.702 
1957 


*•  Pan  overflowed. 


*  Included  in  next  following  measurement. 


ERRATA. 

ANNTT.\L,  1940  Gettysburg- Page  74:  total  precipitation.  .52.01  inches.  Page  70:  total  precipitation,  52.0!  inches:  departure.  +10.00  inches.  FEBRUARY,  1942  Ephrata— 
?age  9:  temperature  departure,  +0.4=.  -VPRIL,  1942  Ephrata— Page  23:  temperature  departun,  +4.9°.  MAY,  1942  Ephrata— Page  30:  temperature  departure,  +4.3". 
Gettysburg— Page  30:  temperature  departure,  +4.7°.  Scranton- Page  30:  greate.st  24-hour  precipitation,  2.92  inches.  Warren  -Page  30:  temperature  departure,  +3.7°.  Penn 
Line— Page  33:  precipitation  on  31st,  0;  total  precipitation  7.20  inches. 
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GENERAL  SUIVIMART. 

For  the  fifth  succossive  month,  temperatures  averaged  above 
normal.  July's  excess  was  slight,  however,  and  the  accumu- 
lated excess  for  the  year  remains  1°.  Southeastern  stations 
show  the  greatest  excesses,  with  averages  in  the  northwest  mostly 
below  normal.  A  few  stations  reported  maxima  of  100°  or 
over.  Precipitation  was  frequent  and  considerably  above  nor- 
mal, resulting  in  a  surplus  of  078  inch  for  the  year.  Amounts 
were  light  in  southwestern  sections  but  above  the  normal  else- 
where, with  heaviest  rainfall  in  north-central  counties.  Wide- 
spread damage,  with  some  loss  of  life,  occurred  in  connection 
with  the  unusually  severe  storms  in  all  sections  of  the  State. 

The  most  damaging  storm,  on  the  17-18th,  caused  sudden 
flooding  in  Cameron,  Clinton,  Elk,  McKean,  and  Potter  coun- 
ties, with  24- hour  rainfall  records  broken  at  several  stations. 
Coudersport  had  8.48  inches,  Smethport  established  a  new 
record  of  6.68  inches,  and  Emporium  recorded  7.53  inches  be- 
fore the  Hood  covered  the  gage.  Previous  records  at  all  these 
stations  were  established  in  the  storm  of  May  30-31,  1889.  As 
a  result  of  these  heavy  rains,  river  stages  broke  all  records  on 
the  Driftwood  Branch  and  the  First  Fork  of  Sinnamahoning 
Creek,  the  Upper  Allegheny  River  above  Kinzua,  Warren  coun- 
ty, and  in  the  upper  reaches  of  the  Clarion  River.  Eleven  lives 
were  lost  in  the  flood  and  one  man  was  killed  by  lightning. 
Communities  were  isolated  for  brief  periods,  thousands  were 
driven  from  their  homes,  numerous  bridges  damaged  or  des- 
troyed, and  railroads  blocked  by  landslides  and  high  water. 
Unofficial  records,  now  beinginvestigated,  indicate  much  heavier 
rain  occurred  in  the  ungaged  area  within  the  periphery  formed 
by  the  stations  mentioned  above.  These  additional  data  will 
be  reviewed  in  a  subsequent  issue  of  this  bulletin.  Fire  destroyed 
several  buildings.  Total  property  damage  was  estimated  at  sev- 
eral millions  of  dollars.  Stricken  areas  were  aided  by  Federal, 
State,  and  other  organizations. 

South-central  counties  experienced  local  floods  due  to  heavy 
rains  on  the  2d,  20th,  26th,  and  27th.  At  Ephrata,  4  50  inches 
of  rain  fell  in  3  hours  and  10  minutes  on  the  26th  and  two  per- 
sons were  drowned  in  that  section.  Philadelphia's  streets  and 
subways  were  flooded  by  heavy  downpours  on  the  27th  and  31st, 
with  a  death  toll  of  five,  due  to  lightning  and  rain.  On  the  6th 
damage  estimated  at  over  $350,000  resulted  from  high  winds 
and  hail  in  Luzerne  and  Monroe  counties,  while  on  the  18th 
severe  wind  damage  to  orchards,  crops  and  buildings  was  re- 
ported in  Adams  and  Cumberland  counties.  Dense  fog  on  the 
30th  caused  an  automobile  accident  near  Renovo,  resulting  in 
one  death. 

G.  W.  S. 

TEMPERATTTRE. 

The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  71  stations,  was  72.5°,  which  is  0.3°  above  the  55- 


year  average  for  July.  The  highest  monthly  mean  was  79.6'* 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  63.4°  at  Kane.  ExtremcH 
ranged  from  a  maximum  of  102°  at  Phoenixville  on  the  20lh, 
to  a  minimum  of  35°  at  Kane,  on  the  9th. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  from  rain  and  hail,  for  the  State, 
as  deduced  from  the  observations  at  192  stations,  was  5.16 
inches,  which  is  0.88  inch  above  the  55-year  average  for  July. 
The  greatest  monthly  amount  was  14.39  inches  at  Couders- 
port and  the  least,  1.00  inch  at  Sutersville.  The  greatest 
24-hour  fall  was  8.48  inches  at  Coudersport  on  the  17-18th. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  JULY 


Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

a 

s 

3 

t 

> 
< 

S3 

o  ft 

S.I 

a 

ft.  t. 

>• 
•a 

a 
o 

5 

1888 

69.2 
71.6 
70.7 
67.8 
73.1 
72.1 
73.8 
69.1 
72.8 
73.4 
74.8 
72.3 
74.0 
76.4 
71.8 
71.2 
70.6 
72.6 
71.3 
71.5 
73.9 
69.7 
72.8 
73.7 
71.3 
71.8 
71.3 
70.7 
74.3 
72.1 
70.1 
72.6 
69.5 
75.9 
71.9 
71.0 
69.7 
70.5 
71.8 
71.7 
72.8 
71.8 
73.0 
75.2 
72.0 
72., S 
75.5 
75.0 
73  5 
72.4 
73.2 
71.7 
72.3 
73.1 
72.5 

72.2 

97 
96 
101 
97 
103 
102 
103 
102 
98 
103 
107 
101 
104 
107 
99 
98 
99 
99 
95 
96 
104 
98 
99 
105 
100 
101 
101 
98 
98 
105 
99 
104 
96 
104 
98 
100 
97 
101 
105 
100 
96 
99 
106 
105 
100 
104 
107 
104 
111 
101 
1110 
100 
105 
104 
102 

in 

38 
39 
33 
34 
38 
36 
31 
34 
40 
41 
33 
35 
35 
45 
41 
35 
34 
39 
38 
34 
39 
34 
41 
36 
36 
40 
38 
40 
37 
40 
35 
34 
33 
45 
38 
32 
34 
32 
35 
29 
40 
33 
33 
39 
36 
35 
40 
42 
37 
37 
40 
36 
33 
29 
35 

29 

3.45 

6.80 
3.52 
6.32 
3.93 
3.15 
2.32 
3.24 
6.89 
6.26 
3.36 
3.91 
4.86 
3.88 
6.04 
5.36 
4.68 
4.87 
4.31 
3.84 
4.81 
2.14 
2.42 
2.81 
5.29 
4.16 
4.19 
5.28 

4  45 
4.33 
3.05 

5  90 
4.37 
4,13 
3.68 
4  24 
3.42 
5.57 
3.82 
4.97 
5.44 
2.81 
2.23 
5.28 
3.39 
4.26 
4.01 
5.63 
2.88 
4.47 
4.81 
3.12 
3  25 
5.11 
5.16 

4.28 

8 
13 

8 
13 
JO 
10 

7 

9 
14 
14 

9 
10 
11 
tl 
15 
12 
13 
15 
10 
10 
11 

7 

7 

8 
11 
11 
12 
15 
10 
13 

9 
11 
11 
10 

9 
11 

9 
12 
10 
12 
13 

8 

7 
12 
10 

8 

9 
12 

8 
12 
12 

9 
10 
12 
13 

11 

15 
12 
13 
11 
16 
15 
15 
12 
10 
10 
12 
12 
14 
10 
10 
13 
12 
10 
12 
15 
14 
16 
16 
16 
12 
15 
12 
10 
14 
12 
16 
16 
15 
15 
14 
15 
17 
13 
15 
14 
16 
18 
19 
15 
16 
17 
17 
15 
18 
14 
13 
14 
15 
11 
11 

14 

10 
10 

11 

10 

11 

12 

11 

12 
11 
11 
12 
U 
12 
13 
12 
12 
11 
12 
13 
12 
12 
11 
11 

n 
11 

10 

n 

13 
10 
12 
10 

8 
10 
11 
10 

9 
10 
11 

9 
11 

9 

9 

8 
10 
10 

9 
10 
10 

9 
10 
10 
U 
10 
11 
12 

11 

6 
9 
7 
10 
5 
4 
5 
7 
10 
10 
7 
8 
5 
8 
9 
6 
8 
9 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
8 
6 
8 
8 
7 
7 
5 
7 
6 
5 
7 
7 
4 
7 
7 
6 
6 
4 

1889 

1890 

1891  

1892 

189:j  ....       

1894 

1895  

1896 

1897 

1898 

1899     

19U0  

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

19'25 

1926 

1927 

1928 

lu'29 

1930 

1931 

1932 

6 
5 
5 
4 
6 

193S 

1934 

19.35 

1936 

4 

7 

1937 

19:^8  

8 
6 

1939 

1940 

1941 

q 

1942 

8 
6 

Period 
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Climatolo 

g-ical  Data  for 

July,    1842 

Counties 

1 

1 

.2 

■g" 
o 

J 

Temperature,  in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

•o'g 
2° 

stations 

a 

a 
£■3 

0,5 

<S  a) 
O 

1 
0 

p 
0 

1 
0 

"3 
1 

S 

CO  0 

1 

—  s 
1^ 

0 

li 

u 
03 

5 

3 
0 

2: 

0 

0 

Observers 

AllmUie.  Drninage 
AUentown 

Lehigh 

254 

1,615 

1.120 

364 

610 

990 

473 

6U0 

431 

2,020 

1,033 

365 

1.970 

553 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1.700 

255 

996 

4«9 

467 

5.i7 

12 

1.176 

1.720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1.217 

440 

754 

1.819 

410 

544 

550 

1.275 

400 

30 
56 
10 
56 
16 
1 
73 

74.2 
71.0 
73.8 
74.4 

71.0 
73.2 
74.4 

+0.2 

0.0 

+0.1 

-0.7 

"-o'.Y 

+  1.3 
+2.1 

96 
93 
98 
96 
94 
96 
95 
100 
98 

19t 

17 

17 

19 

19 

14t 

19 

19 

19 

52 

46 
48 
64 
45 
47 
53 
63 
56 

10 

7 

71 
10 
16 
16 

7 

7 

8 

4.74 
4.34 
4.60 
6.71 
5.33 
4.88 
6,08 
6.74 
4.26 
5.01 
10.83// 
9.71 
6.53 
8.20 
5.67 
7.93 
5.6:3 
4  35 
3.64 
2. 55 
4.14 
6.13 
7.73 
6.24 
5.02 
5.42 
7.15 
4.48 
4.77 

9  44 
6.74 
3.77 
6.34 
6.83 
5.  HO 
5.08 
6.27 
3.70 
5.01 
4.82 
6  08 
6,18 
.5.48 
5.09 
7.13 
4,32 

5.76 

10  51 
5.28 
4.21 
3.37 

+0.13 
+0,34 
+0.58 
+2.16 

■+2.'25' 

+  1,74 
-0.30 

'+6!42' 
+5.33 
+  1.62 
+  3.84 
+  0.81 
+3.74 
+  1.70 
+  1  57 
-0.13 
-1,51 

1.34 
1.21 

1.50 

1.46 

1.82 

1.21 

2.66 

1.40 

1.10 

1.49 

7  58t 

4.  f.) 

2.. 30 

3.90 

1.70 

2.47 

1  35 

1.62 

0.81 

0.65 

27 

1 
28 
31 
18 
10 
18 
19 
U 
18 

17-18 
26 
18 
23 
18 
3 
18 
18 
11 
27 
18 
27 
18 
27 
18 
18 
27 
18 
6 
11 
26 

26-27 
2 
31 
26+ 
31 
24 
18 
18 
18 
18 
18 
2 
6 
18 
18 
18 

17-18 

18 

6 
27 

7 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

11 

13 

11 

12 
12 
12 
13 

n 

10 
14 
13 

11 

14 
17 
14 
15 
12 
13 
12 
13 
11 
16 
12 
11 
12 
It 
10 
li 
It 
$ 
13 
12 
10 
11 
13 
11 
17 
11 
14 
12 
16 
14 
11 
Ifi 
14 
13 
16 

12 

14 
13 
13 
12 

15 

17 

14 

23 

13 

15 

19 

6 

12 

10 

18 

10 

8 

15 

10 

12 

6 

17 

10 

9 

3 

17 

U 

24 

10 

11 

23 

13 

13 

17 

8 

6 

18 

26 

10 

9 

7 

7 

5 

9 

8 

7 

11 

4 

15 

12 

12 

12 

3 
3 

7 

9 

8 

6 

11 

7 

7 

17 

4 

15 

7 

8 

5 

6 

7 

7 

13 

10 

12 

10 

10 

6 

18 

3 

12 

9 

3 

12 

4 

2 

12 

17 

10 

2 

15 

11 

17 

15 

16 

9 

18 

18 

12 

11 

13 

10 

13 

10 

16 
15 

9 

5 
9 
3 
7 
9 
5 
8 

16 

6 

6 

13 

18 

10 

14 

12 

12 

4 

9 

12 

18 

8 

2 

4 

9 

11 

5 

6 

14 

12 

11 

8 

3 

3 

6 

11 

7 

9 

10 

13 

5 

6 

H 

16 
3 
9 
6 

9 

12 
13 

sw. 
w. 

nw. 

sw. 
nw. 

8W. 

sw. 

sw. 

nw. 

e. 

w. 

s. 

w. 

w. 

8. 
8. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

sw. 

nw. 

n. 

sw. 

e. 

sw. 

sw. 

nw. 

w. 

8. 

sw. 
w. 

w. 
nw. 

sw. 

sw. 

w. 

w. 

ne. 

w. 

w. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 
w. 

Allent'n-Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C  Lee 

Blair 

l?ti,1f(^r(l                    

Bedford 

RpthlpllPm       

Northampton 

Columbia 

Huntingdon 

Cumberland 

Lehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Comm. 
Clarence  E  Miller 

BloouisburgC  near) 

Burnt  Cabius(near)... 

ParlislP             

45  1  76. 1 

William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 

55 

1 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
13 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
53 
24 
71 
32 

4 
57 
72 
48 
52 
58 
28 
48 
72 
93 

4 
56 
27 
54 

76.8 

69  7' 

75.8 

70.7 

74.5 

71  0 

74.9 

76.0 

71.0 

77.0 

73,5 

68.6 

74.8 

-0.1 

+0.8 
+  1.4 
-0.1 
+0.5 
-0.9 
+  1.2 
+0.7 
0.0 

+1.1 

-1.2 
+0.7 

91' 

98 

92 

94 

92 

94 

96 

95 

95 

96 

90 

95 

95 

96 

95 

95 

101 
91 
87 
96 
98 
98 

102« 
94 
94 
96 
94 
94 
92 
96i 
94 
92 
95" 
96 
96 
92 
96 

102 

88 
93 
98 
91 

13 

19 

13 

19 

13t 

19 

19 

19 

19 

19 

13 

19 

19 

19 

13 

13t 

19 

19 

13t 

19 

19 

19 

20 

191 

19 

19 

19 

18 

13 

19 

19 

13t 

19 

19 

19 

19 

19t 

20 

19 
18 
19t 
18 

43' 

54 

48 

57 

45 

58 

57 

43 

64 

45 

45 

54 

50' 

55 

62 

48 

62 

42 

42 

49 

47 

65 

51' 

47 

52 

57 

50 

48 

48 

46 

44 

4! 

54'' 

49 

48 

53 

53 

41 

38 
40 
45 

48 

9 

lot 

81 

7t 

71 
16 

7 
10 

7+ 

71 

7 

71 

4 
16 

7 

9 
10 
16 

7 
11 
10 

8 
10 
10 

7 
10 
10 

7t 

10 
10 
9 

?1 
7t 

9 

7 

16 

9 

3+ 
9 
16 
7t 

Lancaster 

Ira  J   Kpnth 

Luzerne  

Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U  S  Weather  Bureau 

Gordon  

Schuvlkill 

York 

Harrisburg  Airport. . 
liawley 

York  

Mrs.  Delia  M   Penuell 

Huntingdon     .... 

Prof.  Paul  R  Yoder 

+0.43      1  71 

Lancaster.... 

+  1.85 
+  3.63 
+  1.87 

'+i.'4J 

+2.98 
+0  3» 
+0.30 

+4"%' 
+2,59 
-1.19 
41.44 
+  2.16 
+  1  34 
+  1.05 
+2  23 
-0.16 
-0.30 
+  1.02 
+2,.C8 
+  1,54 
+  1.4! 
+  1.25 
+  1.71 
+0.10 

+  1.48 

+6.07 
+  1.12 
-0,20 
-0.88 

1,60 

3.39 

1.64 

1.17* 

1.82 

2  26 

1.49 

1.20 

1.72* 

2,38 

2,93 

1.10 

1.14 

1.34 

1.67 

1.25 

3.10 

0.86 

1.47 

1.16 

3.03 

1.71 

1.  37 

1.83 

2.44 

1.41 

7.5311 

4.70 
1.81 
1.22 
1.81 

Tio^'a  

Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  \'allev  Gas  Co 

Lebanon 

75.2 
76.4 

71  6 
73.6 
68.0 
67.2 
73.2 
73.4 
78,0 
77.6" 
73.1 
73.0 
76.4 

72  7 
73.2 
72.  1 
72.9' 
71.2 
67.8 
74.  r 
72.2 
73.7 
72.3 
75.4 

73.5 

66.9 
67.6 
73.2 
70.4 

+  1.1 

"-■2  0 
+0.6 
-0.2 
+  1.5 
-O.G 
-0.1 
+  1.8 
+2.0 
-0.2 
+0.4 
+  1  0 
+  1.0 
-0.2 
+  2.5 
+  1.0 
+0.7 
-1.1 
-0.3 

'+6!4' 
-0.4 
+  0.9 

+  1.3 

-6."  4' 

+0.8 
-2.8 

Lewistown 

Mifllin  

Penna  Edison  Co 

Clinton 

William  K.  Kelley. 

Susquehanna 

Monroe 

Harrr  S.  Fancher. 

Cecil  J.  Hoskiu*.on 

NHshiiiiiiiiy  Kails 

Bucks 

Phila.-Suburban  Water  Oo. 

PhilarlelptiiaCty  Office 

Philadelphia 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Schuylkill 

Bucks 

Earl  E.  Rarick. 

John  E.  Beiuier. 

Reading 

Berks 

U.  S.  \\'eather  Bureau. 

Lackawanna 

Snyder 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr,  George  E.  Fisher. 

Penna.  State  College. 
Metropolitan  Kdison  Co. 

Stroudsburg      

Monroe.   

Bradford 

Mrs.  iM.  Ordelia  Parks. 

Tioga 

Chester...   , 

Luzerne 

M.  S.  Bliss. 

West  Cliester 

Clyde  T.  Saylor. 

\\'ilL,'p*;-itarre          .      ... 

U.  S.  Communication  Sta. 

vvilliaiimDort 

Lycoming 

Dauphin 

York 

John  D.  McEwen. 

Williamstown 

York        

Su>quehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 

Ohio  Drainage 
Urnrtfortl      

McKean 

1.680 
1.400 
1,077 
1,  170 
1.430 
1.653 
1,  150 
2.170 
1,220 
987 
1,160 
1,350 
l,,30fl 
I.  650 
1,938 
1.  065 
7«0 
900 
81)0 
1.286 
1.050 
1.371 

1 
62 
29 
37 
29 
15 
45 
25 
10 
68 
33 
.^5 
41 
60 

9 
48 

5 
62 
22 
100 

1 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
53 
11 

Citv  Water  Dept. 

Jeflerson 

Civil  .Aeronautics  Auth'y. 

Butler 

Butler  Eagle. 

piflvsville 

Washington  — 
Krie 

11 

14 

6 

nw. 

Walter  B  Paget. 

Penna.  Electric  Co. 

Potter 

Westmoreland 

70.2 
73.7 
67.6 

69.0 
73.3 
71,7 
71.0 
71.0 
63.4 
69.4 
74.fi 
73.5 
73.2 
74.0 
69.8" 

76.6 
68.2 
(7.2 
73.6 
73.7 
69.2 
73.0 

71.0 

71.6 
72.5 

+2,2 
+  1.0 
-0.8 

-1.7' 
+0.7 
+  1.1 
-0.6 
-2.2 
-3.7 
-0.3 

'  +  i!b' 
-0.3 
+0  2 

'+3'4' 
-0,4 
-0.4 
+0.2 
+0. 3 
-0.6 
-1.0 

-1.2 

+0.6 
+0.3 

92 

95 

91 

90 

94 

96 

93 

94 

93 

87 

94 

96 

97 

94 

95 

93» 

90" 

100 
88 
87 
94 

100 
90 
94 

100 

91 
102 

15+ 

17t 

18 

13t 

18 

17 

18 

18 

17 

131 

18 

17t 

17 

17 

18 

18 

13 

18t 

18 

17t 

17 

18 

18 

171 

181 

17 
20 

37 
47 
43 

8t 
16 

7 

14.39 
3. S3 
2.46 
6  U 
5.78 
3.75 
3.29 
1.50 
3.06 
7. 05 
7,.'i7 
1.58 
4.42 
2.15 
4.15 
6,51 

11.57// 
4.25 
5.49 
3.00 
1.42 

6.83 
2.03 

6.03 

4.12 

5.16 

+9.77 
-0  94 
-1.70 
+2.11 
+  1.61 
-0.02 
-1,27 
-3.19 
-1.23 

+2.ro 

+3.60 

+0!76" 
-1.35 
+  0.10 

+  782' 
+  0.28 
+0  60 
-1.72 
-2  90 

+2!43' 
-2.21 

+0.75 

+  1.11 
+0.88 

8.48 

0  85 
0.83 

1  33 
1.60 
1.66 
0  70 
0.38 
0.67 
1.95 
2.  24 
11.46 
0.75 
0.60 
2.08 
1.55 
2.62 
1.18 
1.67 
1.16 
0.36 

? 
3.12 
0.61 

8.48 

0.97 
8.48 

17-18 
30 

1 
10 
17 
29 

6 
29 
18 
18 
17 
11 

6 

6+ 
31 
17 
19 
23 
20 
22 
27 

"\8 
20 

17-18 

17-18 
17-18 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

14 
11 

9 
15 
13 
13 
12 
10 
12 
16 
13 
10 
16 

9 
12 
13 
16/' 
13 
13 
U 

8 

17 
9 

12 

15 
13 

13 
14 
14 
24 
16 
6 
6 
8 
17 
8 
5 
0 
13 
19 
3 

"s 

9 
5 

1 
9 

12 
12 

8 

10 
21 
17 
15 
9 
7 
22 
18 
16 
9 
14 

is 

14 
17 
13 
18 

6 
5 
9 
6 
5 
4 
3 
8 
5 

16 
4 
7 
2 
3 

14 

■5' 

8 
9 
17 
4 

sw. 

w. 

w. 

11  w. 

9. 
SW. 

s. 

e. 

sw. 

s. 

w. 

uw. 

sw. 

jW, 

sw. 

s. '" 

sw. 

w. 

sw. 

Philip  R.  Shaw. 

Derrv           

Miss  N.  Dixie  Winenian. 

Norman  R.  Gillin. 

Wallace  J.  Suvder. 

TTrn  tiL'lin                     .... 

Venango  . . 

44 

50 

48 

45 

47 

36 

42 

52 

48 

52 

55 

44 

39" 

51 

43 

42 

62 

48 

43 

60 

35 

.52 
35 

3 
71 
3t 
7 

7t 
9 
3 
3 
3 
16 

3 

9 
3 

16 

7 

7t 
16+ 

3+ 
16 

9 

3 
9 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  — 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana      

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tross. 

r.  S.  Airwav  Station. 

Citv  of  Meadville. 

Midland    

Beaver 

Perry  B.  Campbell. 

Lawrence 

New  Castle  Water  Co. 

Newell       

Favctte 

General  Chemical  Co. 

Pittslnifffh  Airport 

Pvniatui)ing  Dam..  . . 

Allegheny 

Crawford 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters. 

Ridgwav     

Elk 

West  Penn  Power  Co. 

Mercer. 

940 
2.190 
2. 500 
1,  060 

825 
1,190 
1,100 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Somerset 

Springs 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

W^estmoreland 

Warren 

Greene 

D.  L.  Grove. 
.A,llen  E.  Yoder. 

TInioiitown 

William  W.  Marsteller. 

Vaudergrift 

Camegie-lllinois  Steel  Corp, 

14 
I 

9 

9 
11 

8 
23 

14 

17 
12 

9 
7 

8 

5 

8 

w. 

5W. 

sw. 

w. 
sw. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 

Division  mean.. . 

Lake  Droinftge 
Erie 

Erie 

670 

69 
55 

U.  S.  Weather  Bureati. 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatiires  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  vears  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean."  ailjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used'.  f  On  other  dates  also.  $  Incomplete.  // Total  partiallv  estimated.  •  Estimated.  T.( trace*  indicates  pre- 

(•ipitatioii  le.ss  than  ,01  inch.  Reference  letters.  ».  >•,  '.  etc..  indicate,  re>pectivelv.  1,  2,  3.  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

I  From  recording  gage.  "  W.  B.  O,.  Philadolphla-12-23-l2-U80 
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Daily  Prociyittttlou  loi  July.   1042 


StaUous 

Conutlcs 

Day  of  month 

a 

1 

2 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

2S 

20 

27 

2H 

29 

80 

81 

g 

ATLANTIC 

DKAINAGE 

Diiiiwttre  liasiii 
UPI'KR  Dkiawakk 
l)lngiuan&  Kerry^.. 

lliuvU'v"' 

Uollistorvillo- 

.Malamonw*- 

Mount  I'ocouo 

I'aupack- 

l'li'u>nut  Mouutt... 
St  ro\ul^  Inn's"- 

X>iki)           

.71 
.42 
.01 
.36 
.10 
.20 

.00 

'!6i 

.06 

.50 

'!69 

.2S 

".3(< 
.36 
.10 

.21 
.32 
.26 
.10 
1.03 
.45 
.34 
.47 
.19 
.17 

.51 
.25 
.28 

T 

.01 

.02 

■;64 

.02 
.'63 

i]26 
i!i8 

'[96 

'.'si 

1.09 

'.•55 

1.60 
.04 
.99 

1.59 

'[56 
'.'60 

.20 

'.'88 
.72 
.10 
.67 

'!26 

'!32 
.05 

• 
.20 

'!i4 

'!27 

.40 

'.'60 

.S3 
.39 
.26 
.31 
.65 
.35 
.46 
.49 
.73 

1.02 

1.00 
.20 
.47 

1.02 
.92 
.73 
.98 
.03 

1.13 

.77 

1.06 

.33 

.84 

8,i 

.08 
.03 
.03 
.08 

'!6i 

.... 

.19 

'.'so 

.02 
.13 

'.U 

■;i6 

i;37 

i.'so 
.01 

.14 

.40 
.02 
.18 
.38 

.11 

.53 
.07 

.51 
.12 

'!6i 

.17 

1.38 
1. 62 
2.00 
2.06 

.93 
2.73 

.0:1 
1.47 

.67 

1.03 
l.OK 
1  02 
.99 
1.16 
1.  )3 
2.00 
1.13 
1.09 
1.12 

.02 
1.11 

2.30 

1,32 

.65 

.88 

".m 

".12 
.. . . 

.... 

"."6i 
.01 

. . . . 

■"29 

.06 
.18 
T. 
.09 

43 

2.06 
.13 

04 

.02 
.36 
.03 
1.02 
.40 
.68 
.34 
.23 
.07 

.15 
..56 

* 

.Oh 
.11 
.0(« 
.04 
.17 
.69 

.2;> 

.23 

.'27 
.43 
.07 
.8:3 

.42 
.12 
,09 
.26 

'!20 

".\2 

.22 

'  *• 
.13 
1.23 
04 

,72 

T. 

.06 

.02 
.38 
.10 
.20 
.06 

'i67 

'.'is 

"63 

iljo 

".or, 
1.77 

2'67 
1,50 
1.03 

.63 
.09 
45 

.68 

iVii 

7.  37 

Wayne 

Wayne 

Pike 

Monroe 

Pike    

T. 
.02 

".09 

4.»fl 

4.8(1 
6.92 
4  77 

.02 

.03 
.03 

.01 
"t.' 

".'62 

.15 

'ieo 

.22 
.06 
.2'J 

.49 

1.34 

.0!) 
.47 
.55 
.48 

1.52 
.64 
.21 
88 

1  51 

.7'.' 
64 
T. 
.78 
.41 
.62 

.25 
.23 
.47 
.19 

.04 

■^ 
.19 

.0. 

'.'6( 

.01 
.21 

.Ot 
T. 

'!o5 
.18 

T. 

'.'46 

.65 

.04 
.03 

3.28 
.84 
.41 
.11 
.88 

.16 
.92 

T. 

'.'63 
16 
.12 
.12 
.37 
.22 
.58 
.31 

'."74 

.07 
T. 

■;i2 

6.56 
5.07 

Monroe  

.75 
47 

.02 

T 

.18 

T. 

5.01 

Tanners  Kallst 

Lkuiuu 

Wayne 

Lehigh 

5.23 

T. 

.05 

't.' 

T. 

i.'oi 

.30 

... 

4,74 

B.-tlilcliemt 

Northampton — 

T. 

2.5    ... 

6.71 

.40 
.16 
.12 
.23 
3fi 

'.'63 

i''.' 

.... 

5.85 

Gouliisboro- 

Wayne 

M 

".04 

T. 

.61 

.49 
.0 
.02 

4.25 
6.04 

Manoh  Chunk 

JUTwiusburg2 

New  Tripoli 

Palniei'tout 

Carbon 

T. 

••'•■ 

8  18 
6.42 

lH>high 

M 
.01 
.04 

T. 

.2S 
.67 
.80 

1.31 

.87 

.09 

1.12 

1.10 

.39 

'iss 

.25 
.36 

T. 
".'36 

5.80 

Carbon 

T. 

2.3^ 
.00 

.54 

9.U 

Lehigh 

6.73 

SCIll  YI-KILL 

Conshohockeii .  ... 

Montgomery 

Berks 

Luzerne 

Montgomery 

Chester 

.12 

6.61 

Fredoricksville^. . . 

.02 

..:. 

T. 

5.46 

Freelaiui- 

.17 

.... 

.80 


.65 

.01 

't. 

"!i9 

6., 5.3 

Gvatersford 

6.40 

Phoeui  wills'^ 

.09 

.48 
.99 

T. 

3.77 

Port  Clinton 

Schuylkill 

.05 

.98 

.... 

.11 

6.34 

Schuylkill 

Berks 

".bk 

.84 

.14 
.33 

.10 
.16 
.15 

.67 

.81 
* 

..50 

.82 
.60 
.43 
.61 
.39 
1.71 
.37 

".30 
.03 

'.'si 

T. 
';23 

"m 

.15 

.30 

.84 

.51 
.50 
.15 
.07 

.03 
T. 

'.'62 
.58 
.17 
.29 

.20 

'.'62 
.12 

'.'32 

'.'is 

.15 
.92 

.40 

'.'72 

1.12 
.04 

1.10 

.21 

2.53 

1.72 

.93 

.88 
1.30 
1.24 
.64 
.82 
1.40 

.08 
.84 

.58 
.23 
.59 
.20 
.11 
.47 
.06 
.17 
.33 
.22 
.15 
.08 

.39 
03 

.... 

.20 
.05 
.93 

.02 
.02 
T. 
.01 

T. 

T. 

T. 

.01 

.08 

T. 

.80 
.12 

.22 
.03 
.37 

".'66 

'!37 
.43 

'lie 

.78 
1.07 

20 
00 

L15 
.97 
.37 

.30 
.79 

* 

.70 

.39 
.20 
.30 
.64 
.93 
.31 
.25 

1.45 
3.39 

1  82 

1.73 

1.93 

1.71 

1.14 

1.49 

1.13 

.71 

1.25 

1.16 

.50 

.61 

2.44 

O"! 

.15 

T. 

1.35 

",5-i 

.46 
T. 

.3" 

.93 

2.25 

1.04 

.09 
2.9s 
.18 
.25 
.35 
.28 
.18 

.20 
.27 

"."67 

.20 
.52 

.22 
.03 

.34 

.10 
.18 
.12 
.34 
.29 
.88 
1.92 

.20 
.14 

1.11 
.27 

.56 
.10 
.03 
.29 

.10 

'lis 

"t." 
.02 

"."28 
.01 
.24 

."62 

.10 

.11 

.03 
.86 
.05 
.53 
.22 

i'.bi 

.95 
.33 

".'49 

1.56 
1.59 

i!22 
1  34 
1.52 

.15 
.52 

.03 
.02 
T. 

"^42 
.31 

'.'36 
.12 
.79 

.12 
.41 
.38 
.35 
.66 

■;56 
.32 
,?6 
.32 

5  52 

5  60 

Werners  ville^, 

Berks 

L34 

T. 

.05 

T." 

'.'62 

.03 
.01 

'!63 

.21 

"t." 

T. 

't.' 

.01 

".'is 

T. 
.02 

.03 
.04 

".'M 

1.34 

.02 

"."I8 

4.19 

LowKR  Delaware 
Coatesville 

Chester 

4.26 

Dovlestown 

Bucks 

Delaware. . 

4.86 

Ma'rcu<  Ilook^ 

.75 
.06 

.68 

.77 

1.03 

.77 

'i57 

.'46 
T. 

.61 

.. . . 

.35 
.09 

't.' 

'!58 

'.'i7 
.11 

't. 

.10 
.19 

'!78 
'.■35 

'!3i 

.08 
.05 

— 

■••• 

•■•• 

.21 

't.' 

"!i2 

.05 
.10 

"t." 

.53 

'!i3 
T. 

.... 

7.15 

Neshamiuv  Falls.. 

Bucks  

.19 

.17 
.01 

T. 

.09 

.34 

$ 

Philadelphia 
Airport  Station^. . 

City  Otticet' 

Franklin  Inst.  2... 
Shawmont 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Bucks 

Chester 

5.19 
6.74 
6.25 
5.46 

Quakertown 

6  m 

Westchester 

T. 

.28 

.15 
.07 

.36 
.0? 
.17 
.10 
.03 
.02 

'."6i 
".ib 
"t. 

.02 

.05 

T. 
.04 

.70 

"'69 

6.18 

West  Grove^ 

Chester 

5.66 

Suiqiiehanna  Basin 

Chemunq 
Covington^ 

Tioga 

Tioga 

.42 
T. 

.04 
.37 

5.35 

Lawreuceville 

'!7i 

.70 
.25 

';47 

't.' 

"t." 

7.73 

North  Branch 
Bloomsburg(nr.)2,. 
Canton'-.,  

Columbia 

Bradford  

5.33 
4.39 

Danville^ 

.04 
'  '#* 
.22 

ioi 

.18 
.03 

« 

.01 

.12 
"«■ 

.02 

■r. 

* 

".ik 
.10 

"m 

.06 
.07 

T. 

.05 

* 

".03 

.11 
.09 
.36 
T. 

T.' 
.01 

T. 

i.'so 

i!55 
.93 

".15 
1.24 
1.37 

.16 

'.'6i 

6  51 

Kellogg  Mt  Tower2 
Jlillvillet 

Bradford 

Columbia 

Susquehanna.. .. 

Luzerne 

Lackawanna 

Susquehanna 

Bradford 

Wyoming 

Luzerne 

Tioga  

Blair 

.40 
* 

.29 

[•ii 

.07 
.91) 
* 

.05 

.2i 

.20 
.93 

.70 

.01 
.05 
.02 
08 
1.25 

".02 

.21 
"."96 

t. 

";2-i 

!o7 
.09 

'  XrZ 
.03 
.09 

.18 

.03 
.24 
.52 
.06 
.01 
.44 
.02 
.03 
.10 

..■^6 
.04 
T 
.05 
.47 
.38 
.20 
.61 
.32 
.60 
T. 
.20 
.38 
.39 
.25 
.15 
T. 
.57 
.28 
T. 
01 
.42 
.26 
T. 

4  15 
6.12 

Montrose^ 

Pikes  CreekJ 

.01 

'!i3 
'!ie 

T. 

.63 

.25 

.01 

.35 

".'6i 

.42 

.21 

"t." 

4.48 
5.1s 

Scrantonf 

.04 
.30 
.25 
.03 
.02 

.09 
.33 

T. 

.10 
.04 

■;62 

.04 

".5b 
.18 

'."22 

,28 

'.06 
05 

6  08 

Suscuiohanna'^ 

Towanda 

Tunkhannoikt 

4  60 
4.82 
3.06 

Wilkes-Barre5 

West  Branch 

T. 

.03 

.5.48 
5.49 

Bald  Kaglet 

1.98 

Belletontea 

Bervvinsdale^ 

Centre  

Clearfield 

I'otter,, 

Lycoming 

.14 

.06 

. .. . 

.06 

.78 
.02 
.82 
.07 
.02 

I. 41 
.62 

2  32 
.U 
.18 

1.98 
.70 

".bi 

17 
1  67 

.03 
03 
01 

.10 

.11 

T. 

.04 
.Of 

'.'82 
.20 

.51 
.17 
.19 
.33 
.26 
.12 
.00 

^33 
33 

'."67 

.25 
.12 
.39 
.38 
.28 
.29 
.68 
1.55 
T. 

1.35 
.02 

4.85 
3.20 

6;^ 

5.59 

.27 

.96 

1.49 

3  14 

3  08 

3.78 

.9") 

1.71 

1.82 

3  37 

1.9f 

1.84 

.86 

2.70 

3  03 

1.83 

.77 
.44 

T. 
.04 

't.' 

.... 

T. 

.27 

.82 

t. 

T. 

'!i3 

6.47 
2.58 

Carter  Campt 

'.'65 

'lis 

'!54 

t. 

8.11 

Cedar  Run- 

.12 
55 
17 

.26 

;29 

4  2.^ 

"."83 
04 
.29 
.Of 

2.69 
.39 
.06 

3  3ft 
.25 
.32 

06 
.15 

■!37 

!oi 

.03 

.04 
.07 

".b\ 

.03 
.10 
.76 
T. 

■."08 
.00 

'!oo 

01 

t. 

.35 
.07 

.27 

't." 

* 
.24 

6.52 

Clear(ield2 

Clearfield 

Cameron 

.3.' 

T. 

'.U 
.22 
.18 
.01 
.04 
.29 
T. 

'.'2! 
27 
.15 

'.'62 

'.■62 

.21 
.10 

'.if. 

T. 

■.'64 
.28 
T. 
.44 
.02 
.2S 
.35 

".\h 

.13 

".'67 

.51 

.06 

"."63 

".'6i 
'.'io 

"t. 

.28 
"*' 
".20 
'."62 

'.'71 
".'63 

".4» 

.01 

* 

■.'2i 

T. 

"64 

T. 

4   17 

Drift  H'oodI 

'!56 

T." 

.03 
.26 

"!64 
•■•- 

"is 

.02 

.05 
.31 

".ib 

9  21 

Du  Hois(ne.ir) 

Dushoret 

Kagles  Mere2 

Clearfield 

Sullivan 

.05 

.'i7 
.14 

".\h 

.61 
T. 
.19 

■.'ss 

.54 
.24 
.43 
.18 
.4» 

'05 



Tie 

.98 

'>2i 
■43 

i/26 
1.1! 

2^08 

91 

1.34 

4.17 
6  66 
6  01 

Emporium'-^  

Cameron 

Lycoming 

I'ottcr 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton  

Klk 

Clinton  

Lycoming 

Centre 

Clinton 

Tioga 

Lycoming 

"04  '.'36 

1110.83 

English  Centert.,.. 
Galeton.  ,j 

■••• 

•••• 



.23 
.05 

'.'26 

:23 

".55 

.07 

.50 

.43 

T. 

.50 

".he 
.43 

.18 
.71 
.12 
.32 

't.' 

.15 
.46 
.40 
.41 
.30 
.42 
.31 
.27 
.'20 
.34 
.26 
.20 

.io! 48 

.02 65 

...      .20    .52 
.45 81 

7  62 

7  24 

'     4.71 

Karthaus2 

Kylertown*. 

T. 

'i'.' 

1     4  14 

Lock  Haven^ 

Medix  Hunt 

Renovo''' 

ShatVers  Path2 

State  Colleget 

Tamarack  Tower-. 

Wellsboro2 

Williamsport' 

.02 

'.is 
.'62 

.... 

':i6 

T. 
.... 

'■'■'■■ 

'!22 

't.' 

".20 

"!64 

"t." 

.15 

T. 

T       .06 
.12.... 

44 

.81    .06 
.70  ... 
.31    .30 
.22    .02 
.08    .05 

.12 
.27 
.02 

'6.3 
.16 
.07 

5.42 
7  00 
8.42 
6  24 
3  70 
11.53 
,     6.08 
5.09 

Continued  on  nav^   4j(L 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,  1942 


Daily  Precipitation  for  July,   1 942  -  Continued  from  page  45 


Counties 

Day  of  month 

Stations 

1 

2 

.'. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

If. 

16 

17 

18 

19 

■20     21 

22 

23 

■24 

25 

20 

27 

28 

29 

1 
30  1  31 

oi 
1 

Susguehanna  Basin 
(continued) 

JUNIATA 

Altoona(near) 

Blair 

Bedford 

1.21 
.10 
.05 
.09 
.05 
.42 
.01 
.33 
.73 
.61 
.'28 
.07 
.15 
T. 
.04 

".01 
.21 
.07 
.70 

".bk 

T. 
.02 
.21 
.02 

'29 
.05 

.08 

.24 

* 

.03 

.03 

'.'08 

.24 

.28 
.45 

'."26 

'.'08 
.64 
.10 
.62 
.41 
.15 

.07 

'^79 
T. 
.03 
T. 

'i"'.' 

".m 
.01 

.80 

i4 

.89 
■."45 

'.'88 
.23 
.30 
.10 

1.17 
.48 
.30 
.•25 
.33 

i!68 

.30 
■2.91 
1    lU 

"!40 
3]23 

.41 

'!47 
.09 
.13 

'.'57 

';i6 

.07 

'.'6i 

'.'io 

T. 

.20 

.03 

i!i6 

.21 
.16 
.31 
.33 
.82 
.04 
.29 
.55 

'.'65 
.01 
.13 

.22 
.00 

.84 

.17 

1.33 

1.16 

.44 

.73 

.47 

.21 

.■27 

.1'2 

.71 

.3b 

1.60 

1.64 

.20 

.03 

.02 

3.15 

i!o2 

.90 
.07 
.20 
69 
.0-2 
.00 
.02 
.08 
.41 

.19 
1.32 
.•20 
T. 
.07 
.09 
.19 

.12 

"24 
■2b 
T. 
.21 
.12 
82 

i.'so 
'.'io 

.42 

'!33 

'.OS 

1.25 

.87 

.('•2 
.19 
.82 

2.13 
T. 

.31 

'[44 
.08 
.18 
.'29 
.16 
.04 
T. 
T. 
.08 

'.'28 
.08 
.33 
T. 
T. 

'.'65 
.06 

'.'■25 
.02 

.'23 
.15 

.44 

T. 
.56 

'.'32 
1.17 

"48 
.07 
.04 
.02 
.23 
1.18 
T. 
.47 

.01 
1.'20 
.98 
.70 
.61 
.05 
.16 
.14 
.20 

'ido 

.06 
1.10 
.69 
.56 
.12 
.19 
.09 
.15 
.54 
.'26 
.60 
T. 
.40 
.30 
.05 

.82 
.18 

.08 
.09 

'.'26 

':69 

'.'70 
.76 
.60 
.02 
.18 
.37 
.04 

.22 
.32 

'.'25 

"69 
.65 
.02 
.43 

'.'ii 
'.'4i 

.36 
.70 

".ib 

.68 
.'22 

'!69 
1.00 

.54 

.05 

.12 

'.'io 

'.'27 
.12 

'.'23 
T. 
.02 
.04 
.16 

'.'64 

.12 

.40 
.42 
.70 

■'io 

'.'06 
.79 

'!66 
.40 
.16 
.64 
.05 

';'76 
.07 

'.64 
.43 
.08 

.06 
.01 
.04 

"t." 

4.34 

•••• 

4.60 

Breezewood  Intch<> 
Buffalo  Mills^.---, 
Burnt  Cabins(nr.H 
Charter  Oak(ur.)l. 
East  Waterford'^... 

Huntingdon 

Lewistovvn'' 

Loop  Mt.  Tower- . . 
Mapleton  Depof^.. 
Martin^Vjurgl 

Bedford 

Bedford 

'.'63 
"98 

T.' 

.36 

.06 

2!47 
T. 
.01 
.0i( 

■:6i 

'."06 

.02 

.■28 

't. 

.62 
.03 
.12 
1.31 
T. 
.70 

'>2i 

.21 
.34 
T. 

..    . 

'!oi 

'.'6i 

■.'67 

*.'6i 
.01 

.12 

.... 

. . . . 

.41 

uii 

.35 

i.'is 
!i9 

.01 

.02 

'.'62 
.05 

'.'io 

2.60 
4.84 

Huntingdon 

Huntingdon 

Perry  

4.88 
3.34 

.43 
.03 

1.16 
.3« 
.08 
.01 

1.33 
.12 

.53 

'i'.' 

'!o2 
.90 

'.'io 

1.32 
'!37 

'.'io 

".91 

1.16 

.23 

.■26 

■.'29 
"".16 
':32 

'.'i5 

'[os 

.08 
.08 
T. 
.14 

1.55 

'.'08 
.36 

■;64 

.•22 

.58 
.... 

.'6i 

'^69 

T. 

'.'62 
.01 

'.'62 

i!6i 

T. 

* 

1.95 
.51 
.12 
.44 

'.'i'i 

.05 

'i''.' 

* 

.12 

T. 

5.31 

Huntingdon 

Mifflin 

2.55 

.12 

.02 

5.02 

Huntingdon  — 
Huntingdon .... 
Blair 

4.41 
2.87 

■ '»' 

.03 

■r'.' 

* 

.03 

.08 
.05 
.33 

1.50 

.o.< 

.On 
.75 
.30 
.02 

1.41 

Perry 

....  1.41 

30 

1.22  .... 

....  1   19 

6.20 

Bedford 

Huntingdon 

1.70 

Shade  Gap! 

LWR  Susquehanna 
Arendtsville2 

5.50 
7.43 

Cumberland.   ... 

Franklin 

Cumberland 

Lancaster 

York 

Schuylkill 

York 

.06 
.05 
.01 
.21 

.41 

.30 
.08 
.28 
.31 
1.39 
.07 
.14 
.53 
.37 
* 

.24 

.32 
.15 
.03 

.08 

.oa 

.16 
.04 

.06 
.02 

03 

.06!  T. 

.10 
1.01 
.65 
.02 
.68 

.72 
.02 
.28 
1.40 
.02 
.61 
.54 
T. 
84 

8.06 

BlueMt.  Intehg...-' 
Carlisle 

.: 

T. 
'.'60 

't.' 

'ice 

.... 



5.40 

.0'2;2.66 
.02'   .99 
.03  1.07 
.■27  1.70 

6  08 
9.71 

Glen  Rock; 

'.'89 

"i"." 

".i'i 

1.68 

.49 

'.'65 
.15 
.09 

'!43 

L28 

'.'65 
.06 

i!64 
1.00 
1.74 

5.T 

5.34 

■r'.' 



5.67 

T. 
T. 

.22 

1.35 

.10 

.75 
.77 

....i  .66 
23 

.03 
T. 

'!62 

.01 

T. 
T. 
.01 

7.93 

Harrifcburg  Arptl'. 

Ho!t\vood2  

Huntsdale^ 

Lancaster 

York        

.20 


'.'96 

5.53 

Lancaster 

Cumberland 

Lancaster, 

Lebanon 

'.'ii 

'.'56 

'^28 
.05 

.10 

.22 

.06 

T. 

.... 

'.'io 

3.64 

'tV 

* 

T. 
.01 

'.'62 

•••• 

;i;; 

!... 

"* 

1.31 

.56 

.10 

'.'io 

.93 

1.11 

1.22 

1.38 

T. 

.07 

1.5!1 

.35 

.65 

1.'28 

.38 

.75 

.00 

.70 

73 

. . . . 

!63 
.05 

4.89 

,.   . 

.13 

'.'34 
.67 

'.■46 

".02 
T. 

0.13 
6.24 

MansdaOap 

Middleto\vn-;>    

Miliersburgl 

Dauphin 

.05 
1.67 
.35 
.4* 
.24 
.37 
.03 
.17 
.21 

.141.09 
.02,1.37 
.09     09 

6.17 

Dauphin 

8.60 

Dauphin 

« 

.39 

"".OL 
.02 

'[62 

4.03 

Y'ork 

.01 

T.' 
.05 

:::: 
'.'08 

.03 
.69 

.51 

'.'52 

LI2 

.12 

'.'65 
.04 

1.07 
.28 

;62 

'.'6i 

'i-'.' 

'.'ii 

06 

.87 
124 

8.35 

New  rarK • 

Penn  Nursery^.... 
Peters  Mt,Tower2. 

PineGrove'^ 

Ringtown  ' 

Selinsgrove 

Shippeusburg 

T. 

'.'io 

T. 

'.'oi 

'  .'■27 
'!67 

'.'i4 
.44 

'!48 
.88 

't." 

:;:' 



— 

3.81 

6.10 

Schnvlkill 

Schuylkill 

Snyder     

Cumberland 

Northumberland 

.141:50 
.I1I1.24 
18  3  in 

7.30 
6.09 
6.27 

.021   .05 
.  18i   .02 
.061   .05 
.24.... 

96 

T 

!69   .06 
"t.   ".".'.". 

'.'26 

.25 
.43 
.31 
.18 
.03 
.33 

.42 
3.90 

'^05 
.38 
.17 

2.76 

.Oi 

".if 
.u 

.41 



T. 

3.83 

.... 

41 1  59     34 

4.81 

Williamstown 

Woodwards 

.  12  2  44' 

7.13 

Centre 

Y'ork 

..33 
09 

.09 
.45 
.76 

1.-23 
.47 

— 

.51 

■r' 

1.43   T. 

1  4ll 

4.09 

.32 
.11 

.02 

.08 

.02 

T. 

T. 

■;63 

46     OR 

.02 
T. 

'.'oi 

'.'64 
■.'63 

"".06 

'.'62 

.08 

T. 

.48 
.13 
T. 

'  .'39 
.12 

.'21 
.61 

'.'67 

4.32 

York  Haven''    ... 

PolomM  Basin 
Chambersburg2.... 
Gettysburg...   ..•■ 

Hewitt(near)I 

Hyudman'!. 

McConnellsburg-!.. 
Mercersburg.  ....•■ 
South  Mt.  San't'm'' 

^^'^^  DRAINAGE 
Ohio  Basin 

AU.KOHK^'V 

Acmetoniaii. 

Aliens  Mills! 

Blair^ville''' 

Bradford     

Brookville^ 

Buck.stownt 

Cherry  <;ro vet 

Y'ork        

1.26 

T. 

1.21 

.28 

.15 

1.40 
.01 

.42 
14 

4.78 

'.'62 
.61 

■."25 

5.74 

Adam? 

Bedford 

Bedford    

T. 
.02 

.07 

'.'2i    .06 

8. '20 
1.33 

'."i9 

'.'■28 

.03 
T. 

'.'6-3 
•.'is 

•;i2 

.07 
.10 

■."ie 

T. 

'."si 

.3ti 

.... 

T. 

.40 

.74 

.... 

'■r'.' 

jl  00     06   '1^ 

1.09 
1.'24 
.05 

.18 

'^OS 

'!62 

"'.25 
1.09 
.34 

'.'24 
.11 

.73 
.18 
.34 
.'26 

T. 

.67 

3.11 

FultOTl    

Franklin 

....    .88'.'... 
.26     061   qn 

.54 
'.'56 

4.36 
4  33 

.83 

.12 
.02 
.12 
1.45 
.■23 

■.'57 

T. 

T. 

.09 

.35 

T. 

1.35 

.63 
'.28 

'.'i? 

.02 
.27 
.18 
.83 
.59 

';65 
.49 

7.17 

Allegheny 

JetTerson 

.13 

.02 
At 
.01 

.9) 

.12 

i;4S 

"85 
1.81 
.3! 
.40 
.U 

.12 

'.'62 

^48 

'i-'.' 

.4S 

.19 
.81 

1.27 

.04 
.1:1 

.70 
T. 
.17 
.61 

'.'72 
.41 

4!76 

i!53 
.08 
.32 

.16 
1.'23 

.02 
.88 

'.■24 
.54 

.02 
.03 
.40 
.14 
1.74 

']64 



.... 

.10 
■.65 

.08 
.30 
.08 

3.70 

.... 

3.56 

MoKean 

Jefferson 

Somerset 

Warren  

Clarion 

Frie 

.4..... 

10.51 

8.28 

.82 

1.'57 

4  73 
4.81 
6.75 

Corry^ 

Couder-sport 

Crooked  Crk.Damt 
lierry 

Diilllot         

Potter     

.08 
.02 

".ik 

.60 

1.03 

■.'65 

"m 

.'3b 
.01 

"."65 

".\h 
.04 
.2i 

!S6 
.'25 
.06 
.05 
.33 
.57 
.'25 
1.32 
.79 
.46 
.92 
.'2f 

.'14 

'.'26 
.01 

.'6'2 
."30 

.07 
.Or< 
.17 
.11 

i.33 

']io 

.16 
.2i' 
91 
.09 
.■26 
.11 
.16 

.59 

".0-2 
.19 
.02 

.If 

"oh 
'  '06 

T. 

".Ya 

1.56 

.42 

.30 

'.'is 

2.00 
.05 

.10 

'.G> 

'i''.' 

T. 

.'63 
T. 

.26 

't.' 

.85 

1.60 

.07 

1.12 

■;n4 

.30 

1.03 

■2.  24 

.07 

.52 

'.'22 

.38 
T 

.... 

8.^22 
.10 

"26 

".15 

. . . . 

.67 

1.95 

1.33 

'm 

.11 
M 

".i'2 

1.68 

'.'ca 

'  '.1)2 

'lie 

.19 

•2  [62 
.20 

.'63 
.30 
.30 
.3(1 
.25 
.19 
.■29 
.04 

'  .'22 
1.31 
.13 
.02 
.07 
■29 
.'22 
.07 
.04 

.'3! 
.04 

'.04 

'.'06 
02 

.26 

'  .'io 

.85 
T. 
.28 
.13 
.63 
.09 
1.62 
.15 
T. 
.11 

'!ii 

't. 

.01 
.47 

.04 

.2i' 
.15 

.08 

1  4i> 
..30 
.58 
.1/ 
.07 

.80 

"".ii 

.'06 
.08 

".b: 

.'70 

'i''.' 
.12 

'!i« 
"t." 

.10 
.33 
.83 
.53 

'  .'28 

.'31 
.38 

51 

.37 

1.15 

.61 

■27 
.19 
.10 
.09 

'  !.so 

.03 

T. 

T. 

.20 

"".»5 

'!49 
01 
.16 
.05 
.22 
.19 

'.'oh 

'.'23 
.31 
.24 

'.'08 
.06 
.92 

.58 
.20 

':i3 

.14 
.67 
.67 
.'28 
.02 

"'.40 
.05 

"34 
.22 
.69 
.40 
.46 

1.10 
.30 
.27 

14.39 

1.30 

Westmoreland.  . . 
Cambria 

.03 
.05 

.11 

3.63 
3.26 

Ebeusburg''' 

Fdiiiboro        

Cambria 

Erie 

.83    T. 

2.46 

.11 

.30 

.06 
.  03 
.10 
.33 
.09 

T.' 

'.'Ofi 
'i'V 

.  U'.' 

20 

.57 

T.' 
.:^4 
.33 
.09 
.•27 

6.11 

Fmuklin'^ 

.6!' 
'!■'. 

'.'22 
.31 
.67 

'^47 
..36 
OQ 

iigo 

'!• 

.04 

.1!' 

"02 
.04 
.06 

.72 

';3.= 
"".02 

.03 
.45 
.16 

.08 

.73 

.30 

.48 

.87 

.42 

.59 

T. 

.67 

.41 

T. 

.4-2 

i.r.' 

.42 

6  78 

Indiana 

Indiana 

3.80 

1.50 

'.'28 

.31 

1.40 

'.'.33 

1.42 

.11 

'.'67 

...^ 

3  06 

Laurel  IlillSmtt.. 
Laurel  HillTunnel^ 
Lvcippus 

McKean 

Westmoreland. . . 
Westmoreland . . . 
Wu.stmoreland. .. 

7.65 
6. 03 
4.78 
2.48 

Mahoning  Dam|.. . 

Marionvilli^t 

Meadville2 

0=> 

.01 

2  39 

.11 

t" 

.51 

.3:) 
.01 
.21 
.35 

'.'26 

T. 

.16 
.01 
T. 
.03 

lis 
.06 
.05 

5.81 

Crawford 

Arm.strong 

Armstrong 

Allegheny 

Jeiierson 

Elk 

Indiana 

1.18 
.15 
.61 
.01 
.37 
.95 
T. 

T. 

7.57 

Mosgrovit2 

Parkers  Landing^. 

■2.81 

'!29 

4.97 

Pittsburgh  CtyOfJi 
Punx.'^iitawneyS. .. 

Ridgv.ay2 

Saltsburg2    

'.'f)6 

T. 

2.93 

2  89 

i;il.57 

2  15 

.UV  ....| 

Continued  on  page  47 
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r 

iiily  P 

■eolpitatioti  for  July, 

1043- 

('ollllllll 

'(!  froni 

'HKl-     1(1 

Codnttes 

Day  of  month 

1 

stations 

1 

a 

8 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

U 

16 

IS 

17 

IB 

10 

'20 

21 

22 

28 

24 

20 

28 

27 

28 

29 

80 

81 

.09 
.41 
.16 
.02 
.70 
.77 
.02 
.48 
.60 

';48 

't. 

'!3y 
iios 
'.'62 

.28 
.46 

'.'52 
.46 
.44 
.81 
.80 
.76 

^ 

Al.I.KCJHRNV 

(coiKlmied) 

.06 
T. 

.02 
T. 

.19 
.05 

T. 

.01 

'!62 

"is 
.21 

.10 

.19 
.H 

".21 
.21 

"50 
T.' 

".a 
.69 

.36 

.01 
.02 
.28 
.60 
1.07 

'.'62 
1.10 

.15 
.24 

'.'i4 
.16 
.28 
.15 

'36 

T. 

.06 

.05 

.13 

.06 

.20 

■.'08 
.01 

.18 
.16 
.02 

.39 
.06 

['.Oi 
.02 
.('7 
.29 
.22 

'.'44 

.21 

T. 

.26 

.28 

T. 

.22 

.16 

".'ii 

.60 
.17 
1.00 
.34 
.15 
.21 

T. 
.62 
.59 
.70 
43 

.06 

.48 

.... 

"ii 

.81 
1.46 

.... 

.... 

'i'V 

4!  85 

.21 
2.41 
.26 
.31 
.61 
.03 
.21 
.05 
.40 

".a 

'.'65 
.06 

.19 
.88 
.61 
.01 
.06 

'!68 
.82 

.25 

.37 
.36 
.»> 
.13 
.38 
T. 
.10 
.60 
.01 
1.67 
.10 
.22 
.61 

.26 
.70 

'.50 
.01 
.67 
.98 
.35 
.25 

.16 
.01 

.04 

T. 

.25 

.17 

.62 
.03 

'.'77 

;45 

'.'io 
.15 

.18 
.85 

".'29 

'.'62 

'ios 

T. 

'!29 

.76 

1.16 

.46 
.94 

'."io 

T. 

'.06 

'iso 

.02 
.16 

";65 

T. 
.18 

'.'62 

'.'oi 

.03 

".ia 

T. 

.02 

T. 
.26 

'*' 
.01 
T. 

.18 

.40 
.02 
.68 

".'os 

.43 

.19 

.01 

T. 

.04 

.05 

.09 

.10 

"!66 
T. 
.65 
.46 
.36 
.24 

T. 

1.22 

.08 

.09 
.05 
.01 

'.'65 
"!62 

.78 
.46 

'.'34 

.'so 
".in 

.17 

't.' 

.09 

.08 

T. 

.67 

.69 

.10 

.81 

.16 

.08 

.16 

'i'.' 

.23 

iT)6 
.33 

'!82 

.86 
.41 

'.22 
.10 

.52 
.02 

't.' 

.15 
.19 
.72 

"06 

2.62 

Snu'thpoit- 

StiTiiRlownt 

Tii>'.U'  ti<   Daiiit 

'I'idi.  vlUrt 

McKeau 

.28 
.04 

18.08 

Indiana 

Forest 

Crawford 

2  48 

.70 
.80 
.90 
.06 

■.'62 

'.'48 

.65 
.16 

■32 

.06 
.04 
.22 

'.'  io 

.04 

.02 

,30 

1.17 
.96 
.86 

■;i6 

.59 

■;64 

.03 

".06 
.04 

".is 

3.12 
.76 

. . .. 

tV 

6. 12 

114.76 

I'niotu'ltyt 

Vandergrift  s 

Erie  

\Ve.<tmoroland. .. 

Warren 

Warreu 

Somersot 

.10 
.10 
.70 
.01 

.08 
.(15 
(•S 
.:i0 
.07 
•V. 
.45 
.05 
.04 
.45 
.31 
.51 
.31 

ioi 

.13 

.18 

!i7 

".in 
.le 

'."62 
.01 

.27 

;62 

.09 

.ie 

T. 
.13 

■.'62 

lis 
.20 

1.06 
';26 

■.'83 
■.■36 
'!64 

T." 

.04 

'."58 

'i'.' 
"62 

!6i 

■.'28 

.01 

"oi 
t'.' 

T. 

"tV 

4.84 
6.88 

YoiinKSvlUot 

Mo.NOi..\HliLA. 

.86 
.04 

'.'io 

i.n 

3.46 

Favette 

2.87 

Ponorat 

(ireenslioro- 

Ureeiisburg 

Irwiu 

Meyer>daIo- 

MuVrvsvillet 

NewelH 

\\ashington 

Greene 

Westmoreland... 
Westmori'land. .. 

Somerset 

Westmoreland... 

Fayette 

Allegheny 

Somerset 

Somerset 

Favotto     

2.06 

.02 

'!6i 
.54 

T.' 

i]i4 

.01 

■.'36 

2.40 
3.76 
1.60 
3.77 
2.64 
2.16 

Pitt-iiurgh  Arpt.f. 

.19 
.75 
.28 
.22 
.11 

"!62 
.78 
.22 
.44 
.15 

'.30 
.16 

.64 
.59 

.20.... 
T.      -19 

4.15 
5.49 

T. 

.02 
.01 

T. 

.34 

.36 

".W 
.04 
.13 
.60 
.09 

't.' 

.01 
.20 

30 

.04 

.04 

■!23 

'.'6.3 
.07 
.14 

.29 

3.00 

Ur^ioiitowii 

T. 

1.42 

W'ayiiesburir 

Bk.wkr 

Beaver  Falls- 

Butler 

.26 

".'ig 

.06 

.06 
.60 
.48 
,52 
.31 
.37 
.38 
.22 
.36 

.03 
.05 
.14 
.23 
.44 

.07 
.15 

2.03 

Beaver 

Butler 

17 
.01 

tV 

.32 
.7S) 
.35 
.33 

.20 
.05 
.14 
.29 
.07 

.14 

T. 
.01 

.13 
.19 

T.' 
.01 

.... 

.39 
'02 

.06 

'tV 
.01 
.02 

.03 
.06 

.06 
■1' 

.89 
.09 
.28 

3^83 

1.55 

.07 

"i'V 

T. 

.93 
3.00 

'.'ii 

.04 
3.17 

T. 

.03 

'.'53 
.04 

".m 

.08 

.29 
.04 

!22 

.03 

.08 

'.'63 
.28 
..54 
.34 

.72 

'.'63 
.06 

't.' 

".'is 
•^1 

.46 
.01 

2.21 
4.21 

Mercer 

Mercer 

Mercer 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

3.76 

Grove  Cit v .  ..... 

.Crl 

".00 
1.35 
.79 
1.18 

.33 
.35 
.44 
.03 

3.29 

3.03 

New  Ca-stle 

Penn  Line*^ 

.75 
..30 
.2- 
.03 

.11 

.02 

".'2.5 
.36 

.29 

.84 

'.'26 
.35 
.67 

1.81 
.13 
.05 

T. 

.50 

4  42 

".b\ 

.07 

10.05 

Pjniiatuniug  Dajn^ 
SliaroU" 

l.l.i 

.18 

.13 
.32 
.46 

"45 

T. 

T.' 

.01 

6.51 

4.25 

Ohio 
ClaTsville^ 

Washington 

Allegheny 

Beaver 

Allegheny 

Washington 

Erie 

Potter 

".bi 

.06 
T. 

't'.' 

.04 
.23 
.19 
.36 

3.37 

CofaopoIisS 

Midland- 

.60    .02 
.09!  T. 
....|,.26 

2.02 
1.58 

3.67 

VVashingtont 

LAKE 

DRAINAGE 

Brief 

1  99 

.36 

"."26 

.01 
1.52 

'.■56 

.65 
.09 

.01 

.28 
.40 

4.12 

Ravmondt 

.11 

10.67 



Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  1  First  order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  precipitation  measured  in  the 
morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ■*  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  ^  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  5  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     S'i  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    ||    Record  partially  estimated. 


PRESSURE,  WIND, 

HtlffllDITY  AND  SUNSHINE. 

RIVER  CONDITIONS 

Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea  level) 

Wind" 

Relative 
Humidity 

0 
0 

a 
3 

b 

3 

Stations 

Rivers 

0? 

1 

w 

1 

1 

3 

0 

ft 

1 

Stations 

p 

SI 

a 

1^ 

si 

s 

1 
P 

1 
5 

3 
0 

♦ 
S 

a 
0 

t-t 

'0 

S 

s 

p, 

Port  Jervis.N.  Y 

Easton 

Delaware 

2.4 
2.1 
3.4 
4.2 
2.9 
2.4 
3.8 
3.8 

13.2 
3.0 

11.7 
* 
• 

3.1 
2.9 
4.2 
4.8 
6.0 

18.8 
6.0 
7.2 

19.0 
4.0 

13.1 
• 

15.3 

29 

^? 
19 
20 
19 
19 
20 
21 
11 
9 

""'22' 

1.8 
1.4 
3.0 
3.8 
2.2 
0.4 
3.5 
3.3 
11.8 
2.6 
10.9 

« 

* 

27 
25 
26 
17 
18 
17 
10 
15 
6 
20 
20 

18 

1     1 
0     ^ 

Delaware 

22 

Lehigh 

Schuylkill 

9 

Reading 

11 

30.00 

30.22 

26 

29.76 

20.67 
29  68 
29.04 
29,77 
29.64 
29.65 

5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

7.4 
6.0 
10.0 
10.5 
9.2 
8.8 
5.5 

22 

27 
33 
33 

30 
40 
27 

W. 

n. 

nw. 

sw. 

n. 

sw. 

nw. 

18     81 
29     80 
18     89 

0?     ^^ 

'55' 

60 
52 
54 
50 
61t 

73 

69 

72 

67 

64 

54? 

561 

54 

68 

'62 
67 
63 
45 

Williamsport 

N.  lir.  Susquehanna.. 
W.  Br.  Susquehanna. 

20 
20 

Erie 

22 
17 

Ilarrisburg 

29.99 

30.28      26 

Kvlertown ;  an.w  i  m.m  ,  20 

Philadolphia....:  29.98  1  30  27  1  26 

Sclienley,(  nr)  Lock  No.  5. 
Sutersville 

Alleghenv 

24 

Youghiogheny 

20 

Pittsburgh 130.02     "'    " 

3U  22       26 

30.27  '  26 

30.28  26 

31 
18 
19 

84 
76 
83 

C;hark'roi(nr.),  Lock  No.  4 

30 

Reading 

-.;«  yy 
30.01 

Ohio 

Ohio 

25 
30 

Scrantou 

Midland,  Dam  No.  7 

1 

t  3:0 

Op. 

•*  Corrected 
n. 

to  true  velocities. 
$  4:00p.m. 

•  For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 

•  Pool  stage. 

t 

On  ot 

her  da 

ys  also 

. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


July,   1942 


Daily  Temperatures  for  July,   1842 


Stations 


3      4      5 


9     10     11      12      13     14      15     16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     81     MeftD 


AllentownS ( Maximum.. 

\  Minimum.. 
AUoona(uear) /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Arendtsville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bedford • . . •  /  Maximum.. 

\  Miui)num.. 
BethlehemS /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Bloomsburg(near)..  . .  I  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Blue  Mt.  Interchange^  (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bradford /Maximum.. 

>  Minimum.. 
Breezewood  Intchg''..  /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Brookville^ /Maximum.. 

\  .Mininmm.. 
Burnt  Cabins(uear)3.  /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Butler /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Carlisle /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Chambersburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Claysville''' /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Coatesville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Corry 2 ; . . .  /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

Coudersport /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Derry /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
EbensburgS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Edinboro /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Emporium^ /.Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ephrata /  Maximum.. 

>  Minimum .. 
Erie^ /  Maximum.. 

>  Minimum.. 
Franklin^ /  Maximum .. 

\  Minimum.. 
Freeland /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gettysburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gordon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Greensburg /Maximum.. 

\,  Minimum.. 
Grove  City /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Hanover /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
HarribburgS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Hawlcy /  Maximum.. 

V  Minimum.. 
Holtwood^ /  Maximum.. 

\  Miuimum.. 

Huntingdon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Indiana /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Irwin /  Maximum.. 

\  Minimum..  , 
Jolmstowu /  Maximum.., 

\  .Minimum.. , 
Kane* /  Nraximum... 

\  Minimum.. . 
Kylertown' /  Maximum'., 

\  Minimum..  , 
Lancaster /  -Maximum... 

V  Minimum.. . 
Lawrenceville /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Lebanon^ /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
LewLstown /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Look  Haven^ /  Maximum... 

\  Minimum.. . 
Marcus  Hook'' /  Maximum... 

\  Minimum..  . 
Maucli  Clumk /  Maximum.. 

1  Minimum... 
Meadville- /  Maximum... 

i  Minimum.. . 
Mprcer* /  .Maximum... 

\  Minimum..  . 
Midilletown^ /  Maximum... 

\  .Minimum  . . 


81  i    s'l; 

B8|     67| 


87 
54 
KO 
50 
82 
49 
82 
.S2 

3fi 
78 
5) 
M 
62 
83 

Sfi 
62 
Sfi 
61 
84 
57 
88 

65  .. 
8?  8.') 
56  5S 
80  79 
42  51 
81 1  8(1 
38|  53 
85!  90 
63|    66 


87     77 
681    56 

77 1     74 

67 

85 


84 
58 
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54 
81 
48 
88 
66 
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76 
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.39 
81j  81, 
57     61, 
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49 
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74 

S9 
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82 
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9 
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f^6i  .59 

85;  87 

70,  67 

81  81 
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60 
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79  89 
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68 
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59 

8i 

56 

75 

59 
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TO, 

69 
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83 

63! 
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86 

68 

72 

83 

83 

65 

68 

78 

80 

66 

67 

81| 
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78 

Ofi: 

67 

74, 

84 
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61 
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88 
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6> 
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86 
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83 
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84 1 
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59: 

62 

731  81 

.55,  51 ;  ,5"! 
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821 

.';7 

81 
64, 


75 
92 
66 
851  87 
70]  68 
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66  r? 
90  9-2 
71  70 
82!  88 
fi«l  62 
89  87; 
61,  64 
88  86 
64  60 
86  891 
67,  66: 


84  83 
63!  61 
90  80 
661  69 
76i  80 
68'  70 
85!  85 
621  65j 
8O:  771 
62,  64! 

85  85, 
65'  67: 
80!  84 
00!  62! 
85  861 
66!  69 
841  84 
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60,  65 
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68  73 
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87:  83! 

62[  62, 
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64! 
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65 

80 

83' 

86 

6t 

62 

65 

II 

79, 

80 

6) 

55 

60 

79 

80' 

81 

61 

61 

62 

89 

89, 

88 

651 

64 ' 

68 

83 

77! 

84 

701 

69| 

69 

90! 

8R' 

87 

67, 

6^ 

68 

871 

87, 

88 

67! 

661 

66 

801 

86, 

86 

65' 

65! 

64 

95! 

9-.>| 

88 

721 

''i 

71 

88 

83 

80 

.56, 

,58l 

61 

84: 

83 

86 

61 

6'i 

66 

f*4. 

►3 

84 

60 

59, 

62 

,89 

87 

88 

68 

66 

70 

83.9' 

56.6' 

87.4 

64.2 

78.5 

64  7 

81,9 

56.0 

80.4 

61.0 

84.1 

64  9 

83.9 

58.2 

8M 

62.5 

83  0 

60.4 

84.8 

65.0 

86.0 

65.9 

83  3 
58  7 
86  0 
69.0 

86  8 
60.2 
82.1 
,'9. 9 
86.7 
,59  8 
81.7 
f0,2 
77  8 
49.1 
79,9 
.57.4 
86  4 
63.1 

84  0 
67  0' 
86  2 
64.3 
87.3 
63  4 
84.4 
.58  7 
89.3 
60,9 
83  4* 
57  0' 
81.5 
.57,3 
81.0 
54.4 
8S.3 
68.0 
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Dally  ToiupiTuturoB  lor  July,    1U42    CuiiUiiuuil  (rom  imifn  Ih 


SUtlons 

I 

2 

8 

4 

B 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

u 

18 

U 

16     IB     17 

18     19 

20 

91 

32 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

MeM 

Mirtlnud 

.  1  Maximum... . 

V  Miinimmi 

80 

76 

83 

H& 

84 

82 

78 

82 

86 

80 

87 

88 

93 

00 

1 
82     H.     •". 

'.'■-'     ?* 

94 

66 

8C 

84 

86 

87 

87 

87 

91 

87 

90 

88 

86.4 

(>b 

62 

62 

59 

69 

67 

65 

55 

6V 

69 

64 

59 

62 

69 

66     53,     6V 

77     74 

66 

CU 

67 

69 

6U 

64 

67 

60 

62 

68 

67 

67 

62.7 

Montrose' 

.  (  Muxiiiumi... . 

75 

80 

80 

82 

80 

7ft 

72 

74 

Ti 

70 

79 

78 

89 

86 

73 

79 

83 

81 

91 

8« 

78 

83 

79 

83 

87 

76 

84 

86 

80 

79 

79 

79.  H 

\  .Miiuiiniiii..    . 

CO 

61 

60 

61 

69 

69 

46 

47 

60 

49 

62 

68 

69 

69 

44 

42 

46 

52 

66 

69 

61 

57 

60 

60 

60 

60 

64 

64 

69 

60 

62 

66.8 

Mt.  lA>t>nnoii 

.  1  .\tii\lLniiiii 

77 

80 

82 

85 

81 

77 

77 

80 

81 

77 

87 

89 

V2 

88 

80 

84 

97 

97 

93 

iK) 

85 

76 

83 

87 

82 

85 

83 

89 

8H 

87 

88 

84.7 

\  Miniimim 

65 

68 

63 

62 

62 

69 

49 

54 

6-1 

59 

63 

58 

64 

67 

56 

62 

67 

76 

78 

70 

60 

63 

67 

60 

66 

67 

£0 

64 

62 

64 

68 

61,9 

Mt.  I'ocoiio 

.  /  .MaxiiiUMii.... 

7S 

7S 

79 

77 

77 

76 

72 

75 

77 

72 

77 

80 

87 

87 

76 

76 

78 

75 

84 

86 

80 

76 

76 

77 

80 

76 

71 

79 

^6 

80 

77 

77.6 

\  Miuiiiuiiii 

60 

69 

52 

66 

W 

6ti 

42 

48 

45 

47 

65 

61 

65 

64 

52 

46 

69 

65 

64 

68 

58 

68 

69 

57 

66 

62 

06 

60 

68 

60 

00 

66.7 

Neshaminy  Falls 

.  1  Miixiuium — 
\  Miiiluiuin 

87 

78 

85 

89 

88 

86 

77 

80 

87 

82 

82 

88 

87 

92 

90     82 

88 

82 

96 

<t2 

8b 

83 

82 

82 

82 

89 

86 

91 

94 

92 

79 

84.0 

60 

65 

62 

63 

6,5 

59 

50 

55 

6(1 

56 

49 

67 

69 

60 

61     62 

62 

67 

67 

68 

65 

68 

68 

60 

61 

64 

68 

62 

02 

69 

60 

00.8 

Now  Castle 

.  (  Nhixinuiin... . 

Vi 

80 

84 

86 

85 

85 

7J 

79 

82 

8,' 

86 

91 

91 

89 

83     8(1 

9"' 

96 

96 

9:1 

84 

78 

84 

86 

86 

84 

90 

89 

90 

88 

88 

80,3 

\  Miiuuuim.. . . 

M 

67 

48 

58 

53 

62 

50 

5t 

50 

5;l 

62 

67 

62 

67 

65     50 

50 

79 

73 

72 

69 

64 

69 

56 

61 

65 

68 

65 

06 

64 

08 

60.7 

No  woll-"* 

.  /  Maxinnim... . 
\  Miuinuim  — 

7(1 

81 

82 

81 

80 

76 

75 

76 

82 

78 

84 

89 

90 

86 

80 

87 

91 

93 

91 

86 

86 

85 

82 

88 

82 

8;) 

79 

83 

83 

88 

84 

83.0 

67 

61 

54 

62 

61 

60 

64 

65 

68 

57 

63 

68 

72 

69 

66 

52 

61 

73 

73 

71 

64 

62 

60 

64 

61 

61 

71 

66 

68 

68 

64 

02.  9 

Palmerton^ 

.  /  Maximum 

\  .Miuinuim 

81 

79 

82 

89 

87 

86 

78 

81 

83 

77 

87 

87 

93 

96 

86 

88 

90 

80 

98 

96 

87 

80 

83 

82 

87 

■6 

90 

93 

89 

88 

77 

85,9 

67 

62 

69 

61 

63 

59 

50 

52 

50 

47 

61 

58 

66 

69 

68 

51 

65 

69 

68 

73 

67 

61 

64 

69 

60 

66 

68 

66 

62      62 

67 

60.9 

Philadolphlft 

Airport  Station' 

.  1  Maximum 

88 

73 

87 

90 

88 

90 

80 

83 

86 

84 

85 

87 

90 

96 

86 

86 

91 

84 

99 

96 

87 

86 

86 

81 

84 

86 

90 

91 

91 

89 

82 

87.0 

\  Miuiunuu.. . . 

69 

66 

62 

70 

68 

67 

64 

62 

6-1 

69 

66 

68 

64 

71 

66 

62 

69 

71 

72 

77 

71 

66 

64 

64 

69 

68 

73 

70 

69 

68 

70 

67.4 

City  Ottico'* 

.  1  Maxinuuu 

85 

73 

84 

89 

86 

88 

79 

81 

84 

83 

84 

87 

88 

92 

83 

85 

89 

83 

98 

93 

88 

84 

84 

81 

83 

83 

88 

91 

90 

89 

79 

85.6 

\  Miuinunn 

70 

68 

66 

71 

72 

70 

65 

65 

69 

06 

66 

71 

72 

73 

71 

70 

74 

72 

78 

78 

73 

69 

69 

69 

71 

71 

73 

71 

72 

70 

70 

70.5 

Franklin  Institute*. 

.  (  Maximum.... 
\  Minimum 

89 

74 

87 

90 

89 

89 

79 

83 

84 

85 

84 

86 

88 

94 

81 

85 

91 

90 

98 

96 

88 

85 

87 

82 

85 

85 

90 

92 

92 

89 

81 

87.1 

69 

69 

65 

66 

74 

71 

64 

65 

67 

65 

65 

69 

66 

73 

69 

64 

73 

71 

70 

80 

72 

70 

67 

70 

71 

71 

68     70 

70 

69 

70 

69.1 

Shawinont 

.  /  Maxinnim.... 

B6 

77 

87 

90 

89 

89 

86 

82 

83 

82 

81 

86 

89 

9:< 

91 

83 

89 

89 

96 

95 

87 

86 

86 

86 

85 

83 

89     90 

90 

88 

88 

87.1 

\  Minimum 

67 

68 

62 

68 

67 

69 

55 

59 

59 

53 

65 

64 

60 

70 

60 

56 

65 

70 

68 

74 

70 

67 

68 

64 

67 

66 

74 

74 

67 

66 

71 

65  1 

Phoonixville 

.  /  Maximum 

88 

79 

90 

93 

92 

91 

89 

85 

88 

87 

87 

87 

92 

97 

94 

88 

92 

91 

99 

102 

96 

96 

87 

87 

86 

94 

96 

96 

95 

93 

91.1* 

\Miuiuuim 

65 

68 

69 

62 

65 

68 

66 

55 

56 

51 

66 

61 

67 

69 

57 

55 

64 

71 

68 

79 

78 

64 

64 

"«) 

.... 

64 

73 

67 

66 

64 

70 

64,0* 

Pittshurgh  Arpt  Sta/ 

.  /  Maximum.., . 
\  Miniiiuira 

76 

79 

82 

81 

81 

75 

75 

78 

80 

76 

86 

89 

90 

87 

80 

83 

94 

95 

91 

85 

86 

78 

82 

85 

81 

85 

82 

87 

86 

87 

86 

83.5 

6« 

60 

57 

63 

65 

60 

55 

58 

62 

62 

64 

66 

66 

67 

61 

59 

68 

77 

76 

6b 

63 

6ft 

61 

62 

61 

66 

71 

65 

67 

66 

68 

64.3 

Pittsburgh  Citv  Office^  /  Maximum — 

80 

80 

83 

85 

83 

77 

79 

81 

82 

78 

87 

90 

92 

89 

82 

84 

96 

98 

93 

86 

86 

79 

83 

88 

82 

86 

82 

90 

89 

88 

89 

85.4 

\  .Miuiuinm 

68 

63 

57 

68 

65 

62 

56 

61 

61 

62 

67 

63 

66 

68 

61 

58 

71 

80 

78 

70 

66 

64 

62 

65 

64 

70 

72 

68 

72 

67 

72 

66  0 

Port  Clinton 

.  /  .Maximum 

\  Minimum  — 

82 

77 

82 

87 

87 

85 

84 

80 

81 

78 

83 

85 

90 

92 

89 

82 

85 

90 

94 

94 

89 

83 

83 

82 

83 

83 

85 

89 

88 

86 

84 

85,2 

67 

59 

62 

61 

62 

04 

51 

52 

51 

47 

60 

59 

55 

66 

(■•3 

49 

61 

68 

66 

70 

66 

58 

63 

60 

59 

66 

71 

67 

64 

61 

65 

61.0 

Pymatuuing  DamS.. 

.  )  Maximum 

\  Minimum 

80 

70 

80 

79 

82 

68 

75 

77 

76 

68 

83 

86 

90 

81 

76 

92 

93 

90 

82 

80 

76 

80 

84 

84 

83 

88 

85 

84 

83 

86 

81.3* 

63 

53 

44 

54 

53 

59 

54 

53 

45 

49 

59 

53 

59 

66 

62 

"49 

69 

73 

71 

65 

63 

64 

53 

61 

64 

67 

64 

62 

62 

6^ 

68,3* 

Qual<ertowu 

.  /  Maximum.... 

81 

79 

84 

hfi 

84 

85 

76 

79 

HO 

78 

80 

83 

88 

91 

86 

83 

"86 

85 

94 

91 

85 

83 

85 

»i 

83 

83 

85 

87 

87 

85 

75 

83,8 

\  Minimum 

65 

66 

56 

62 

ei 

64 

52 

54 

51 

67 

6!i 

60 

54 

67 

57 

61 

62 

67 

65 

73 

65 

63 

63 

67 

61 

64 

69 

65 

62 

64 

66 

62.1 

Reading^i 

.  /Maximum.... 

81 

79 

87 

90 

86 

87 

78 

83 

SS 

81 

87 

87 

92 

92 

84 

83 

90 

81 

96 

9! 

87 

»5 

83 

80 

85 

85 

86 

92 

90 

89 

78 

8.5.8 

V  .Minimum 

71 

67 

63 

67 

70 

67 

59 

6i 

M 

57 

63 

66 

63 

74 

67 

69 

67 

70 

72 

77 

70 

67 

68 

65 

66 

70 

72 

68 

68 

68 

71 

67.1 

Riilgr\vay2 

.  /  Maximum 

\  Minimum 

79 

79 

81 

81 

81 

70 

74 

78 

7h 

70 

81 

84 

90 

86 

77 

70 

88 

.... 

.... 

.. . . 

.... 

.... 

$ 

58 

55 

44 

45 

50 

51 

40 

41 

39 

40 

44 

47 

4b 

56 

46 

43 

46 

65 

^ 

ScrantonS 

.  /  Maximum... . 

78 

79 

83 

87 

82 

80 

75 

78 

75 

75 

82 

82 

SI 

89 

78 

80 

85 

77 

"94 

"89 

"si 

"si 

'84 

"84 

"86 

'81 

"86 

"88 

"84 

"82 

"so 

82.5 

\  Minimum 

68 

65 

60 

62 

66 

58 

51 

55 

5? 

50 

62 

63 

57 

70 

61 

51 

65 

69 

67 

71 

67 

63 

66 

64 

62 

65 

71 

67 

64 

68 

69 

62.9 

Selingsgrove 

.  /  Maximum..., 

84 

85 

85 

88 

84 

84 

77 

82 

82 

81 

85 

87 

92 

91 

89 

86 

87 

94 

90 

90 

86 

84 

82 

82 

84 

83 

83 

87 

83 

86 

85 

85.4 

\  Minimum 

63 

65 

57 

69 

66 

63 

4S 

49 

51 

48 

62 

58 

56 

67 

54 

49 

63 

64 

64 

71 

62 

67 

63 

63 

57 

63 

69 

65 

65 

64 

63 

60.9 

Sharon 

.  1  Maximum 

82 

82 

86 

86 

89 

89 

79 

83 

m 

83 

89 

92 

96 

88 

8t 

82 

99 

1«) 

100 

96 

88 

88 

76 

88 

89 

89 

92 

91 

90 

89 

89 

88.3 

\  Minimum 

6S 

61 

51 

64 

59 

59 

52 

60 

54 

58 

69 

61 

66 

67 

60 

63 

73 

83 

75 

70 

65 

67 

61 

60 

67 

"1 

72 

71 

72 

70 

72 

64.9 

Somerset 

.  /  M:<xiuium 

80 

75 

77 

77 

78 

78 

72 

70 

76 

76 

79 

81 

82 

85 

79 

^0 

87 

88 

87 

85 

80 

77 

78 

77 

74 

76 

79 

82 

82 

80 

80 

79.2 

\  Miuimum 

62 

62 

52 

50 

56 

62 

46 

47 

5" 

48 

63 

50 

51 

65 

47 

43 

63 

69 

67 

68 

55 

52 

67 

54 

58 

64 

64 

61 

62 

63 

60 

57.1 

Springs 

.  /  Miixiinum.... 

72 

76 

77 

78 

76 

73 

69 

69 

75 

75 

79 

81 

83 

82 

76 

80 

87 

87 

86 

82 

77 

77 

81 

75 

68 

76 

78 

80 

81 

79' 

80 

77,9 

\  Miiiiiuum 

.  /  Maximum 

60 

69 

48 

53 

58 

60 

42 

48 

48 

55 

6:1 

50 

51 

62 

47 

4« 

58 

72 

68 

67 

52 

51 

56 

64 

60 

63 

63 

63 

62 

62 

57 

56.6 

State  Colleges 

76 

81 

81 

85 

82 

78 

76 

■8 

80 

75 

m 

85 

92 

87 

81 

83 

89 

82 

90 

86 

81 

86 

85 

84 

84 

79 

81 

87 

84 

85 

83 

82.8 

V  Minimum  — 

63 

62 

58 

09 

64 

58 

48 

54 

51 

52 

66 

59 

60 

68 

58 

53 

63 

68 

73 

67 

61 

67 

66 

64 

59 

66 

69 

63 

66 

64 

55 

61.4 

Stroudsburg2 

.  /  Maximum... . 

86 
55 

87 
57 

92 

53 

93 

60 

83 
54 

84 
47 

88 
56 

83 
64 

96 
66 

93 
70 

8- 
63 

86 
61 

84 
63 

83 
59 

88 
59 

85 
64 

88 
66 

89 
65 

88 
60 

85 
62 

75 
64 

86.81 

\  Minimum 

"63 

"64 

"57 

"58 

"62 

63 

"48 

"56 

"49 

"46 

59,0 

Towanda 

.  (Maximum.... 

81 

83 

84 

84 

83 

79 

75 

79 

76 

75 

a5 

84 

93 

90 

82 

82 

87 

81 

94 

90 

84 

86 

85 

86 

88 

78 

88 

89 

83 

82 

84 

83,9 

\  Minimum 

64 

62 

53 

57 

59 

62 

47 

51 

47 

44 

64 

56 

52 

OS 

48 

46 

64 

68 

67 

73 

60 

56 

56 

62 

58 

62 

69 

64 

61 

66 

59 

58.5 

Uniontown 

.  (  i\[aximum... . 
\  Minimum 

86 
66 

77 
66 

81 
55 

S3 
62 

78 
64 

77 
66 

75 
52 

75 
59 

80 
60 

80 
59 

83 
60 

85 
59 

89 
61 

87 
71 

85 
57 

82 
52 

94 

65 

93 

77 

91 

77 

89 
71 

82 
62 

81 
62 

82 
6! 

84 
60 

82 
62 

84 
71 

80 
68 

84 
67 

85 
69 

8fi 
69 

8f. 
7( 

83.4 

63,9 

Vaudergrift  3 

.  /  Maxinnim.... 
\  Minimum., . . 

80 

84 

82 

86 

84 

78 

80 

82 

85 

77 

89 

91 

95 

91 

85 

83 

97 

100 

95 

88 

8" 

83 

a5 

88 

84 

86 

84 

90 

88 

88 

89 

86,6 

66 

62 

54 

62 

60 

60 

50 

52 

53 

52 

67 

57 

58 

68 

52 

48 

48 

75 

72 

70 

61 

61 

62 

68 

62 

66 

68 

65 

64 

65 

67 

60.8 

Warren 

.  /  Maximum 

78 

78 

79 

78 

81 

75 

74 

76 

75 

68 

82 

83 

89 

83 

76 

73 

89 

90 

89 

83 

80 

80 

S3 

85 

86 

76 

SB' 

86 

78 

82 

82 

80.8 

\  Minimum 

61 

65 

43 

58 

51 

60 

43 

49 

43 

44 

63 

51 

54 

66 

50 

40 

63 

67 

68 

70 

64 

57 

57 

67 

59 

6" 

67 

62 

60 

65 

64 

57.6 

Waynesburg 

.  /Maximum 

86 

82 

80 

83 

79 

77 

75 

74 

81 

8" 

86 

8x 

«0 

87 

85 

85 

94 

91 

92 

88 

85 

81 

85 

85 

84 

82 

82 

85 

85 

87 

8r 

84,3 

\  Minimum 

66 

61 

52 

62 

61 

67 

51 

51 

56 

56 

65 

55 

60 

68 

54 

50 

62 

77 

74 

71 

61 

60 

57 

56 

59 

65 

68 

65 

66 

67 

67 

61.6 

Wellsboroii 

.  /  Maximum... , 

8.' 

81 

82 

82 

81 

75 

74 

77 

76 

70 

84 

84 

92 

8°, 

7- 

82 

90 

92 

86 

79 

84 

84 

85 

85 

77 

86 

88 

84 

79 

82 

82.1 

\  Minimum 

60 

56 

48 

51 

55 

66 

43 

45 

41 

43 

45 

50 

49 

52 

44 

42 

49 

62 

64 

69 

56 

51 

54 

58 

58 

60 

62 

59 

60 

61 

58 

53.6 

West  Chester 

.  1  Maximum.... 

86 

76 

85 

88 

86 

88 

80 

80 

82 

83 

84 

84 

89 

92 

86 

86 

89 

87 

95 

92 

85 

85 

81 

80 

83 

83 

88 

90 

80 

85,3'' 

\  Minimum.. , , 
.  /  Maximum 

61 
79 

65 
82 

59 

84 

64 

87 

65 

83 

65 
81 

57 
76 

54 
79 

57 
78 

54 
75 

62 

84 

63 

84 

60 
92 

ti7 
9! 

81 

5i 

84 

64 

87 

67 
77 

"96 

73 
9i 

66 

82 

65 

8-2 

62 

83 

6<i 
85 

64 

86 

64 

80 

70 

86 

"64 
86 

69 

8(1 

62,9'' 

Wilkes-BarreS 

"86 

"84 

83.  6 

KMinimum 

67 

65 

00 

61 

63 

52 

49 

5t 

50 

49 

63 

60 

55 

63 

54 

60 

66 

69 

66 

68 

63 

62 

63 

62 

59 

05 

70 

65 

04 

64 

66 

60.9 

Williauisport 

.  /Maximum 

88 

84 

86 

88 

85 

84 

79 

82 

8a 

82 

88 

89 

95 

93 

84 

83 

89 

85 

96 

91 

90 

86 

84 

85 

86 

82 

85 

88 

78 

87 

86 

86.3 

\,  Minimum 

65 

66 

58 

59 

59 

65 

49 

51 

48 

49 

62 

58 

56 

r.9 

55 

51 

65 

68 

61 

72 

62 

67 

66 

63 

60 

64 

71 

70 

66 

67 

62 

61.1 

Williamstown 

.  /Maximum.... 

84 

76 

79 

80 

83 

82 

75 

77 

77 

77 

74 

72 

88 

8.S 

87 

78 

XG 

87 

92 

91 

81 

79 

79 

79 

82 

81 

81 

81 

8! 

82 

82 

81.3 

\  Minimum 

65 

64 

60 

63 

65 

65 

53 

5- 

5fi 

59 

fiO 

64 

61 

62 

58 

62 

67 

69 

70 

64 

63 

60 

65 

61 

67 

67 1     65 

67 

(S 

67 

r.3,3 

York 

.  /  Maximum 

\  Minimum 

85 

84 

87 

90 

89 

87 

80 

81 

83 

84 

87 

88 

93 

91 

91) 

87 

95 

94 

96 

96 

84 

85 

81 

85 

81 

82 

89!     90 

91 

90 

90 

87.7 

67 

67 

62 

64 

63 

66 

54 

55 

58 

56 

65 

58 

60 

67 

56 

53 

66 

70 

69 

74 

65 

59 

63 

63 

63 

67 

69 

65 

65 

63 

67 

63.2 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      ^   Thermometers  read  In  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date,    s  Midnight  to  midnight.    ■'  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.    ',  '',  ",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 

Daily  Eva)ioration( inches)  and  Wind  Mo vement( miles) 


Stations 


1 

2 

3 

' 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18     19     20 

1 

21 

1 
22  1  23 

24 

1 
25     26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

,193 

.119.204 

.2D8 

.1.38 

.176 

.077 

.17! 

220 

,226 

.050 

.186 

.197 

.197 

.267 

.227 

.267 

.159.194.297  .237 

.2321.131 

.195 

.184  .212 

.093 

.175 

.294 

.110 

.199 

5.835 

.108 

.096  .148 

.290 

.180 

.034 

.294 

.150 

.702 

.104 

.146 

.260 

.206 

.212 

.332 

.166 

218 

.082.170.178  .232 

.  184  .  142 

.174 

.148.066 

,036 

.146 

.396 

.126 

.126 

6.852 

6 

14 

31 

11 

14 

34 

46 

28 

12 

16 

30 

29 

13 

25 

57 

13 

9     66     13     271     40:      9:     12!     17 

14       6 

9i     14 

14 

9 

15 

649 

.292 

.109 

.115 

.190 

.209 

.249!.  1 49 

.248 

.275 

.116 

.086 

.OSU 

,268 

.460 

.192 

.260 

.2381  *•  1.104.  II4.379LI83!, 107. 156 

.151  .151 

.074 

.098 

.144 

.124 

.150 

5.636 

156 

98 

35 

150 

12 

135 

78 

137 

95 

60 

42 

51 

97 

121 

124 

96 

66 

95    149     62 

1         1 

52 

1411     24 

1 

5 

31     24 

31 

22 

53 

50 

34 

2324 

Pymattining  Dam..  /  Evaporation 

(a.  m.)  \  Wind  movement 

Shaver  Creek /  Evaporation 

(p.m.)  1  Wind  movement 


Wallenpaupack.. 
(a.  m.) 


.  /  Evaporation 

\  Wind  movement 


Pan  overflowed. 


'  Included  in  ne.xt  following  measurement. 


ERRATA. 

May,  1942,  Page  30,  Pittsburgh  ..\irport,  total  precipitation  should  be  4.41  inclies,  departure  should  be  +1.20  inches.  Greatest  24-hour  precipitation  .should  be  1.09  inches  on 
the  6-7th.    Page  :«,  Pittsburgh  Airport,  precipitation  on  22d  should  be  0.66  inch,  total  precipitation  should  be  4.41  inches. 

,Iune,  1942,  Page  37,  Pittsburgh  .\irport.  total  precipitation  should  be  3.99  inches,  departure  should  be  +0.18  incli.  Page  40,  Pittsburgh  Airport,  precipitation  on  3d  should  be 
0.82  inch,  total  precipitation  should  be  3.90,    Pag<^  t'l.  Pressure,  Wind.  Sunshi-ne,  and  Humidity  Table,  maximum  wind  velocity  at  Scranton  should  be  27. 
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PENNSYLVANIA  SECTION. 

L.  F.  OONOVER 
HABBISBUBO.  PA. 


PRECIPITATION. 

The  avernRe  pr<'cij)itatioii  for  the  State,  as  deduce*!  from  the 
observatioiiB  at  192  HtatioiiH,  wan  4.58  ineticH,  wliieh  Ih  0.81 
inoli  above  tlie  Afj-year  iiorinal  for  Auf^UHt.  The  (^rcattHt  month- 
ly amount  was  13.77  inchew  at  MareuH  Hook,  and  the  least, 
().(i9  inch  at  Titusville.  The  greatest  amount  for  any  24  con- 
secutive hours  was  6.17  inches  at  Marcus  Hook  on  the  12-1 8th. 


Vol.  XLVII. 


August,   1942. 


No.  8. 


(JENERAL,  SXTMMARY. 

Temperatures  averaged  below  normal  for  the  first  time  since 
February  but  the  average  daily  excess,  accumulated  during  the 
year,  was  not  greatly  reduced,  now  being  0.8°.  The  highest 
maximum  for  the  month  was  lower  than  any  extreme  maximum, 
for  August,  since  1927.  Unusually  low  minima  were  reported, 
the  extreme  minimum  being  the  lowest  recorded  in  any  August 
since  1925,  when  the  absolute  minimum  of  26°,  for  this  month, 
was  reached  at  West  Bingham. 

Precipitation  again  averaged  above  normal  and  the  accumu- 
lated surplus  for  the  year  rose  to  1.09  inches.  Rain  was  fre- 
quent, with  heaviest  amounts  reported  southeast  of  the  moun- 
tains. In  this  area,  numerous  storms  in  the  first  half  of  the 
month  kept  streams  high  and  caused  frequent  flooding  of  low- 
lying  sections.  Much  damage  to  farms,  highways,  bridges,  and 
roadbeds  resulted.  Most  damaging  floods  occurred  in  the  ex- 
treme southeast  when  excessive  rain  on  the  8th  caused  streams 
to  rise  rapidly.  Two  men  were  drowned,  families  were  forced 
to  flee  from  their  homes,  industrial  plants  were  flooded,  caus- 
ing work  stoppages  and  ruining  valuable  machinery.  Roads 
were  covered  and  17  bridges  were  lost  or  damaged.  Highway 
and  rail  traffic  were  blocked  and  were  forced  to  detour.  Dam- 
age was  high  but  has  been  estimated  at  less  than  $1,000,000. 

Heavy  rain  on  the  13th  again  raised  southeastern  streams  to 
flood  levels.  One  death  resulted,  indirectly,  from  the  flood; 
roads,  bridges,  and  railroads  were  washed  out;  and  crops  were 
damaged.  On  the  16th,  lightning  killed  one  man  in  Philadel- 
phia and  caused  fires  which  resulted  in  $28,000  damage  to  barns 
in  Lancaster  and  Perry  Counties.  Harrisburg  and  Philadelphia 
experienced  heavy  rain  on  the  16th  and  17th,  when  cellars  and 
streets  were  flooded  and  traffic  was  blocked. 

Thunderstorms  were  reported  by  all  stations,  those  of  the  16- 
17th  being  most  severe  over  the  eastern  portion  of  the  State. 
Hail  was  reported  by  scattered  stations  and  high  winds  caused 
minor  damage  on  various  dates. 

G.  W.  S. 

TEMPERATURE. 

The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  74  stations,  was  69.5°,  which  is  0.8°  below  the  55- 
year  normal  for  August.  The  highest  monthly  mean  was  76  1° 
at  Marcus  Hook,  and  the  lowest  was  62  2°  at  Kane.  K.xtremes 
ringed  from  a  ma.xin)um  of  96°  at  Selinsgrove,  on  the  I4th, 
to  a  minimum  of  27°  at  Kane,  on  the  25th. 


ERRATA 


June,  1942.  — Page  37,  Coudersport,  mean  temperature  should 
be  64.0,  departure  +0.2°;  EJmporium,  days  with  .01  or  more 
should  be  12;  Meadville,  number  of  days  partly  cloudy  and 
cloudy  should  be  20  and  8,  respectively;  VVilliamsport,  mean 
temperature  should  be  70.0°,  departure  -(-1.0°;  page  41,  Coud- 
ersport, mean  minimum  should  be  49.8°;  page  42,  WiUiams- 
port,  mean  minimum  should  be  58.0. 


COMPARATIVE  DATA  FOR  AUGUST 

Temperature 

Precipitation 

No  of  days. 

Year 

a 

a 

a 
tc 

1 

1 
< 

11 

«  o 

'1 

.So 

a 

3 
O 

5 

1888 

69.8 
67.4 
68.8 
69.6 
71.4 
70.4 
69.4 
72.3 
71.2 
67.9 
72.3 
71.2 
75.0 
72.0 
67.8 
67.2 
68.0 
69.6 
73.2 
68.0 
69.4 
69.4 
69.8 
71.4 
67.1 
70.4 
71.3 
68.0 
71.9 
71.2 
73.6 
68.2 
70.2 
68.4 
69.1 
69.2 
70.1 
69.7 
71.9 
65.5 
73.4 
67.7 
70.3 
71.1 
71.6 
70.8 
68.6 
71   3 
73.2 
73.5 
73.8 
73.3 
68.8 
68.8 
69.5 

70.3 

100 

100 

98 

99 

99 

99 

98 

101 

101 

97 

99 

101 

103 

99 

100 

99 

96 

95 

96 

97 

102 

100 

98 

102 

93 

102 

100 

99 

103 

101 

108 

94 

95 

97 

100 

96 

102 

97 

103 

92 

99 

98 

108 

104 

103 

104 

98 

98 

102 

101 

100 

98 

98 

101 

96 

108 

33 
37 
34 
35 
42 
30 
32 
32 
35 
34 
37 
38 
38 
42 
34 
36 
34 
36 
39 
32 
30 
34 
35 
36 
36 
38 
34 
34 
32 
38 
32 
35 
37 
35 
31 
30 
31 
26 
32 
34 
35 
31 
29 
40 
34 
38 
30 
31 
37 
40 
36 
41 
30 
31 
27 

26 

7.05 
3.24 
5.76 
5.09 
3.77 
4.50 
1.84 
3.23 
2.22 
3.17 
6.60 
4.01 
3.33 
6.81 
2.62 
5.29 
4.36 
5.71 
5.62 
2.94 
3.22 
2.31 
2.61 
7.63 
5.02 
2.69 
3.85 
6.71 
2.57 
6.69 
4.12 
5.43 
4.66 
3.83 
3.14 
3.10 
3.78 
2.28 
5.69 
4.12 
4.60 
2.52 
1.47 
4.01 
2.82 
7.61 
4.94 
3.91 
4.96 
5.43 
2.90 
2.98 
4.57 
4.36 
4.53 

4.22 



10 

8 

12 

12 

9 

8 

6 

9 

8 

9 

12 

7 

9 

11 

8 

14 

9 

12 

12 

10 

7 

7 

6 

13 

14 

8 

11 

15 

8 

10 
11 
12 
15 
9 
10 
9 
9 
7 

15 
12 
12 
7 

12 

8 

12 

11 

U 

12 

12 

8 

8 

11 

8 

11 

10 

13 
15 
9 
8 
14 
14 
13 
15 
14 
14 
11 
14 
14 
10 
13 
9 
15 
12 
10 
16 
15 
16 
14 
11 
9 
17 
13 
10 
17 
15 
16 
13 
9 
17 
15 
15 
16 
18 
11 
12 
13 
17 
15 
11 
19 
13 
14 
13 
13 
13 
17 
15 
11 
17 
10 

14 

10 
10 
14 
12 

7 
10 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
12 
12 
13 
12 
10 
12 
12 

9 
10 

9 
10 

8 
12 

9 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
12 

8 

9 
11 
10 

9 

8 
10 
11 

s 

10 
10 
8 
9 
8 
10 
11 
9 
10 

in 

9 

9 

n 

10 

8 

1889 

6 

1890  

8 

1891 

11 

1892 

10 

189a 

7 

1894 

6 

1895  

5 

1896 

6 

1897 

6 

1B98           

9 

1899            

1900  

5 

1901 

9 

1902 

5 

1903 

1904 

10 
6 

1905 

7 

1906            

9 

1907     

g 

1908 

6 

1909  

6 

1910  

7 

1911  

12 

1912 

10 

1913 

5 

1914          

7 

1915  

10 

1916 

4 

1917 

6 

1918 

5 

1919 

8 

1920 

10 

1921 

6 

1922 

7 

1923 

5 

1924 

1925 

5 
4 

19>6 

12 

1927 

1928 

9 
7 

I<i29 

6 

1930 

1931 

1932 

6 
10 
4 

1933 

1934 

9 

9 

1935 

1936 

8 

1937 

i  q  (8              

9 
4 

1939  

19)0  

6 

n 

1911 

5 

1942   

10 

Period     

7 

'^v^• 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1942 


OUmatolog-ical  Data  for  August,   1942 


Counties 

1 
o 
> 

S 

8 

a 

Temperature,  in  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

9° 

Btatlous 

a 

3  2 
OS  a) 

a 

X 

0) 

3 

1 

Q 

1 

e 

CCl  0) 

P 

e 

1 

s 

le 

o  0 

3 

t 

9 

Observers 

AttanHe  Drainage 
AUentown. 

Lehigh    

254 

1,615 

M2U 

364 

610 

990 

473 

600 

431 

2,020 

1,033 

365 

1.970 

553 

90O 

600 

351 

900 

200 

700 

1,700 

255 

996 

469 

467 

657 

12 

1,176 

1, 720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1,217 

44(1 

754 

1,319 

410 

544 

550 

1,275 

400 

30 

55 
10 
56 
16 

1 
73 
45 
55 

1 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
13 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
53 
24 
71 
32 

4 
57 
72 
48 
5> 
68 
28 
48 
72 
93 

4 
56 
27 
54 

70.6 
63.0 

70.0 
70.7 
68.7 
68.8 
71.3 
72.2 
72.4 

-1.4 
-1.2 
-1.6 
-2.6 

-0.2 
-0.3 

91 
89 
89 
91 
90 
93 
90 
95 
93 

15 
10 

It 
15 
16 
15 

,■) 

1 

2 

41 
36 
42 
46 
36 
37 
42 
44 
46 

26 
25 
25t 
25 
25 
25 
26 
26 
26 

8.74 
3.35 
4.90 
7.10 
4.. 51 
5.31 
6.60 
4.90 

11. ,56 
2.51 
2.25 

10  99 
2.61 
6.55 
3.66 
6.85 
4.60 
3.18 
9  02 
3.52 
3.22 
7.90 
4.39 
6.76 
4.27 
2.50 

13.77 
3.25 
8.04 
$ 
5.53 
6.55 
8.38 
7.44 
8.27 
7.75 
1.66 
2.77 
2.78 
7.07 
1.21 
3.92 
9.58 
1.35 
2.46 
3.66 
9.49 

5.58 

3.24 

2.02 

3.WI! 

4.04 

5.20 

2.90 

+3.84 
-0.14 
+  1  33 
+2.65 

'+i.'88' 
+  1.(18 
+6.83 

'-i.'73' 

+6.73 
-1   79 
+2.23 
-0.60 
+2.33 
+0.56 
-0.91 
+5.10 
-0.36 
-0.15 
+3.82 
+0.92 
+2.  33 

"-\.h\ 

+8.09 
-0.82 
+3.78 

'+i;57' 

+  1  93 
+3.03 
+2.27 
+3.18 
+  3.54 
-2.03 
-1.07 
-0.70 
+2.87 

3.. 30 

1.28 

1.40 

2.87 

1.87 

1.95 

2.24 

1.  12 

5.67 

0.64* 

0.78 

4.56 

0.80 

I. OS 

0.91 

1.26 

0.97 

1.02 

3.10 

0.78 

0.96 

3.57 

2.23 

2.45 

1.18 

0.65 

6.17 

1.11 

2.24 

1.12 

1.74 

1.68 

5.19 

1.94 

4.18 

3.08 

0.92 

0  (,1 

0.74 

2.02 

8-9 

8 

18 

9 

17 

17 

17 

9 

8-9 

9 

14 

17 

14 

14 

17 

9 

8-9 

9 

8-9 

8 

22 

8-9 

13 

17 

17 

9 

12-13 

17 

16 

8-9 

16 

12-13 

8-9 

13 

9 

8-9 

8-9 

15 

8 

9 

17 

29 

8-9 

8 

9 

17 

13 

12-13 

23 
22 
23 
3 
13 
23 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 

12 

1/ 

10 
9 
9 

10 

11 

13 
12 

9 
13 
10 
13 

7 
10 

11 

12 
13 
11 
10 
15 
10 
11 
14 
14 
15 
13 
\l 
% 
9 
9 
12 
9 
14 
12 
8 
8 
8 
13 
8 
18 
12 
10 
13 
9 
15 

11 

11 
9 

10 

17 

8 

19 

9 

10 

18 

6 

4 

11 

20 

11 

15 

14 

14 

7 

6 

14 

4 

14 

4 

16 

13 

22 

7 

11 

19 

17 

16 

21 

1 

8 

12 

23 

12 

8 

9 

5 

4 

12 

10 

14 

14 

8 

7 

9 

12 

12 

4 
5 

12 
9 
8 
2 
14 
9 
4 
13 
15 
9 
6 
6 
4 
5 
8 
5 
11 
9 
11 
9 
10 
0 
13 
4 
11 
9 
2 
6 
2 
2 
12 
11 
12 
4 
12 
8 
13 
15 
17 
8 
15 
16 
7 
13 
20 
12 
13 

9 

17 
16 
7 
14 
11 
12 

9 

5 
15 
10 

8 
12 

9 
12 
12 

8 

5 
14 
12 
12 

9 
19 
15 

8 
16 

8 
17 

6 

5 

6 
13 
11 
10 

8 
13 

8 
18 
12 

7 

4 

7 
15 

9 
11 
10 
11 

6 

2 
10 
10 

4 
10 

6 

10 

10 
10 
6 
8 
3 
11 

s. 

w. 

sw. 

sw. 

nw. 

se. 

8W. 

sw. 

se. 

UB. 
W. 
SW. 

w. 

s. 

w. 

s. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

nw. 

n. 

8W. 

w. 

8W. 

nw. 

e. 

w. 

ne. 

sw. 

w. 

nw. 

sw. 

n. 

w. 

sw. 

w. 

ne. 

g. 

sw. 

nw. 

w. 

sw. 

B. 
W. 

W. 

ne. 

s. 

nw. 

w. 

AUent'n-Bethlehem  Gas  Co. 

Blair 

Citv  of  Altoona. 

Bedford 

Charles  C.  Lee. 

Northampton 

Columbia 

Huntingdon 

Cumberland 

Franklin 

Lehigh  University. 

Bloomsburg(near) 

Burnt  Cabins(near)... 

Benjamin  F.  Conner. 
I'enna.  Turnpike  Coram. 
Clarence  E.  Miller. 

William  B  Spear. 

Chester 

Howard  L.  Pyle. 

Sullivan     

Carl  E.  Bigger. 

Cameron 

66.7" 

72  6 

68.6 

71.5 

67.7 

71.6 

72.1 

67.2 

73.8 

70.3 

66.7 

71.5 

-10 

+0.2 
-3.1 
-0.8 
-0.6 
-2.0 
-0.5 
-0.8 
-1.2 
-0.4 
-1.6 
-0.9 

88'' 

91 

85 

90 

89 

91 

94 

89 

91 

92 

85 

91 

89 

93 

94 

92 

95" 

86 

84 

91 

91 

92 

95 

92 

89 

92 

9i) 

96 

90 

90 

91 

88 

91 

90 

91 

84 

93 

96 

84 
88 
90 
89 
88 
91 

15 
15 
15t 

if 
15 

1 
15 
15 

2 

15 
15t 

2 

16-t 
16 
15t 
16 

It 
16 
2.' 

2t 

It 

1 

2t 
16 
15 
15 

6 
14 
15 

It 
15t 
21 
15 
16 

1 

3t 

2t 

14 

15 
15 
16 

2 

2 

2 

38« 

44 

42 

47 

37 

47 

48 

38 

54 

42 

35 

44 

40* 

43 

50 

40 

58" 

43 

34 

50 

41 

55 

42 

41 

41 

49 

44 

40 

41 

40 

39 

35 

47 

40 

41 

45 

43 

34 

34 
35 
36 
37 
30 
40 

25 

26 

25 

25i 

25 

25 

25 

251 

26 

25 

25 

25 

25 

26 

27 

25 

2lt 

251 

25 

31 

25 

25 

25 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

24 

25t 

26 

25t 

25 

25 

25 

26 

25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

E.  M.  Pooniian. 

Lancaster 

Ira  J.  Keath. 

Luzerne 

Andrew  B.  Evansha. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Schuylkill 

York 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

Evening  Sun. 

Harrisburg  Airport. . . . 

York  

U.  S.  Weather  Bureau. 

Wayne 

Mrs.  Delia  M.  Pennell. 

Lancaster 

Penna.  Water  &  Power  Co. 

Huntingdon    .... 
Clearfield 

Prof.  Paul  R.  Yoder. 

U.S.  Weather  Bureau. 

Lancaster 

Lancaster  Water  Bureau. 

Tioga 

Carlos  P.  Darling. 

71.6 

72.4 

69.6 

76.1' 

65.8 

63.5 

71.4 

69.6 

74.1 

75  0 

70.2 

69  4 

72.4 

69  3 

70  6 
69.0 
69  0 
68  8 
65.8 
71.8 
68.9 
71.4 
69.0 
72.4 

70.1 

65.6 
66.2 
69.7 
67.4 
66.6 
70.4 

-0.6 

-i'g' 

-0.2 
-1.0 
-0.5 
-0.5 
-1.3 
-0.7 
+  1.2 
-1.1 
-1.0 
-0.5 
-0.5 
-0.8 
+0.2 
-0  9 
+0.3 
-0.6 
-0.3 

+6'4 
-1.8 
-0.2 

-0.2 

'+6'3 
-0  5 
-4.3 
+0.6 
+  1.2 

Lebanon  Valley  Gas  Co. 

Lewistown 

Mifflin 

Penna.  Edison  Co. 

William  R.  Kelley. 

Sun  Oil  Co. 

Susquehanna 

Monroe 

Harrv  S.  Fancher. 

Cecil  J.  Hoskinson. 

Neshaminy  Fails 

Bucks 

Phila.-Suburban  Water  Co. 
New  Jersev  Zinc  Co. 

Philadelphia  Cty  Office 

Philadelphia 

Chester 

U.  S.  Weather  Bureau. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 

Schuylkill 

Bucks 

Earl  E.  Rarick. 

John  E.  Benner. 

Reading 

Berks 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Lackawanna 

Snyder 

Centre 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Dr.  George  E.  Fisher. 

State  College 

Penna.  State  College. 

Monroe 

Bradford 

Metropolitan  Edison  Co. 

Towanda 

Wellsboro 

-2.  19      0  37 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

+0.74 
+4  58 
-2  43 
-1  27 
-0.25 
+5.43 

+  1.36 

-0.44 
-1.82 
-0.60 
+0.  27 
+  1.83 
-1.17 

1.05 
3.77 
0.70 
0  86 
1.36 
2.87 

6.17 

1.22 

0.94 

1.13* 

1.03 

1.60 

0.99 

M.  S.  Bliss. 
Clyde  T.  Saylor. 

U.  S.  Communication  Sta. 

Williamsport 

WilHamstown 

VorV                                    

Lycoming 

Dauphin    

John  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 

York 

Y'ork  Water  Co. 

Otiio  Drainage 

Mc  Kean 

1,680 

1,400 

1,077 

1,170 

1,653 

1,150 

2,  170 

1,220 

987 

1,160 

1,350 

1,300 

1,650 

1,938 

1,  065 

780 

900 

800 

1,286 

1,0^0 

1,371 

940 

i,  190 

2, 500 

1,060 

825 

1,190 

1.100 

1 
62 
29 
37 
15 
45 
25 
10 
68 
33 
.i& 
41 
60 

9 
48 

5 
62 
22 
100 

1 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
53 
11 

City  Water  Dept. 

Jefferson 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler 

10     18 

Butler  Eagle. 

Washington  

Potter  

Westmoreland 

Cambria 

13 
9 
13 

9 
17 
8 

Walter  B.  Paget. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Miss.  Claire  K.  Oliver. 

Erie 

66.4"" 

67.4 

70.7 

69.0" 

68.4 

68.6 

62.2 

07.1 

72.0 

70.4 

73.4 

70  7 

67.9" 

65.6' 

72  6 

65.5 

64.1 

70.9 

71.4 

67.2 

70.0 

68.4 

70.2 
69.5 

+0.3 
-1.1 
-0.3 
+0.1 
-0.6 
-2.8 
-2.9 
-0.6 

-o'.i' 

+  1.4 
-1.1 

'  +  i!5' 
+  1.5 
-1.5 
-2.0 
-1.0 
0.0 
-0.5 
-2.4 

-0.9 

+0.6 

-0.8 

86 

87 

90 

85' 

88 

89 

83 

87 

91 

89 

91 

89 

86' 

86' 

91 

84 

81 

90 

93 

86 

90 

93 

88 
96 

15 

2 

2 

It 
15 
15t 
15t 
20t 

2 

2t 

2 

2 

It 
16t 
15 

3 

2 

2 

2 
15t 

2 

2 

22 
14 

41 

42 

41" 

40 

41 

27 

38 

45 

40 

63 

47 

38' 

36« 

43 

35 

36 

43 

40 

37 

42 

27 

48 
27 

25 

25t 

25 

25 

25 

25t 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

25 

25t 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 
25 

1.86'' 

3.21 

6.11 

3.22 

2.05 

2.46 

3.1611 

1.97 

3.81 

4.15 

4.6;! 

2.77 

3.51 

2.80 

4.61 

6.22 

7.39 

5.77 

2.  26 

2.42 

6.52 

3.69 

2.87 
4.53 

-6.48' 
+  1.00 
-0.25 
-1.87 
-2.06 
-0.38 
-1.56 

'+6!67' 
+0.99 
-0.46 

"-'6.' 62' 
+  1  04 
+  1.31 
+  3.11 
+  1.06 
-1  64 
-1.33 
+  l.'/2 

-0.53 

-0.40 
+0.31 

0.45$ 

1.75 

1.45 

1.65 

0.55 

0.77 

1.05 

0.53 

1.22 

1.17 

0.87 

0.65 

1.21 

0.75 

2.28 

2.00 

1.54 

1.75 

0.46 

0.90 

1.68 

2.28 

1.94 
6.17 

23 
23 

8 
23 
23 
23 

8 
17 

1 

9 

2:1 

8-9 

2 
23 

9 
17 
'29 
'23 
15 
23 
•23 

9 

22 
12-13 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

9$ 

9 
16 

8 
11 
12 
HI' 

9 
15 
12 
12 
12 
U 
13 
10 
16 
14 

13 
9 
6 

11 

10 
5 
5 
6 
5 

15 
3 

'io' 

13 
2 

3 

12 
15 
20 
17 
11 
12 
19 
16 
12 
22 
12 
12 

is 

9 
12 

6 
16 

io' 

14 
14 

16 
11 

6 
7 
6 
7 
9 
9 
7 

10 
13 
4 
4 
16 

6 
9 
17 
22 
5 

ii 

15 
9 

6 
10 

nw. 

w. 

sw. 

s. 
se. 
sw. 
sw. 

SW. 

nw. 

s. 

sw. 

s. 

f*. 

s. 

se. 

se. 

w. 

sw. 

sw. 
nw. 

sw. 

sw. 
sw. 

Wallace  J.  Snvder. 

Venango 

William  K.  Fuller. 

firppn<shur(r     

Westmoreland.... 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col, 

Tnhiist.own        

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Robert  Tross. 

U.  S.  Airwav  Station. 

City  of  Meadville. 

Midlnnd         

Perry  B.  Campbell. 

Lawrence 

New  Castle  U  ater  Co. 

Fa  vette 

General  Chemical  Co. 

Pittsburgh  Airport 

Pymatuniug  Dam 

Allegheny 

Crawford 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Fo^e,^ts  &  Waters. 

Elk 

West  Penn  Power  Co. 

Mercer 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Somerset 

Somerset 

D.  L.  Grove. 

finrincrs 

Allen  E.  Yoder. 

Favette 

12  1  10 

William  W.  Marst«ller. 

Vandergrift 

Westmoreland 

Warren 

Greene 

13 
12 
10 

12 

7 
11 

io' 

2 

8 

9 
10 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 

Divi'sion  mean. 

Lake  Druinnge 

Erie 

670 

69 

U.  S.  Weather  Bureau. 

State  meanlf 

ArcisT,  HM'2 
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Dally  Preolpltatlon  fot  Auirust.  1942 


Couutif.s 

Day  of  month 

■3 

1 

2 

8 

4 

6 

fi 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

M 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

2* 

26 

2S 

27 

28 

19 

80 

SI 

g 

ATLANTIC 

DRAINAGE 

Drliiwart  Husin 

lIPl-Kll  1)ki..\W.\KK| 

Dingniaus  Kerry-.. 

Hawlov- i 

llollistervilloS ■. 

Mataiuoras- 

Mount  Pocoiio 

PaupBck- 

Plen.-^nut  Mount}.. . 

Stn)Ud>lnirg-  

Tannei-s  Pallst 

Lkhioh 

Allentowu- 

Bethlehemt 

Blakeslee  CornersJ 

Pike 

Wayne 

.99 
.80 
.79 
.76 

'.'95 

.01 

L23 

.67 
■26 

'!i3 

.04 
.38 
.21 
.07 

;o7 

".o\ 

•••• 



.... 

M 
'!47 

T. 
.43 

* 

.'25 

' '.  iy 

.31 
.17 

.59 
.03 

't.' 

.24 

1.62 
1  02 
.95 
.98 
2.02 
.96 
1  40 
2.02 
L3U 

3.80 
2.87 

* 

.92 
1.97 

1  7,1 

2  (W 

1  73 
l.c-iU 
.i.  6(1 

1.09 

3.48 

.70 

4.83 

2  GO 
L46 

.35 

.04 
.02 
.64 
.63 
.05 

■.■(18 

.05 
.02 

* 

.03 
.03 
.06 

'  .■u2 
.35 
.02 

.26 
.04 
.07 

•2."  59 
T. 

.13 
.01 

L44 
.01 
.25 

■.■76 
T. 

i.'ss 
.74 

.06 

.46 
.81 
.41 
.58 
1.07 
.55 
.35 
.57 
.55 

1.36 
.02 
.63 

.82 
1.6C 
.08 
1.42 
.14 
.78 
.28 

.06 
1.44 
.80 
.13 
.64 
.30 

.08 
.09 

't.' 

'.a 

'.'io 

.70 
■  .'26 

.08 
.02 

■.■92 
2.24 

.OS 
.39 
.23 

i'22 
.13 

';65 

.51 

* 

1.93 
1.74 
.37 

.78 

1.03 
.24 
.19 
.78 
.74 
.36 
.03 

1.45 

1.  .59 

.25 

.20 

.36 

.44 

.75 

1.49 

1.72 

.36 

« 

i!77 
.26 
.31 
.29 
.67 

.16 
.06 
.05 
.06 

.03 

.13 
.01 

'.'ii 

.03 

't'.' 

.... 

6.06 

3.18 

■-rV 

• 

.74 

2.62 

Pike 

Monroe 

Piko     

Wayne 

Monroe 

6  18 

.10 

'.m 

■.■27 

» 

.24 

".(ri 

■.'io 
.22 

.36 

.02 

.04 
.16 

■.'12 

.29 
.  .^. 

.10 
.28 
.25 
.19 
.27 

'.'is 

•■•• 

•••• 

■.'88 

'iii 

T. 

"»■ 
.12 

.06 
.03 

'.'63 
■.07 

.10 
.01 

• 

.Ot2 

.01 

'.'00 
.06 
T. 

'i' 

'.'io 

H  04 

.49 
*  **' 
.47 

.78 

.  .^. 

T. 

.  .^. 

.  .^. 

8.34 

'  .26 

.26 
.05 
.21 

.60 
1.72 
.22 
.02 
.14 
.52 
.05 
.1)3 
.30 
2.07 

1.07 
1.39 
.04 
.21 
.25 
L94 

8.27 
7.07 
3.03 

Lehigh 

.90 

.03 

.... 

.... 

... . 

.  .. 

8.74 
7.10 

Monroe     

* 

.83 
1.84 

i!33 

* 
tV 

• 

.08 
T. 

'."63 

• 

• 

* 

• 

2.89 

(iouldsboro!' 

Wayne — 

Carbon 

Carbon 

Monroe 

Lehigh 

4.78 

7.86 

Mauch  Chunk 

Merwiusliurg- 

New  TriiM)li 

Palmertonl 

Zionsville 

SCHUYI.KII.L 

Conshohocken 

Fredericksville^. . . 

■!i5 

07 

4.77 

.77 
.02 

.... 

.... 

.... 

.... 

8.;i2 
6  84 

.05 

6.63 

Lehigh 

T. 

T. 

.03 
.08 

■;62 

..   ., 

.. 

.... 

2.05 

.24 
1.24 

.08 

'.'46 
.38 

.26 

■.■44 
.18 
.64 
.41 
.52 

.04 
T. 

.02 

".23 
T 

.... 
— 

9.49 

t. 

.48 

.... 

.... 

.... 

.... 

't.^ 

.... 

.... 

4.57 

Berks 

Luzerne 

Montgomery 

Chester 

Schuylkill 

.74 

■••• 

•■•• 

E 

:..'. 

10  18 

t. 
".oi 

T. 

■]i4 

.38 

2.61 

Grate  rsford 

PhoenixviUe'-^ 

.... 

.... 

.... 



•••• 

•••• 

.. .. 

.43   .19 

6.88 

i!45 

.01 
.48 

.33 

8.38 
7.44 

Pottsville^ 

Schuylkill 

Berks 

Berks 

Chester 

1.25 

■.05 

* 
.01 

.06 

"m 

.05 
'.'48 

•••• 

••■• 

'.'.'.: 

.12 
.57 
.07 

.18 
.06 

* 

.04 
49 

L67 
2.58 
1.98 

5.57 
4.26 

« 

1  12 
69 

.03 
.04 

* 

.15 
T. 
1.51 

.15 
".15 

.83 
.45 

* 

.29 

2.44 
1.58 
.99 
.61 
.61 
.25 

.06 
1.17 
.33 

1.64 

.46 
1.00 
.52 

1.6.J 

1.25 

1  31 

.31 

.71 

2.11 

.94 

2!23 

'!i6 

.04 

■;i4 

1.06 

.01 

1.21 

1.50 

.96 

5.94 

T. 

i.2i 

■;46 
■:62 

1.83 
.99 

.90 

.97 

2.01 

.63 

.25 

1.21 

.34 

73 

.51 

2.00 

.20 

.95 

1.76 

1.23 

.30 

4K 

.40 
".50 

.... 

.... 

't.' 

■.■38 

.09 

.10 
T. 

.46 
■^26 

.24 
.45 
.56 
.80 

■;67 

.56 

S5 

.... 

.... 

't.' 

.03 

T. 

.... 

6.08 

.65   .01 

7.76 

.44 

.62 
.49 
.03 
.02 

.10 
.24 
.08 
.14 
.09 
.15 
1.47 

.23 
.14 

.12 
.21 
.05 
.72 

'.'ig 
■!6i 

.63 
T. 

T. 

.06 
.03 
.09 
.09 

7.15 

Lower  Delaware 

fVjotpcvillp 

'.is 

.15 

•••• 

•••• 

.... 

U  56 

Doylestown 

Marcus  Hook-' 

Neshamiuv  Falls 

Bucks 

Delaware 

Bucks 

2.65 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

7.95 
13.77 

5 

Philadelphia 
Airport  Station^.. 
Citv  OtliceJ' 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadi'lphia 

Philadelphia 

Bucks 

Chester 

Chester 

Tioga 

1.66 
[83 

.40 

.77 
.42 
.63 
.25 

".51 
1.04 

.38 
T. 

'!6i 
.02 

.10 

.13 

".6i 
'.'65 

.36 

'.'25 

.28 
.11 

.07 
.65 

t. 

T. 

.10 

■.■62 

■.'i2 

.20 
.08 

".ih 
'.'38 

.... 

'97 

1.26 

13 

.... 

••'•■ 

.... 

.... 

.57 
.58 

't.' 

.06 

.12 
.03 

'!i6 

.18 
.01 
.12 

.... 

:::: 

;... 

.07 
.09 

't.' 

8.93 

T.' 

.02 
.23 

.... 

.... 

.48 
02 
.12 
.06 
.20 

.83 
1.65 
2.13 
4   18 
3.77 
2.00 

.20 
.15 

1  22 
.39 
.69 
.54 
.05 
.76 
.42 
.47 
.65 
.10 
.36 
.06 

.40 
.01 

6.56 

Franklin  Inst.  '■'.. . 

2  00 
.75 
.37 
.41 

2.58 

.22 
.18 

.23 

.29 

.19 

.20 

.10 

.07 

.20 

T. 

.06 

T. 

.15 

.10 

.98 

.30 
.02 
.03 
.01 
.13 

't.' 

T. 

.03 
.16 
.03 

'.'6i 
't.' 

:::: 

11.74 

'.'65 

'.■32 
.01 

.1-: 
.69 
.07 
T. 

T.' 

"06 
T. 

'^eo 

■;23 

.14 

T.' 
.09 
.14 

.13 

6  40 

Quakertown 

We.>-t  Chester 

West  Grove^ 

. . . . 

— 

8  27 

.05 

.03 

'!63 

. .. . 
.01 
.20 

.45 
.40 

17 
T. 

.12 
.11 

. .. . 



9.  .58 
10  08 

Susquehanna  Basin 
Chemung 

T.' 

2.02 

Lawrenceville  .... 

Tioga 

Columliia 

Bradford 

Montour 

Bradford 

Columbia 

Susquehanna — 

Luzerne 

Lackawanna 

Susquehanna 

Bradford  

.02 
.08 
.20 
.33 

'.'24 

'!64 
.18 

■•■• 

:::: 

•■•• 

.44 

.06 
T. 

.18 

■.■■78 

".Yi 
.45 

4  39 

North  Branch 
Bloomsburg(nr.)2,. 

1  87 
32 
.60 
.29 
.08 

1.11 
.03 
.02 
.89 
.37 
.08 
05 

.10 
.03 
.18 
.04 

■.'65 

4  61 

Canton-^ 

2  U 

Danville^ 

3  35 

Kellogg  Mt  Tower'- 

"ioi 

.07 
.09 

t. 

.01 
■.14 

't.' 

.20 

.08 

■!65 
■t'.' 

T. 

.01 

2  51 

Millvillet 

■!oi 

.... 

.... 

2  26 

Montrose^ 

3.25 

Pikes  Creekl 

.04 

.22 
.12 

■.'67 
.05 
.11 

".Sf, 

.05 
T. 

.05 
T. 

.08 
T. 

'ioi 

2.15 

Scrantont^ 

'.■oi 

T. 

1  66 

Susquehanna^ 

3.62 

Towanda 

.... 

■.■45 
.06 

.02 
.49 

.05 
.13 
.02 

.21 

.18 

1  24 

Tunkhannockt 

Wyoming 

.30 
.70 

.22 
1.32 

' 

■ 

L89 

Wilkes-Barre* 

Luzerne 

Tioga  

.69 

— 

.02 
.07 

T. 

.... 

T. 

1  85 

West  Branch 
Ansonia^ 

.35 
.25 

T. 

.14 

. . . . 

.66 

3.94 

Bald  Eaglet 

lilair 

Centre 



3.26 

Bellefonte^..  .,   .... 

■■ 

Berwinsdale^ 

Clearfield 

Potter 

T. 

.... 

.33 

.14 

.50 

.42 
.08 
,39 
.70 
.11 
.25 

".m 

.19 

* 

■.■44 

.7fi 

65 

I  O.'i 

.10 
.13 
.06 
.90 

■.'■25 

".m 

.27 
63 

T. 

1.98 

'.'69 
.92 
.10 

* 

.06 

■!22 
.45 

« 

.10 

.78 

".hi 
■.■47 

« 

.20 

.55 
.70 
.06 
.38 
.04 
1.03 

".\2 
.07 

1.12 
.36 
.06 
T. 

'!64 

.10 

.11 

.04 
.41 

.20 
.11 
.18 

L19 
.25 

3.14 

.21 

.04 

S'i 

.22 

.02 

T. 

T. 

2.29 

Carter  Cam  pI 

4  22 

Cedar  Run2 

Lycoming 

Clearfield 

Cameron 

.34 

.05 

.'56 
.46 

.68 
.17 

.33 
.05 
.05 

'.'27 

'."•2.5 

.... 

.23 

.07 
.56 

tV 

.08 
.23 
.52 
.30 
.45 
• 

.08 

* 

.42 
.12 
.49 
.13 
.23 

.33 
.05 

.17 
.22 

— 

'.'65 

.08 

.... 



1  98 

Clearfleld2 

.05 

.... 

.07 
.23 
T. 

5  57 

Driftwood! 

3  00 

Du  Bois(near) 

Dushoret 

Clearfield 

Sullivan 

.04 
.31 
.18 
.08 

is 

.... 

.01 

.... 

T. 
.41 

• 

'.'oe 

.19 

.... 

.... 

5.80 
1  61 

Kagles  Mere2 

Sullivan 

Cameron 

Lycoming 

Potter 

.60 
.05 

.33 

T. 

.... 

2.61 

Emporium^ 

.... 

2  26 

English  Center!.... 

■.06 
.17 

."is 

".U 
.08 

^24 
.10 
.10 

■i.' 

« 

* 

"ioi 

• 

T.' 

"  " 

.05 
.06 
.10 
.96 
.01 
.42 
.02 

'!61 

.35 
.23 
.86 
.12 
.3E 
.2f 
.15 
.0 
V 

'!6i 

.12 
.'14 

.... 

.... 

.38 

.03 
.49 

1.56 

Galeton. , 

.21 
.14 
T. 
.03 

.'is 
.26 

1 

.01 

't.' 

■;5o 

3.87 
.05 
.34 
.03 
.07 

".n 

.14 

■;6i 

.02 
.44 

■.'08 

■!44 

09 

i^i7 

.94 
.01 

'.\o 

.06 
.44 

.01 

'.'io 

.53 

■'14 
.17 
.30 
.44 
.21 

T 

6  76 

Karthaus2 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton  

Elk 

Clinton  '.'.'..'.'.'.'.'. 

Lycoming 

Centre 

Clinton 

Tioga 

Lycoming 

.17 

.;34 

'.'28 
.53 

.'23 
.3« 
.49 

.06 

■!62 
'.'i? 

T. 

04 
.03 
.09 

.... 

.... 

T.' 
'.19 

3  02 

KylertownS 

Lock  Haven2 

MedixRunt 

.... 

.... 

T. 

T. 

T. 

'j'. 

.... 

8.22 
2.50 
3.16 

Renovo2 

Shaffers  Path2 

.08      3fl 
.19  1.2s 

.74; 

.09  i.ni 
.0^  .33 

.091  .8fi 



.15 
.14 

— 

... 

.... 

T. 

T. 

.Of 

.0> 

■.'ii 

T. 

T. 

't. 

1.84 
2.91 

State  Colleget 

'.'io 
.01 

.45 
.20 
.02 

2.78 

Tamarack  'rower2. 

.If 
.1- 
.0" 

.26 
.09 

r  .15 

4.00 

\\  e!Islioro2 

Williamsport2 

.01 

.... 

.01 

.02,... 

... 

1.05  .02 

.06     2? 

3.92 
2  46 

'         '         1 

1 

]• 

Continued  on  page  5:i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION. 


August,  1942 


Daily  Precipitation  for  August,   1 942  -  Continued  from  page  52 


Stations 

Counties 

Day  of  month 

1 

2 

■< 

4 

5 

6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Susgiiehnnna  Basin 

(coyilinued) 

Juniata 
Altoona(near) 

RoHffird'.^         

Blair        

.42 
.03 

.12 
"65 

1.14 

'.'35 

■.'60 

'!2i 
.42 
.24 

'.'oe 

.31 

.16 
.41 

■iV 

".05 

:ik 

".90 
.18 
.12 
.04 

'!40 
.OS) 
.06 
.08 
.03 

'."35 
.10 

".'40 
.32 

.53 
.66 

".W 

.4'! 

.16 
.49 

.13 

.11 
.OR 

— 

T.' 

'.'62 
.12 

T." 

"!68 

1.28 
.38 

1.46 
.39 

1.48 

1.63 
.33 
.78 
.30 
.53 
.39 
.72 
.16 
.60 

1.10 

.70 
1.75 
1.95 
1.10 
.18 
.91 
.51 

.89 
.14 
.35 
.23 
.19 
1.69 
.67 
30 
.38 
.26 
.16 
.10 

■.■40 
1.04 
.06 
.33 
.11 
.42 
.29 

.45 

.84 

1.11 

53 
.90 

* 

.83 

.10 
.41 
.41 
.13 

.28 
.37 
,34 

.27 
.41 
.03 
.34 

'!63 

'!38 
1.13 

.76 

.09 
.26 
.04 
.38 
.10 
.18 
.15 
.27 
.05 
.25 
.39 

'.'79 
.27 
.94 

.62 
.52 
.08 
.79 

1.50 
.48 
,84 

1.21 
.92 
.70 
.76 
.73 
.31 
.37 
.86 
4 

1.80 

* 

.16 
.51 
.01 

.;« 
.01 

.07 
.43 
.19 
2.8" 
.17 

.59 
1.04 
.78 
.65 
.26 
.07 
.96 

.01 
.36 
.12 
.38 
.01 

''54 

l!50 
,00 
.15 
.04 

.05 

'!02 
.03 
,21 
.13 
.11 
.15 

.11 

.08 

'.'i2 
.43 

'!i8 

'tV 

.IP 

■.■76 
.93 
.02 
.29 
.02 

.43 

T. 

.92 

i!95 
.31 
.40 
.48 

1.18 
36 
.95 
52 

1.56 

T. 

1.11 

.25 

1.94 

1  56 

2,24 

4.56 

.23 

.91 

.03 

.68 

1.78 

1.68 

1.96 

2.45 

.81 

.92 

2.33 

.24 

.90 

1   12 

2.00 

.30 

.51 

1.13 

.79 

1..36 

30 

2.75 

1.18 

.78 
1.02 

".k6 

.26 
.08 

i!46 

i.'io 

'.'42 
'[47 

.72 
.41 

'.'60 
.58 

.85 

.73 

'[23 

1.70 

.15 

.70 

'^42 
,60 
.70 
.40 

".i\ 

.26 

!o2 
1.06 

.20 
,03 

IJO 

.38 

'.'si 

'!63 

i. 
't.' 

't.' 

T. 

.09 
"36 

t. 

.21 

'.05 
.06 
.02 

t 

.09 
.02 

't.' 

t'.' 
t. 

■.'62 

."62 
■f.' 
't.' 

A3 

.27 
.20 
.66 
.38 
.50 
.32 
.01 
.58 
.20 
.42 
.05 
.39 
.02 
06 
.43 

'.'22 
.17 
.311 
.59 
.44 
15 
T, 
.61 

''62 
T. 
.39 
.60 
.09 
.15 
.41 
.09 
.05 

.48 
,16 
.03 
.27 
.13 
.07 

.11 
.50 

'!36 

'!6i 

.62 

■;32 

.32 
.38 

'.'.54 
.48 

.30 
.32 

';32 

,55 

'  .'23 
.47 

■;33 

.3" 

.4(1 
.30 

'[38 
31 

.46 
4(1 

.27 

".3n 
.32 
.31 

■35 
.29 

.41 
,43 

'.■43 
.45 

'.'54 
.15 

'.'i7 

.07 

.'rs 
.21 

.'67 

.08 

'.'63 
.01 

.02 

T.' 

T. 

■1 

't.' 

.06 
■."65 

't. 
't. 
".66 

'!02 
'!■ 
T. 

.10 
.03 

'.'08 

"61 
.01 
.01 
,01 
.04 
.11' 

T. 

.01 
.26 
.13 
.0' 

,03 
T. 

.08 

't.' 

'."is 
.02 
.11 
.02 

.06 
.09 
.06 
.04 
.10 

.11 

T 

.31 

.02 

.02 

.02 

't" 

T, 

.12 

.04 

.14 

't'.' 
i;64 

T. 

.02 
.03 

.62 
.10 

.09 
.03 

!l6 
'!63 

't.' 

't. 
'i'.' 

3  35 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

.01 

tV 

.38 
.47 

4.90 

Breezevvood  Intcn^ 
BufialoMills2. .     •• 
Burnt  Cabins(nr)» 
Charter  Oak(nr.)J. 
East  Waterford''... 

Huntingdon 

Lewistovvn^ 

Loop  Mt.Tower2.. 
Mapleton  Depots. . 
Martinsburgt 

4.81 
3  39 

.30 
.62 

'!« 

'.'28 

t" 

1.36 

."2.5 
1.21 

.95 
.04 

.09 

".51 
.01 

';63 

".03 

.48 

.03 

]69 
.11 

"m 

.19 
.12 

tV 

.28 

T.' 

# 

.20 
.51 
.21 
.17 
.21 
.74 
.20 
.H 

tV 
".hi 

.03 

.12 

— 

.05 
.03 
.05 
.14 

'!i3 
T. 

6  31 

Huntingdon 

Perry 

Huntingdon 

Mifflin 

Huntingdon 

Huntingdon 

Blair 

'.'65 

Ai 
.25 
.16 

4.39 

.23 

3.56 
3  52 

.07 
.05 
.06 
.24 
1.45 
.07 

1  63 

4.27 
4.59 

"t." 

.'03 

.08 
.86 

4.16 
Z42 

Perry 

Bedford 

.09 

.15 

.15 

i'6:i 
T. 
.96 
.15 

".60 

".m 

.20 

1.05 

.71 

■.'63 

.81 

".i\ 

T. 

.'ie 

.05 

.20 
T. 

.80 
.29 

1.26 
.42 
.0) 
.35 

2.77 

2.61 
,8:t 

1.26 
.0« 

3.10 
.74 

3.57 

1.19 
.02 
.31 

2^87 
1.12 

.66 
1.40 

.30 

.14 
.62 
.59 
.01 
1.46 
1.20 

1  12 
.70 
.09 
.67 
.72 
2.30 
1.12 

.38 
.42 
.34 
.15 
.12 
.Oi 
.43 
1.49 
.40 

.'39 
.03 

".62 

.09 

6.16 

3.03 

Shade  Gapl 

LWK  Susquehanna 
Arendtsville^ 

Huntingdon 

Adams 

Cumberland 

Franklin 

Cumberland 

Lancaster 

York 

Schuylkill 

York 

York 

Lancaster 

Cumberland 

Lancaster 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

Dauphin 

York 

Centre 

Dauphin 

Schuylkill 

Schuylkill 

Snyder     

Cumberland 

Northumberland 

Dauphin 

Centre 

York 

York 

Franklin 

Adams 

Bedford 

Bedford 

Fulton 

.05 
.01 

.21 

"63 
.14 
.45 
.16 

.88 

6.27 
6. 13 

.61 

'.'08 
12 
.02 

i.'25 
.02 
.67 

1.77 
.30 
.95 

'!62 

* 

.70 
.13 

l!90 
.34 

1.14 
.49 

'!63 
.16 
.96 

.60 
1.08 

^20 
.20 

liog 

.08 

".6k 

T. 
.'64 

T.' 

'!54 

'.'6i 

.28 

.09 

T. 

.38 

.05 

.\l 

.66 

7.37 

Blue  Mt.  Intchg...-^ 
Carlisle 

5,57 
6  60 

.02 

10  99 

Glen  Rockl 

6.97 

3.56 

T. 
T. 
.13 
.02 

^02 
.12 
T 

.05 
.02 
T. 

.]■< 
.47 

;65 

T.' 

'.(y> 

.12 

03 
.13 

'06 
T. 

.12 

'm 

.26 
.19 

6  85 

Harnsl)urg  ArpU'. 

Holtwood*-^ 

Huuts(lale2 

Lancaster 

;o5 

.02 
.03 
T. 
T. 

T. 

,01 

.i4 

..53 

'.'os 

.13 
'.'63 

'.'io 

.15 

* 

2.7U 

't.' 

.'63 

.85 

■.■54 
.22 

4  60 
9.02 

.'62 
t. 

* 

T, 

'6\ 

.62 
.45 
T. 

.18 

l!64 

.65 

* 

.09 

'  .'65 
.10 

.'62 
.34 

7.73 
7.90 
6.76 

MaiiadaGap 

Midilletown'*    

Millersburgl 

7.20 
4,67 
2,76 
9  89 

Penn  Nursery!.... 
Peters  Mt.  Tower-:. 

Pine  Grove"'' 

Ringtown '-' 

Selin^grove 

Sliippensburg 

||4.  06 
5.37 
8,46 
2,88 
2.77 
5.07 
3.76 

WllUamstown 

Woodward^ 

Vnrk              

3.66 
1.74 
9  49 

York  Haven2      .  • 

Pntnmnc  Basin 
Chambersbvirg '■'.... 
Getty-burg  .  .^  •  •  ■  • 

He\vitt(nea.r)I 

Hvndinau^.  . ••.■•■ 
McCunnellsburg'i . . 
Mercersburg 

6  93 

.32 

''12 
,50 

'21 
.02 

'."02 
24 

.23 

.10 

.'i8 

."17 
.40 

.55 
.50 

".SI 
.19 

'■,50 
.06 

1.10 
.04 
.15 
.03 

4  90 

.01 

tV 

.04 

.19 
,07 
.56 

.74 
.22 
.24 
1.22 
.21 
.79 
.06 
.97 
.24 
.22 
.99 
.59 

6  ,55 

.39 

4  82 

4  88 

Franklin 

Franklin 

Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

.13 
.05 

.79 

.11 

't'.' 

.04 

.2" 

.01 
'15 

5.24 

South  Mt.  San't'm2 

^^^^  DR.UNAGE 

Ohio  Basin 

Allegheny 

Acmetouia^ 

'."oi 
.'6i 

04 

1.04 
.13 

6.40 
2  92 

Aliens  Mills! 

1.20 
•|- 
.46 
.94 
.12 
.90 
.03 
.05 

T.' 
.17 

3  R8 

.10 
T. 

02 
1.10 

:57 

.78 
.07 
.11 
.68 

.09 

2  31 

Bradford     

T. 

3  24 

Brookville' 

T. 

.02 

2  02 

Bnckstovvnt 

Cherry  Grovel 

Somerset 

02 
.07 
.03 

.'50 

.'io 

.18 
.02 

.08 
.02 

'!02 
.17 
.01 

'.'63 

3.32 

■."50 

3  16 

Clarion 

Potter 

4  .'6 

Coudersport 

.76 
.53 
.37 

.27 

.02 

.35 
T. 

';63 

.5.20 

Crooked  Crk.  Damt 

Armstrong 

.19 
.21 

.74 

.'65 

6i 

.15 
T. 

.16 

1  64 

Westmoreland.  . . 

Cambria 

Cambria. 

2.90 

2  75 

Edinboro 

Erie 

Venango 

.23 

.18 
32 

* 

.03 

..57 

.47 

.45 

1.05 

.48 

.34 

.3S 

1.07 

1.30 

.02 

.01 

.'i3 

23 

.60 
.30 
.10 
.30 
.07 
.46 
.12 
.02 
.25 

'.'48 

■;6i 

.'02 
T. 

'.'io 
.39 

.14 

05 

'.'oe 
't" 

T. 

".6k 

r 

.04 

.15 

■!o9 

T. 

.06 
.25 
.31 
.20 

'.'42 
.60 
T 
.01 
.08 
.03 
.81 
05 
T. 

".66 
09 

't. 

.27 

.45 
1.75 
.22 
.55 
.77 
.09 
89 
1  14 
1.20 
62 
09 
..3'< 
.51 
.65 
,27 
.24 
.75 
.22 

.03 

.'6i 

.03 

.... 

.... 

l|1.8fi 

Franklin2 

.18 
.06 

tV 

1.00 

.03 
T. 
02 
.01 
.11 
.14 

8  21 

Hoiiit*t,  

Indiana 

Indiana 

Cambria 



.20 
.22 
.52 

\'.m 

.51 
.74 

37 

.01 

.... 

V38 

.32 
.34 
.04 
.47 
.60 
.80 

05 
.04 

.13 
.05 
.95 
.09 
.2" 
.25 
.45 

::,■: 

!62 

.02 
.08 
.,58 
.04 
.28 
07 
37 
.71 

"t,' 

"18 
.0' 
.04 

.07 

2.05 

9  4fi 

Ivai  le"^ 

McKean 

Westmoreland. . . 
Westmoreland. .. 
Westmoreland. .. 
Armstrong 

.4-2 

167 

.04 

'!67 

".'in 
1  05 
7, 

;59 

.... 

... 

Il3  If; 

Laurel  HillSmtt.. 

4  »»9 

Laurel  HillTunnel'' 

"21 

T. 

.03 
.02 

4.6e 

Lvc'ppus 

.... 

.5  17 

Mahoning  Damt.. . 

.01 

T. 
T. 

.05 

9.98 

Marienvillet 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstnmg 

.02 

.2=1 
.29 
20 
.18 

.06 

.03 
T 
.20 
.30 

"•O 

.25 
..51 
.3S 

1.87 
.18 
.78 
41 

.01 

.15 
T 

T.' 

.04 
'.'67 

'.'08 

.17 

'.'(is 
,u 

.27 

'.'iii 

..57 
03 

".69 

.03 
.60 
.17 

43 

"!ii 

."2 

T. 

T. 

"50 

"(13 
^06 

.... 

.... 

8  84 

Meadville^ 

!02 

.08 

..    . 

.06 

03 

.18 

't. 

1  W 

Mosgrove^  

2.21 

Parkers  Landing^. 

.... 

.... 

4.61 

Pitt-^hurghCtvOftl 

Allegheny 

.lefferson 

.... 

2.41 

Punxsutawney2 .  . . 

n? 

2  96 

Ridgwav2 

Elk 

Indiana 

06 

.17  . 
19 

.02 
.11 

.... 

16 
24 

T 

."4 

.01 



— 

2  M 

Saltsburg2  . ., 

T.      .10 

.08,1.11 

2.9i 

T  •• 

1 

1 

Continued  on  page  5 1 
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Dally  FreolpltaUon  for  Auffuat,  1948 

-Continued  from  I'uge  63 

Counties 

Day  of  month 

^ 

SUtlons 

1 

9 

8 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

^ 

Al.I.ROHRNV 

((xnitluuod) 

Indiana 

McKoan 

Indiana 

08 
02 

■;i6 

.14 

.38 
.21 
.16 
.19 
.40 
.66 

.08 
.01 
.20 

'.38 
.17 
.06 
.26 
.05 
.39 
.26 

T. 
.10 

1.26 
.28 
.95 
.12 
.48 

1.21 
.13 

!ii 

.02 
30 

.38 

.04 
.80 
.46 
.45 
.01 
.23 
.39 

.96 
.62 
.13 
.64 
.09 
.17 
.09 
.12 
.03 

.81 
.11 

.26 
.43 
.23 
.40 
.64 
.55 
.30 
.30 
.11 
.17 
.23 
.37 

1.80 

1.03 
.05 
.92 
.35 

1  17 
.99 
.39 

2.28 

.62 
.22 

.40 
.17 
.85 

.47 
.09 

.06 
.40 

.02 

.0^2 
'.'62 

".m 
.10 

.'34 

.10 
'!46 

.21 

T. 

.05 

.10 

.02 

.22 

.04 

'.'62 
.05 

.06 

.18 
.12 

.21 

.06 

.76 
.68 
.43 
.06 
.10 
.08 
.40 
.90 
.16 

.80 

.93 

.71 

.47 

1.18 

.67 

.54 

.45 

.87 

.34 

1.19 

1.22 

1  75 

1.68 

.18 

1.28 
1.66 
.05 
.98 
.61 
.53 
1.27 

.64 

1.03 

.06 

.39 

.85 

'!63 

.24 

.08 

".0 

.06 

3.06 

Smethport- 

StroiiRtownt 

Tionesta  Dnmt 

Titusvlllet 

Union  Cityt 

VanderKrift^ 

8.07 

.... 

.01 

.09 
.69 
.18 
.69 
.12 
.31 
.84 

.10 
.02 

".ii 

T. 
T. 
.16 
.15 

1.88 

■.'62 

'!ii 

.... 

.08 

.... 

.... 

2.86 

Crawford 

Erie 

\Vo,stmoreland. . .  . 

15 

06 
09 

05 
27 

.40 
.11 

'.67 
.15 
.24 

.47 

'  .'25 

'!56 
.58 
28 
.61 

.09 

".io 

.03 
.01 
.04 
.15 

.07 
.15 
.01 
.43 
.06 
.03 

T. 

ios 

T. 

';63 

'lis 

T. 

.09 

.22 

".'65 

.82 
.48 
.03 
.76 
.11 
.31 
.32 
.03 
.60 
.31 
.19 
.24 
.44 
.94 

T. 

.17 

.02 

.10 

.02 

.01 

'.'6i 
.30 

1.38 

"64 
.01 

.03 
.21 

.03 

'!i6 

.16 

.13 
.06 
.33 
.06 
.36 
.36 
.13 
.17 
.50 
.18 
2.00 
1  34 
.61 
.58 

.22 

.47 

1.20 
.36 

'!47 

T.' 

0.09 

".ii'.'.'.'. 

•••• 

.07 
.16 
.04 
.06 

■;46 

'ioe 

.78 
.61 

"(15 

•■•■ 

1.62 
2.26 
2.42 

Vovnigsvillet 

MONCKIAHKLA 

Conflvienco  - 

ConnoUsvllU)- 

Warren 

.31 

.32 
.51 
.65 
.15 

1.45 
.76 
.25 
.64 
.25 
.45 
.48 

1.09 
.37 
.73 

'.■36 
1.30 

'.■53 
.97 
.22 
.02 
.15 

.07 
.01 

'!ii 

.37 

.12 
.43 

2  12 

.68 

.70 

'.»■? 
.03 

■[si 

'!35 

"61 
T. 
.02 
.03 

.51 

1,15 

.08 

.01 

'!6i 

.08 
.03 
.21 

.35 
.13 
.34 
T. 

.... 

']66 

6.18 

Favotte 

Washington 

Greene 

Westmoreland. . . 
Westmoreland... 

4.80 

Douorat 

(.ireensboniS 

Ctreensburg 

't.' 

.01 

'!65 

.43 

T. 

8.62 

.26 

4  78 

.08 
.10 

'.'08 

.02 
.01 

'.'is 

.05 
■.'62 

'.'is 

.54 

1,07 

.90 

'.'86 
T. 
.64 
L54 
.56 

'.'.'.'. 

6.11 

.05 
T. 

'.'is 

".OS 



i.3i 

4.81 

Meyers  ilale'^ 

Murrv^villet 

5.28 

Westmoreland. . . 

Fayette 

Allegheny  

Somerset 

Somerset 

Fayette  

Greene 

Beaver     .  .  -  - 

6i 

05 
29 

04 

.06 

't.' 

'35 
T. 

.... 

2.62 

NewelH. 

.10 

4.63 

Pittsburgh  Arpt.f. 

.36 
.04 
.50 
1.10 
.35 

.06 
.54 
.26 

.06 
.17 

"09 

.04 
.19 
.03 
.17 

.02 
.06 

.18 

T. 

2,77 

'!6i 

6.22 

T. 

.02 
T. 

.... 

7.39 

.OS 

.... 

.... 

5.77 

VVaynesburg 

BE.WKlt 

Beaver  Falls' 

.06 

.07 
.03 

6.52 

■.■37 

.17 

'.'69 

T. 

* 

.11 
.10 
.14 

't.' 

.07 

'.'61 
.02 
.08 
.14 

.06 
.49 

.03 

.02 
.05 
.04 

8.16 

Butler 

Butler 

113.30 

Greenville 

Mercer 

Mercer 

Mercer 

Lawrence. .. 
Crawford. . . 

60 

.02 

"os 

.18 

.04 

* 

.15 
.16 
.18 
T 
T, 
.22 

".(& 

■.'55 
.10 

.07 
.32 

5.24 

Grove  Citv 

.01 

[45 
.26 

.80 

.24 

.30 
.45 
.22 
.36 

... 

'.'6i 

.... 

3.22 

T. 

.02 

.35 

.37 

.21 

.24 
.01 
.08 
.04 

T. 

'.'64 
.05 
.05 

.16 
.22 
.19 

.11 

'[62 

'.'§5 

'.'62 

.42 
.05 
.04 

't. 

't.' 

't'.' 

T. 

.87 
.02 

".i>i 

T. 

3.22 

.04 
,06 
.02 
.02 

.16 
.13 
.44 

4.15 

.02 

.08 
'.'85 

tv 

'.'05 
.10 

3.09 

Pymatuning  Dam-' 
SharoU"^ 

Crawford... 
Mercer. 

r. 
r. 

42 
22 

.02 

1.03 
.14 

.18 

.02 

.01.... 

.... 

T. 

3.51 
4  61 

Ohio 
Clavsville^ 

Washington ' 

.03 

•••• 

••• 

4.04 

Coraopolis- 

.\lleghpny  .. 

2.84 

Midland- 

Beaver 

1 

T. 

3.81 

T. 

3.06 

Wa^hingtont 

Washington 

.80 
18 

T 

4.95 

LAKE 

DRAINAGE 

Eriet' 

Erie 

1.94 
.22 

2.87 

Raymond! 

Potter 

09 

.... 

.07 

.72 

.02 

.23 



— 

2.71 

1 

Except  as  otherwise  Indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation,  '  First  order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  precipitation  measured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  <  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  5  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     ^  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T.  (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    ||    Record  partially  estimated. 


PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 
( reduced  to  sea  level ) 

Wind*' 

Relative 
Humidity 

g 
3 

Stations 

1 

.a 

'a 

0) 

0 

1 
3 

1 

1 

£,>> 
tu  0 
<  > 

• 

a 

IP. 

Is 

II 

n 
0 

0 
£ 

5 

1 

a 

a 

s 

p. 

0 
3 

"0 

Erie 

30,05 
30,06 

30,08 
30,06 
3IJ.  06 
30.05 
30.  09 

30.41 
30.43 
30.  42 
30  43 
30.38 
30.44 
30.44 

25  '  29.77 

9 
23 
10 
23 

9 
10 

2 

7.0 
5.5 

7.8 
9,8 
7,8 
7.8 
5.2 

24 
27 
26 
37 
31 
32 
24 

w. 
n. 
nw. 

sw. 
sw. 
e. 
nw. 

22 
15 
22 
16 
2 
8 
24 

82 

87 
95 
85 
89 
83 
85 

'67' 
62 

58 
58 
54 
57t 

79 

76 

77 

74 

72 

52$ 

491 

58 

Harrisburg 

Kylertown 

Philadelphia  .... 

Pittsburgh 

Reading 

Seranton 

26 
26 
26 
25 
26 
26 

29.78 
29  83 
29.77 
29  80 
29.78 
29.76 

58 

"53' 
45 

54 
56 

For  any  five-minute  period.  **  Corrected  to  true  velocities, 

t  Local  noon  t  3:00  p.m.  $4:00  p.m. 


RIVER  CONDITIONS 


Stations 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Schenley,(nr)  Lock  No.  5, 

Sutersville 

CharleroiCnr,),  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland,  Dam  No.  7 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N.  Br.  Susquehanna., 
W.  Br.  Susquehanna. 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio 


fa 

bo 

^ 

^ 

n 

Si 

<D 

be 

s 

W 

2.4 

3.0 

3.7 

9.2 

3.6 

4.5 

5.8 

9,9 

3.4 

6,8 

1,1 

2.0 

3,9 

5.5 

3.8 

4.6 

12.3 

12.9 

3,9 

6.4 

14,3 

23  0 

• 

* 

* 

16.0 

<s 

bo 

C3 

^ 

% 

0 

a 

hJ 

a 

1.8 

sot 

1.7 

8 

3.0 

31 

4.0 

8 

2.2 

31 

0.6 

30 

3.4 

7 

3.4 

31 

11.9 

31 

2.8 

7 

11.0 

3 

• 

« 

18 
22 

9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
20 
30 

5 
30 


Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 
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Daily  Temperatures  for  Augrust,   1942 


Stations 


10 


15     16 


20 


22 


23 


25 


26 


27 


28 


29 


SO 


81 


AUentown* 

Altoona(near) 

Arendtsville 

Bedford 

Bethlehem* 

Bloonisburg(near) — 
Blue  Mt.  Interchange^ 

Bradford  

Breezewood  Intchg^.. 

Brookville* 

Burnt  Cabins(near)3. 

Butler 

Carlisle 

Chambersburg 

Claysville2 

Coatesville 

Coudersport 

Derry 

Eagles  More / 

Ebi'UsburgS / 

Edinboro / 

Emporium^ / 

Ephrata / 

Erie'* 

Fianklin2 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Greensburg 

Grove  City 

Hanover. 

Harrisburg3 

Hawley 

Holtwood* 


Huntingdon 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane* 

Kylertown' 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon^ 

Lewistown 

Lock  Haven2 

Marcus  Hook* 

Mauch  Chunk / 

Meadville^ I 

Mercer* / 

Middletown* / 


Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum- 
.Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 

Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum  .. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
.\faximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
MiQimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 

Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum'. 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
•Miiiimnra  . 


82 


88  84 

70  66 

91  83 

69  68 


82 


76 


61     56 


75 


75 


73 


76;    71 
62     62 


47i  51 
82  70 
64      64 


70 
62 
75 
60;    61 

841  85 
fill  61 
76'  69 
60j  62 
75  64 
561     53 


471  53 
7s)  73 
561  63 


76 
59 
77 
61 
89 
62 
75 
63 
78 
62 
75 
50 
83 
65 
82 
64 
80 
64 
79 
62 
86 
64 
85 
64 
84 
.,  .59 
75  85 
64  67 


79 
66 

84 
61 
81 
60 
80 
60 
80 
56 
791  78 


85  82 
S4!  55 
881  86 
69 

89 
62J 

61 
85 
64 
90 
69 
94 
68 
89 
61 
90 
75 


84   87 


84  88 

71  73  66 


58 
84 
S5 

87 
5-1: 
84 

5:^ 

82 
51 
79  83 


87  8H 

6l!  64 

831  85 

61  62 

85^  86 

63  i  64 


89  8» 


44  46 


70 

78 

48 

55 

70 

75 

41 

41 

68 

67 

42 

43 

71 

75 

47 

■*7 

72 

75 

87 

40 

74 

79 

43  53 


76  79 
66  62 


45;  45 

80  76 

62|  65 

761  76 

61  61 

821  79 

67  62 


Continued  on  page  56. 
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(M,IM.\T(n,(X;i(\\L  DATA:    PKNNSVIA'ANM A  SKCTION 


'C, 


Stntliins 


Midland (  Mivxinmm. 

\  .Miiiliiiiiin. 
Montixiso* )  Mii.\iimiin. 

\  Miiihnuin. 
Mt.  Lobiinon (  Mnxlimiiii. 

V  Mliiiiiuiin. 
Mt.  Pocono /  Muximuin. 

\  .Mi  III  Ilium. 
Noshnmlny  Falls (  Miixumiiii. 

\  Miiiiiiuiin. 
Now  Castle /  Miixiimim. 

\  Miniinuin. 
Newell* /  Maxiimim. 

\  Minimum. 
Palmertou* I  Maximum, 

\  Minimum. 
Philaiiolplvia 
Airport  Station' I  Maximum 

\  .Minimum. 
City  Otlii't"'* . .  /  Maximum 

\  Minimum. 
Franklin  Institute*..  (  Maximum 

V  Minimum. 
Shawinout (  Maximum 

\  Minimum. 

Plioonixville /  Maximum 

I  .Miuimum. 

Pittsburgh  Arpt  Sta.''.  r  Maximum 
\  Minimum. 

Pittsburgh  City  Office^  /  .Maximum 
\  Minimum. 

Port  Clinton (  Maximum.... 

\  Minimmn 

Pymatuning  Dam*...  /  Maximum... . 

V  Minimum.. . . 
Quakertown /  Ma.'iimum... . 

\  Minimum 

Reading^ /Maximum.... 

\  .Minimum.. .. 
Ridgway* I  Maximum... . 

\  Minimum 

ScrantonS /  Maximum... . 

\  Minimum 

Selingsgrove /  Maximum 

\  Miuimum 

Sharon /  JIaximum.... 

\. Minimum 

Somerset /.Maximum 

\  Minimum.. .. 
Springs /  Maximum 

\  Miuimum.. . . 
State  College^ /  Maximum... . 

\  Miuimum 

Stroudsburg2 (  Maximum 

\  Miuimum 

Towanda /  Maximum... . 

\  Minimum 

Uniontown (  .Maximum 

\  Minimum.. .. 
Vandergrift  3 (  Maximum... . 

\  .Minimum 

Warren /  .Maximum.... 

\  .Minimum 

Waynesburg /  Maximum... . 

\  Miuimum.. . . 
Wellsboro2 /  Maximum.... 

\  Miuimum 

West  Chester I  .Maximum... . 

\  Miuimum 

Wilkes-Barre* /.Maximum.... 

\  Minimum 

Williamsport (  .Maximum... . 

\  Minimum 

Williamstovyn /  Maximum.... 

^  .Minimum 

York ( .Maximum.... 

\  Minimum 
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7M  80 
66  6' 


I 

U 

18 

U 

16 

10 

17 

18 

10 

20 

n 

33 

38 

24 

36 

8.S 

8H 

89 

8fl 

87 

86 

76 

81 

83 

87 

HI 

88 

8H 

68 

n 

«(i 

62 

M 

68 

«3 

70 

(Ml 

67 

68 

60 

(17 

06 

62 

68 

4ft 

Kl 

82 

72 

84 

84 

86 

75 

77 

80 

81 

84 

84 

70 

6! 

71 

f>a 

66 

56 

61 

65 

66 

6!) 

63 

53 

66 

68 

6-2 

6ft 

4» 

48 

88 

76 

79 

79 

90 

89 

77 

78 

88 

87 

79 

81 

76 

6U 

70 

fi9 

61 

()6 

(<6 

63 

67 

66 

66 

66 

58 

67 

65 

68 

62 

42 

74 

74 

70 

76 

78 

74 

70 

72 

75 

81 

80 

84 

74 

66 

70 

SI 

68 

61 

64 

64 

(A 

60 

48 

52 

62 

60 

66 

66 

48 

84 

89 

86 

86 

89 

8ft 

88 

90 

81 

86 

94 

89 

82 

81 

76 

77 

62 

64 

6S 

69 

62 

68 

68 

62 

63 

66 

66 

57 

ft6 

60 

64 

82 

79 

81 

86 

86 

82 

76 

75 

83 

89 

82 

8ft 

83 

67 

74 

67 

57 

57 

64 

62 

63 

62 

59 

65 

57 

6ft 

66 

62 

68 

40 

81 

711 

79 

86 

87 

88 

73 

78 

88 

86 

79 

88 

71 

66 

76 

67 

69 

70 

70 

67 

71 

68 

6a 

62 

62 

70 

70 

62 

68 

64 

87 

79 

73 

87 

91 

8C 

85 

82 

86 

79 

91 

87 

76 

69 

78 

61 

63 

68 

70 

67 

66 

64 

57 

62 

61 

64 

67 

&6 

62 

41 

87 

78 

88 

88 

89 

88 

85 

81 

85 

85 

88 

90 

86 

73 

72 

66 

68 

70 

73 

74 

7C 

69 

(» 

63 

62 

73 

72 

64 

66 

61 

87 

78 

81 

84 

90 

88 

8a 

82 

84 

83 

89 

88 

86 

74 

74 

70 

Gi 

69 

72 

74 

71 

711 

68 

67 

67 

74 

73 

65 

68 

68 

87 

7i: 

82 

88 

91 

87 

85 

82 

85 

85 

90 

90 

87 

74 

71 

70 

70 

69 

70 

74 

75 

71 

68 

66 

66 

74 

74 

71 

62 

58 

87 

88 

82 

87 

91 

9S 

85 

82 

86 

85 

87 

89 

90 

80 

76 

64 

6V 

69 

70 

72 

73 

70 

66 

61 

60 

70 

09 

72 

60 

49 

92 

89 

85 

90 

95 

94 

88 

85 

89 

91 

92 

94 

95 

92 

89 

62 

67 

70 

71 

72 

73 

70 

64 

67 

57 

69 

69 

72 

62 

42 

82 

77 

77 

83 

89 

88 

76 

77 

85 

85 

78 

86 

71 

67 

71 

62 

62 

66 

6'i 

64 

68 

64 

69 

60 

62 

67 

66 

68 

62 

47 

82 

li 

79 

86 

89 

8f 

79 

80 

86 

88 

80 

86 

71 

69 

71 

64 

65 

68 

68 

66 

6i 

67 

61 

69 

63 

70 

69 

60 

68 

47 

m 

84 

79 

85 

89 

92 

8:: 

78 

91 

85 

87 

86 

86 

76 

72 

6i? 

62 

65 

67 

67 

70 

66 

58 

55 

56 

61 

66 

67 

57 

41 

77 

80 

78 

83 

86 

75 

7f 

80 

82 

86 

83 

86 

70 

64 

70 

56 

5i: 

61 

62 

62 

6? 

64 

60 

51 

67 

60 

64 

62 

64 

38 

84 

81 

76 

8.i 

89 

86 

8"! 

77 

83 

83 

86 

87 

83 

73 

70 

69 

65 

66 

68 

70 

71 

66 

6( 

55 

54 

64 

67 

68 

65 

42 

86 

7i 

79 

88 

92 

86 

84 

82 

85 

86 

88 

89 

82 

71 

75 

6J 

(,i 

70 

71 

75 

7f 

66 

6^ 

62 

62 

69 

72 

63 

54 

49 

80 

77 

72 

84 

85 

86 

75 

77 

80 

85 

83 

86 

68 

66 

70 

65 

66 

66 

61 

60 

61 

61 

51 

52 

63 

63 

65 

64 

43 

36 

82 

7t 

74 

84 

89 

90 

79 

7i 

83 

85 

87 

87 

76 

66 

72 

60 

61 

68 

70 

66 

70 

61 

58 

66 

67 

66 

70 

61 

60 

44 

8C 

82 

84 

96 

90 

91 

88 

82 

83 

85 

89 

87 

80 

76 

76 

65 

5< 

58 

72 

64 

6f 

6;: 

67 

6,5 

68 

63 

67 

68 

65 

40 

81 

82 

84 

86 

91 

87 

79 

K: 

87 

90 

90 

90 

75 

66 

76 

61 

62 

61 

68 

67 

67 

62 

55 

68 

61 

70 

71 

60 

52 

43 

79 

7.=) 

75 

78 

80 

7S 

78 

79 

79 

79 

76 

78 

77 

66 

66 

67 

65 

63 

61 

51 

57 

6;- 

6? 

50 

53 

67 

60 

69 

48 

36 

7t 

73 

77 

79 

82 

82 

71 

75 

79 

80 

75 

78 

71 

61 

64 

61 

.% 

61 

54 

62 

57 

59 

5f 

50 

49 

57 

60 

57 

48 

36 

86 

75 

76 

86 

90 

89 

74 

78 

82 

85 

85 

85 

69 

66 

72 

61 

62 

66 

68 

63 

69 

61 

5b 

63 

60 

67 

66 

66 

49 

41 

86 

8C 

75 

84 

90 

84 

86 

82 

85 

85 

89 

88 

80 

71 

77 

69 

fiO 

64 

6H 

65 

67 

65 

5! 

54 

56 

67 

64 

67 

64 

40 

8a 

Si 

7:-! 

87 

91 

91 

77 

81 

86 

86 

91 

89 

78 

67 

73 

ta 

59 

64 

67 

64 

6i 

62 

5'i 

55 

54 

61 

68 

62 

51 

39 

81 

79 

79 

82 

85 

87 

72 

76 

82 

83 

81 

84 

81 

65 

70 

62 

62 

65 

63 

60 

6fa 

65 

68 

54 

56 

67 

68 

61 

66 

43 

8.1 

S( 

80 

84 

9'2 

89 

77 

8fl 

88 

86 

80 

87 

78 

70 

76 

60 

61 

66 

66 

61 

64 

6c 

56 

56 

58 

62 

67 

50 

64 

40 

79 

8( 

72 

84 

86 

82 

75 

8(1 

81 

85 

84 

86 

7C 

64 

74 

65 

6< 

59 

60 

63 

fii 

68 

5(1 

63 

66 

61 

65 

60 

48 

37 

82 

79 

80 

84 

87 

87 

7- 

7< 

84 

85 

8C 

84 

81 

67 

73 

57 

60 

61 

61 

68 

66 

6;- 

57 

62 

54 

65 

64 

61 

5C 

42 

82 

79 

78 

85 

87 

87 

■J'. 

80 

83 

8S 

88 

86 

69 

65 

71 

53 

53 

57 

62 

62 

61 

61 

5i 

53 

51 

52 

65 

64 

46 

36 

86 

79 

81 

86 

91 

87 

85 

79 

84 

84 

87 

89 

84 

74 

71 

64 

6! 

69 

68 

72 

7< 

6i 

6a 

58 

59 

70 

68 

71 

54 

47 

8fi 

78 

76 

86 

89 

9C 

81 

8( 

84 

86 

89 

88 

78 

65 

73 

57 

6f 

66 

66 

65 

71 

60 

5- 

54 

55 

62 

68 

58 

4!: 

40 

86 

86 

85 

90 

89 

9C 

8? 

8i 

84 

88 

89 

90 

85 

69 

76 

6- 

6f 

65 

6i 

6f 

7; 

61 

58 

5S 

59 

61 

68 

61 

51 

41 

80 

8C 

7- 

81 

82 

8 

7i 

7f 

80 

79 

82 

8a 

82 

65 

69 

62 

6,1 

65 

66 

62 

69 

6f 

51 

61 

64 

69 

68 

62 

55 

45 

87 

8- 

7i 

8; 

9f 

89 

88 

8-^ 
6i 

87 

8i 

88 

89 

8i 

7; 

74 

62 

6' 

69 

70 

66 

71 

6f 

i     56 

59 

65 

68 

73 

85 

43 

20 

27 

79 

81 

48 

64 

78 

74 

48 

49 

77 

81 

49 

66 

70 

71 

40 

46 

77 

77 

62 

61 

79 

83 

48 

61 

78 

83 

6H 

66 

79 

79 

42 

60 

77 

77 

61 

66 

77 

77 

68 

60 

76 

78 

84 

69 

2> 


3» 


SO 


49 

52 

88 

83 

44 

49 

76 

81 

53 

56 

77 

80 

61 

58 

74 

76 

42 

47 

77 

80 

46 

60 

74 

75 

41 

46 

77 

77 

49 

64 

76 

80 

36 

38 

78 

78 

46 

61 

76 

75 

44 

46 

83 

86 

47 

58 

69 

75 

38 

43 

69 

73 

38 

43 

Ti 

75 

44 

66 

77 

72 

42 

46 

79 

81 

39 

46 

78 

78 

64 

62 

82 

83 

44 

59 

72 

80 

42 

81 

79 

80 

45 

49 

76 

77 

38 

44 

76 

77 

47 

81 

77 

77 

42 

48 

77 

79 

42 

47 

74 

74 

54 

65 

78 

78 

44 

50 

80 

82 

64 

09 

71 

72 

61 

64 

80 

83 

64 

67 

76 

66 

4ft 

68 

77 

71 

6ft 

61 

83 

84 

64 

67 

77 

82 

67 

72 

79 

76 

64 

66 

79 

72 

64 

66 

77 

72 

61 

66 

78 

73 

60 

67 

78 

77 

52 

66 

81 

77 

82 

62 

77 

83 

64 

67 

79 

84 

67 

68 

74 

76 

62 

62 

76 

79 

57 

65 

77 

73 

49 

63 

77 

73 

56 

66 

75 

81 

46 

61 

76 

73 

65 

63 

76 

82 

48 

62 

85 

83 

68 

71 

72 

76 

61 

62 

74 

77 

48 

62 

76 

82 

60 

66 

77 

75 

60 

64 

75 

81 

56 

63 

76 

81 

60 

69 

83 

86 

63 

68 

75 

76 

61 

63 

77 

83 

63 

68 

76 

78 

46 

61 

77 

72 

62 

64 

77 

76 

54 

63 

78 

82 

55 

62 

69 

68 

56 

54 

77 

79 

52 

61 

77 
65 
76 
60 
80 
61 
74 
68 
76 
60 
78 
60 
79 
68 
78 
64 
86 
68 
76 
61 
67 
58 
77 
58 

84 
61 
82 
61 

79 

68 

79 

62 

83 

58 

80 

58 

82 

88 

76 

88 

81 

66 

80 

65 

69 

581  69] 

78  81 

64  64' 


82 
67 
84 
6ft 
78 
6C 
78 
60 
79 
6(J 
88 
62 
88 
64 
83 
63 

78 
66 
78 
62 

'60 
78 
66 
81 
64 

79 
58 
80 
57 
80 
63 
80 
55 
78 
62 
80 
66 
81 
61 
84 
53 
82 
66 
86 
67 
76 
44 
70 
47 
79 
51 

84 
49 
84 
51 
78 
60 
82 
63 
84 
54 
81 
50 
83 
53 
79 
62 
88 

62: 

83l 
561 
801 


Mean 


H2.2 
01.9 
70.5 
66.1 
8U.8 
61.0 
78.1 
68.9 
82.9 
60.0 
81.7 
69.2 
81.2 
66.6 
81.6 
67.7 

81.9 

64.2 

81.6 

66.7 

82.2* 

66.9 

83.6 

03.4 

88.1 

61.8 

79.6 

61.9 

81.2 

64.0 

81.7 

68.7 

78.8* 

67. 0« 

79.9 

88.8 

81.6 

63.2 

77.7' 

63.68 

79.4 

69.2 

82.4 

68.7 

83.0 

62.3 

76.7 

55.3 

74.2 

54.0 

78.8 

59.3 

81.4 
56.7 
81.1 
1  56.6 
'  79.6 
62.2 
82.9 
60.0 
78.4 
86.0 
81.0 
69.1 
78.5 
8.3.2 
81.4 
62.3 
80.7 
87.1 
83.4 
69.6 
77.0 
60.9 
83.6 
61.3 


Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2   Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date,    s  Miduiglit  to  midnight.    5  i  :3o  a.  m.  to  1 :30  a.  m.    •,  '>,  ^  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 

Daily  Evanoration( inches)  and  Wind  Moveinent( miles) 


Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9     10 

11     12     13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

•20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Pymatuning  Dam..  /  Evaporation 

(a.m.)            \  Wind  movement 

Shaver  Creek (  Evaporation 

(p.  m.)             \  Wind  movement 

Wallenpaupack..  . .  /  Evaporation 

(a.m.)             »,  Wind  movement 

.116 
16 

.166 
17 

.017 
3i 

320 
26 

.146 
18 

.251 
71 

.164 
34 

.188 
31 

.114 

120 

220 
4 

.182 
2.1 

28M 
105 

.121 

1(1 

.143 
3 

.177 
73 

.263 
6 

141 

21 

.16^ 
34 

.193 

4 

.148 
14 

.191 
36 

.080 
2 

.048 
22 

201 
32 

.078 
53 

.024 
17 

.008 
44 

.  123 
23 

.110 
15 

.004 
26 

.183.142 
29      16 

114  .088 
27      11 

.109. 160 
74      30 

.143 

28 

.048 
9 

065 
10 

.089 
24 

.102 

20 

002 
28 

.096 
15 

.186 
7 

.121 
47 

.148 
25 

.506 
11 

.1.'.9 
56 

.136 
12 

.094 
21 

.164 

113 

.141 
14 

.076 

7 

.088 
42 

.109 
13 

.152 
11 

.141 

28 

.102 
20 

132 
22 

.158 
40 

.143 
17 

.100 
6 

.147 
113 

.082 
23 

.128 
20 

.186 
92 

.236 
51 

.090 
24 

.207 
147 

.120 
25 

.124 
86 

.06.> 
78 

.169 
33 

.128 
26 

.165 
98 

.146 

28 

.168 
31 

.151 
39 

.122 
39 

.268 

7 

.175 
38 

.118 
19 

.084 
18 

.162 
96 

.017 
3 

.014 
11 

.077 
64 

.148 
21 

.156 
26 

.016 
34 

.133 
42 

.140 
12 

.147 
28 

4.391 

675 

4.194 

568 

4.051 
1866 

Pan  overflowed. 


•  Included  in  next  following  measurement. 


lUilics  are  mimis  quantity. 


w 


Oi 
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(1£NERAL  SUMMARY. 

Tho  teiuperaUuv  averago  was,  again,  slightly  below  nnriuai 
and  the  average  daily  excess,  accumulated  since  January  1,  fell 
oflF  to  0.7°.  In  spite  of  the  deliciency,  the  majority  of  stations 
recorded  maxima,  about  tlie  I5th,  vvhicli  were  as  high  as  or 
higher  than  the  e.xtremes  had  been  in  .August  and  the  extreme 
maximum  for  September  equaled  that  obtained  in  August. 
Most  stations,  except  a  few  in  the  south  and  east  portions,  ex- 
perienced freezing  temperatures  toward  the  end  of  the  month. 
The  extreme  minimum,  l^  at  Kane,  estabhshed  a  new  rec- 
ord for  September.  The  previous  record  was  21°,  which  had 
stood  since  September  22,  1904  when  it  was  recorded  at  both 
Saegerstown  and  Smethport.  It  had  been  equaled  only  twice 
since  that  time. 

As  a  result  of  frequent,  general  rains,  the  precipitation  aver- 
age was  above  normal  for  tlie  third  successive  month  and  the 
accumulated  excess  for  the  year  was  further  increased  to  2.10 
inches.  During  the  same  period  in  l'J41,  the  State's  rainfall 
was  deficient  by  7  02  inches.  Rain  was  heavy  in  several  of  the 
storms  but  heaviest  amounts  fell  in  the  storm  of  the  2t)-27th 
which  lasted  approximately  24  liours.  Reports  of  4.00  inches 
of  rain  for  this  storm  were  common  at  stations  on  the  upper 
Delaware,  Lehigh,  and  Schuylkill  Rivers,  and  at  a  number  of 
points,  amounts  ranged  to  well  over  ti.OO  inches.  Streams  rose 
rapidly  under  this  excessive  rainfall  but  crested,  with  a  few  ex- 
ceptions, under  Hood  stages.     No  damage  was  reported. 

Thunderstorms  were  reported  by  most  stations  on  various 
days.  High  winds  damaged  some  property  and  vegetation  at 
Hawley  and  Ephrata  on  the  27th.  The  first  snow,  since  last 
April,  fell  on  the  2Sth  at  many  northern  and  mountain  stations. 

The  growing  season,  just  ended,  was  an  abnorn}al  one.  Plen- 
tiful rain  retarded  spring  planting  and  washed  many  fields. 
During  the  summer,  vegetation  flourished  but  the  ground  was 
too  wet  for  cultivation  and  fungus  growths  did  consideral)le 
damage  to  potatoes,  corn,  and  tobacco.  The  frequent  rains 
lodged  many  grain  crops  but  were  beneficial  to  fruits,  helping 
them  to  attain  good  size.  Yields  were  generally  good  but  souie 
loss  in  fields  occurred  as  the  harvest  was  delayed  by  wet  ground 
and  an  increasing  labor  shortage. 

C4.  W.  S. 

TEMPERATURE. 

The  average  temperature  for  the  State,  as  deduced  from  the 
reports  of  75  stations,  was  68.7°,  which  is  0.5°  below  the  55- 


year  normal  for  Sepleinber.  The  iiighesl  monthl;,  mean  was 
70.()'-'  at  .MiireuH  Hook,  and  Hit-  lowest  was  .')().<)''  at  Kane.  I'^x- 
tremes  ranged  from  ii  maxinimn  of  '.)(>''  at  Phoenix ville,  (Im-h- 
ter  County,  on  the  Ititb,  to  a  minimum  of  !!»'  at  Karu-,  f)n 
the  80th.'  

PRBOIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  deduced  from  the 
observations  at  191  stations,  was  4.88  inches,  which  is  LOl 
inches  above  the  55-year  normal  for  Septend)er.  Tin-  greatest 
monthly  amount  was  9.70  inches  at  Merwinsburg,  iMonroe 
County,  while  the  least  was  1.68  inches  at  the  Philarldphia 
City  Ollice  of  the  Weather  Bureau.  The  greatest  amount  in 
any  24  consecutive  hours  was  6.58  inches  at  Blakeslee  Corners, 
Monroe  County,  a  recording  gage  station,  on  the  2G-27th.  A 
trace  of  snow  fell  at  a  number  of  northern  and  mountain  sta- 
tions on  the  morning  of  the  28tli. 


.889 . 
890. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901, 
902. 
903. 
904. 
906. 
906. 
907. 
908. 


COMPARATIVE  DATA  fOR    SEPTEMBER 


TemDerature 


Year 


910.... 

911.... 

912... 

91.?.... 

914.... 

915.... 

916... 

917.... 

918.... 

919.... 

920 ... 

921   .  .  . 

922.... 

92S.... 

924..    . 

vza.... 

92fi.... 
927.... 
928.... 
•29.... 
930... 
931  -  . 
932 . . . . 
933 

934.... 
935  . 
936.... 
937.... 
938 ... . 
939  .. 
940.  .. 
941.... 
942.... 


Period 


64.2 


Precipitation 


84 
92 
91 
94 
90 
90 
95 

100 
98 

100 

100 
93 

100 
96 

94 
95 
95 
99 
95 
99 
96 
95 
92 
95 
97 
98 
96 
98 
91 
88 
96 
91 
98 

ton 

92 
99 
99 
99 
97 
94 
10) 
101 
104 
105 
98 
94 
95 
96 
97 
95 
101 
95 
98 
96 

105 


4.84 
5.05 
4.57 
2.39 
2.81 
2.67 
6. 30 
1.71 
4.82 
2.18 
1.70 
4.70 
1.77 
3.39 
4.66 
2.09 
3.37 
3.41 
2.46 
6.37 
1.60 
2.27 
4.49 
5.29 
5.57 
3.28 
0.99 
2.66 
3.77 
2.31 
3.97 
2.07 
3.99 
4.68 
1.48 
3. 55 
6.44 
2.80 
5  81 
2.  OR 
2.33 
3.71 
2.45 
3.15 
1.45 
4.66 
6.58 
3.51 
2.17 
1.90 
4.74 
2.95 
3  41 
1.33 
4.38 

3.37 


Si 


No  of  (lBJ•^ 


o  O. 

Si 


II 


11 

14 

U 
S 
7 
9 

10 
5 
9 
5 
6 
9 
7 
9 

10 
5 
7 
6 
6 

12 
4 
6 
9 
8 

11 

10 
5 
6 
5 
5 

10 
6 
6 
8 
4 
7 

12 
7 

12 
5 
9 
8 
5 
6 
5 
9 

10 
8 
9 
6 

11 
8 
7 
5 
9 
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OlimatoloK'ical  Data  for  September,   1943 


Stations 


Counties 


2  so 


Temperature,  in  degrees  Fahr. 


6 


Atlantic  Drainage 


Allentowu. 

AUooua(near) 

Bedford 

BethU'hein 

Bloomsburg(near).. 
Burnt  Cabins! near) 

Carlisle 

ChaiTibersburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover ;•■••:• 

Harrisburg  Airport 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrenceville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  I'ocono 

Neshaminy  Falls. . . 

Palniorton 

Philadelphia  Cty  Office 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertovvn 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

State  College 

Stroudsf)Urg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

WUkos-Barre 

Williamsport 

WlUiamstown 

York 


Division  mean. 


Ohio  Draiaaoe 


Bradford 

Brook  vllle 

Butler 

Claysville 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

Meadville 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport. 
Pymatuning  Dam... 

Ridgway 

Sharon 

.Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren       

Wayne.sburg 


Division  mean. 


Lake  Drainage 

Erie 

State  meanH 


Lehigh , 

Blair 

Bedford 

Northampton. 
Columbia. . . 
Huntingdon.. 
Cumberland . . 

Franklin 

Chester 

Sullivan 

(Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Adams 

Schuylkill 

York 

York 

Wayne.. 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna... 

Snyder 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Mc  Kean 

Jefferson 

Butler 

Washington 

Potter 

Westmoreland 

Cambria 

Erie 

Venango — 

Westmoreland ... 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Payette 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland... 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 

1,615 

1,120 

364 

610 

990 

473 

600 

431 

2,020 

1,033 

865 

1,970 

553 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1,700 

255 

996 

469 

467 

557 

12 

1,176 

1, 720 

80 

455 

26 

100 

407 

480 

273 

746 

476 

1,217 

440 

754 

1.319 

440 

544 

550 

1,275 

400 


680 
400 
077 
170 

ef,z 
i.=.o 

170 
220 
987 
16(, 
350 
300 
650 
938 
06.S 
780 
9O0 
800 
286 
050 
371 
940 
190 
500 
060 
825 
190 
100 


670 


64.fi 

62.8 

63.8 

65.4 

62.4 

62.6 

65  6 

66.5 

66.2 

57.7 

60.08 

66.8 

59.2 

66.8 

62.3 

66.3 

66.6 

61.7 

68.7 

64.6 

59.6 

65.8 

64.0 

66.0 

70.5' 

63.5 

70.6 

69.6 

59.2 

64.7 

64.4 

69.5 

69  0 

64.2 

63.0 

66.9 

63.6 

64.6 

63.1 

63.2 

63.0 

59.6 

66.9* 

63.1 

65.1 

65.0 

67.6 

64.4 


59.0 
69.7 
64.0" 


59.7 
65.0 

61.2 
61.4 
65.2 
63.6 
63.8 
63  0 
56.6 
61.2 
65.4 
6.5.2 
67.0 
61.8 
61.1 
59  8 
67.6 
59.2 
58.6 
65.1 
64.3 
62.2 
64.2 

62.6 


65.0 
63.7 


-0.4 
-0.3 
-1.1 
-1.5 


+0.1 
+0.2 
+0.1 


-1.5 
+0.5 
-0  9 
+0.8 
-0.1 
-1.4 
+0.8 
+0.7 
-0.4 
0  0 
-17 
+0.3 
+2.8 
+0.3 


-1.4 

-0.1 
-0.9 
+0.9 
-0.7 
+  0.5 
+  1.5 
+2.1 
-1.1 
-0.9 
+0.3 
+0.7 
-0.3 
+0.3 
+0  8 
+0.7 
-0.3 
+  1.3 


+0.7 
+0.3 
+1.3 

+0.2 


-0.8 
-0.2 


-0.6 
-0.5 


-0.4 
-13 
-0.3 
+0.2 
-0.7 
-2.6 
-2.6 
-0.9 


+0.9 

0.0 

-0.2 


-0.2 
+2.7 
-1.6 
-1.5 
-0.1 
-1  0 
0.0 
-2.3 

-1.7 


+1.4 

-0.5 


92 

91 

90 

93 

90 

93 

91 

93 

91 

80 

88' 

95 

84 

91 

90 

92 

94 

90 

91 

94 

86 

90 

91 

94 

95 

92 

95 

87 

86 

91 

93 

93 

96 

90 

88 

93 

91 

91 

88 

90 

91 

89 

91' 

92 

90 

92 

94 

96 


90 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15t 

21 
14 
16 
15 
15 
15 
16 
15 

■4 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 

3 
15 

3t 
17 

3t 
17 
16 
15t 
151 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
15 

3t 
16 
15 


15 
16 
15 
15 

•4 

15 


15 

16 

16 

15 

15t 

15 

16 

15 

^1 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
16 
15 
15 
16 


33 

28 

26 

35 

26 

25 

3(1 

31 

33 

30 

298 

32 

30 

33 

27 

34 

86 

28 

39 

29 

25 

31 

30 

31 

61' 

30 

4(i 

29 

25 

81 

32 

43 

30 

30 

28 

36 

33 

29 

30 

31 

30 

27 

34» 

31 

31 

32 

31 

25 


22 
26 
24b 


26 


25» 

29 

28 

28 

26 

26 

19 

28 

32 

28 

35 

34 

27 

26 

29 

22 

22 

30 

26* 

29 

26 


)9 
29 
29 
29+ 
29f 
29 
291 
29 
29T 
29 
29 
29 
29t 
29 
29 
29 
30 
2'.) 
29 
29 
■-'9 
29 
29 
29 
6 
29t 
29 
291 
29 
30 
i9t 
29 
29f 
29t 
221 
30 
29 
29 
29 
29 
2y 
29 
29 
29 
29 
29 
29t 

29 


30 
29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

.30 

29 

29 

29 

281 

28 

29 

2.5t 

29 

29 

29 

29 

29 

2S) 

29 

30 


Precipitation,  In  inches 


4.35 
3.75 
.3.56 
5.12 
3.73 
2.23 

2.  82 
^i.07 

3.  26 
5.  67 
4. 9611 
3.76 
5.58 
3.  23 
6  98 
2.77 
2.58 
8.36 
2.80 
4.71 

2  79 

3  30 
■i.41 
.'1.  08 
4.23 
3.08 
1.92 
5 .  18 
6.33 
.'.  5.-) 
8.80 
1.68 
2.97 
9  38 
4.49 
3.98 
4.60 
2.76 
3.83 
7.69 
6.10 
5.28 
4.14 
3.41 
4.33 
5,34 
4.02 

t.34 


6.52 
4  16 
3.61 
.5.74 
6.54 
3.31 


3  70 
4.90 
4.35 
3.96 
4.28 
3  16 
6.18 
3,22 
2.03 
2.91 
4.35 
3.40 
4.26 
•5.39 
3.  35 
2.80 
3.90 
3.12 
3.62' 
6.36 
4.11 

4.16 


6.42 
4.38 


a 
is 

5S 


+1.01 

+0.811 
+0.5U 
+  1.88 


+0.10 
+0.10 
-0.14 


+  1.48 
+0.39 
+  1.73 

-o.3r. 

+  2.95 
-0.27 
-0.47 
+5  15 
+0.04 
+  1.6.' 
+0.16 
-0.07 
+0.46 
+  1.G7 


o.OO 
-1  29 
+  1.42 
+  1.89 
-0.88 
+5.  51 
-  1.40 
-0  3" 
+  .i.33 
-i-0  60 
+0,77 
+  1.43 
-0.55 
+0. 93 
+4.11 
+  2.81 
+2.33 
+0.62 
-0  06 
+  1  29 
+  1.25 
+0.99 

+0.97 


+2.53 
+  1.03 
+0.15 
+2.50 
+2.45 
+0.17 


+0.48 
+  1.51 
+  1.43 
+0.45 
+0.63 
-0.08 
+2.41 
-0.48 


-o,in 

+  1.67 
-0.82 

+2.40 

+0  65 
-0,80 
+0. 99 
-0,18 
+0.60 
+  2.67 
+0.71 

+0  79 


+3  03 
+  1.01 


1.79 
1.44 
1.40 
2,77 
1.38 
i.02 
1  83 
1.11 
2.42 
1.69 
L27 
3.17 
2,06 
2,20 
4.73 
1.18 
L.S9 
3.48 
1,.58 
1.83 
1.15 
2.50 
1.38 
2.40 
1.02 
1,02 
1.04 
1  53 
4.10 
0.94 
6  63 
0.82 
1.43 
5.73 
1,90 
3  10 
2.16 
2.27 
114 
1.96 
3,23 
1.49 
2.55 
1.51 
2.96 
3.02 
3.20 

6  68 


1.1,=) 
1.73 
1.15 
2.16 
1.31 
1.02 


0  78 
1.22 
0.98 
1.35 
1.30 

1  26 
1.66 
0..59 
0.40 
0.87 
0  84 
1.17 
0.86 
1.86 
0.81 
0.93 
0.77 
0.93 
0.86 
1.76 
1.19 

2.86 


2.50 
6.58 


28 
27 
27 

26-27 
27 
26 
27 
27 
27 
28 
9 

26-27 
28 
27 

26-2' 
28 

26-27 

26-27 
28 
lb 
8 

26-2: 
27 
28 
27 
27 
28 
9 

26-27 
28 

26-27 

26-27 
28 

26-27 
27 

26-27 
27 
27 
27 
28 

26-27 
16 

26-27 
27 

26-27 

26-27 

26-27 

26-27 


18 
27 
27 

8 

9 
27 
27 
20 
26-27 
20 

9 
18 
27 
27 

8 
27 

9 
27 


26-27 


*-^ 


No.  of  days 


.4        O 


Observers 


ue. 

e 

sw. 
sw. 
nvv. 

BW. 
BW. 
SW. 

nw. 
se. 
w. 
ne. 

8. 


nw. 
n. 

sw. 


nw. 
nw. 

w. 
nil. 


nw. 
nw. 


sw. 
sw. 


w. 

n. 

u. 

w. 

sw. 

e. 


7 

12     sw. 
w. 


nw. 

n. 


s. 

s. 

sw. 

sw. 

n. 

s. 

6W. 


se. 
sw. 
w. 

8W. 


S. 
8W. 


Allent'n-Bethlehein  Gas  Co. 
City  of  Aitoona. 
Charles  C.  Lee. 
I/«!high  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Peuua.  Turnpike  Comm. 
Clarence  E.  Miller. 
William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  K.  Bigger. 
E.  M.  Poonnan. 
Ira  J.  Keath. 
Andrew  B.  Evaasha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
Penna.  Water  &  Power  Co 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
Lancaster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
I'euna.  Edison  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
New  Jer-ey  Zinc  Co. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
Phlla.-Suburban  Water  Co. 
Earl  E.  Rarick. 
John  E.  Benner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E,  Fisher. 
Penna.  State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs,  M.  Ordelia  Parks. 
M.  8.  Bliss, 
(;lyde  T.  .Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
John  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler  Eagle. 

Walter  B.  Paget. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Miss,  ('laire  K.  Oliver. 

Wallace  J ,  Snyder. 

William  K.  FiUler. 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tross, 

r.  S.  Airway  Station. 

City  of  Mead\ille. 

Perry  B.  Campbell. 

New  Cattle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

IT.  s.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forest.s  &  Waters. 

\\  est  Penn  Power  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

D.  L,  Grove. 

Allen  E,  Yoder. 

William  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 


U.  8.  Weather  Bureau, 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  'standard  mean."  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  i  Incoinpleti'.  /,'  Total  partially  estimated.  *  Estimated.  T.( trace)  indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  Inch.  Reference  letters,  *.  *■.  "■.  etc.,  Indicate,  respectively,  1,  2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

t  From  recording  gage.  W.  B.  0.  PhlladelphlB-2-10.4S-1150 


Ski'tkmhkk,  11)42 
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l>^i 

7    P 

r»o 

Iplt 

tttluu  Toi    Uiipteiu 

bor 

1U42 

stations 

Couutlos 

Day  of  month 

1 

1 

;' 

8 

4 

6 

8 

7 

H 

9 

in 

11 

12 

18 

14 

16 

16 

IT 

18 

19      20 

21 

/2 

28 

24 

26     26     27 

28 

28 

80     81 

ATLANTIC 

DRAINAQB 
Mmcnre  Hiwiw 

I'rrKK  1)KI..\\VA11K 

I)inKi»nii-'<  Kt'rry-'.. 

Ilawloy- 

lloUistervillo'-' 

Matamoras- 

Mount  roct)no 

Paupaok- 

Plcivsant  Mount!. 

Stroudsburg- 

Tanuors  Falls  J 

Lkhioh 

I'iko 

Wnyue 

Wayne 

IMko 

.... 

.... 

tV 

"."24 

T." 

T. 
.02 
T. 

1.29 
1.96 
1.79 

1.06 
1.42 
1.62 
1.68 
1.16 
1.26 

.70 

.86 

.70 

1.03 

.67 

1.16 

1.17 

1.27 

.96 

1.04 

.96 
.96 
1.00 
1.37 
.21 
.73 

.80 
.88 
.81 

.28 
.08 
.82 
.01 
.18 
.02 

.19 

.a2 
".u 

.26 
.02 
.14 
.03 
.01 
.24 

.15 
T. 

"tV 

T. 
.01 

T. 
1.  15 
.07 
.1)6 
.40 
.45 
.28 
.04 
.15 

.27 
.69 
.11 
.76 
.29 
.31 

'.'87 
.64 
.32 

.08 
.07 
.35 

.60 
.05 
.85 

'  .'6,^ 
.05 
.23 
.82 

.13 
.22 
.05 
22 
.19 
.06 
1.11 
.02 
.31 
.02 

.46 

.07 
.05 
.18 
.32 

.16 
.09 
.19 
.07 
.17 
.21 
.20 
1.23 
.16 

.17 
.16 
.09 
.23 
.68 
.70 
.89 
.70 
.99 

T. 
T. 

LH2 
1.18 
.80 
1.61 
8.10 
1.89 
2.08 
1.K2 
2.10 

1.06 
2.85 
6.80 
1.48 

• 

4.20 
2.70 
4.00 
5.32 
1.08 

2.31 
1.48 
1.78 
.87 
.72 
4.73 

2.08 
8.26 
2.09 
1.48 

I. on 

2.47 
i.'96 

1.79 

'.:." 

S.IS 
8.M 
6.M 
6.88 
0.81 
7  70 

T. 

'!6i 

.04 

"  " 

.... 

T. 

.... 

.... 

.... 

.09 

■.■64 

.44 

.06 

.66 

.04 
.80 
.06 

T.' 
.29 
.12 

.06 

.08 

2.01 

'.'61 

.... 

.... 

Pike    

"»■ 

.... 

"•' 

.06 

• 

.  .^. 

"i" 

.  .^. 

.78 
'.'82 

7  28 

.07 

.01 

.08 

7.60 
6.77 

4  86 

Wayne 

.35 

.. . . 

1.87 

T. 

.28 

.34 

.08 

.14 

.07 

•• 

.01 
.02 

T. 

.01 

T. 

.04 
.01 

'.'66 

.... 

.06 

Bethlehemt 

Blakeslee  Corner>l 

Oouldsboro- 

Lansford- 

Mauch  Chunk 

Merwinsburg-' 

New  Tripoli 

Palmertont 

.47 
.80 

6  12 

' 

8.24 
8.24 

Wayue 

T. 

4.24 
6.62 

.80 
8.10 

.40 

'!62 
.02 
.01 
.01 

T. 

g  gg 

.01 

7.86 
9  70 
7  89 

.57 

'.'oi 

.06 
.26 

.03 

. 

T. 

31 

' 

Carbon 

8  80 



.... 

.21 

1.12 

.08 
1.16 
2.06 
1.81 
1.43 
1.12 

4.08 

SruiYi.Kii-i. 

Conshohocken .... 
Fredericks  ville  2... 

Montgomery  — 

.... 

t. 

t'.' 

.08 

.62 

T. 

.02 

T. 
.02 

. . . . 

T. 

4  41 

.04 
.20 
.31 

.03 

8.96 

Luzorue  

.... 

.... 

.02 

6.68 

Gratersford 

Phoeuixville- 

.22 
.11 
.92 

4  26 

T. 
.10 

.18 

T. 

T. 

T. 

2.97 

Schuylkill 

Montgomery 

.... 

.... 

1.78 

9.88 

Pottstown- 

Pottsville''' 

Schuylkill ." 

.07 
.03 
.05 

.03 
.72 
.98 

.22 
.62 
.20 
.31 

.25 
.39 
.40 
.31 
1.13 
.13 
.48 

.70 
.68 

.97 
1.45 

.98 
1.33 
1.24 
1.63 
1.14 

.68 
* 

1.68 
.97 

.m 

.62 
.90 

.20 
■.'62 

.15 
.01 
.01 

.89 
.36 
.04 
.01 
.04 
.68 
.06 

.50 
.19 

.23 
.64 
.16 
.11 

T.' 

T. 

.50 

'.'6i 

.35 
.04 
.20 

.06 
1.03 
T. 
.34 

.05 
.01 
.04 
.07 
.91 
.04 
.06 

.04 

T. 

'!i6 

.76 
T. 

.... 

'.06 

T. 

2.50 
2.40 
1.84 

2.42 

1.18 

.34 

.44 

.90 

.74 

.41 

.83 

1.90 

2.55 

1.45 

1.10 
1.38 

1.38 
1.76 
1.49 
1.19 

* 

1.01 
1.86 
2.16 
.69 
3.23 
2.12 
1.61 

1.21 
1.50 

2.35 

7  66 

Berks 



.72 

3.98 

Wemersville''' 

Lower  Delaware 

Berks 

2.52 

5  21 

Chester 

.41 

8.26 

Uoylestown 

Marcus  Hook^ 

Neshaminv  Fall.s   . 
Philadelphia 

Airport  Station'^ . . 

Citv  Office:' 

Franklin  Inst.  2... 

Shawmont 

Quakertown 

Bucks 

T. 

.01 
.33 
.40 

T. 

.01 

"ii 

.03 
.64 
T. 

't.' 

'!l7 
.02 
.23 
T. 
.17 

'.'64 
.11 

.14 

« 

.10 

'.'08 

02 
T. 

'.'69 
T. 
.11 

.20 
.33 

.28 
.14 

.74 

1.04 

.94 

8  69 

* 
T. 

T. 

".■22 
.06 

T. 
T. 

.03 
T. 

'tV 

;o3 

.... 

1  92 

Bucks 

t. 

T. 
T. 

.04 
T. 

.02 

T. 
T. 

2.55 

.36 
.18 

't.' 

.02 
.04 

2.62 

Philadelphia  .. 

1.68 

Philadelphia 

. .    . 

T.' 

f. 

'!69 
T. 

.84 
1.37 
.28 
.13 
.84 

.90 

.83 
1.48 

.82 
3.01 

• 

1.32 

1  91 

Philadelphia 

T. 

.... 

2.78 

Bucks 

4  49 

4.14 

West  Grove"'' 

Siisgiiehanna  Bnsin 
Chemung 

Covington^ 

Lawrenceville 

North  Branch 
Bloomsburg(ur.)2.. 
Canton^ 

DnnvillpS 

Chester        

.04 

'.ie 

3.03 

.23 
.32 

.12 

.05 
.05 

.02 

'!02 
.62 

•••• 

.50 
.14 

■.'98 

tv 

••'• 

.... 

'.'65 

:;;; 

4.30 

Tioga 

.15 

8.47 

3.73 

Bradford  

Montour 

.16 

.11 

T. 

.02 

6.76 
3  46 

Kellogg  Mt  Tower- 
\fillvillpt 

Bradford 

.06 

• 

.26 

.14 

* 

.14 

.05 

.01 

.11 

.... 

.02 

.11 
.03 
.11 
.06 
.26 
.26 
.15 
.04 
.16 

.26 
1.14 

.06 

.  .^. 

"* 

.  .^. 

.  .^. 

6.20 

Columbia, 

* 

* 

* 

* 

* 
.01 

.76 
.94 

* 

.30 

.58 
.76 

.08 
.48 

* 

1.44 

SusQuehanna 

.48 

.01 

.06 

.23 

T. 

6.18 

Pikes  Creek: 

Scranton:' 

Susquehanna^ 

Luzt'me 

.31 

.08 

4.36 

T. 
.18 

.27 
.29 
.05 

.55 

T. 

2.09 
.34 

.42 

.10 

■.'62 

.39 
.06 
.06 

't.' 

4.60 

.01 

T. 
.02 

T.' 

T.' 
T. 

.04 
.04 

T.' 

1.72 
.14 

'tV 

.15 

.48 

1.06 
T. 
.02 

4.49 

Bradford 

.01 

'i'V 

T. 

T. 

.28 
.11 

6.10 

Tunkhannock : 

Wyoming 

Luzerne 

Tioga    

.01 

4.49 

Wilkes-Barre"'  . 

T. 

T. 

3.41 

West  Branch 

.37 

.02 

5.88 

Bald  Eagle: 

Bellefonte-^ 

Blair 

.97 

* 

* 

6.13 

Centre  . 

Clearfield  

.03 
.57 
.31 
.01 
.47 
.35 
.32 
.03 
.49 
.23 

".bh 
.11 
t. 

.44 
.19 

'!63 
.24 
.39 

.08 

■.'69 
.20 

.55 
.63 
.03 
.25 

1.07 

1.04 
.26 
T. 
.25 
.34 
.45 
.13 

1.15 
.02 

1.42 
.03 
.10 
.83 
.03 
.01 

.73 

1.29 

l.IO 

1.4fi 

.35 

.88 

.89 

1.58 

1.27 

.70 

.90 

1.60 

.12 

.80 

.23 

.97 

1.02 

.32 

.94 

.79 

.86 

.06 
.01 
.35 
.02 

".oi 

.'47 
.76 

T. 

T. 

i;72 
.03 

.21 
.06 
.28 
.25 
.22 
.68 

.08 

'.'14 
".SO 

.55 
.11 

.13 
.25 

■;i6 

.07 

'.'ie 

.29 
.01 
.14 

.47 

!7i 
.18 
.30 
.34 
.04 
.36 
.57 
.01 
.25 

'!35 
.17 
.16 
.09 
.30 
.08 

T. 
T. 

•••• 

.07 

.06 
.10 

.05 

';65 

"76 

'.'78 
T. 

* 

.81 

.90 

1.10 

L02 

.66 

1.40 

2.77 

1.37 

1.12 

1.57 

1.60 

.95 

.62 

1.02 

43 

.35 
.06 
.82 
.37 

3.92 

Carter  Camp: 

Cedar  Run^ 

Potter,, 

Lvcoming., 

6.27 

T.' 
'!62 
T.' 

'."62 

4  22 

Clearfield^ 

Clearfield 

4.54 

Driftwood:  

3.71 

Clearfield 

Sullivan 

T. 

6.56 

Dushore: 

".ni 

T. 

.07 

.20 
.07 
.05 

4.78 

?]agles  Mere^ 

Sullivan 

.12 

.... 

T. 

.28 

T. 

1.69 
.26 

5.67 

Cameron 

Lycoming 

"63 

T. 

tV 

;69 

T. 
T. 

■.'62 

.08 

'[is 
ioi 

T. 

.10 

;6i 

.03 

.07 

i.'i4 

T. 

■.'43 
'.'73 

i{4.»6 

English  Center:., 

4.32 

Galeton. , 

Potter 

Clearfield 

Clearfield 

Clinton 

Elk 

Clinton 

Lycoming 

Centre 

— 

".'\9 

'."ii 
.01 

.06 
.06 

tV 

T.' 

.36 
.32 

'."is 

.45 

.12 
.52 
.38 

.... 

.06 

1.68 

.74 
.03 
.29 

.02 
.02 

■.'61 
T. 

.10 

't.' 

'[67 

.06 

f. 

'.'63 

.10 
.39 
T. 

.80 

6.85 

4.28 

Kylertown5 

Lock  Haven2 

T. 

T. 

T. 

2.79 
3.08 

Medix  Runt 

"!6i 

T. 
.01 

T.' 

■■48 

.22 

"!6i 

T. 

.03 

.04 

T. 
T. 

3.64 

Renovo^ 

1.40 
2.40 
1.14 
1.22 
.96 
1.96 

.43 
1.33 
T. 
.49 
.70 
.99 

8.71 

Shaffers  Path2 

T. 

5.50 

State  College:..    . 

.02 

';i2 

.01 

.69 

3.83 

Tamarack  Tower^. 

Clinton 

Tioga 

T. 

3.40 

Wellsboro2 

1.49 

6  28 

Williamsport2 

Lycoming 

■ 

4  83 

Continued  on  page  60. 
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Daily  Precipitation  for  September,   1942 -Continued  from  page  69 


Counties 

Day  of  month 

Stations 

1 

2 

( 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

iO 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Susgiifhanna  Basin 
(contimied) 

Jl'NIATA 

Altoona(near) 

Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon 

Huntingdon 

Perry 

Huntingdon 

Mifflin 

Huntingdon 

Huntingdon.  ... 

Blair 

Perry 

Bedford 

Huntingdon 

Adams          

"50 

T. 
T.' 

'.'64 

tV 

T.' 

.04 

"04 
.02 
T. 

'."08 

.83 
10 
.26 

.oi 
.42 
.Oi! 
.76 

"62 

"39 
.11 
T. 
.65 

.11 

.18 
.30 
.02 

.0] 
.14 
.10 
.04 
.0^ 
.14 
T. 
T. 
.3(1 
03 
.67 

* 

.10 

.27 
.47 
.38 
.81 
.1.9 
.33 
.16 
.28 
.60 
.96 
.56 
04 
.4> 
1.23 
.07 

.19 

.OS 

^21 
.19 
.11 
.70 
.08 
.36 
.15 
.09 
.07 
k8 
.40 
.03 
.44 
.4'.' 
.94 
.,52 
.91 
.69 
.09 

l.'i'l 
.47 
.68 
.24 
.05 

.64 

.10 

.08 
.50 

.  19 

09 

.03 
.04 

.09 

.:«} 
.■2o 
.67 
.06 

'.'67 

.05 

.34 

35 

.06 

'!i6 

T. 

'.'34 
.15 
.07 
.11 

't.' 

.04 
.10 

"t  ' 

T. 

..59 
.36 
.07 
.16 
.08 
.11 
.05 
.26 
.18 

't.' 

.04 
T. 

.... 

.22 

L'36 

1.44 

1.40 

.72 

1.34 

.60 

.94 

.76 

1  40 

1.02 

1.15 

1.49 

.63 

1.20 

1.67 

.62 

1  82 
1.40 
1.23 
1.83 
3  17 

3  75 

T. 

.33 

8.86 

Bedford^...  ■■.•••  •; 
Breezewood  Intch'' 
BuffaloMills^.     ■■ 
Burnt  Cabins(Dr)'3 
Charter  Oak(ur.)J 
East  Waterford-i... 

Huutiugdon 

Lewistown-i 

Loop  Mt.Tower2.. 
Mapleton  Depot^.. 
Martiusburgl 

.... 

.07 

3.24 

.43 

3  41 

1.02 
.57 

2.23 

'.'28 

't'.' 

.04 

.88 

8.95 

T. 
T. 

.44 

1.75 

1.83 

T. 

.50 

.10 

.... 

T. 

4.71 

.75 
.01 
.23 

.50 
.60 
.63 

4.28 

.01 
T. 

1.'69 

8.27 

.04 

.24 
.02 
.13 
.16 
.06 

.27 
.16 
.13 
.31 
.10 

.18 
.08 
.12 
.31 
.16 

'.'i4 
07 
.05 

8.44 

.03 

'.'91 

T. 

.10 

'!64 

.05 

2.46 

.24 

.... 

T.' 

T. 
T. 

.87 
.41 

4.00 

T. 

T. 

T. 

"72 

'!65 

.16 

r 

.14 

3.81 

Shade  Gapt 

LWR  Susquehanna 
Arendtsville^ 

2.34 

.26 

"62 
.04 
.10 
.05 

.02 

■!62 

1.14 

S.61 

Cumberland 

.20 

.09 

.17 

T. 

.10 

.60 
T. 
.09 
.06 

.07 

2.68 

Bloserville . . .  ■  —  • 
BiueMt.  Intchg,..3 

Carlisle 

.02 
.05 

^09 
.16 
.03 
,01 
.04 
04 
12 

.'oi 

.02 
.10 
.09 
.11 
.25 

.... 

T.' 

2.02 

2.82 

8.76 

Ephrata.. . 

Glen  Rockt 

York 

.61 
1.16 

.79  3.25 

4.96 

Schuylkill 

.01 
T. 

.11 
.60 
.27 
.15 
.32 
.09 
.43 
.19 
.36 

T.' 
T. 
.03 
.01 

'i"'.' 

T.' 

.04 

.05 
.01 
.08 
T. 
.04 
.26 
.04 

4.73 
.68 
1.05 
.75 
1.30 
2.  .50 
1.20 
2  06 
1.33 
1   45 

6.98 

York 



.01 
.01 

.'61 
.'62 

T. 

't'.' 

.04 

'!6i 

1.18 

2.77 

Hanover — ...   ••• 
Harrisburg  ArptJ'. 

Holtwood-. 

Huntsdale'' 

Lancaster 

Y'ork 

.02 

.20 
.10 

.54 

2.68 

Ivftuca-ter 

1.58 
,90 
58 

2.40 

2.80 

Cumberland  .... 

tV 

T. 
T. 



T.' 

2.92 

T. 

3.30 

Lebanon 

6  08 

MauadaGap 

Middletown<i    

Millersburgt 

Dauphin 

.10 
.('2 

T 
.19 

.02 
.04 

..    . 

.58 
1.04 

77 

8.99 

Dauphin 

T. 

3.09 

Dauphin 

13 

3.38 

York 

.13 

.46 

02 
.31 
.24 
.34 
.06 

T.' 

T. 

.05 

.21 

.04 
.03 
.10 
.96 

.06 

'.'62 

T. 
T. 



03  2. 61I 

3.85 

Penn  Nursery!.... 
Peters  Mt.Tower^. 

Pine  Grove'' 

Ringtown-i 

Seliusgrove 

Shippensburg 

Centre 

Dauphin 

.04 

't." 

.06 
'.'i7 
'.'69 

'!63 

.10 

1.96 
1.36 
3.0n 
2.20 
2.27 
1  26 
1.40 
3  02 
1.74 
3  ^'> 

.91 
1.26 
1.45 
1  85 

4.34 
8.71 

Schuylkill 

7.13 

Schuylkill 

" 

.02 

.06 

04 
.02 

"36 
.■£i 

.0.T 

,29 
.45 
.02 

.38 

.21 

.5.1  fi 

Snyder       

Cumberland 

Northumberland 
Dauphin 

.01 

.02 

2  76 

.26 
.45 

.02 

.07 
.16 

T." 

•■•'• 

'.'62 

'.'6i 

.01 

T.' 

.18 

.24 

T. 

.11 

T. 

.30 

.22 

.44 
.29 

T. 

'!62 
.12 

't'.' 
.02 

.07 
.08 

.09 

.03 

"99 

2  18 

4  19 

William- town 

Woodward".. 

T. 

T. 

'.95 

1.83 

.08 
1.72 

59 

6.84 

Centre 

.07 

.02 
.02 
'I 

'.'62 

4.10 

Vork 

. .    . 

.02 

4.02 

York  Haven"     ... 

Potnmnc  Basin 
Chambersburg^.... 
Gettysburg  . .     .  ■  ■  ■ 

He\vitt(near)I 

Hyndman'! 

McConuellsburg'!.. 
Mercers  burg.  ...... 

South  Mt.  :^an't  m^ 

^^^^  DRAINAGE 
Oft  10  Basin 

AI.I.RGHENY 

Acmetonia^ 

Aliens  Millsl 

Blairsville^ 

Bradford     

Brook  ville"^ 

Buckstownt... 

Cherry  <irovet 

Clarion^ 

York 

. . . . 

03 

.76 
1   14 

2  79 

Franklin 

.14 
.17 

.77 
.10 
.11 

* 

.33 

2!  14 

■.■95 
1.73 
.40 
1.43 
.66 
.46 
.32 
.16 
.60 

"74 
.11 
.75 
.60 
..35 

1.66 
.67 
.77 
.6S 
.93 

1.69 
.  2> 
.48 
.72 
.20 
.37 
.16 

:67 

.03 

T. 

3  07 

Adams 

' 

.03 
.09 

.... 

T. 

02  2. 20 

1.12    .46 

1   66 

1  20 

,17 

.27 

..30 
■2  18 
1  15 

53 

"si 

.13 

'.'47 

.16 

'.'ii 

.29 
.01 

'.'•>2 
.62 
40 

'.'37 
.51 
10 

3.23 

Bedford 

.76 
.40 
T. 

3  20 

Bedford  

•1. 

.07 

.33 
.39 

• 

.23 

.16 
.02 

2.39 
.58 
.02 
.05 
.69 

1.57 
.92 
.04 
.08 
.29 

'.'2'2 

1.22 

.04 

.11 

.06 

.32 

31 

22 

.33 

.1(1 

.62 

.59 

.88 

62 

.42 

1.13 

1,8R 

.66 

"23 

.78 
.07 

.05 

'.'ii 

.88 

T. 

.08 

.04 
.26 

.06 
.12 

'.'67 
87 

!m 

.08 
.09 
.32 
.07 
.13 

".56 

T. 

.04 

.01 

.01 

.39 

.14 

T.' 

i'46 
'.'04 

.06 
.49 
.07 

.07 

.'ii 
.34 

'.'27 
'.'05 

.17 

'."63 
.43 
.13 

'• 

.03 

.13 

.28 
.23 
.04 

.68 
.78 
.29 
.23 

.62 

''2,3 

'.'62 
.21 

';67 

.27 
.15 
.27 

'.'69 
.18 
.25 

•.'27 
.44 
.22 

■■*" 
T. 
.07 
.15 
.21 

!oi 

.21 

T. 
T. 

.28 
■1 

3  79 

F\ilton 

8.01 

Franklin 

* 
'.03 

.6i 

* 

'!86 

'  .'.52 
.73 
.21 

".en 
.12 

.69 

^87 
03 

* 
1.00 

.72 

.75 
.99 
.98 
.75 
..58 
98 
.75 

1.31 
.71 

1.02 
.62 

'[78 

.61 

53 

1    30 

3  25 

B'ranklin 

Allegheny 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Warren 

Clarion .. 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland.  . . 

Cambria 

Cambria 

Erie 

Venango 

Indiana 

Indiana 

Cambria 

Bf  cKean 

Westmoreland. . . 
Westmoreland. .. 
Westmoreland. .. 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

Jefferson 

Elk 

Indiana 

!6i 

'.'oi 

".12 
.Ifi 
.02 
.13 

'.M 

'.'35 

"28 

"23 
.24 

.17 
.41 
.56 
.13 
03 
.01 
.16 
.39 
.44 
.10 
.15 
.02 

■.06 
.44 
.11 
.53 
.02 
.23 
.07 

.09 

.25 

.44 

33 

T. 

"08 

"63 

T. 

"oi 

.25 
.03 
T. 

'.'6i 
.02 

'.'02 
.02 

03 
T. 
.01 

.13 

.03 

'.'is 

't.' 

';62 

'!p6 

.01 

.'63 

.03 
T. 

.'(ii 

T. 
.05 

T. 

T. 

.01 

.17 

'.'63 
.13 

.M 

.08 
.07 

.05 

.'20 
.11 

'!64 
'.'r)7 

T. 

.03 

'!i4 

.Of 
.04 
.01 

.06 
09 

'!62 
'!62 

".47 

'.'oi 
'.io 

i.oi 

".OS 

T.' 
.04 

.'i2 
'.'64 

38 

.96 
.54 
.40 
.67 

"!2i 
.11 
.34 
.66 

.'26 
.15 
.54 
.67 

'.'62 

'.'72 
1.20 

* 

.i6 

.2" 
.14 
.6t 
.6") 

.57 

.01 

.07 
.15 
.21 

.08 
03 
1.10 
.04 
.03 
.43 
.07 
.01 

'!n? 

.07 
.28 
40 

.79 

';83 
1.15 
.02 
.04 
.10 
.67 
.46 
.01 
.61 
.24 

'.'5a 
.58 
04 
9(1 

1.20 
.03 

'!o2 

T.' 

.03 

'.'6i 

. ... 
.02 

.01 

^10 

"27 
.08 
.01 
.25 

'.'is 

.05 
.07 
.01 

.'35 

09 

.05 

.03 

.04 

.12 

.02 

.04 

09 

1? 

19 

.24 

.nfi 
.05 

.04 
"i2 

'!6i 
';i.5 

[08 

... 
"iii 

.07 

"03 
12 

.08 

3.04 

8.60 
6.8fi 
6  66 
6  52 
4.16 
2.66 
5.24 
5  12 

Coudersport 

Crooked  Crk.DamI 
I)errv       

6.54 
2  87 
8.81 

3.21 

EbensburgS 

Fdinboro      

sIto 

Franklin" 

4.90 

Hornet 

3.42 

4.28 

02      K4 

1 3  1   2fi 

3.16 

.84 
.20 
.13 
T. 
.90 
* 

.04 
.22 
.80 
.35 
.2fi 

!08 

.08 
.3'i 
.32 

26 
.0? 

* 

42 
.79 
.1" 
,01 
.65 
.30 
1.13 

1  03 
,H'> 
62 
05 
.67 
.42 

.70 

'.01 

.m 

1  OS 

.73 

.71 
.42 
.79 
.60 
.6,5 

99 
.67 

69 

6.18 

Laurel  Hill  Smtt  .. 
Laurel  HiHTunnelS 

Lvo  ppus  

Mahoning  Darat.. . 

Marienvillet 

Meadville- 

4.23 
3  75 
3.94 
4.92 
5  53 
3.« 

Mosgrovo" 

05      17 

4  49 

Parkers  Landing". 
Pittsburgh  CtyOfJl 
Punxsiitawney" . . . 

Ridirway'^ 

Saltsburg" 

.!« 
.11 
.1/ 
53 
.34 

"ie 
"62 

.t.98 

3  4.3 

4  Pfi 
5.39 
4  .58 

.    .p.. 

1 

Continued  on  page  61 
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iM.IMA'IOI.OdlCAl,    DATA:    I'KN  NS^•  I  A' A  N  I  A    SKC'I'ION 


f,l 


Dally  Precipitation  for  S 

optembor, 

1942- 

L'ontiniJi 

.1  from  1 

HKi' 

ilo 

Counties 

L)»y  oi  iiiuuUi 

1 

StntUniii 

1 

a 

3 

4 

fi 

6 

7 

8 

9 

10 

11     12 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

M 

24 

26 

26 

27 

20 

29 

"1 

81, 

^ 

AlJ.IWHKNY 

(twitluued) 

Sewanl- 

Smethpurt^! 

StmiiRtownl 

Tioiio.-tii  Damt 

Indiana 

Mi'Konn 

.... 

.12 

'.is 

.08 
.81 

.11 

. . . . 

■.■»3 
1.22 

2.86 
.89 
.27 

1.81 

.04 
.97 

.04 
.02 

.09 
.15 
.09 

.02 
.2". 
.11 

.28 
■.'06 

.67 
.09 
.08 
.82 

.46 

.50 
.66 

.04 

.67 
.70 
.61 
.69 

.48 
.42 

6.01 

.06 

T. 

.67 
.06 

.04 

... 

6.28 

.67 

4.08 

Ki)re>»t          .  ... 

.01 

4  6) 

Crawford 

Union  Cltyt 

VauiU-rsrift  3 

Warren^ 

Youngsvlllet 

MuNIXiAHF.LA 

Krie      

.20 

.01 
.08 
.86 

.88 

T. 

T. 

.04 

.01 

.07 

.05 

.01 

.10 

.02 

T. 

.03 

.02 

.11 

.20 

.02 

1.12 

• 

.67 
1.62 

..S2 
.86 
1.76 
1.48 

.62 
.41 
T. 
1.74 
.05 
.02 
.40 
.34 
.82 
.03 
.03 
.02 
.01 
.06 

.35 
.24 
.35 
.18 
.43 
.25 
23 
.69 
.14 

1.09 
.13 
.31 
.38 
07 

.27 
1  33 

".it 

.01 

.11 
.02 

.60 

".05 
01 

.6} 
.06 
.27 
.06 

■;6s 

.86 
.79 

'.'6i 

.65 
.56 
.14 

".30 

.01 
.46 
.03 

.04 
.05 

"io 

.ii 

"06 

.02 

.04 

T. 

T. 

.05 

".n 

.66 

■.'80 
.49 

".19 

V8 

".ii 

.06 
.08 

■.'62 

.04 

.46 

.■'23 

■;64 

■.'ii 

.02 

.66 

.86 
43 
.80 

.66 
.41 

85 

$ 

Westmoreland. . 

Warren  

Warren  

.... 

.... 

.85 
.84 
.11 

'!i9 

.56 
.28 
.86 
.40 
.30 
.60 
.44 
.26 
T. 

".n 

1.16 

'.'64 
.91 
.16 
.24 
.0^2 

.26 
.20 

'.'26 
.32 

"06 

.05 
.02 

T. 

!46 

'.■•23 
.18 

■!i3 

.60 
.32 
.38 
.68 
.32 
.39 

".m 
■.'oi 

■;6i 

.16 

'!45 
.88 

.08 

'.<a 

.75 

.52 
.09 
.89 
.25 
.06 
.86 
.14 
.30 
.09 
.43 
.41 
.10 
.42 

.08 
.33 

• 

1.35 
.21 
.17 
T. 
.80 
.81 

2.16 
.26 
.23 
.20 
.10 

T. 

.07 
.02 
.61 

.08 

.01 

.16 

.02 

T. 

T. 

T. 

.80 

'  .52 
.33 
.20 
.28 
.08 

.18 
.18 

• 

".iin 

.14 
.06 
.03 
.05 

'.'29 
09 

.78 
.69 

'.■6i 

"08 

■:66 

.04 

.02 
.08 
.24 

■;65 

'ioe 

T. 

.63 

.40 
.66 

113.62 

T. 

6.36 



6  8k 

T. 
.14 

T." 

.82 
.66 
.09 
.36 
.68 
.57 
.16 
.01 
.84 
04 
.10 
.25 
.18 
.03 

1.41 

1.00 

1.39 

.24 

.03 

.60 
.20 
.86 
.40 

.84 
.32 
.30 
.22 

T. 
.01 

r.' 

T.' 

8.77 

ConnellsviUeS 

Donorat..  

Greensboro* 

Greensbiirg 

Fayette 

Washington 

Greene.. 

Westmoreland. . 
Westmoriland.. 

•••• 

••■• 

'!47 

.'98 
.77 
.42 
.25 

.32 
.4? 
.41 
.93 
.52 

.09 
34 
.52 
.05 
.94 
.13 

'!i2 
.01 

.... 

3.82 
4  12 

.62 
.91 

1.36 
.81 
.06 
.82 
.69 
.93 
.77 
.84 

1.19 

.30 
1.15 
.63 
.71 
.64 
.87 
.65 
.67 
.62 

.84 
1.20 

.40 
LOti 

.69 

.69 

4.58 

4.86 

4  00 

Meyer^dale* 

Murrvivillet 

'!66 

.09 

.63 
T. 
.03 
.06 

'Y ' 

.84 

.... 

3.43 

Westmorelan 
Fayette 

i 

.  77 
T. 

.06 
.08 
.02 
.02 
.05 
.06 

.56 

■.'68 
.06 
.82 
.02 
.06 

■.'oi 

'.'i7 

■]« 
.76 

4.04 

Newt'li'' 

.-.. 

••■• 

T. 

"ni 

T. 

.18 

4.85 

Pitt>;bvir8rh  Arpt.t'. 

Somerset 

Springs 

ITnloutown 

8.40 

Somer>et 

Somerset 

... 

.... 

2  80 
8.90 

B'ayette  

Greene 

Beaver 

3.12 

Waynesburg 

Beaver 
Beaver  Falls2 

4.11 

.13 

.08 
.14 
.69 

^23 
.3'2 
.09 
.38 

.12 
.12 
.16 
.25 

'i-'.' 

.22 
.10 
.22 
.15 

.2i 
.17 
.26 

■.'06 
.10 

.23 

T. 

.10 

.47 

.20 

.18 

.15 

.25 

.23 

.17 

T. 

.05 

.08 

.33 
.10 

T. 

■!6i 

.05 
.10 
.09 

.04 

.40 

"ioi 
"t." 

■;i9 

.13 
.14 

.23 
.24 
.39 

8.18 

Butler 

Butler 

... 

3i 

02 

'."62 

■.'62 
.01 
.02 

"t.^ 

■.'6i 

3  61 

Greenville 

Mercer 

*' 

• 
'.'26 

.25 
.20 
.08 
.09 
.22 
.38 
.15 

•••• 

".'67 

4.98 

Grove  City 

Mercer 

Mercer 

01^ 

.3.96 

.03 

.02 
.02 

.16 

3.96 

New  Castle 

Lawrence 

Crawford 

Crawford 

Mercer 

tV 

2.91 

Penn  Line^. .     . 

t" 

2.32 

Pymatuning  Dam^ 
Sharon^ 

T. 
.42 

tV 

.10 

.01 

01 

4.25 
3.36 

Ohio 
Clavsville^ 

Washington  . 
Allegheny  ... 

5.74 

.... 

"Ai 

.12 
.02 
.06 

■.'03 

.37 

1.78 

2.33 
.25 

2.74 

Midland^ 

Beaver 

Allegheny 

2.08 

Mt.  Lebanon 

4.29 

Washington! 

Washington . 
Erie 

$ 

LAKE 

DRAINAGE 

Erlet' 

.60 

.11 

.01 

.27 

.12 

.15 
.50 

.02 
.31 

1.62 
.41 

.06 
.19 



.03 

.84 
.80 

T. 
.05 

6.42 

Raymondt .  _ 

Potter 

....1  .46 

4.84 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station ;  precipitation  is  for  24  hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  ^  precipitation  measured  in  the 
morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  8  Precipitation 
for  period,  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1  :.30  a.  m,  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement,     i}  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent,    T.  (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    ||    Record  partially  estimated. 


PRBSSTTRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

Wind" 

Relative 

s 

(reduced  to  sea  level) 

Humidity 

Stations 

3 
0 

s 

a 

a 

0 

g 

00 

0) 

bo 

B 

1 

1 

go 
w  0 

►<5 

0 

n 

0 

s 

0. 

0 

E 

6, 

0 

a 

S 

a 

a 

3 

P 

■<  > 

Sl 

(5 

a 

t^ 

(S 

Erie 

30.06 
30.06 

30.55 
30.59 

29 
29 

29.57 
29  62 

27 
27 

7.5 
6.2 

20 

29 

w. 

s. 

24 
27 

85 
87 

,■16 

80 
73 

49 

Harri.sburg 

56 

Kvlertown 

30.08 

30.59 

29 

29.62 

27 

9.0 

31 

tV. 

24 

93 

57 

78 

Philadelphia.... 

30. 06 

30  58 

29  1  29  59 

27  !   10.4 

4(t 

8. 

27 

85 

m 

73 

59 

Pittsburgh 

30.  OH 

30.59 

29  !  29  62 

27 

9.1 

28 

nw. 

24 

89 

.56 

71 

59 

Reading..    

30.06 

30.60  1  29     29  60 

27 

8.7 

37 

n. 

27 

84 

.'S2 

,12^ 

64 

Scranton 

30.08 

30.58     -29     29  59 

27 

5.7 

29 

nw. 

27 

84 

58t 

5U 

63 

For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


:  3:00  p.  m. 


Corrected  to  true  velocities. 
$  4:00  p.  m. 


Stations 


RIVEK  CONDITIONS 


Port  Jervls,  N.  Y 

Easton 

Lehigh  ton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Schenley,(  nr)  Lock  No.  6. 

Sutersville 

CharleroK  nr. ),  Lock  No.  4 

Pittsburgh  

Midland,  Dam  No.  7. . . 


Rivers 


Delaware 

Delaware 

Lehigh 

Schuylkill 

N.  Br.  Susquehanna.. 
W.  Br.  Susquehanna. 

Juniata 

Susquehanna 

Allegheny 

Youghiogheny 

Monongahela 

Ohio 

Ohio 


1 

■ 

« 

2 

f! 

» 

e 

ti 

93 

a 

(=> 

1^ 

° 

8.1 

3.2 
3.3 
4.6 
2.9 
1.0 
3.6 
3.4 

12.6 
8.7 

12.3 


11.5 

28 

1.5 

7 

19.2 

28 

1.1 

8 

9.7 

27 

2.6 

26 

14.7 

28 

3.4 

25 

9.0 

29 

1.8 

8 

5.6 

28 

0.3 

6 

4.7 

80 

3.2 

26 

4.6 

30 

3.2 

8 

13.9 

9 

11  7 

7 

6.0 

29 

3.1 

8 

16.3 

19 

10.9 

8 

* 

• 

* 

• 

18 
22 

9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 
■20 
80 

6 


•  Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


September,  1942 


Daily  Temperatures  for  September.   1942 


Stations 


12       3      4       6 


7       8       9     10     U     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     80     81 


Allentown2 

Altoona(near) 

Arendtsville 

Bedford 

Bethlehem^ 

Bloomsburg(near)..  . .  I 
Blue  Mt.  Interchange^  / 

Bradford  

Breeze  wood  Intchg^.. 

Brookville* 

Burnt  Cabins(near)8. 

Butler 

Carlisle 

Chambersburg 

Claysville^ 

Coatesville 


Maximum.. 
Minimum.. 
.Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
M.iximum.. 
.Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 
Maximum.. 
Minimum.. 

'  Maximum.. 
i  Minimum.. 

Maximum.. 
I  Minimum.. 
'Maximum.. 
I  Minimum.. 
I  Maximum.. 
^  Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 
^Maximum.. 

Minimum.. 
'  Maximum.. 
,  Minimum  .. 

Maximum.. 
^  Minimum.. 

Maximum.. 
,  Minimum.. 

Maximum.. 
,  Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

Maximum.. 
J  Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

.Maximum.. 
^  Minimum.. 

Maximum.. 
I  Minimum.. 

Maximum.. 

Minimum.. 

.Maximum.. 
;  Minimum.. 

Maximum.. 
I  Minimum.. 


Huntingdon /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Indiana /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Irwin /  Maximum. 

\  Minimum .. 
Johnstown /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Kane' /  Maximum . 

\  Minimum.. 
Kylertown"* /  Maximum' 

\  Minimum.. 
Lancaster /  Maximum. 

\  Minimum ., 
Lawrenceville /Maximum. 

\  Minimum.. 
Lebanon^ /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Lewistown /Maximum. 

\  Minimum.. 
Lock  Haven2 /Maximum. 

\  .Minimum .. 
Marcus  Hook8 /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Mauch  Chunk /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Meadville^ /  Maximum. 

\  Minimum.. 
Mercer* /  Maximum. 

\  Minimum .. 
Middletown'^ /  Maximum . 

\  Minimum  . 


Coudersport . 

Deny 

Eagles  Mere . 
Ebensburg2.. 
Edinboro  — 
Emporium^.. 

Ephrata 

Erie3 

Franklin^  — 

Freeland 

Gettysburg... 

Gordon 

Greensburg. . 
Grove  City... 
Hanover.  — 
Harrisburg3. 

Hawley 

Holtwood^ . . . 


56 


90 


56 


67 


75 

48 
76 
47 
86 
64 
72 
65 
76 
51 
68 
56 
8S 
64 
79 
58 
79 
60 
78 
51 
83 
621    62 

81  80 
63  5' 
75  78 
581  55 
75,  79 
64 1     63 

82  81 
611  58 
77  76 
551  54 
79'  81 
51 1  58 
79;  79 
56  57 
66  76 

48 
74 
50 
84 
60 
75 
56 
82 
62 


54 

76 

61 

77 

58 

79 

61 

79j     84 

611     56 


78i 
61 1 
76^ 


64     64 


54 
75 
49 
73 

48;  49 
78]  81 
63     56 


85 
61 
92 
67 
80 
72 
85 
66 
80 
61 
90 
63|  68 
90  B7 
57  63 
90  86 
68  6;i 
88  86 
67     67 


32I  41 
70 
48 
68 
44 
74 
41 
70 
40 
66 
41 
73 


Continued  on  page  63. 
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I'l.lM  \l()lA)(ilCAI.   DATA:    TKNiNSVLVANI A  SICCTION 


iV.i 


Daily  TDinp'-riiturnii  for  September,    1943    (;oiitliiiiu>l  (rtiin  iingn  r>2 


Btatlous 

Midland /  MBxImuin. 

\  Miniiiunu.. 
MoutMso- )  Miiviimini. 

\  MiMiiinun. 
Mt.  I.i'bniion ;  MHxIiinmi. 

\  Mini  mum. 
Mt.  l\HOiu) (Mnxlmum. 

\  Minimum. 
Neshnnilnv  Kails        .1  .Mnximiuii. 

\  Mniinnnn. 
New  t'n.stli" /    laxinuim. 

\  Minunnm. 
NowoU'' (  \lnxin\um. 

\  Miniiinnn., 
rnhniTton-' I  .Miixinunn. 

\  Miinunuii. 
Pliilmielpliift 
.\iri>i>rt  Station'' 


City  OlVut'-* 

Kniukliu  Instituto" 

Shavvmont 

I'hoeuixvillo 


(  M.iximuin. 

\  Mininuun.. 

)  >ln\inium. 

V  Mininiinn. 

)  \liixiiiniiii. 

\  Minimum. 
,  /  Maximum. 

\  Minimum. 
.  /  Maximum. 

\  Minimum. 


I'itt.sburfjh  .\rpt  St«.-'.  ( 

PittsbuFKli  Citv  OtlU'C '  / 

I 

I'ort  Clinton 


I'ymatuiiinK  Uam'- 

Quakertown 

Readings 

Ridgrway- 

ScrantonS 

Seliugsgrove 

Sharon 

Somerset 

Springs 

State  College-' 


Stroudsburg^ 

Towanda 

Uuioutowu 

Vandergrift  '<> 

Warren 

Wayueslmrg 

VVellsboro2 

West  ("hester 

Wilkes-BarreS..    .. 

Williamsport 

VV'illiamstown  . . 
York 


Miiximuui. 
M:iniriuin. 
">i:>ximum. 
.Minimum. 
Maximum. 
Miiiimnpi. 
Mrtxiuunn. 
.Minimum., 
^i.ixinnnn. 
Minimnm.. 
Maximum. 
Miiiinnnn. 
.\iivximun'. 
Mininnnii., 
Msximum. 
>!ininnm]. 
.Maxtniuni. 
Mininuun., 
jMaxinuun. 
Nfinimuni. 
Maxinumi. 
Minimum.. 
.Maxinuim. 
-Mininuun. 
Maximum. 
Minimum., 


I  .Maximum. 
\  Minimum.. 
/  Msiximnm. 
\  Minimum.. 
(  Maximum. 
I  Minimum.. 
/  Maximum. 
I  .Minimum.. 
(  Maximum. 
\  Minimum.. 
/  Maximuni. 
)  Minimum.. 
/  Maximum. 
>  Minimum. - 
f  Maximum. 
\  Minimum.. 
/  Maximum. 
\  .Minimum.. 
/  .Maximum. 
I  Nlininuim.. 
(  .Miixiraum. 
t  Minimum.. 
)  MaxiraiuD. 
1  Minimum. 


87     91 
4S     51 


Rfi  86 

,'i4  fi8 

m  '^^" 

Sfil  57 

80|  86 

Hl|  .'.7 


681     69 
84;     74 


82      82 


76 
o2 
79 
6U  52 
87:  77 
62!  ,S1 
69  70 
57  43 


81 
59 

78 
66 
73 
62 
68 
55 
86 
6.' 
7,i 
64 
73 
59 
67 
54 
70 
56 

80 

56 

72 

55 

81 

63 

71 

58 

72 

57 

81 

61 

74 

52 

81 

65 

70 

5.> 

84 

61 

82]  74 

63l  54 

891  79 

62,  Ri 


81 
60 

fi'.i 
4n 
8U 
54 
70 
40 
80 
52 
80 
60 
88 
60 
76 
18 

77 
60 
77 
62 
77 
62 
78 
55 
86 
51 

80 
07 
81 
56 
77 
48 
77 
47 
72 
48 
75 
57 
77 
43 
74 
49 
77 
49 
84 
48^  55 

71  71 
46  43 

72  70 
51 
77 
49 


80  87 
60  6(i 


66 
58 
77 
64 
84 
65 
82 
76 
69 
63 

78 
67 
77 
67 
77 
63 
78 
66 
79 
66 

82 
6i 
86 
68 
72 
6v 
79 
61 
74 
61 
73 
64 
76 
54 
67 
6) 
73 
69, 
85 1 
70! 

^^! 

59 
78 
58 
72 
63 

69 
53 
68| 
63! 
81 1 

65: 

83 
59 

74i 
621 
82i 
64 
70i 
54 


80,     78 


Oil  6V 

741  »*•' 

«1  53 

74  84 

64|  61 

73|  86 

6:!  66 

73l  85 

63  63 


46]  68 

72l  74 


77 
60 
74 
59 
77 
53 
84 
50 
80 
53 
80 
51 
76 
56 
73 
61 
72:  79 


61i 

76!  SS' 


57 

77 

54 

77 

62 

80 

58 

76 

49 

80 

63 

74 

44 

82  8,! 

60!  54 


80 
52i  48 


61  i  55] 

73i  78|  77 

.59;  58;  56 

•8)1  84:  86 

63|  62  49 


17 


■20 


n 

23 

2U 

24 

26 

26 

27 

2( 

■» 

80    SI 

Mean 

M 

69 

70 

116 

00 

77 

«7 

62 

67 

«L.. 

76.7 

42 

44 

44 

46 

H6 

47 

48 

84 

HJ 

»7  . . . . 

61.2 

02 

t,8 

64 

«i> 

HI 

67 

m 

AO 

66 

HOI ... . 

70. 0 

37 

37 

31) 

41 

37 

H6 

46 

87 

29 

29  ,    . , 

4U  1 

65 

U\) 

71 

em 

6.) 

74 

1/2 

6» 

l,h 

m\ .... 

76,2 

88 

40 

41 

42 

HI 

6(1 

42 

31 

27 

:w  . . . 

63.0 

On 

6" 

67 

70 

66 

m 

70 

Wl 

.V) 

61 

7n.H 

36 

»6 

1(1 

46 

28 

40 

4(1 

31 

25 

:)2 

47.6 

68 

78 

75 

80 

69 

6K 

77 

6(1 

69 

M 

77.8 

48 

47 

43 

42 

40 

42 

42 

4(1 

.■13 

31 

61.fi 

67 

67 

71 

71 

60 

70 

76 

50 

69 

701 .... 

7H.6 

411 

39 

12 

16 

32 

42 

46 

35 

28 

32; .... 

(,2.0 

64 

68 

86 

63 

6;i 

72 

60 

49 

68 

69i .... 

76.6 

45 

4.< 

48 

42 

37 

16 

46 

35 

30 

iw!.... 

68.3 

72 

73 

7;< 

77 

71 

08 

75 

68 

61 

a.')!.... 

76.9 

44 

48 

42 

46 

35 

42 

46 

89 

82 

32 

.... 

61.0 

69 

74 

76 

82 

69 

72 

81 

68 

.59 

flo 

78.6 

.W 

49 

80 

65 

49 

60 

68 

4/ 

87 

38 

68.1 

70 

73 

76 

80 

70 

71 

79 

59 

.59 

66.... 

77.9 

54 

53 

58 

69 

54 

51 

61 

47 

43 

46 

61.1 

711 

71 

76 

81 

68 

60 

66 

58 

68 

64 

77.2 

52 

52 

58 

62 

5(1 

54 

69 

46 

40 

42 

01.2 

72 

74 

76 

80 

76 

69 

80 

7fl 

61 

65 

79  9 

61 

47 

49 

55 

42 

45 

67 

46 

36 

36 

.67.6 

85 

74 

80 

84 

81 

72 

81 

71 

61 

70 

88  7 

50 

63 

39 

48 

35 

40 

66 

4.1 

30 

30 

.54.3 

64 

66 

70 

69 

62 

72 

62 

51 

60 

68 

74.7 

44 

41 

49 

44 

39 

50 

44 

34 

36 

39 

84  8 

67 

70 

72 

62 

62 

76 

64 

52 

58 

70 

76.6 

44 

46 

47 

48 

41 

56 

45 

38 

33 

37 

56.5 

67 

69 

70 

75 

69 

66 

75 

58 

56 

61 

75.9 

46 

36 

46 

53 

.13 

39 

54 

41 

30 

30 

52.4 

66 

65 

66 

57 

58 

77 

5:> 

60 

67 

67 

72  6 

36 

38 

39 

42 

32 

39 

48 

34 

27 

31 

49.6 

66 

69 

69 

77 

67 

6.-. 

75 

56 

85 

61 

74.8 

45 

38 

41 

46 

34 

39 

52 

41 

28 

28 

51.3 

72 

73 

68 

79 

67 

68 

78 

57 

89 

64 

77.1 

49 

46 

50 

52 

42 

46 

50 

43 

37 

35 

56.7 

67 

67 

68 

59 

60 

74 

63 

51 

68 

67 

73.8 

34 

35 

34 

38 

26 

26 

47 

m 

27 

27 

16.8 

66 

71 

71 

73 

65 

68 

76 

51 

57 

64 

74.3 

43 

39 

49 

48 

37 

47 

45 

38 

33 

33 

53.0 

70 

71 

70 

70 

66 

68 

74 

66 

60 

62 

77.4 

42 

35 

43 

50 

31 

38 

46 

39 

29 

31 

51.9 

68 

68 

73 

73 

63 

81 

78 

63 

62 

72 

80.2 

43 

29 

46 

43 

3.i 

47 

47 

37 

29 

33 

.54.6 

61 

61 

61 

60 

62 

62 

57 

46 

54 

63 

70.3 

35 

32 

40 

42 

27 

45 

44 

36 

22 

27 

48.,; 

62 

63 

6(1 

58 

62 

60 

63 

47 

54 

(a 

69.7 

34 

31 

39 

41 

28 

39 

41 

30 

22 

27 

47.4 

67 

68 

66 

61 

64 

63 

66 

52 

58 

62 

73.6 

40 

39 

41 

43 

36 

51 

43 

35 

30 

34 

52.6 

73 

74 

71 

77 

69 

72 

75 

58 

60 

64 

76.1 

43 

39 

41 

4=1 

32 

35 

42 

39 

31 

32 

80.3 

67 

73 

70 

68 

60 

74 

71 

56 

58 

66 

75.6 

37 

35 

41 

51 

30 

39 

49 

40 

30 

31 

50.3 

62 

67 

69 

67 

62 

74 

64 

52 

59 

68 

76.2 

40 

40 

47 

45 

36 

51 

48 

36 

,30 

35 

.55.0 

72 

69 

73 

63 

63 

77 

65 

56 

62 

72 

77.9 

35 

40 

39 

38 

29 

39 

39 

32 

25 

34 

50.7 

67 

67 

68 

59 

64 

73 

62 

61 

61 

69 

74.4 

39 

36 

411 

44 

32 

40 

45 

36 

29 

31 

49.9 

65 

69 

71 

65 

65 

74 

64 

55 

63 

70 

76.7 

38 

35 

42 

44 

31 

44 

46 

34 

26 

30 

51.8 

63 

69 

68 

63 

64 

67 

65 

53 

60 

65i . . .  - 

73.1 

36 

33 

33 

35 

28 

28 

45 

36 

27 

28 

46.1 

70 

74 

74 

80 

68 

68 

76 

69 

59 

64 

77.7 

47 

44 

48 

53 

42 

46 

64 

42 

34 

35 

.56  1 

68 

75 

69 

73 

66 

69 

77 

,55 

60 

64 

75.3 

42 

40 

43 

37 

33 

42 

4(1 

34 

31 

32 

50.9 

7f> 

74 

72 

69 

66 

69 

69 

,57 

59 

64 

77.5 

39 

38 

41 

56 

33 

44 

54 

39 

3! 

32 

.52.7 

68 

68 

77 

76 

m 

6S 

67 

57 

54 

62 

...   1     74.5 

42 

43 

66 

47 

41 

48 

46 

40 

32 

38i....!     ,55.4 

71 

74 

74 

77 

72 

68 

77 

60 

60 

671.... 

80.6 

43 

38 

44 

47 

34 

42 

52 

41 

31 

31 

54.6 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2   Thermometer-  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
ceding date.    "  Midnight  to  midnight,    s  1  :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.    ',  '',  ",  etc..  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  rei^ord. 


Daily  Eva)ioration( inches)  and  Wind  W[oveinent( 

•iiles) 

Stations 

1       2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20     21 

•22 

23  1   24 

; 

25 

26     27 

28     29 

30     31 

Total 

Pymatuuing  Dam..  1  Evaporation 

(a.  m.)             \  Wind  movement 

Shaver  Creek 1  Evaporation 

(p.  m.)            \  Wind  movement 

Wallenpaupack..  . .  /  Evaporation 

(a.m.)            \  Wind  movement 

.147 
21 

.148 
23 

.168 

23 

1T2 
9 

.146 
22 

.188 
38 

.123 
14 

.148 
7 

.189 
72 

070 
35 

.092 
24 

.178 
72 

.114 
24 

.184 
21 

.066 
54 

.095 
22 

.118 
17 

.176 

78 

.155 

23 

068 
12 

.152 
47 

.114 
31 

008 
12 

.077 
82 

.050 
27 

.028 
2 

.055 
38 

.1.50 
30 

.154 
26 

:«4 
38 

.120 
22 

.090 
32 

208 
108 

.070 
32 

.078 
21 

.052 
48 

.078 
12 

.200 
30 

.088 
100 

.172 

20 

144 
12 

.154 
50 

.074 
25 

.246 

17 

.136 
36 

.137 
16 

.108 
12 

.163 
62 

.129 
23 

.102 
22 

.101 
25 

.1116 
20 

.052 

7 

.076 
41 

.036 

18 

.088 
5 

.059 
13 

1 
.269  .089 
.59     29 

.196;  196 
42     50 

.042 .  115 

141      67 

.  078 .  086 
18     34 

.122.088 
21      22 

.135  .153 
41      65 

.  138 .  170 

51;    53 

.080.096 
34j     20 

076i  156 
94j  135 

.095 
30 

.Oo6 
6 

.120 
41 

,091 
80 

.058 
50 

.022 
90 

.066.088 
38     36 

.  102 .  084 

25i     64 

i.l38 

147    142 

.096 
11 

.096 
17 

,182 
34 

3.378 
863 

3.356 
675 

3.647 
2,017 

•*  Pan  overflowed. 


•  Included  in  next  following  measurement. 


Italics  are  minus  quantifv. 
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a£NERAL  SUSHHART. 

In  ;;ontrast  to  tlie  two  preceding  months  when  deficiencies 
were  recorded,  temperatures  averaged  above  normal  in  October. 
Tlie  surplus  was  enough  to  hold  the  average  daily  excess,  accu- 
mulated during  the  year,  to  0.7°.  Except  at  a  few  scattered 
points,  mean  temperatures  were  above  station  normals,  but 
maxima  were  generally  low,  rarely  rising  above  the  low  80's. 
All  stations,  except  those  in  the  extreme  southeast,  had  exper- 
ienced freezing  temperatures  by  the  end  of  the  month. 

Precipitation  was  well  above  normal,  for  the  fourth  consecu- 
tive month,  and  the  accumulated  excess  for  the  year  rose  to  3.38 
inches.  Only  light  amounts  were  reported  during  the  first  half 
of  the  month,  but  rain  was  more  frequent  and  heavy  during  the 
latter  half.  The  storm  of  the  14-18th  produced  greatest  24-hour 
amounts  at  most  stations,  highest  amounts  being  reported  by 
observers  in  the  south-central  portion.  Streams  rose  rapidly 
but  crested  at  stages  which  caused  no  damage.  At  Bedford, 
cellars  of  35  houses  were  flooded  and  water  covered  highways 
in  the  vicinity.  Depths  were  not  great  enough  to  block  traffic, 
except  on  one  road. 

At  a  number  of  eastern  stations,  greatest  24-hour  amounts 
were  recorded  on  the  26th.  Snow  was  general  north  and  west 
of  the  mountains  about  the  26th.  Amounts  were  light,  being 
measurable  at  only  a  few  northern  and  mountain  points. 

Thunderstorms  occurred  on  various  dates  throughout  the 
month.  Most  general  were  those  of  the  5th,  in  the  eastern  part, 
and  those  of  the  2l8t,  in  the  western  portion.  Hail  fell  in  some 
of  these  storms  at  scattered  stations.  Sleet  was  observed  at  a 
few  points  on  the  26th. 

G.  W    S. 


TEMPERATURE. 


PRBOIPITATION. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  at  191  stations,  was  4.51  inches,  which  is 
1.28  inches  above  the  56-year  normal  for  October.  The  great- 
est monthly  amount  was  8.85  inches  at  Glencoe,  Somerset 
County,  while  the  least,  2. 59  inches,  was  recorded  at  Consho- 
hocken,  Montgomery  County.  The  greatest  amount  recorded 
in  any  24  consecutive  hours  was  3.90  inches  at  Glencoe,  Somer- 
set County,  on  the  14th  and  15th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  0.1  inch,  which  is  0.1 
inch  below  the  55-year  average  for  the  month.  The  greatest 
monthly  snowfall  was  3.5  inches  at  Kellogg  Mountain  Tower, 
Bradford  County.  This  was  also  the  greatest  24-hour  snowfall, 
occurring  on  the  26th. 


The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  75  stations,  was  53.9°,  which  is  1.3°  above  the  55- 
year  normal  for  October.  The  highest  monthly  mean  was  59.5° 
at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was  46.6°  at 
Freeland,  Luzerne  County.  Extremes  ranged  from  a  maxi- 
mum of  88°  at  Phoenixville,  Chester  County,  on  the  9th,  to  a 
minimum  of  15°  at  Kane,  McKean  County,  on  the  27th,  and  at 
Springs,  Somerset  County,  on  the  28th. 


COfflPARATIVE  DATA   FOR    OCTOBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 

No  of  days 

Sg 

d> 

II 

1^ 

« 

CO 

> 

< 

>  p 

H 

D 

h 

18S8.... 

1889.... 

1890.... 

1891 . . . . 

189'2.... 

1893.... 

1894.... 

1895  ... 

1S96.... 

1897..., 

1898.... 

1899..., 

1900..., 

1901 ... 

1902... 

1903... 

1904..., 

1905... 

1906... 

1907... 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922... 

1923... 

1924.. 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

1931 . . . 

1932... 

1983... 

1934... 

1985... 

1936. . . 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

1942... 

Period 


46.3 

74 

19 

4.02 

T 

16 

9 

47.3 

83 

13 

3.85 

0.2 

10 

8 

50.9 

81 

21 

5.87 

0.8 

15 

6 

50.6 

91 

15 

3.06 

T. 

8 

11 

60.8 

83 

16 

0.72 

T. 

6 

18 

53.0 

91 

17 

3.26 

T 

8 

14 

53.6 

88 

24 

4.26 

T. 

9 

12 

47.3 

76 

17 

1.99 

0,3 

5 

17 

48.9 

86 

18 

3.19 

T. 

9 

11 

64.2 

95 

16 

1.32 

T. 

5 

14 

53.8 

92 

20 

5.20 

T. 

12 

11 

54  6 

94 

16 

1,65 

0 

6 

13 

68.6 

95 

19 

2.74 

0 

8 

11 

52.2 

83 

20 

1.23 

T. 

5 

16 

53.1 

89 

19 

4.64 

0.1 

9 

12 

53.4 

91 

20 

4.64 

0.1 

9 

12 

50.6 

91 

12 

2.87 

T. 

7 

15 

53.2 

90 

16 

4.23 

T. 

9 

14 

52.0 

87 

14 

4.46 

1.1 

14 

7 

48.2 

87 

13 

3.16 

T. 

7 

16 

54.6 

93 

19 

1.96 

T. 

6 

16 

48.4 

87 

15 

2.27 

T. 

7 

18 

55.6 

91 

14 

1.91 

0.5 

7 

16 

52.3 

83 

18 

4.83 

T. 

11 

11 

54.2 

90 

28 

2.74 

T. 

7 

16 

54.9 

88 

16 

5.44 

0.2 

13 

10 

56.4 

91 

11 

2.3.'> 

T, 

9 

11 

64.2 

86 

17 

2.65 

^ 

8 

16 

52.1 

92 

16 

2.25 

T. 

6 

18 

47.2 

84 

12 

6.»8 

1.7 

13 

10 

55.5 

85 

19 

3,17 

0 

10 

15 

57.5 

92 

21 

4.77 

0 

17 

9 

57.5 

88 

22 

1.67 

T. 

6 

19 

52.6 

84 

18 

2.16 

0 

8 

17 

54.8 

94 

12 

2.51 

T. 

7 

18 

51.0 

87 

12 

2.38 

T. 

i 

18 

52.9 

87 

14 

0.28 

0 

2 

21 

46.1 

83 

9 

4  83 

3.8 

16 

6 

51.9 
55.6 

90 
99 

16 
21 

4.51 
6.40 

0.2 
0.1 

14 
9 

10 
17 

55.1 

91 

15 

1.78 

0.1 

8 

14 

50.6 

86 

14 

5.59 

T. 

9 

12 

50.8 

93 

9 

0.99 

0.2 

6 

16 

55.7 

93 

20 

1.83 

T. 

9 

16 

53.8 
51.6 

86 
90 

20 
11 

5.  SI 
1.91 

T. 

T 

11 

8 

10 
16 

51.8 

84 

11 

1.46 

0.6 

6 

17 

53.0 
54.0 
50.6 
54.6 
53.6 

89 
87 
89 
91 
92 

16 
11 
12 
16 
15 

2.77 
3.69 
5.84 
1.81 
3.88 

T 

T. 
0.1 
T 
T. 

9 
11 
14 

6 
U 

16 
18 
8 
IB 
13 

50.0 
57.0 
63.9 

85 
100 

88 

10 
19 
15 

2,03 

2.77 
4  51 

1.1 
T. 

0.1 

8 
13 
12 

12 
9 
18 

62.6 

100 

9 

8.23 

0.2 

9 

18 

16 
14 

17 
11 
7 
9 
U 
6 
12 
9 
18 
10 
11 
6 
10 
U 
B 

10 
17 
7 
8 
11 
7 
18 
9 
16 
11 
9 
6 
11 
8 
14 
S 
7 
7 
8 
8 
17 
12 
9 
9 
11 
9 
8 
14 
6 
7 
7 

12 
15 
7 
11 
11 
18 
11 

10 
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Climatolosical  Data  for  October,    1942 


Statiotu 


Counties 


OS 


Temperature,  in  de^ees  Fahr. 


a 
s| 

CO 


Atlantic  Drmnage 


Allentown. 

Altoona(near) 

Bedford 

Bethlehem 

BIoomsburg(  near) . . . 
Burnt  Cabln8(near). 

Carlisle 

Charaberaburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover 

Harrlsburg  Airport . . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrencevllle 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Nesharamy  Falls  — 

Palmerton 

Philadelphia  Cty  Office 

Phoenlxville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

SelinsgTOve 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Wllliamstown 

York 


Division  mean. 


Ohio  Drainaae 


Bradford 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

MeadvUle 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport 

Pymatuning  Dam 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrlft 

Warren     

Waynesburg 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton., 
.Columbia... 
Huntingdon . . 
Cumberland . . 

Franklin 

Chester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne  

Adams 

Schuylkill 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. . 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Lackawanna... 

Snyder 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


Division  mean. 


Lake  Drainage 


Erie. 


State  meant. 


McKean 

Jefferson 

Butler 

Washington    . . . 

Potter 

Westmoreland... 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

Mercer. 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie. 


264 

1,615 

1,120 

364 

610 

990 

•173 

600 

431 

2,020 

1,038 

866 

1,970 

663 

900 

600 

351 

900 

200 

700 

1.700 

255 

996 

469 

467 

657 

12 

1,176 

1.  720 

80 

456 

26 

100 

407 

4bO 

^73 

746 

476 

1.217 

440 

754 

1,819 

410 

544 

550 

1.275 

400 


670 


54.4 
53.5 
55.0 
65.8 
52.0 
63.4 
66.0 
55.4 
55.6 
48.0 
60.4' 
56.1 
46.6 
66.6 
52.6 
66.0 
57.0 
60.8 
.57. 8 
64.8 
51.6 
55.3 
64.1 
64.8 
57.2' 
53.2 
59.6 
49.5 
49.8 
56.0 
54.2 
59.0 
68.1 
54.4 
52.3 
67.2 
54.2 
84.7 
64.3 
52.0 
53.4 
49.7 
56.2 
53.4 
55.3 
64.9 
67.1 

64.3 


60.2 
60  4 
54.2 
52.5 
50.8 
66.8 
49.8 
.50.6 
52.2 
56.4 
53.7 
64.7 
64.0 
48.4 
5L2 
56.1 
55.0 
56.4 
56  6 
61.2 
49.4 
87.4 
60.8 
60  6 
57.2 
55.8 
53  0 
56.4 

53.2 


69     54.9 


83.9 


+  1.6 

+  1.4 

+  1.6 

0.0 


+3.0 
+2.1 
+1.6 


+0.3 
+  1.3 
-1.1 
+3.1 
+  1.9 
+0.2 
+2.2 
+1.6 
+  1.4 
+2.1 
+  1.9 
+  1.8 
+3.6 
+  1.1 


-0.3 
0.0 
+0.4 
+  1.7 
4-2.2 
+2.3 
+  1.2 
+  3.2 
+  1.9 
+0.1 
+  1.7 
+2.4 
+  1.8 
+3.0 
+  0.1 
+2.6 
+0.8 
+  1.6 


+2.7 
+  1.5 
+3.0 

+  1.6 


+  1.2 
+  1.3 
-1  6 
+3.8 
+2.7 
-0.2 
+2.3 
+  1.0 
+2.2 
+1.4 
+2.3 
+0.3 
-0.1 
+0.4 


+2.6 
+0.4 
+  1.5 


+0.7 
+4.3 
+  1.5 
+  1.1 
+2.4 
+  1.9 
+2.0 
+  1.2 

+  1.6 


+1.6 
+  1.8 


2t 


29 

22 

23 

31 

20 

20 

26 

28 

30 

21 

20= 

27 

21 

29 

21 

29 

29 

26 

34 

24 

24 

25 

28 

26 

31' 

27 

36 

24 

20 

28 

28 

36 

26 

24 

27 

32 

32 

26 

27 

24 

28 

23 

29 

26 

27 

27 

27 


28 

27t 

28 

28 

28 

■^8 

28 

28 

28 

27t 

27 

28 

31 

28 

28 

27 

28 

■29 

28 

28 

27 

28 

27 

28 

28 

27 

27t 

28 

27 

28 

28 

27 

28 

28 

28t 

28 

27 

28 

27 

28 

■.>7t 

29 

28 

28 

28 

27 

28 

28 


27 

27t 

28 

29 

27 

28 

27 

27 

27t 

28 

27 

28 

27 

27 

27t 

27t 

27f 

28 

27 

28 

28t 

27 

28 

28 

28 

28 

27 

28 

27t 


27 
27t 


Precipitation,  in  Inches 


3.22 
4.29 
8.82 
3.49 
3.61 
5.23 
5.80 
6.28 
1.69 
8.16 
3.66 
4.38 
4.49 
6.20 
4.42 
5.98 
4.4(1 
5.06 
4.80 
3.43 
3.76 
5.14 
3.31 
5.41 
4.71 
3.45 
4.28 
4.47 
6.68 
8.79 
4.17 
3.40 
3.60 
4.93 
3.39 
3.22 
4  56 
4.61 
3.51 
4  97 
3.84 
2.69 
3.64 
4.60 
3.84 
4.34 
6.66 

4.44 


3.71 
4. 92 
4.20 
3.42 
8.14 
3.90 
4.47 
6.03 
4.40 
5.05 
4.75 
3.89 
4.60 
6.31 
4.36 
3.07 
4.16 

3  81 
3.91 
3.28 
3.22 
2.88 
3.93 
4.55 
4.83 
.5.17 

4  08 
3.74 

4.17 


4.36 
4.51 


a 

If 


^c 


-0.33 
+  1.10 
+  2.88 
+  0.14 


+2 

41 

+  3.21 

+  1 

33 

+0.43 
+  1.28 
+0.20 
+2.80 
+  0.10 
+3.04 
+  1.47 
+  1.70 
+  1.99 
+0.36 
+  1.02 
+2.06 
+0.48 
+2.  02 

+6.32 
+  1.91 
+0.91 
+2.00 
-0.23 
+0.78 
+0.69 
-0.02 
+0.96 
+0.  53 
+0.10 
+  1.53 
+0.94 
+0.49 
+  1.23 
+0.93 
-0.34 
+  0.02 
■rl.60 
+  0  62 
+0.63 
+3.82 

+  1.13 


+0.40 
+  1.65 
+1.33 
+0.17 
-0.16 
+0.66 
+  1.16 
+0.63 
+  1.11 
+2.13 
+  1.58 
+0.38 
+  1.24 
+  1.43 
+0.59 

^i.36 
+  1.25 
+  1.39 


+0.09 
+0.06 
+0.72 
+  1  38 
+  1.46 
+2.18 
+  0.66 
+0.95 

+0.98 


+0.67  0.88 


1.41 
1.71 
1.95 
1.46 

1  30 

2  00 
l.oO 
1.96 
1.76 
1.41 
0.86 
1.81 
l.,53 
2.50 
1.57 
1.68 
1.92 
1  61 
1.33 
1.2.) 
1.07 
1.66 
0.95 
1.38 
1.22 
0.73 
1.71 
1.31 
1  65 
1.13 
2.05 
0,96 
1.16 
2.  10 
1  03 
1.56 
1.56 
1.22 
1.12 
1.87 
1.44 

0  52 
1.15 

1  67 
1.20 
1.37 
2.12 

3.90 


0.82 
1.16 
1.20 
0.90 
0.71 
1.48 
1.63 
1  63 
1.52 
2.22 

0  80 
1.25 
1.78 
1.50 
0.95 
0.90 
1.02 
1.60 
1.49 
0.49 
0.94 
0.61 
1.89 
2.11 

1  87 
2.49 
1.72 
1.25 

8.87 


+  1.28 


3.90 


27 
15 
15 
26 
27 
16 
14 
16 
26 
27 
15 
26 
27 
16 
26 
16 
15-16 
27 
16 
16 
14 
26 
26 
17 
15 
17 
16 
27 
26 
17 
26 
26 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
14 
27 
26 
16 
26 
26 
27 
26 
16 

14-15 


16 
14 
15 
15 
26 
14 
15 
16 
15 
14 
15 
14 
16 
14 
15 
22 
14 
15 
13-14 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
15 
14 


"^^ 

tv 


P 


II 

tsg 
"Sfc 


14 


14-15 
14-15 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 

T. 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 
1.0 
0.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
0 

T. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.1 


No.  of  days 


T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
2.0 
T. 
T. 
0 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 
T. 


0 
T. 
T. 
T. 
T. 

0 
0.2 
T. 

0.1 


1.0 
0.1 


5  = 


ne. 
e. 

8W. 

sw. 

nw. 

se. 

ne. 

ne. 

s. 

ne. 

w. 

n. 

sw. 

sw. 

8. 


nw. 
w. 

BW. 

n. 

sw. 


w. 

ne. 

sw. 

w. 

w. 

ue. 

ne. 

w. 


nw. 

e. 

u. 

sw. 
sw. 
w. 
e. 

8. 

e. 

ne. 

sw. 

se. 

ne. 

sw. 


sw.' 
sw. 
sw.' 


8. 

s. 

8W. 

se. 

8. 

sw. 

8. 

ne. 

s. 
se. 

BW. 

W. 

BW. 


SW. 

sw. 


SW. 
8W. 


Observers 


AUent'n- Bethlehem  Gas  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C.  Lee. 
I.ehigh  University. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Coram. 
Clarence  E.  Miller. 
William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keath. 
Andrew  B.  Evansha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Lancaster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co, 
Penna.  Edison  Co. 
William  R.  Kelley. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
Phila.-Suburban  Water  Co, 
New  Jersey  Zinc  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Phila.-Suburban  Water  Co. 
Earl  E.  Rarick. 
John  E.  Benner. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Penna.  State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
M.  S.  Bliss. 
Clyde  T.  Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
JohnD.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler  Eagle. 

Walter  B.  Paget. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Miss.  Claire  K.  Oliver. 

Wallace  J.  Snyder. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  \V.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tross. 

U.  S.  Airwav  Station. 

City  of  MeadvUle. 

Perry  B.  Campbell. 

New  Castle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters. 

West  Penn  Power  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp, 

D.  L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

William  W.  Marsteller. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 


CJ.  S.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  16  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  standard  mean."  adjusted  to  a  uniform  SS-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  ^  Incomplete.  //  Total  partially  estimated.  •  Estimated.  T.(  trace)  Indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  Inch.  Reference  letters.  •.'',".  etc..  indicate,  respectively.  1.  2, 8.  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

X  From  recording  gage.  W.  B.  O.,  Phlladelphi»-2-27-4.3-U60 
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0*lly  Praoipltatlon  for  October.  1 943 


Stiktious 

(."ouutltw 

Day  of  month 

1 

) 

.< 

4 

6        1'.        7        8        » 

1 

'" 

U 

1? 

18 

14 

15 

16 

17 

IM 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

W 

w 

10 

II 

^ 

ATLANTIC 

URAINAOE 

I'lM-Kl!  DKI.AWAHK 

Dlugiiians  Kerry  1'.. 

llrtwloy'-' 

llollistorvillc- 

MntHi.iortvs- 

Mvrtiiit  IVn-ono 

r«iipaok'-' 

I'l.a-nut  Mouult.. 

siromUlmrg- 

TaiiiU'i-s  KalM 

AlU-nlo«n- 

HctliU'liciii  1 

Blrtkvsliv  Coriior^l 
(iouUishon-)- 

Pike       

.OS 

.06 
.14 
.06 
.06 
11 
17 
.10 
.78 

.10 

ae 

1  01 
.15 
15 
03 
.17 
.06 
5S 
.01 

.23 

.07 
.15 
.04 
.OS 
.08 
.02 
.21 

.60 
1.26 
1.39 

.66 
1.06 
L26 

.'si 

.01 
.19 

T. 

.05 

.12 

.06 

.16 

.06 

.01 

.24 

.17 
.04 
.10 
.10 
.23 
.17 
.09 
.10 
.04 
.13 

.67 
.23 
.07 
.17 
.37 
.08 
.13 
.18 
.05 
.18 

.17 
.08 
.21 
.19 

-20 
.17 
.21 
.20 
.07 
.10 
.27 

.18 
.28 

.16 
.18 
15 
.26 
.30 
.11 
..30 
.02 
.04 
.13 
.30 
.19 

.40 

• 

1.23 

77 
.68 

1  20 
83 
.73 
.30 
.36 
.86 
.78 
.70 

1.15 
.61 
.59 
.49 
.54 
.35 
.77 
.81 
.41 
.27 

.  .26 
.16 
.88 

.60 
.13 
.  16 

.22 

.09 
.35 
.ON 
I  0(1 
30 
95 

.78 
1  21 
.75 
.92 
.09 

';^; 
il 

.73 

.'6,5 

.41 

;77 

44 

.61 
.30 
32 
SO 
.66 
.01 
.69 
.01 

.20 

.'69 
.46 
.20 
.72 
.03 

'.'68 

'!28 
.73 

35 

.'(i.i 

T. 

:.59 

[6('i 

40 

.03 

.0) 
.0.1 
.26 
.06 
.10 
.'20 

.i3 
.06 
.02 

T 

.04 

.04 

f.' 
.14 
T. 
,20 
.06 
03 

.03 
.01 
T. 
T. 

.02 

r 

".09 

T 

,06 
.0*2 

i.'eB 
i!a9 

1.62 
1.81 
1.40 
1.41 

.  25 

8.77 
6.0A 
4.86 
8.60 
(1.68 
6.1« 
4.12 
4  {)7 

onI 

.. . . 

•  >  •  . 

.... 

T. 

.06 
,06 

'.'ii 

'.20 

.02 

"".' 

.'is 

T. 

JO 

!62 

.28 

't.' 

1     ■  ■ 
.... 

.... 

.. 

'  ■  '  * 

IMkA 

'.'76 

61 

'  .'I'ii 

■34 
.75 

.45 

.'58 
,55 
,17 

,07 

.... 

Mnnme 

.1(1 

.10 

...  I.... 

Pike           

1.45 

.16 

1  87 

1.41 

•  • . 

|,,, 

.... 

Wayne 

Mouroo         . 

•20 

.09 

.'::. 

't.' 

.361  ::: 

"m 

.06 

.'io 
.i;< 

.06 

.01 
.21 
.10 

.27 
.41) 
.13 
.21 
20 
.36 
.17 
.36 
.15 
.43 

.41 
,43 
.20 
.58 
.61 
.36 
.21 
32 
.41 
.39 

.75 

.80 

.10 
,55 
56 
.14 
.15 
.66 
.07 
.61 
.65 
.81 

52 
.18 
.24 
.68 
.07 
.55 
.22 
.70 
.52 
.45 

73 

"r 

.".".". 

1.60 

.01 

1.46 

1.50 

.09 
.87 
2.01 
.73 
1  66 
2.06 
1.42 

.08 
.63 
.12 

1.28 
.01 

2.10 

t. 

.83 

1.66 

.08 

1.76 
.87 

i!6(> 

1.03 
.96 

i!66 

1.03 
1.15 

8.71 

3.22 
8.49 
4  58 

Irt^hurh 

Mntiroe 

Wayiio 

L32 
1.31 
1.12 

.72 
.56 

'!ii 

.... 

1.46 
1.66 
.06 

6.05 
5.0a 
8.60 
8.84 
4.27 
4  17 

.... 

T. 
.12 

.... 

Maueh  Chunk  — 

Mrrwin-burg-^ 

N>u-  TriiioU 

Paliueitont 

(^artH)ii 

.16 

.... 

.... 

Lchiffh 

07 

.14 
.02 

.18 

.39 
.08 

Carbon 

.07 
1 

.08 

■;45 

.07 
.67 
.30 

.74 

Lehijrh 

MontiTdmerv    . . 

Berks 

I.*uztjrne 

.47 

.07 

37 

.22 

T. 

.82 

1  53 

.. . . 

3!92 
2.89 

SriiCYI-Ml-l. 

.... 

K^ede^ick^vi^e*•'^  . . 

.... 

3.74 
4  49 

.76 
.22 
.22 
.87 
.04 
1.04 

.08 

Gratersford 

Phoonixville- 

« 

.14 
.02 
.09 
.01 

.12 
T. 

.25 
.16 
.01 

.OH 

.15 
.08 

'.'67 
.16 
.20 
.07 

.19 

.09 

1.16 

.06 

.96 

1.45 

i!78 

.... 

3  39 

riu'.ster 

S,  luiylkill 

3  60 

.43 
.3A 

.05 

.25 
.34 
.02 
.74 

.03 
.02 
.27 
T. 

T. 

'.'is 

.03 
.13 
.41 
50 

.48 
.16 

,29 
.23 
.20 
.32 

« 

.91 

'!&2 
.16 

.12 

.04 
.  Do 

.10 

.15 
.48 
.16 
.27 

:l\ 

.05 
.06 
.30 
.01 
.08 
.15 
.19 

29 
T. 

31 

4  93 

Pdttstown-  . . 
Pottsville'^ 

.Montgomery 

Scliuylkill .... 

.09 

.28 

".a 

't.' 

1.04 
.02 

:59 

.03 
.03 

■• 

■r 

T. 

.01 
r 

.01 

.0.' 
T.' 

'.'6i 

.... 

.... 

6  08 

.... 

■f.' 

ReadingJ'     

\Verner->*illti- 

Berks 

.07 

.03 
T. 

3.22 
4  66 

Berks 

Chester 

Bucks 

Delaware. 

.00 

.15 
.06 
.03 
.06 

.32 
.36 
.03 
.02 
.02 
.OH 
.04 

.17 

.46 

.24 
.33 
.20 
30 



l.owKit  Dki.a\va1(E 

.55 
.22 

'.'3i 

.21 

.25 
.04 
.24 
.19 

* 

4.69 
2.91 

.44    .73 
1.71      * 
.62  1   13 

Ma'rcu'-  Hooki^ 

Neshamiiiy  Kails.. 
Philadolphia 

Airport  Station''. . 
Citv  OHio^J' 

.80 

OS 

.... 

4.28 
8.79 

3.26 
3  40 

Bucks 

.04 

.01 

'!62 

M 
,02 

T. 

.62 
.91 
.83 
.71 
.62 
.69 
1.06 

.52 
.62 

.32 

.65 
.66 
.04 
.82 
.94 
.78 
.40 

.S7 
.70 

,56 

iiio 

.03 
.04 

i'30 



.01 
T. 

Philadelphia 

Philadelphia 

Franklin  Tn^t  -.  . 

.40 
25 
.24 
.21 
.22 

'? 

3.42 
1  44 

Quakprtown   

\V(-t  Chester.  

Burks 

3  39 

Chester 

3  64 

West  (irove* 

.6^ 
.50 

4  49 

i;ilK.MI'Nli 
CoviiiRton- 

Tioga  

"is 



.06 

.06 
.02 
.08 
.02 
.89 
.03 
.09 
.0.5 
.01 
.03 

'.'ii') 

.03 

.an 
.02 

.03 

. . . . 

!io 
'!68 

'.'95 

.18 
14 

.20 

.03 
1.21 

.03 
1.43 
L66 

T. 
1.44 
1.60 
1.67 

.51 
.60 
.33 
.72 
.?.8 
.20 
.65 
.44 
1.08 
.33 
.35 
.89 
.72 
26 
,60 
,45 
,42 
.16 
.12 
.68 
.39 
.84 
.15 

.63 

1.30 
1.18 
1.10 
I  27 

iiai 

.... 

3  53 

.  Oi     OS 

T. 

.04 

.61 
.03 
.05 

.05 

3  31 

NlUVrH  Bl'ANCH 

l!iioiiisburK(nr.)-,. 

■..si 

.02 
.29 

* 

.85 

[eo 
.01 
.02 

.03 

2.61' 

.03 

06 

"::'■ 

3.61 

.6 

15 

.37 

.  14 

.43 

1.36 

.(a 

.01 
.36 
1.27 

.80 
.37 
.30 

';44 

.04 

.69    .01! 

4  86 

nar.ville- 

Montour 

.29 
.43 
.06 
.44 
.19 
.15 
.10 
..34 
,1*1 
.2: 

.59 

* 

.42 
.81 
.67 
.37 
.67 
.83 
.22 
.80 
.28 
..34 
.93 

44 
.30 

67 
.61 
.75 
1.0( 
.14 
.83 
.52 
,78 

.80 

70 

* 

.09 
.88 
1.12 
.03 
.88 
.65 
.66 

.53 

* 

.66 
.08 
.48 
.87 
.01 
.07 
.89 
.91 
.82 
.87 
20 
.17 
.01 
.73 
.05 
.38 
.77 
.02 
.66 
.,3(1 
.66 

.... 

3  54 

KellogB  MtTower^ 
Millvillel 

Bradford., 

01 

.01 

':62 

• 
.02 

• 

.  .^. 

"  81 

Columbia 

Susquehanna.. . . 
Luzt'rne.. . . 

Lackawanna 

SusQuehaiina 

• 

« 

« 

.13 

!i3 
.05 

.'io 

.15 
.08 

09 

... . 

.... 

.... 

:::: 

5  16 

Montrosp'^ 

4  47 

I'ikfS  Crocki 

I 

1  34 
.11 

4  98 

Soraiitoul' 

14 

T. 

.52 
.34 

.02 
06 

4  66 

,Su>(iuehnnna- 

. ... 

.03 

r. 

.... 
•    • 

1.40 

r 

.36 
.07 

— 

3  33 

</ 

.05 

1.10 

.22 

!io 

.36 

'^24 

.66; 

.2n| 

3  84 

Tinikhaniiockt  — 
U  ilkf  itarrt"' 

Wyoming 

Lucerne 

.11 
1' 

5.00 
4  go 

West  Rkanth 

\iisonia-      

Tioga  

2  81 

nam  Kaglct 

Blair               .  . 

&) 

* 

* 

* 

« 

.70 
.14 

.24 

'.'88 

4  08 

Clearfield 

Potter 

Lycoming.,     .... 

..TO 

12 
.0« 
.18 
.2*2 

'.'6''i 
.26 
.37 

1.01 
.04 
.16 
.04 
.17 

".\2 
.26 
.35 
19 
.19 
.22 

.01 

.39 
.06 

.17 

.07 

!6l 
03 
.03 
.09 

T.' 
.04 
03 

T. 

.04 

.02 

T, 

,02 

,02 

.01 

T. 

.01 

"02 

4.20 

Cartfr  <'ampt 

.... 

3.94 

fedar  Run^ 

.39 
.80 

'.'(is 

1.41 

.12 

.02 
.41 

3  31 

Clfarf]eld2 

Clearfield 

.02 

30 

4.05 

l>rift\Toodt 

Cameron 

.17 
.2-2 
.15 

.02 

.77 
.32 
.29 
.03 
.28 
.22 
.07 
.33 

1.07 
.01 
.76 
.04 
.05 

1  12 
.07 
.01 
.02 

.... 

■.07 

';i6 

■  ■»■ 

.... 

.90 

4  45 

Du  Boi-(nenr) 

IHishoret 

Clearfield 

Sullivan 

Sullivan 

■.'ie 

3,79 
4.00 

Kagle?  \lere-  

.44 

5  16 

i^mporiuini! 

Cameron ...   .... 

I,vooming.. 
Potter 



.16 

.18 

3.66 

Ktifflish  Cent«rt.,. . 

02 
.08 

.01 
.27 

'.'24 
.13 
T. 
.02 
18 
.19 

.08 
.29 

.30 

'.i5 

.24 

3.  90 

•  iaieton. , 

.03 

— 

.... 

't'.' 

3  31 

(Carthans- 

Clearfield 

T. 

.... 

^62 

3.22 

Kvlertowii'' 

Clearfield 

Clinton     

Elk 

Clinton  

.12 

.17 

3.76 

Lock  Havi'nS 

'05 

.38 

T. 

T. 

.11 

.22 

.44 

!89 

3  45 

Medix  Rnnt 

Renovo'-' 

"".bf, 
.05 

't'.' 
.02 
.02 

'.05 

1.06 

4.08 

Shaffers  I'nthS,     . . 

Lycoming..      .. 
Centre 

.05 

1.39.     . 

■1  81 

>^t«t«  Collefji't..     .. 

T. 
.01 

T. 

07 

3  r,i 

Tamarack  Tower^. 

Clinton 

....... 

.... 

....       ■■77 

WHlshoroS   

Tioga 

Lvcoming 

.02 

.10 
.10 

.48 
1.20 

2.  69 

\\'illiamsport2 

3,84 

Continued  on  page  67. 


(57 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


OCTOBBR,    1942 
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Stations 

Counties 

Day  of  month 

t 

4 

a 

f. 

7 

■* 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

i 

Siisgiiekamia  Sarin 
(contimied) 

JCNIATA 

Altoona(near) 

.15 
.06 

.12 

.06 

.04 

.18 

.38 

.11 

.30 

.44 

.06 

T. 

.10 

.01 

.02 

.17 

.16 

.07 

.27 

.15 
T. 
.22 
.12 

.07 
.34 
.04 
.05 
07 

.07 
.13 

.08 

.79 
1.80 

1.71 
1,96 

.42 
.96 
.18 

1.09 
11 
.09 

1.78 
.08 
.68 
.99 
.83 
.64 

1.46 
.76 
,21 

1  30 
1.06 
.40 
96 
.72 
* 

.71 
1.58 
1.47 
1.33 
1.24 
1.09 

.56 
1.63 
1.95 

.62 

1  94 
68 

.76 
,36 
.08 
.74 
1.01 
.56 
.70 
.31 

2  12 
1.08 

1.32 
2.50 
.03 
1.31 
1  27 

• 

2.31 

.16 
.41 
.26 
.20 
.71 
.■25 

•22 
.18 

41 
.44 
.08 
.25 
.90 
1  53 
.18 
.38 
.10 
.16 
.47 
.11 
.08 
.08 

..31 
.10 

11 
.11 
.12 
.02 
.65 
.04 
.48 
.61 
.07 
.02 
1.12 

•29 
.03 

.78 
.89 
.14 
.68 
.77 
* 

.22 

.61 

.20 

.96 

I  14 

1.15 

1.38 

.68 

.22 

.21 

.85 

.64 

.56 

1.25 

.45 

.99 

.48 

.90 

.64 

.'22 

.69 

1.61 

.30 
.13 

.04 

.09 
.01 
.30 

'62 
10 

.06 
.16 

".U 

.\6 
.03 
.46 
.16 
.04 

''60 
.08 

.03 
.36 

".20 
.08 
.08 
.20 
.03 
T. 
.17 
.28 
.11 
..36 
T. 
T. 

".U 
.06 
.08 
41 
.46 
.24 
.65 
.20 
.08 

.08 
.07 

.29 

.54 
.46 
.64 
.32 
.76 
.71 
.29 
.27 
.41 
.28 
.21 
.42 
.33 
.23 
.77 

.60 
1.11 

.82 
1.27 
1.81 
1.78 
1.57 

.55 
1.24 

.12 

.35 
1  66 

.34 
1.60 
1.75 
1.19 
1.86 

.34 

,20 

.40 

.05 
1.22 
1.43 

.12 
1  37 

.89 
1.68 

.37 

.45 

1.58 

87 

.34 

.38 
8? 

'.'08 
".U 

".66 
.46 
.69 
.86 
.71 

'^96 
.40 

.26 

''63 
1.04 

i.'os 

.74 

.06 

1.26 

".61 
1  01 
1  35 
.•26 
.27 

i.'ii 

T. 

'.'02 

1.28 
.44 

'.'O'? 

. . . . 
.01 

.... 
'.6i 

4  29 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

6.82 

Bedford'...  ■•■  ■  ■  ■,  a 
Brefzewood  Intch^' 
Buivalo  Mills'-;.      . 
BurutCabnis(u.  )■* 
Charter  Oak(nr)J 
Ea.st  Wateiford'^... 
Huutiugdon 

.24 

' .'  {•i 

.02 

2  01  1-S6 

!68 

■;62 

'.08 

.13 
.08 

.04 

■.'65 
.03 
.02 
.07 
T. 
.02 

■^64 
T. 
.04 

.05 
.10 
.09 
.17 
.06 

".\6 
.15 
.22 
T. 
.09 
.06 
.10 
.18 
.16 
.10 
.04 
04 
02 
.15 
.05 
.11 
.02 
.02 
.23 
.03 
.14 
.07 

.15 

.09 

■^62 

.09 

'^OS 

■^5 

6  61 

1.33 

1.10 

.86 

.29 

.70 

.12 

.74 

.31 

1  52 

Od 

2.40 
2.00 
1.00 
2.44 
1.-20 
1.'22 
1.20 
1.11 
.96 
1   13 

6.64 
5.28 

3.60 

.23 
.52 
.52 
26 
.42 

.43 
.50 

6.67 

* 

3.43 

Mifflin 

.02 

4.71 

Loop  Mt.  Towers. 
Mapleton  Depot-^.. 
Martln>burgJ 

I'lmtiiiffdon  — 
Huutiiiffdon  .... 
Blair 

m 

".'u 

4.62 

.02 

t'.' 

T. 

■^og 
!oi 

.08 

'.'12 

'.'16 
.10 

. . . . 

''62 
".'\'b 

T. 

.05 
.02 

't.' 

'01 

.6i 
.01 

".06 
.01 

.02 

T. 

.09 

3.74 

.23 

4.15 

Perry          

6.29 

Bedford 

;i9 

.09 
T. 

91 
1.19 

32 
.92 
1.65 
1.30 
.22 
.71 
.12 
.14 
..36 
09 
.32 
.27 
.06 
.19 
.31 
.41 
1.00 
.09 
.04 
.03 

1.62 
1.60 

1.48 
1.48 

2.  04 
.68 
.20 

* 

.11 
1  04 

67 
.66 

1.94 
.17 
.19 
.21 
.80 

1.18 
.52 
.97 
.36 
.18 
.16 
.Zi 
.96 
.28 
.07 

1.36 
.14 
.36 

1  96 

.25 
2.25 
2.10 
1.74 

* 

•26 

1.80 

.68 
1.48 

.82 

.60 
1.72 

36 
2.72 

.58 
47 

.91 
1.37 
1.53 
1.31 
1.52 

.66 
1.17 
1.78 

.55 
1.03 

..')3 

.99 

.02 
.18 

4.87 

Saxton'"^ 

Shade  Gapl 

LWR  SL'SQCBHA-NNA 

Arendtsville2 

HuntlDffdon . 

4.59 

.06 
.35 

6  16 

06 
.09 
.07 
.03 
.04 
.13 

r 

.68 
.03 
.37 
.74 
.55 
.08 
.07 
.18 

6  40 

Blue  Mt.  Intchg...3 
Carlisle 

6  2- 

r'nmbprland  .... 

.30 
.06 

.58 
.62 

5.80 

• 

* 

i'58 

4.38 

Ephrata.. 

Glen  Rockl 

York         

.03 

5  30 

Schuylkill 

4  42 

York 

T. 

6.98 

Hanover......--- 

Harrifburg  ArptI'. 

Holtwood -i  

Huntsdale-i 

York         

11 

'.'04 

.2.5 
.13 

17 

T. 

4.40 

Lanca>ter 

Cumberland  — 
Lancaster. 

.02 
.09 
.07 
.08 
.24 
.12 
.93 
.15 
.14 
.18 
.16 

37 
.06 

15 
.18 
.78 
.28 
.10 
.09 

.09 
.07 
.15 
.15 
.09 
.35 
.10 

.03 
10 
.03 
.03 
.26 
.18 
.02 
11 
.09 

.15 
.19 
13 

97 

.10 
.02 

4.80 
6  44 

.34 
T. 
.22 
.13 
.14 
.50 

6.14 

Lebanon 

Dauphin 

Dauphin 

6.41 

ManadaOap 

Mlddletown-*    

Miller.sburgl 

6.2c 

.01 

5.,5t 

.04 
.01 
.10 
.08 

■.05 

T. 

T. 

T. 

.02 

.04 

4.96 

York 

.05 

.33 
.26 
.33 
.55 
T. 

•22 
.20 
.35 
.27 
T. 
.66 

33 

7.88 

Pens  Nursery -i... 
Peters  Mt.Tower'. 

I'ine  Grove-" 

K;  igtown'' 

Seliusgrove 

Shippensburg 

3.7- 

3.70 

Schuylkill 

6.0t 

Schuylkill 

tl.96 

Snvder  

.16 
.04 

'« 

.14 

.04 

.21 

1.01 
.04 
.•20 
■53 
.57 
.08 

.98 
1.33 
2.74 
2.05 

.73 

• 

.... 

06 
T. 

4.61 

Cumberland 

T. 

6.89 

Northumberland 

Dauphin 

Centre 

T. 

.... 

3.93 

Williamstown 

Woodward' 

• 

.03 
.29 
.12 

4.34 

.01 

3.87 

York 

6.56 

York  Haven'    ... 

Potnmnc  Basin 
Chambersburg'.... 
Gettysburg  .  .^  •  ■  -  - 

Hewitt(near)I 

Hvndman'^ •-• 

MoConnellstiurg'!.. 

Meroersburg • 

South  Mt.  San't  m' 

^^'^^  DRAINAGE 

Ohio  Bddn 

Al.I.WiHENY 

Acmetonla'. 

Aliens  MilUt 

Blalrsville-! 

Bradford     

BrookvUle-^ 

Ruckstownt 

Cherry  (irovet 

York 

6.40 

Franklin 

'  '•' 
.16 

.24 
.15 

r 

T. 
.95 

6.28 

.07 

.03 
.05 

'.'03 

6.20 

Bedford 

.01 

6.80 

Bedford 

.... 

,33 
.16 

■r 

.20 

5  Ji3 

.10 
.42 
.48 
.10 

.25 

« 

.69 
.19 
.42 

'.'27 
.40 

'.'63 
.12 
.05 
.!52 

47 
.72 
,13 
.27 
.10 
.18 
.08 
.04 
.16 
.09 

■23 
.47 
.39 
.52 
.08 
.55 
.24 
.49 

'.'08 

't.' 

.06 

.37 

6.44 

.... 

6.44 

Franklin 

• 

• 

7.31 

Franklin 

22 
.04 

l.,55 

.38 

.41 

.01 

.13 

.12 
.27 
.10 
.26 
.13 

■.02 
.23 

14 
.12 
.10 
.02 
.06 
.06 
.16 
.22 
.14 
.09 
.06 

10 
.14 
.14 
.10 
.05 
.31 
.09 
.25 
.04 
.16 
.29 
.16 

.08 
.01 

't' 

.01 

".ia 

.38 

.21 
40 
49 
.47 
30 
40 
.41 
.30 
.71 
.33 
.60 
.49 
.26 
40 
.30 
39 

.64 
.23 

'.'6i 

T. 

T 

6.19 

A  iipohpnv 

T. 
14 

.01 
21 
.11 
.01 
.13 
.09 
.24 

.47 

1.31 

.79 

.54 

1.16 

2.27 

1.82 

.28 

.19 

3.87 

1.48 

1.66 

.44 

.32 

.32 

1  44 

1.25 

.94 

1,50 

1.9h 

1.90 

1.42 

2, 56 

1.95 

.19 

8.70 

TfiffpTson     

.37 

T 

.28 

.23 

.10 

.38 

.71 

4.31 

Indiana 

.... 

.12 
.13 
T 

.09 
02 
12 

.07 
.27 
.03 
.04 
05 
1.05 
.31 

.07 
T 

.04 
.05 

.08 

4. a 

•22 
.03 

■:69 

.41 

.06 

.14 

.81 

..33 

1.'21 

3.71 

.04 

.'08 

4.92 

Somerset 

Warren        

5.78 
5.17 

Clarion 

'!62 

.02 

.17 
.01 

6.65 

nfiadersport 

Crooked  Crk.Daml 

I'erry 

I'iiiTilnt 

.32 
.26 
43 
.16 
T. 
.09 

.46 

.37 

.59 

24 

:tl 

.40 

T 

.04 

8  14 

... 

.83 

T. 

.40 

6.52 

Westmoreland.  . . 
Cambria    

.05 
.16 

:i9 

12 
.12 

.20 

'08 

13 
.08 
06 
40 
.15 

0,=i 

.'6i 

30 
20 
.55 
.02 
.01 

.02 
16 
.04 

.06 
.85 
.75 
43 
T. 
.37 
.52 
.05 

.01 
07 
05 

.05 

3.90 

.18 

T. 

.10 

5.13 

K5  pnst)urg2 

Edinboro 

.... 

.06 

.16 

* 

.14 

T 
T 

4.47 

Erie 

33 
T. 
.06 
.03 
OR 
.37 
.07 
.Ofi 
1     07 
.06 
11 
.11 

'6i 

■!62 

.05 
T. 

'!69 

.2(1 

■:i4 

06 
.40 
.08 

.10 
.04 

.70 

6.03 

4.4U 

HoTn<^t                 ...    . 

Indiana 

Indiana. 

i.l8 
T. 

5.08 

.... 

'!05 
.04 
.05 
.09 

.66 
31 

3.89 

.13 

T. 

.01 

.06 

T 

.01 

.07 
.05 

"m 

T. 
T. 

4.50 

MrKf-an 

1  Westmoreland. . . 
Westmoreland  . 
Westmoreland. . . 

23l   .07 

.25 

.03 

.51 
.46 
.22 
.70 
.46 
.49 
.41 
.17 
.25 
.36 
.17 
.28 
.SO 

.04 

.69 
.44 

.>0 

T 

.97 

.85 

5.31 

T  aun-l  }{ill  Pnitt 

,03 
02 

j  .0-^ 

03 
.16 

.04 
.04 
T. 

01 
.01 

49 

.5.40 

Laur.'lTIillTunnel^ 

IjVl'  ppus 

1   ... 

3.95 
3  96 

.\rm*trong 

Forest 

C'rawford 

.68|   .93 
.42i   .46 
.95    .S9 

.03 
.01 

6.  ,32 

Marleiivillet 

lis  25 

Mi-advllleS 

T. 

.04 
.26 
.17 

.12 

.18 
.17 

T. 

4  36 

Mnsgri've'-' 

Parkers  LandliiB-. 
Pittsburgh  Cty  GUI 
Puux'.utawnev^ 

.\rmstroug 

.\rmstrong 

'  .Mleglieny 

Jp!7erson 

T. 



.06     Of 
.06     IS 

.031  T 

.4613.051    .17 

.22 

5  5f 

.04 

'!65 

.43 

1.70 

.37 

.27 

.95 

2. If    .14 

.24|   .45 

1.801  ..sp 

94      21 

2.59      24 

't.' 

.03 
.02 

'los 

T. 

'.'ss 

4.57 
4  08 

.10 
.18 
.04 

.Ofi 
.02 

3.99 

Elk 

Indiana 

T.' 

.'6i 

.02 

.01 

't" 

.... 

.<1.22 

Salt-burg2     ... 

5  02 

Continued  on  page  68 
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Dally  Precipitation  for  Ootobei,  1812-Coiit.luuttd  Iroui  I'agu  n? 


CoUDtloN 

Day  of  month 

1 

SUUons 

», 

3 

8 

4 

8 

« 

7 

B 

9 

10    U 

12 

M 

14     18 

18 

17 

,. 

1» 

ao 

21 

. 

28 

24 

26 

20 

1 
.28 

28 

29 

80 

81 

1 

Al  I.IWHKNY 

(continued) 

Indiana   

.46 

S7 

.22 
.08 
.01 
.11 
.10 
.06 
.01 
.20 
.03 

.17 

.07 

.... 



1 
.6l|1.43 

49 

11 

.89 
08 

.... 

89 

.16 
.08 
.04 
.02 

'ii 

.21 

.. 

.10 
.13 

.09 
.14 
.09 
.10 
T. 
.06 
.06 
.03 
.05 
.04 
.17 
* 

.11 
.16 
,06 
.18 

'.'oi 

.24 
.32 
.31 

.18 
.14 
.14 
.20 

.13 

81 

4  87 

8methport'- 

atrougstowiit 

Tion«.ta  Danit  — 
TiiiisviUfil 

....1.--. 

.06 

.27 

.... 

....!.... 

261     8ii     'i< 

.28 
0.5 

.........    .28 

....    .08'   ,44 

....'   .Ofii   .40 

....     O.Si  .39 

....       12    .31 

.... 

.... 

.... 

i'oi 

* 

1.28 
1.24 
1.00 

4  72 

.07 

.01 

14 

.07 

.26 

'.'ie 

.10 

.07 
.06 
01 

.ISll.  I2i   .801     18 

.02 
.04 

.78 

II 

.161.48!   .21      SO 

■'■ 

.  84   .  2i» 
.82!  .26 
.4.5!  ,'^9 
.22    .08 

....    .85 
.49,   .25 

T.     .87 

T.  1  .68 
.45,  .19 
T.  1  .81 
271  .13 
.281  .32 
....    ,16 
.88    ,11 
.021   .50 
.27    .07 
.351   ,03 
.  18i  .  02 
.4r  .15 
.81     • 

.ie 

.W 

^ 

,..; 

118. 91 
6. 10 

Crawford 

.2S 
.20 
.06 
.06 
.27 

.10 

.... 

'.'.'.X'.:' 
i 

t.08 
.96 

2.49 
.24 

2.11 

61 

.31    .66   .17 

Union  City  t 

Vandewift  •* 

Erie 

.28'   .68 

,04 

4  84 

Westmoreland. . . 
Warren 

.... 

.01 

62 
1  72 

86 



T. 

.o-z 

T. 
.02 

.08'  .19 

84 

.06   .48 

.,,.!  ,23 
....i   .42 
.04   ..S6 
.1   .49 
,..        67 

6,17 
4  08 

.02 

.02 
.02 

.10 

. 

.18 

28 
.07 

.10 

11 

04 

.03 
T. 

.... 
T. 

r 

Voungsvillet 

MONO<i.\HBLA 

Confluence  2 

Connellsville* 

Donorat 

Greensboro' 

Oreensburg 

Irwin 

W  arren 

.02 

T. 

.05 

•       67 

1.20    .72 
2.08i   .41 

1.26 
1.26 

6  82 

Somerset 

.21 
.17 

T. 
T. 
T. 

,     , 

8  71 

1 

62 

4  61 

\V  A<$  h  i  n  flrtnn 

06 

.11 

2  H8 
.56 
2.22 
1.90 
82 
2.62 

.16!   .291... 

6.89 
4  66 

Greene  . 

.02 
01 

.11 
.06 
.03 
.20 

2.16    .63 
1.32    .18 
1.81   .04 
2.86  1.54 

.a7l     19 

.08 

Westmoreland 

Westmoreland 

T. 

.08 

.02 
.02 

6  06 

.04    .01 

.16 
.06 

T, 

,48 

T. 

,87 

.08 
28 
88 

6  08 

Meyersdale''' 

Murrysvillet 

NewelH 

Somerset. 

.09 
.02 

.18 

'  .02 
T. 

.03 

T. 

.02 
.04 
.01 

5  62 

OS 

.11 

.... 

.... 

1  20 

6  47 

.02 

T. 

T. 

... 
.11 

* 

.02 
08 
.18 
.39 
.03 
.08 
.68 
.46 
.17 

.01 
T. 

1.101.60    .45 

3  81 

Pittsburgh  .\rpt.t'. 

T. 

.02 
.04 
.08 

.09 

.... 

.11 

.02 
.07 
T 

1.46 

.99 

1.05 

1  87 

.15 

1.89 

2.11 

.57 

.86 

84 

.61 

.12 
.19 
.41 
.48 

17 

T. 

.... 

.09 

8.91 
8  98 

Somerset 

SprJDffs 

Somerset 

,06]   ,40 
04     (iA 

4  68 

Fayette 

Greene 

.01    .02 

1 

.... 

■;88 

.22 

4.88 
8  74 

Waynesburg 

Beavkr 
Beaver  Falls'^  . 

1  25 

.68 

.32 

.29 
!<0 

Beaver 

■r     .  01 
r     .06 

.08 

.58 
I  06 

68 

.01 
.04 
.18 
01 

.84 
94 

.21 
T. 
.01 

T,' 
T 

'.'62 
T. 

.28 
.11 
.15 

T. 

8  72 

Butler 

Butler 

1.20     60!   .05 

.80 

.16 
.92 
.67 
1.18 
.38 

4  ''0 

Greenville      

Mercer 

Mercer 

T. 

tV 

.16 
.03 
.23 
.03 
.12 
.10 
.03 

.33 
01 

.11 

.10 
.12 
.13 
.10 

.06 
.01 
.03 
.03 

'■].' 

T 

.12 
.04 
.06 
.08 

!62 

.02 

.01 

.'6i 

.02 

T.' 

.... 
.02 

.13 
T. 

.84 
.74 
.76 
1.02 
.2S 
.26 
.13 

.62 
.33 
33 

.36 
.80 
.37 
.32 
.45 
.49 
.61 

.90 
1.22 
.67 
.20 
.20 

,60 

.34    .15 
40|   .08 

.18'  .62 
.261  .76 
.45     30 

..   . 

.07 

.04 

T.' 
.01 

tV 

.08 

.01 

4  H7 

Grove  Cltv 

39 

.04,   .88 

....'  .48 
..,,      18 

4  76 

Mercer'.. 

Mercer 

Lawrence 

Crawford 

.68    .11  .... 

.  .       . 

T. 

T. 

!6i 

4  88 

New  Castle 

Henn  Line*.   . 

.92 
.42 

..    1   .02 
.69;   .04 

.48 

.19 
86 

4.16 
3  40 

Pymatunlng  Dam^ 
Sharon^ 

Crawford 

Mercer 

T. 

T. 

.40   .41 
.40    .02 

.0" 
.08 

,:::  .3- 

„|.60 

.071   .88 
.07    .30 
90 

T. 

.22 
.40 

.18 
.18 
.38 
8A 

8.28 
2  88 

Ohio 
Claysville2 

Washington 

.75 
.24 
,38 
.57 
.40 

80 

.15 
.36 
.03 
T. 

.... 

8  42 

Coraoi>olis2 

Allegheny 



'!65 

* 

2  97 

Midland2 

Beaver 

.01 

T. 
.03 



8.07 
8  97 

Mt.  Lebanon 

Allegheny 

Washington 

T. 

.02 

.20 

'.'04 

1.60 
1,90 

.87 
.13 

16 
.32 

22 

.11 
.10 

1R 

.... 

. . . . 

.60 

Washington! 

.ioi  .25 

1 
1 

i 
.04,,  .29 
.08j  .67 

4  86 

LAKE 

DRAINAGE 

Erleji 

Erie 

16 

»6 

.06 
.03 

.... 

m 

.12 
01 

.10 

.... 

.66 
,60 

Raymondt 

Potter 

.... 

.... 

.23    .11 

1 



.::  :o8|;:;; 

1    i 

.63   .69 

.17    .08 

8  60 

1 

1 

Except  as  otherwise  indicated,  observation?  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station;  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  Precipitation  measured  In  the 
morning:  amouut  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  precipitation  for  period,  midnight  to  midnight,  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  *  Precipitation 
for  period.  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight,  •  Inchiried  in 
next  measurement.     $  Incomplete  or  missing,     t  Dally  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    II    Record  partially  estimated. 


PBBSSUKE,  WINB,  HUMIDXTT  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea  level) 

Wind**           1    Relative 
[    Humidity 

a 

Stations 

Highest 
Date 

1 

1 

In 

3 
i 

• 

E 

a 
o 

Date 
7:30  a.m. 

e 

a 

a 
a 

MM 

o 
a 

Erie 

30.02      30.48  '   19  1  29.41  1  22 

8,1 
7.1 

22 
26 
29 
29 
31 
28 
19 

gw. 

8. 

W. 

ne. 
nw. 
se. 
n. 

22     84 
21      83 

6     87 

■.57' 
67 

83 

28 

Harrisburg 

Kylertown 

30.06     30.65 

13 

29.54     22 

73  !     43 
70 

Philadelphia  ....  i  30. 07  1  30  52 

Pittsburgh 1  30.06  i  30  44 

Reading SO. 08     30.86 

Scranton !  30. 09  i  30-.  61 

1             1 

l:< 
13 
18 
13 

29.67     '.'6  !  li,7 
29.50     22  1     9,9 
29  56     22  \    9.6 
29.63     22  1     ,5.6 

12     86 

5     83 

26      80 

18  '■  83 

1 

56 
55 
53 
60t 

76 
67 
54$ 

49 
48 
55 
67 

•  For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


t  3:00  p.m. 


Corrected  to  true  velocities. 
5  4:00p.  m. 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


Port  Jervis.  N.  Y Delaware 4,2!    6.9 

Easton Delaware .5.  0  ]  10.6 

Lehighton ',  Lehigh '  4,4  !    6,2 

Reading Schuylkill   5.7       9.9 

Wilkes-Barre N.  Br.  f-usquehanna,  6.4     10.8 

Williamsport W.  Br.  Susquehanna.  2.7      6.8 

Newport luniata 5  0     1:1.2 

Harrisburg Susquehanna 4  5      5  7 

Schenley.inr)  Ix)ck  No.  5.  .Allegheny \S.5     17." 

Sutersville Youghiogheny 4.8     11. :i 

CharleroKnr.).  Lock  No.  4  Monongahela 13  4     18  8 

Pittsburgh Ohio •          • 

Midland.  Dam  No.  7 Ohio •       19,8 


27 

2.9 

17 

18 

2S 

3.0 

13 

22 

27 

8.1 

6  1 

9 

27 

4  7 

26 

i:< 

28 

8.2 

16 

22 

18 

0.7 

14 

20 

17 

»  4 

I2t 

22 

29 

3.6 

14t 

17 

17 

12  n 

13 

24 

16 

2  it 

14 

.0 

16 

11.0 

12 

SO 

• 

5 

17 

• 

1 

80 

•  Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    PENNSYLVANIA  SECTION. 


OcionER,    ]942 


Daily  Temperaturea  fo 

r  October. 

1942 

Stations 

1 

3 

B 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17      18  j 

19 

20J 

21 

22 

23     24 

26 

26 

27     28 

29 

80 

81 

Mean 

AlVr.fDwn^        1 

Maximum.... 
Minimum.. .. 

69 
85 

72 
42 

66 
41 

68 
42 

66 

46 

60 
51 

74 
39 

76 
41 

80 
43 

76 
46 

74 
49 

66 
46 

63 
44 

69 
45 

64 

64 

63 
67 

61 
55 

70 
50 

64 
41 

66 
36 

63 
37 

71 
44 

61      63,     62 
65      42      42 

66 

48 

54     60 
32     29 

62 
31 

.33 

72 
38 

65.7 

A 1  >C  11  vv'  "11      ......•>•••/ 

43.0 

AH(X)iia{near) i 

Maximum... . 

76 

69 

62 

68 

73 

63 

74 

74 

74 

72 

76 

67 

61 

59 

61 

63 

65 

62 

63 

68 

6U 

63 

60     57 

61 

64 

391     67 

61 

68 

70 

64.1 

Minimum..   . 

31 

45 

48 

63 

55 

46 

38 

41 

49 

48 

46 

43 

48 

61 

54 

59 

55 

48 

37 

36 

42 

41 

46     34 

37 

36 

22     22 

34 

40 

46 

4Z9 

Arendt«villH ) 

Maximum... . 

73 

74 

64 

60 

64 

67 

77 

78 

82 

74 

73 

68 

60 

59 

62 

63 

61 

69 

67 

72 

60 

67 

60      60 

55 

54 

47      57 

68 

69 

70 

65.8 

Minimum.. . . 

39 

47 

49 

63 

58 

52 

41 

46 

47 

66 

49 

62 

47 

54 

58 

61 

54 

52 

40 

38 

47 

.53 

50      40 

41 

42 

.30l     26 

33 

36 

47 

46.4 

Bedford J 

Maximum.... 

73 

73 

67 

67 

72 

70 

76 

77 

80 

77 

72 

69 

64 

69 

62 

64 

65 

65 

63 

70 

68 

64 

64 

58 

57 

68 

41 

56 

64 

69 

71 

66.1 

Minimum.. . . 

36 

46 

47 

56 

56 

47 

35 

40 

47 

46 

48 

40 

60 

51 

58 

61 

56 

60 

36 

34 

43 

47 

49 

38 

40 

37 

28 

23 

32 

36 

48 

43.8 

Bet'nU-hein3..   J 

Maximum.... 

70 

72 

69 

67 

65 

59 

76 

77 

82 

77 

76 

66 

61 

61 

63 

61 

56 

69 

63 

66 

60 

71 

64 

63 

60 

66 

42 

65 

62 

70 

73 

66.8 

Minimum..  . . 

42 

47 

42 

42 

54 

60 

44 

46 

50 

57 

60 

51 

46 

46 

66 

65 

48 

48 

45 

40 

42 

66 

,50 

44 

iA 

44 

32 

31 

34 

40 

84 

46.1 

BIooiiiSbviT'Sl  iif>8-T)  .    .) 

Maximum... 

69 

75 

67 

61 

69 

63 

73 

74 

76 

75 

73 

67 

64 

63 

69 

67 

64 

68 

62 

64 

61 

67 

62 

63 

61 

66 

43 

63 

61 

67 

71 

66.4 

Minimum .... 

34 

37 

34 

41 

51 

47 

31 

34 

39 

42 

40 

36 

34 

52 

50 

58 

60 

34 

30 

30 

.» 

51 

48 

43 

33 

37 

26     20 

26 

30 

41 

38.5 

likie  Mt.  Interrhauge'  1 

Maximum... 

'4 

74 

60 

58 

70 

66 

72 

76 

80 

80 

74 

72 

64 

64 

66 

66 

64 

72 

72 

71 

58 

68 

64 

64 

66 

82 

44 

52 

66 

68 

67 

65.9 

Minimum..  . . 

40 

48 

50 

54 

63 

50 

42 

46 

52 

62 

60 

50 

60 

54 

52 

60 

66 

62 

40 

37 

511 

53 

60 

31, 

40 

38 

.32 

'24 

34 

37 

61 

46.2 

Bradford i 

Maximum  — 

69 

68 

69 

62 

66 

fiO 

66 

74 

73 

70 

69 

65 

64 

61 

62 

66 

63 

611 

68 

61 

60 

56 

56 

,50 

62 

68 

34 

51 

63 

70 

68 

62.4 

Minimum.. . . 

39 

35 

37 

64 

56 

41 

33 

26 

45 

34 

31 

38 

30 

49 

56 

58 

56 

36 

26 

M) 

27 

35 

43 

26 

29 

34 

24 

29 

30 

41 

55     38.1 

Breezewood  Intohg^  .  (Maximam.... 

74 

72 

60 

62 

74 

64 

70 

76 

82 

76 

72 

66 

52 

58 

62 

65 

68 

64 

62 

70 

62 

68 

56 

60 

;)H 

,50 

42 

56 

64 

68 

70 

61  6 

Brookvllle* i 

Minimum.     . 

40 

44 

52 

42 

62 

42 

38 

38 

48 

48 

44 

44 

48 

52 

52 

62 

54 

48 

36 

36 

44 

48 

44 

34 

40 

.V2 

26 

•22 

34 

44 

60 

43.2 

•M.'i'ximum  — 

70 

72 

70 

66 

70 

68 

70 

73 

68 

72 

69 

69 

60 

57 

62 

64 

60 

60 

64 

65 

68 

57 

50 

52 

63 

47 

36 

51 

64 

73 

63 

62.3 

.Minimum.. . 

40 

40 

46 

64 

48 

34 

31 

,S1 

46 

42 

36 

32 

43 

62 

56 

56 

49 

36 

30 

28 

33 

44 

30 

27 

37 

28 

24 

24 

28 

46 

47 

38  6 

Burnt  Cabius(near)''*.  j 

.Maximum... . 

76 

73 

60 

58 

70 

66 

77 

76 

82 

75 

72 

66 

54 

58 

67 

^J 

70 

67 

64 

72 

62 

61 

6(.i 

61 

.56 

51 

44 

66 

59 

70 

68 

6,5.0 

Minimum 

36 

43 

44 

62 

50 

40 

34 

37 

36 

44 

43 

37 

60 

.52 

54 

59 

64 

49 

36 

31 

43 

50 

45 

36 

35 

34 

2^1 

•20 

30 

46 

51 

41.7 

Butler i 

Maximum... . 

Minimum..  .. 

75 
38 

75 
40 

77 
52 

78 
49 

76 
52 

69 
45 

74 
36 

78 
32 

■4 
49 

72 
47 

75 
44 

72 
36 

65 

48 

66 
52 

70 
55 

64 
60 

63 
49 

61 
43 

66 
31 

69 
31 

63 

34 

59 
44 

60 
42 

56 

30 

62 
36 

.50 

•■'A 

40 
26 

:]I 

58 
32 

74 
49 

74 

48 

66.8 

41.5 

Carli^ie , 

Mai.ilmum... . 

70 

74 

65 

60 

65 

65 

78 

77 

82 

75 

76 

70 

63 

65 

63 

64 

69 

71 

68 

72 

64 

74 

70 

64 

58 

64 

49 

.58 

60 

66 

70 

67.0 

.Mii.imum..  . . 

40 

43 

52 

62 

56 

52 

37 

41 

46 

61 

47 

43 

42 

68 

68 

60 

53 

53 

42 

35 

41 

54 

,5(1 

37 

39 

42 

28 

26 

31 

40 

52 

45.1 

Chatnbersburg j 

Maximum... . 

74 

74 

61 

61 

70 

61 

75 

76 

81 

75 

76 

66 

57 

62 

62 

65 

66 

71 

66 

71 

.59 

68 

64 

e^ 

58 

54 

46 

64 

60 

67 

71 

65  6 

Minimum.. . 

3y 

47 

49 

56 

53 

49 

40 

42 

48 

55 

48 

47 

48 

52 

57 

61 

54 

53 

40 

38 

47 

.52 

40 

38 

38 

40 

.<o 

28 

33 

36 

46 

46.2 

ClayevUIn2 ^ 

.Maximum..  . 

73 

77 

79 

67 

71 

66 

73 

78 

77 

78 

69 

70 

63 

62 

63 

67 

65 

64 

6fi 

69 

61 

60 

50 

55 

65 

41 

39 

.59 

70 

74 

63 

65.6 

Minimum.. . . 

32 

42 

43 

5-) 

49 

43 

40 

37 

37 

45 

38 

36 

39 

51 

52 

66 

46 

45 

36 

36 

34 

43 

41 

31 

30 

32 

24 

T) 

19 

43 

64 

39.4 

Coato^viUe ■  ■  < 

Maximum.  .. 

68 

72 

66 

69 

66 

62 

73 

76 

81 

73 

72 

66 

62 

60 

65 

64 

58 

69 

66 

66 

64 

70 

64 

61 

60 

58 

46 

54 

62 

68 

73 

68.2 

Minimum ..  . . 

37 

46 

44 

45 

66 

51 

42 

46 

49 

55 

68 

51 

48 

48 

58 

68 

62 

51 

42 

39 

42 

54 

52 

45 

43 

42 

31 

SO 

38 

37 

44 

46.1 

Coudorsport < 

Maximum... . 

74 

75 

75 

62 

71 

63 

69 

78 

70 

75 

71 

71 

65 

68 

62 

66 

65 

64 

58 

65 

58 

58 

,53 

65 

63 

85 

34 

52 

00 

70 

68 

63.9 

Minimum..  . . 

30 

34 

35 

50 

60 

40 

iO 

30 

41 

40 

36 

32 

34 

50 

54 

66 

64 

42 

29 

•27 

29 

12 

43 

25 

33 

■it 

24 

•26 

29 

44 

50 

37.8 

Derry < 

Maximum.... 

73 

73 

75 

70 

71 

66 

74 

79 

77 

75 

73 

73 

64 

63 

66 

66 

64 

62 

64 

70 

78 

65 

61 

60 

69 

58 

4(1 

.59 

70 

77 

73 

67.8 

Minimum  — 

44 

44 

59 

.59 

58 

45 

48 

38 

53 

44 

46 

38 

51 

53 

67 

61 

55 

49 

40 

35 

,50 

47 

46 

34 

37 

34 

26 

24 

36 

84 

59 

45.7 

Eagfes  Mure , 

Maximum... . 

60 

62 

58 

53 

60 

51 

63 

65 

67 

66 

62 

58 

61 

57 

66 

68 

52 

61 

54 

67 

55 

68 

,?2 

63 

58 

.5(1 

.36 

4.=) 

53 

61 

64 

67.5 

Minimum  — 

35 

43 

40 

42 

42 

46 

37 

39 

43 

44 

46 

42 

39 

39 

45 

64 

43 

47 

35 

,33 

.34 

42 

45 

33 

34 

40 

21 

21 

24 

a 

41 

38.6 

Ebensburg' 

Maximum... . 

73 

58 

61 

70 

58 

69 

76 

73 

68 

68 

64 

58 

56 

60 

64 

62 

67 

•)8 

64 

60 

58 

46 

57 

58 

43 

35 

54 

63 

68 

73 

61.1 

Minimum..  . . 

■37 

37 

40 

44 

51 

40 

36 

34 

38 

44 

40 

40 

41 

46 

60 

56 

50 

44 

,S6 

35 

:« 

40 

40 

30 

31 

89 

22 

■23 

24 

36 

38 

38.4 

Edinboro ■  , 

Maximum 

68 

69 

73 

67 

65 

54 

65 

73 

72 

56 

64 

57 

52 

6! 

67 

68 

59 

58 

67 

6(1 

58 

56 

48 

51 

58 

53 

38 

49 

68 

70 

67 

50.7 

Minimum-  . . 

47 

37 

61 

54 

60 

43 

39 

35 

49 

43 

34 

35 

40 

50 

65 

68 

51 

43 

.32 

36 

36 

40 

38 

34 

.33 

34 

25 

27 

34 

51 

46 

41.4 

Kmporium'^ , 

.Mnximum 

73 

75 

66 

61 

70 

69 

70 

77 

72 

70 

76 

72 

64 

60 

64 

67 

66 

61 

66 

59 

60 

64 

68 

41 

37 

53 

Kl 

63. 9« 

.Minimum 

31 

41 

41 

50 

53 

46 

29 

36 

36 

44 

42 

34 

31 

34 

45 

57 

"55 

32 

31 

30 

32 

44 

29 

30 

20 

26 

26 

:(0 

:<6.9» 

Ephrata , 

.Maximum.... 

7.H 

79 

69 

61 

67 

63 

77 

79 

84 

76 

77 

66 

62 

60 

66 

64 

62 

"ii 

67 

70 

63 

73 

63 

66 

".W 

57 

43 

57 

66 

70 

"72 

67.1 

t  Minimum  .... 

39 

39 

43 

51 

56 

52 

38 

43 

4." 

54 

50 

47 

46 

57 

69 

61 

54 

52 

39 

36 

45 

54 

6:1 

39 

40 

42 

30 

27 

33 

;i7 

37 

45.1 

Erie-' , 

Maximum... . 

67 

64 

76 

70 

67 

66 

66 

79 

71 

62 

63 

59 

63 

59 

64 

60 

59 

,59 

69 

60 

63 

66 

40 

^2 

.59 

49 

39 

■52 

64 

74 

69 

61.8 

^  .Minimum.  . . 

54 

52 

58 

59 

48 

46 

51 

50 

62 

49 

46 

48 

51 

55 

66 

56 

61 

51 

45 

43 

52 

48 

13 

41 

44 

31 

27 

35 

,50 

60 

48 

48.3 

Frauklin- , 

Maximum... . 

74 

74 

75 

65 

68 

61 

72 

77 

71 

72 

70 

74 

63 

60 

65 

65 

60 

63 

62 

67 

58 

57 

50 

58 

63 

44 

38 

55 

61 

73 

64 

63.8 

Minimum.. . . 

34 

42 

46 

52 

53 

46 

37 

36 

35 

48 

40 

37 

37 

47 

54 

57 

53 

46 

38 

33 

33 

37 

41 

32 

32 

411 

26 

26 

29 

35 

64 

40.6 

Freeland , 

<  Maximum... . 

60 

65 

64 

57 

59 

59 

68 

69 

71 

65 

70 

60 

59 

54 

57 

59 

,59 

67 

56 

56 

.52 

.59 

.59i     .53 

54 

51 

47 

38 

58 

.59 

60 

5K.5 

Minimum..  .. 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

48 

47 

41 

41 

39 

,39 

39 

39 

40 

39 

38 

37 

38 

3c 

38 

36 

37 

32 

£i 

•28 

23 

21 

34.6 

Gettysburg 

Maximum... . 

71 

71 

69 

62 

66 

65 

75 

76 

82 

77 

71 

70 

62 

60 

63 

r>i 

63 

68 

66 

70 

67 

7" 

67 

66 

60 

54 

47 

55 

6(1 

69 

70 

66.3 

Minimum 

40 

4H 

49 

54 

57 

53 

41 

46 

48 

56 

50 

49 

47 

55 

60 

62 

56 

51 

41 

.39 

47 

65 

51 

42 

42 

43 

30 

29 

:« 

.36 

46 

46.9 

Uordon 

1  Maximum.... 
1,  Minimum  — 

69 
37 

72 

36 

65 
41 

55 
42 

65 
51 

62 
47 

72 
42 

74 
36 

80 
41 

74 

48 

72 
43 

67 
42 

62 
42 

58 
54 

66 
57 

61 
59 

69 
51 

67 
51 

61 
3'2 

62 
29 

59 
38 

6S 
62 

62 
49 

61 
35 

57 
33 

84 

38 

41 

27 

.55 
21 

59 
29 

66 
:19 

67 
47 

63.7 

41.6 

Greensburg 

Maximum... . 

77 

73 

78 

70 

74 

66 

74 

78 

77 

.5 

73 

71 

63 

58 

68 

65 

64 

63 

65 

70 

6,'' 

65 

.59 

57 

68 

57 

40 

57 

66 

7K 

69 

67.2 

I  Minimum.. . . 

46 

45 

55 

58 

56 

44 

44 

39 

54 

48 

46 

42 

52 

52 

54 

66 

54 

48 

40 

38 

45 

45 

46 

35 

39 

34 

26 

■25 

40 

50 

60 

45  7 

Grove  City , 

Maximum... . 

70 

73 

74 

66 

66 

60 

71 

76 

73 

72 

70 

69 

63 

fid 

62 

62 

60 

62 

62 

66 

5H 

58 

.52 

57 

62 

61 

48 

54 

60 

70 

70 

64.1 

Minimum 

37 

41 

40 

59 

48 

45 

45 

44 

43 

49 

48 

44 

46 

.52 

55 

49 

47 

49 

41 

37 

48 

42 

40 

34 

47 

■■Vi 

23 

2S 

44 

63 

41 

43.3 

Hanover. , 

Maximum 

72 

7S 

63 

63 

67 

65 

75 

77 

82 

72 

71 

66 

60 

61 

64 

64 

61 

69 

fi6 

70 

63 

70 

60 

62 

58 

=.6 

47 

55 

fil 

69 

71 

65.6 

1  .Minimum  — 

37 

46 

47 

49 

57 

52 

43 

44 

47 

53 

50 

49 

48 

51 

66 

60 

54 

53 

43 

42 

42 

62 

.52 

42 

43 

53 

29 

30 

31 

40 

44 

46.4 

IlanlsburgS 

1  .Maximum... . 

72 

79 

66 

60 

66 

61 

76 

78 

83 

76 

73 

67 

62 

60 

64 

64 

60 

70 

67 

71 

64 

711 

66 

63 

57 

56 

47 

58 

61 

70 

72 

66.6 

l^  Minimum..  . . 

43 

48 

48 

54 

65 

51 

41 

47 

48 

56 

50 

50 

49 

54 

.59 

67 

.54 

.5.1 

45 

40 

48 

.57 

48 

4!|      15 

37 

32 

■29 

37 

42 

52 

47.4 

Hawley 

Maximum  — 

69 

70 

63 

56 

65 

60 

70 

74 

77 

71 

71 

66 

61) 

59 

63 

63 

59 

65 

60 

59 

58 

68 

62 

6OI     59 

56 

41 

54 

63 

66 

73 

63.2 

I  Minimum  — 

38 

37 

33 

32 

49 

49 

31 

34 

39 

43 

38 

34 

30 

4fi 

54 

,58 

47 

46 

34 

32 

.30 

43 

49 

36 

32 

38 

■29 

27 

26 

33 

42 

38.4 

Holtwood' 

Maximum... . 

68 

73 

66 

61 

66 

64 

75 

74 

81 

75 

76 

66 

63 

63 

68 

66 

59 

70 

67 

70 

64 

70 

66 

64 

61 

,57 

48 

57 

61 

68 

68 

66.2 

[  Minimum.. . . 

46 

51 

48 

55 

59 

47 

45 

52 

51 

58 

64 

52 

52 

66 

61 

57 

64 

54 

45 

45 

51 

65 

.54 

47 

47 

41 

.36 

34 

39 

42 

16 

49.8 

Hutitiugdon 

Maximum... . 

74 

73 

60 

59 

75 

66 

76 

80 

81 

76 

76 

69 

69 

62 

68 

66 

70 

67 

66 

65 

66 

68 

58 

63 

60 

.53 

45 

58 

63 

70 

73 

66  5 

Minimum 

38 

4.^ 

45 

56 

56 

50 

34 

40 

43 

46 

47 

36 

46 

54 

58 

62 

.57 

54 

33 

37 

39 

49 

47 

38 

38 

41 

29 

■24 

25 

31 

3f- 

43.0 

Indiana 

1  Maximum.... 
I  .Minimum  — 

71 

75 

72 

68 

70 

66 

71 

75 

75 

74 

73 

70 

69 

60 

65 

65 

62 

62 

62 

64 

63 

62 

59 

56 

65 

60 

39 

54 

66 

72 

70 

65.6 

43 

47 

51 

54 

53 

43 

39 

42 

49 

49 

44 

46 

48 

50 

55 

58 

52 

46 

34 

.34 

44 

44 

43 

32 

40 

M 

24 

23 

39 

47 

52 

43.8 

irvvln 

Maximum.... 

75 

76 

78 

67 

74 

66 

75 

79 

80 

77 

74 

76 

73 

59 

67 

68 

65 

62 

67 

70 

69 

61 

59 

55 

69 

68 

.50 

57 

66 

76 

76 

68.8 

.  Minimum..  . . 

43 

42 

50 

55 

51 

42 

41 

36 

50 

44 

41 

38 

49 

50 

.56 

59 

51 

46 

38 

34 

39 

41 

44 

33 

38 

.32 

24 

21 

37 

46 

54 

42  6 

John.^lown 

Maximum... . 
I  .Minimum..  .. 

72 

73 

63 

64 

72 

63 

73 

78 

76 

76 

71 

71 

59 

60 

63 

63 

66 

60 

62 

68 

61 

62 

,59 

60,     fi3 

Kl 

38 

58 

66 

70 

73 

65.2 

38 

44 

50 

.53 

o5 

45 

37 

38 

47 

46 

47 

39 

49 

52 

56 

59 

52 

47 

41 

33 

40 

44 

43 

34 

36 

Xi 

24 

'26 

.33 

40 

46 

42  7 

Kane'' 

Maximum 

72 

71 

67 

68 

65 

56 

67 

75 

63 

70 

67 

67 

60 

66 

64 

64 

58 

61 

68 

62 

62 

57 

49 

.52 

«S 

41 

.32 

50 

64 

64 

62 

61.2 

I  Minimum 

39 

38 

43 

49 

44 

29 

32 

30 

43 

38 

25 

29 

38 

48 

.50 

53 

47 

38 

25 

26 

38 

39 

28 

25 

35 

22 

15 

20 

.33 

13 

41 

35.6 

Kylortown' 

(  Maximum'.. . 

72 

70 

f>9 

59 

70 

57 

70 

75 

76 

72 

70 

66 

58 

56 

61 

62 

63 

59 

59 

64 

,57 

5H 

,50 

56 

57 

49 

34 

.52 

58 

66 

54 

61.2 

,  Minimum  ..  . . 

45 

41 

46 

62 

51 

39 

36 

36 

61 

47 

43 

39 

43 

50 

56 

58 

51 

42 

36 

32 

39 

65 

43 

38 

38 

39 

30 

24 

26 

36 

48 

•53 

41  9 

Lancaster J 

Maximum... . 

70 

74 

69 

64 

67 

68 

74 

74 

80 

76 

74 

70 

63 

63 

66 

68 

64 

71 

67 

70 

72 

69 

64]     59 

60 

48 

57 

63 

68 

70 

67.3 

1  .Vfinimum  — 

32 

42 

41 

41 

52 

49 

37 

42 

45 

60 

47 

46 

43 

55 

60 

63 

54 

54 

37 

35 

41 

52 

52 

3b!     38 

38 

28 

26 

3(1 

33 

42 

i>..3 

Lawrencsvllle 

.Maximum... . 

71 

69 

70 

65 

75 

70 

69 

77 

72 

69 

69 

66 

66 

62 

66 

67 

64 

64 

59 

63 

59 

64 

601     59 

65 

57 

41 

56 

61 

67 

r.'.t 

64  9 

I  Minimum 

50 

52 

45 

49 

55 

48 

34 

38 

46 

45 

41 

38 

34 

48 

56 

,59 

65 

50 

33 

38 

32 

53 

49 

31 

39 

35 

28 

29 

3/ 

44 

.55 

44  3 

Lebanon' j 

(  Maximum... . 
.Minimum.. . . 

72 

35 

78 
44 

67 
44 

60 
41 

66 

52 

62 
50 

76 

38 

77 
40 

83 
44 

75 
52 

75 
51 

67 
51 

63 

47 

,S9 

48 

64 
.55 

64 

58 

58 
53 

70 
52 

67 
38 

70 
,36 

62 

38 

72 
45 

61 
51 

66 
40 

56 
41 

*>7 
42 

46 
•29 

57 
•26 

62 
27 

69 
36 

70 
42 

66.1 

4:1.4 

lycwiftown J 

1  Maximum... . 
Minimum .. . . 

75 

77 

71 

62 

74 

71 

76 

77 

83 

79 

82 

70 

6S 

62 

66 

66 

70 

68 

69 

71 

70 

67 

66 

6B 

64 

56 

42 

58 

61 

72 

74 

68  7 

39 

40 
70 

50 
66 

54 
60 

.59 
68 

63 
66 

56 
64 

56 
65 

41 
65 

36 

70 

44 
60 

51 
K5 

51 
58 

,50 
62 

46 
62 

42 
50 

32 
43 

31 

56 

34 

58 

38 
70 

47 
74 

45  71 

Lf>ck}Iaven2 j 

Maximum... . 

"72 

"75 

"70 

58 

'74 

"64 

'75 

"77 

"78 

"75 

74 

6,5.9 

(.  .Minimum 

32 

45 

45 

47 

55 

49 

35 

35 

41 

45 

43 

S9 

36 

38 

.53 

57 

55 

■52 

35 

33 

33 

38 

48 

35 

36 

39 

27 

28 

.30 

31 

:« 

40.5 

Marcus  Hook' i 

Maximum... . 

72 

72 

65 

66 

68 

67 

77 

76 

81 

75 

73 

66 

65 

64 

70 

67 

61 

70 

70 

70 

68 

74 

68 

62 

64 

63 

49 

68 

65 

70 

74 

68.0 

.Minimum.. 

47 

52 

47 

47 

57 

64 

49 

55 

56 

59 

56 

54 

53 

59 

61 

56 

52 

.52 

48 

i6 

51 

,59 

.55 

50 

58 

41 

.16 

36 

40 

46 

50 

61.0 

MauPh  Chunk 

f  Maximum.. 
Minimum..    . 

63 

70 

61 

55 

61 

62 

68 

68 

77 

77 

70 

62 

60 

57 

63 

63 

58 

65 

66 

60 

58 

65 

65 

58 

55 

40 

50 

.58 

63 

62.0' 

32 

35 

.32 

36 

49 

46 

30 

36 

40 

45 

40 

39 

42 

51 

.54 

56 

48 

47 

33 

28 

30 

48 

47 

30 

37 

25 

19 

25 

31 

88. S' 

Meadvilie^ 

Maximum.... 

74 

72 

75 

66 

68 

60 

70 

78 

71 

69 

66 

71 

63 

60 

66 

63 

58!     63 

63 

68 

58 

54 

50 

"53 

62 

45 

39 

.54 

60 

71 

"ri 

6.'.9 

I  Minimum 

36 

40 

43 

54 

48 

44 

37 

35 

37 

42 

39 

32 

33 

48 

54 

57 

.55     39 

33 

32 

34 

40 

39 

28 

39 

33 

25 

25 

27 

45 

55 

.39.  4 

Meroer* 

Maximum..  . 

72 

71 

76 

65 

67 

69 

69 

76 

70 

68 

68 

70 

62 

60 

64 

63 

57 

62 

61 

64 

60 

,56 

49 

53 

61 

46 

37 

53 

61 

70 

f.l 

62.2 

.Minimum ..  . . 

41 

47 

46 

56 

47 

.18 

38 

36 

51 

42 

37 

41 

46 

52 

55 

51 

50 

39 

34 

31 

44 

39 

33 

31 

35 

25 

23 

•22 

4) 

63 

43 

40.8 

Middletovvn-'' i 

Maximum.... 
I  .Minimum  . .. 

72 

76 

64 

60 

66 

63 

76 

77 

81 

75 

73 

68 

61 

61 

66 

65 

fil 

68 

66 

69 

63 

70 

65 

62 

56 

56 

46 

55 

60 

68 

71 

65.8 

39 

41 

45 

54 

57 

46 

40 

46 

48 

64 

48 

45 

46 

53 

57 

63 

53 

52 

41 

36 

46 

56 

46|     40 

43 

37 

32 

27 

31 

37 

48 

45.4 

Continued  on  page  70. 
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Dallr  T«inp*ratnr«s  for  October,   1048— Continued  from  pace* 


SUtions 


MidlMDd /  Mailmuni.. 

\  Minimum.. 
llontroseS /  M«  xlinuni .. 

\Mlulaiuni.. 
Mt.  Lebanon /  Mailnium.. 

\  Minimum.. 
Mt.  Pocouo )  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Neshaminy  Falls /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
New  Castle /  Maximum.. 

\  Minlmnm.. 
Newelis <  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Palmprton^ (  Maximum.. 

\  Minimum., 
rhiladelphia 
Airport  Station* /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Cltv  Oflice' (.Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Franklin  Institute*. .  /  \lBximiim.. 

\  .Minimum.. 
Shawmont (Maximum.. 

\  Minimum.. 
PhoenlxvlUe /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

Pittsburifh  Arpt  Sta.'^./  .Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Pittsburgh  City  Office-^  I  Miiximum.. 

\. Minimum.. 
Port  Clinton /  .Maximum.. 

\  Mininunu.. 
Pvmatuning  Dam"  . .  /  Maximum.. 

(.Minimum.. 
Quakertown /  Maximum.. 

(Minimum.. 
Reading^ /Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ridgway2 /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
ScrantonS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Selingsgrove /  Maximum.. 

\  .Miniraimi .. 
Sharon /  Maximum.. 

\  .\Iinimum.. 
Somerset /Maximum.. 

V  .Minimum.. 
Springs /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
State  College^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

StroudsburgS /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Towanda /  Maximum.. 

1  Minimum.. 
Jniontown /  Maximum .. 

\  Minimum.. 
Vandergrift  3 /  Maximum.. 

^  Minimum.. 
Warren /  Maximum .. 

\  Minimum.. 
Waynesburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Wellsboro^ /  Maximum.. 

>  Minimum. 
West  Chester /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Wilkes-Barre* )  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
WiUiamsport /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Williamstown /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
York /  Maximum.. 

\  Minimum. 


1 

3 

8 

78 

73 

77 

47 

68 

66 

6h 

62 

66 

37 

42 

40 

74 

71 

78 

49 

47 

56 

(ifi 

68 

64 

36 

38 

34 

69 

71 

68 

36 

41 

34 

74 

74 

li 

42 

12 

6-' 

78 

78 

79 

46 

47 

62 

71 

77 

69 

40 

43 

38 

69 

72 

66 

42 

46 

44 

68 

72 

66 

49 

64 

48 

68 

71 

68 

48 

62 

48 

70 

73 

72 

40 

46 

41 

75 

78 

77 

36 

39 

37 

73 

72 

76 

49 

50 

57 

76 

75 

78 

52 

',0 

57 

63 

74 

70 

10 

41 

38 

72 

69 

76 

H6 

41 

61 

6fi 

69 

63 

36 

40 

33 

70 

75 

66 

42 

47 

45 

73 

73 

69 

J7 

Ti 

39 

70 

68 

70 

4' 

43 

46 

69 

71 

68 

41 

42 

H 

77 

76 

83 

46 

46 

58 

66 

66 

64 

35 

39 

46 

68 

68 

64 

37 

42 

46 

72 

72 

63 

36 

45 

52 

T2 

72 

67 

33 

42 

34 

72 

69 

71 

48 

42 

37 

71 

69 

77 

45 

47 

58 

75 

76 

78 

40 

46 

71 

75 

76 

44 

40 

47 

73 

78 

81 

43 

43 

50 

73 

67 

70 

29 

40 

35 

69 

73 

67 

41 

46 

43 

70 

70 

69 

46 

42 

42 

68 

74 

7a 

42 

44 

43 

70 

71 

62 

46 

62 

44 

76 

7f 

77 

37 

43 

44 

a5     68 
56     46 

641     62 


70 

72 
61  51 
64;     63 

4h.     52 
67:     69 


« 

10 

11 

12 


18 


561  51 
68  66 
38     41 


66 
53 
63 
62 
63 
62 
62 
49 
67 
42 

60 
62 
63 
64 
66 
46 
62 
36 
61 
43 
63 
50 
62 
34 
64 
44 
69 
38 
73 
63 
62 
47 
50 
45 
59 
49 

65 
35 
63 
34 
64 
64 
65 
51 
63 
86 
65 
49 
66 
28 
62 
47 
6 
88 
66 
36 
64;  58 
47  46 
73  62 
46     42 


l«      17 


66  66 

60  50 

64  M) 

65  4H 

66  64 
6l|  60 


18      1» 


20 


21     33     38     24 


36 


65      66 
33 


40 

56 

31 

66 

40 

69 

36 

70'     66 

37!     33 

61 ;     62 

421     44 

691     74 

40     81 


63 

61 

62 

66 

48 

43 

41 

86 

57 

63 

66 

57 

38 

44 

48 

37 

64 

62 

63 

68 

47 

44 

39 

86 

52 

65 

60 

68 

38 

48 

46 

34 

61 

72 

68 

68 

37 

61 

48 

45 

69 

61 

62 

67 

37 

44 

40 

31 

60 

62 

61 

66 

44 

46 

44 

38 

62 

71 

64 

68 

36 

58 

47 

87 

66 

74 

67 

62 

47 

66 

61 

50 

63 

78 

67 

63 

50 

66 

56 

61 

68 

72 

63 

63 

52 

58 

53 

50 

63 

73 

71 

66 

43 

66 

56 

48 

71 

78 

76 

66 

37 

52 

56 

43 

60 

59 

49 

66 

49 

44 

42 

36 

63 

61 

62 

67 

46 

49 

45 

43 

64 

67 

66 

61 

40 

55 

59 

36 

60 

64 

48 

64 

S3 

39 

38 

30 

62 

69 

65 

69 

36 

63 

52 

40 

63 

71 

66 

68 

45 

67 

52 

45 

60 

60 

52 

64 

28 

30 

39|    241 

62 

67 

61 

60 

39 

68 

49 

41 

61 

67 

65 

66 

33 

63 

60 

34 

69 

60 

62 

56 

42 

45 

43 

45 

58 

57 

67 

62 

37 

44 

42 

34 

69 

69 

66 

57 

38 

41 

40 

32 

69 

62 

56 

68 

42 

49 

46 

40 

62 

70 

60 

64 

82 

34 

62 

39 

63 

67 

61 

59 

29 

56 

49 

32 

66 

62 

69 

69 

46 

46 

46 

88 

64 

62 

53 

58 

38 

46 

40 

36 

60 

57 

54 

66 

34 

44 

41 

30 

67 

62 

68 

60 

41 

45 

46 

33 

61 

62 

66 

59 

80 

30 

47 

30 

63 

71 

68 

68 

46 

55 

54 

46 

62 

69 

62 

68 

36 

57 

44 

36 

66 

68 

68 

69 

38 

54 

4S 

36 

62     64 

64 

58 

47     54 

49 

41 

72     78 

71 

66 

43 

48 

67 

88 

66     60 


26 


37     38 


M     II 


40 

64 

66 

78 

69 

26 

26 

89 

68 

66 

37 

49 

67 

62 

68 

26 

24 

27 

36 

41 

40 

68 

66 

72 

66 

26 

26 

46 

68 

46 

86 

52 

68 

61 

68 

20 

26 

M 

38 

48 

60 

66 

62 

70 

72 

31 

28 

29 

86 

42 

41 

69 

62 

74 

78 

25 

V6 

86 

60 

49 

39 

60 

69 

74 

67 

29 

26 

87 

47 

45 

48 

58 

66 

69 

74 

30 

28 

81 

88 

47 

47 

66 

64 

71 

74 

32 

84 

36 

39 

46 

46 

56 

63 

70 

78 

36 

•Mi 

43 

47 

64 

47 

66 

68 

70 

72 

86 

37 

41 

4< 

54 

49 

67 

63 

70 

74 

36 

30 

84 

87 

46 

52 

62 

66 

76 

79 

28 

26 

80 

32 

40 

37 

57 

66 

73 

62 

26 

29 

46 

64 

46 

40 

58 

67 

74 

66 

28 

32 

42 

67 

48 

46 

62 

69 

66 

68 

30 

24 

29 

89 

46 

87 

64 

60 

71 

62 

29 

24 

26 

46 

56 

43 

52 

60 

65 

71 

80 

27 

27 

31 

39 

46 

66 

64 

60 

73 

33 

32 

87 

41 

56 

38 

52 

64 

72 

66 

24 

23 

28 

80 

43 

4) 

68 

61 

68 

69 

32 

82 

84 

41 

52 

49 

65 

58 

68 

69 

26 

26 

31 

87 

46 

40 

58 

61 

76 

76 

28 

30 

40 

60 

60 

84 

57 

66 

68 

71 

23 

18 

80 

37 

48 

34 

66 

62 

64 

68 

19 

16 

82 

34 

41 

88 

63 

69 

66 

68 

27 

•29 

36 

46 

66 

44 

65 

62 

67 

72 

28 

24 

28 

80 

89 

43 

64 

68 

70 

71 

28 

28 

81 

4B 

66 

42 

60 

72 

77 

71 

27 

24 

40 

64 

66 

41 

68 

67 

79 

66 

27 

26 

35 

62 

62 

36 

56 

65 

74 

66 

25 

80 

35 

49 

66 

40 

62 

72 

76 

71 

26 

20 

36 

68 

67 

40 

62 

68 

68 

68 

25 

24 

23 

»1 

41 

46 

6a 

63 

70 

74 

30 

29 

86 

40 

48 

42 

64 

62 

67 

69 

30 

26 

81 

89 

62 

64 

64 

68 

67 

69 

29 

27 

31 

46 

54 

4C 

46 

56 

64 

67 

37 

28 

30 

48 

68 

49 

68 

66 

71 

78 

28 

27 

34 

37 

62 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2   Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pro- 
ceding  date.    3  Midnight  to  midnight.    *  1 :30  a.  m.  to  1  :.30  a.  m.    *,  ',  °,  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  8  days  missing  from  record. 


Daily  EvaporationC inches)  and  Wind  Mo vement{ miles) 

Stations 

I 

2 

8       4 

5 

6 

7 

8 

9 

10     11 

12      13 

14 

16 

16 

1 
17      18      19     20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     80 

81 

Total 

Pymatuning  Dam.. /Evaporation 

(a.  ra.)            \  Wind  movement 

Shaver  Creek /  Evaporation  — 

(p.  m.)            \  Wind  movement 

Wallenpaupack..  . .  /  Evaporation 

(a.m.)            \  Wind  movement 

.085 
30 

.060 
10 

.07(t 
75 

.083 
24 

.082 
8 

.035 

54 

.031 
27 

.054 
26 

.101 
31 

.083 
58 

.024 

4 

.101 
36 

.022 
34 

.000 
9 

oou 

147 

.076 
40 

.160 
93 

.010 
71 

.092 
14 

.100 
20 

.076 
143 

.084 
18 

.074 
27 

.100 
103 

.092 
31 

.068 
19 

.100 
56 

.056 
20 

.072 
22 

.094 
61 

,125 
28 

.098 
15 

.102 
72 

.131 
32 

.154 
44 

.101 
13 

118 
45 

.078 
19 

.101 
36 

.046 
62 

.070 
43 

.069 
18 

.006 
32 

.074 
37 

.011 
66 

.032 
80 

.000 
18 

.000 
6 

.043   026.093  .130 
14     30     36     29 

.008.186.156.088 
69     80     65     22 

014.142  .073.078 
8     20    113     99 

078 
19 

.016 
12 

.066 
48 

.046 
50 

.070 
29 

.009 
88 

.004      • 
76     40 

.080.078 
66     27 

.090;.106 
136     89 

.118 
21 

.066 
12 

.001 

.027 
26 

.016 
66 

.043 
40 

• 
52 

.106 
78 

191 
121 

« 
129 

.066 
49 

087 
249 

.  196 .  048 
89     66 

038.180 
17     42 

068.081 
80     76 

.166 
100 

.044 
86 

.100 
121 

2.116 
1,240 

2.846 
1,059 

2.144 
2,272 

••  Pan  overflowed. 


*  Included  In  next  following  measurement. 


Italics  are  minut  (tuantUu. 
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No.  11. 


aENERAL  SUMMARY. 

The  teiiiperaturo  avi'nige  for  the  irftatc  was  again  above  nor- 
mal and  the  average  dailj' excess?,  accumulated  since  Januarj-  1, 
remains  0.7°.  The  colde.st  period  of  the  month  occurred  about 
the  15th.  Temperatures  rose  thereafter,  and  highest  readings 
were  obtained  about  the  20th.  The  extremes  recorded  were 
well  within  the  limits  set  by  the  absolute  temperatures  estab- 
lished during  the  period  of  record  for  November. 

Precipitation  was  above  normal  for  the  lifth  consecutive  month 
and  the  accumulated  excess  for  the  year  I'ose  to  3.87  inches. 
This  is  in  contrast  to  the  deficiency  of  7.83  inches  accumulated 
during  the  first  11  months  of  1941.  Storms  were  frequent  and 
the  average  number  of  days  on  which  measurable  amounts  of 
precipitation  fell,  was  the  highest  since  1927  Amounts  were 
generally  light  and  the  greatest  24-hour  amounts  were  reported 
on  various  dates.  Of  the  few  stations  which  reported  amounts 
below  their  normals,  the  greatest  concentration  was  in  south- 
central  counties.  Monthly  totals  were  greater  in  the  western 
portion  of  the  State. 

Western  stations  also  reported  greater  total  monthly  snowfall 
than  did  ea.^tern  stations,  where  measurable  amounts  were  com- 
paratively rare.  Onlj^  traces  were  observed  south  and  east  of 
the  mountains.  Snow  fell  at  many  stations  on  the  14th  but 
melted  quickly.  On  the  29th,  snow,  freezing  rain,  and  some 
sleet  were  generally  reported.  A  number  of  minor  accidents  re- 
sulted. 

Thunderstorms,  reported  on  the  10th and  24th,  were  confined, 
principally,  to  the  eastern  portion  of  the  State.  High  winds, 
about  the  middle  of  the  month,  were  reported  from  all  sections 
and  caused  minor  property  damage. 

G.  W.  S. 

TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  75  stations,  was  41.8°,  which  is  0.4°  above  the  55- 
year  normal  for  November.  The  highest  monthly  mean  was  48.2° 
at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was  34.9°  at 
Kane,  McKean  County.  Extrenies  ranged  from  a  maximum 
of  82°  at  Phoenixville,  Chester  County,  on  the  20th,  to  a  min- 
imum of  0°  at  Montrose,  Susquehanna  County,  on  the  15th. 


while  tlie  least  was  1.19  inclicH  at  llyndmaii,  iiedford  ('omity 
The  greatest  amount  recorded  in  any  24  consecutive  hours  \va 
1.98  inches  at  Allentown,  Lehigh  (bunty,  on  the  25th. 

Theaverage  snowfall  for  tiie  Slate  was  1 .8  inches,  which  is  0,9 
incii  below  the  55-year  average  for  the  month.  'J'he  greatest 
monthl}'  snowfall  was  15.0  inches  at  Meadville,  Crawford 
County.  The  greatest  fall  for  any  observational  day  was  8.0 
inches,  also  at  Meadville,  on  the  14th. 

ERRATA 

May,  1942.  — Page  30,  (^uakertown,  precipitation  departure 
should  be  — 0.30  inch;  Selinsgrove,  precipitation  departure 
should  be  +4.05  inches. 

September,  1942.  — Page  58,  Towanda,  precipitation  departure 
should  be  -(-2.91  inches. 

October,  1942.— Page  65,  Quakertown,  precipitation  depar- 
ture should  be  —0.53  inch. 


PRECIPITATION. 


The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  observations  at  190  stations,  was  3.35  inches,  which  is 
0.49  inch  above  the  55-year  normal  for  October.  The  greatest 
monthly  amount  was  5.77  inches  at  Kane,  McKean  County, 


COMPARATIVE  DATA  FOB,  NOVEMBER 


Year 


Temperature 


Precipi 

tation 

to 

tit's 

« 

s& 

^ 

a> 

a;  o 

> 

>a 

< 

<w 

No  of  days. 


1888... 

1889... 

1890... 

1891... 

1892... 

1893... 

1894... 

1895  .. 

1896... 

1897... 

1898... 

1899... 

1900... 

1901 . . . 

1902... 

1903... 

1904... 

1905... 

1906... 

1907 . . . 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

1915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922... 

1923... 

1924 . . 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1129... 

1930... 

1931 . . . 

1932... 

1933... 

1934 . . . 

1935... 

1936. . . 

1987... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 

1942... 

Period 


42.2 

79 

4 

3.37 

2.1 

n 

9 

7 

41.8 

73 

10 

6.72 

0.7 

15 

5 

8 

41.8 

78 

10 

1.49 

0.5 

8 

9 

10 

39.7 

76 

6 

2.65 

1.2 

9 

9 

8 

39.0 

80 

10 

4.34 

8.6 

12 

6 

8 

39.2 

68 

-4 

2.93 

2.4 

8 

8 

11 

38.2 

74 

6 

2.50 

5.3 

9 

10 

9 

42.9 

78 

6 

2.48 

0.5 

10 

10 

8 

46.0 

83 

12 

3.55 

1.1 

10 

8 

9 

41.6 

76 

2 

5.28 

2.6 

14 

6 

8 

40.0 

V3 

8 

4.03 

6.9 

11 

8 

9 

41.5 

72 

7 

2.66 

1.2 

7 

10 

8 

43.5 

79 

7 

4.10 

3.1 

12 

6 

9 

36.0 

76 

9 

2.56 

3.1 

8 

7 

8 

47.3 

78 

0 

1.53 

1.5 

8 

10 

8 

36.9 

78 

2 

2.18 

1.4 

7 

11 

8 

38.8 

79 

-4 

1.14 

8.5 

6 

10 

9 

39.1 

68 

5 

2.47 

0.9 

9 

11 

8 

41.5 

80 

9 

1.48 

4.0 

8 

12 

6 

39.8 

70 

4 

3.60 

2.9 

10 

13 

8 

41.2 

75 

-2 

0.90 

5.0 

5 

12 

8 

46.4 

80 

15 

1.40 

1.9 

i~ 

12 

8 

36.8 

68 

9 

2.45 

8.5 

11 

4 

7 

37.8 

77 

7 

2.84 

3.7 

10 

7 

7 

43.0 

81 

7 

2.17 

1.9 

7 

10 

8 

43.9 

79 

10 

3.05 

4.5 

11 

10 

6 

40.6 

81 

-2 

1.76 

1.5 

6 

12 

9 

42.1 

79 

13 

2.18 

1.3 

10 

10 

9 

41.3 

79 

4 

2.27 

1.6 

9 

13 

6 

37.6 

69 

-5 

0.63 

1.4 

5 

14 

7 

42.1 

76 

11 

2.03 

T. 

7 

12 

6 

41.2 

76 

11 

5.35 

2.3 

12 

11 

7 

40.3 

75 

5 

3.54 

4.5 

11 

7 

7 

42.3 

80 

3 

5.75 

1.4 

16 

5 

7 

42.9 

73 

12 

1.21 

1.8 

9 

10 

7 

40.7 

70 

10 

2.83 

0.3 

10 

12 

5 

40.7 

78 

-9 

1.54 

2.9 

7 

12 

8 

39.5 

71 

4 

3.56 

2.2 

10 

11 

7 

40.4 

79 

-1 

4.49 

0.9 

10 

9 

7 

46.2 

85 

10 

4.95 

1.8 

14 

7 

7 

43.4 

81 

4 

2.32 

2.3 

12 

7 

8 

41.1 

81 

-10 

3.39 

1.9 

12 

8 

8 

42.0 

75 

-15 

1.48 

2.3 

9 

10 

7 

49.2 

80 

12 

1.52 

2.9 

9 

10 

8 

39.4 

75 

-2 

4.75 

0.3 

10 

12 

7 

38.1 

83 

-11 

1.55 

7.0 

11 

8 

7 

44.9 

80 

6 

3.61 

1.8 

12 

9 

7 

44.4 

85 

5 

3.84 

2.5 

12 

7 

6 

38.6 

78 

2 

2.40 

3.4 

8 

9 

8 

40.7 

79 

-3 

2.56 

2.0 

11 

11 

7 

42.7 

87 

-13 

3.10 

10.9 

10 

13 

7 

39.7 

76 

11 

0.97 

1.6 

5 

15 

6 

41. -S 

78 

9 

4.04 

5.8 

13 

6 

6 

44.1 

83 

9 

2.48 

0.2 

7 

11 

7 

41.8 

82 

0 

3.35 

1.8 

14 

9 

8 

41.4 

87 

-15 

2.86 

2.7 

10- 

9 

« 

So 


14 
17 
U 
13 
16 
11 
11 
11 
13 
16 
13 
12 
15 
15 
12 
11 
11 
11 
12 

9 
10 
10 
19 
16 
12 
15 

9 
11 
11 

9 
12 
12 
16 
18 
13 
13 
10 
12 
14 
16 
If 
14 
13 
12 
11 
15 
14 
17 
18 
12 
10 

9 
18 
12 
13 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


NOVEMBEK,    1942 


Olimatologrical  Data  for  November,    1942 


Stations 


Counties 


Temi>erature,  In  decrees  Fahr. 


s 

S" 

i:« 

S^ 

3  O 

CO 

1 

cj  a> 

0 

^5 

if 

o 

a 

Atlantic  Drainage 


Allentown 

Altoona(near) 

Bedford 

Bethlehem 

Black  Moshannon 

Bloomsburg(near) — 
Burnt  Cabins(near).. 

Carlisle 

Chambersburg 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

Gettysburg 

Gordon 

Hanover 

Harrisburg  Airport. . 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Lancaster.. 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lewlstown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Montrose 

Mt.  Pocono 

Neshaminy  Falls 

Palmerton 

Philadelphia  Cty  Office 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Scranton 

Selinsgrove 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

Westchester 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 


Division  mean., 


Ohio  Drainage 


Bradford 

Brook  ville 

Butler 

Claysville 

Coudersport 

Derry 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Johnstown 

Kane 

Mead  ville 

Midland 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh  Airport.. 
Pymatuning  Dam... . 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren  

Waynesburg 


Division  mean. 


Lake  Drainage 

Erie 

State  meant 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton. 

Centre 

Columbia...  . 
Huntingdon . . 
Cumberland . . 

Franklin 

Chester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Adams 

SchuylkUl .... 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon 

Lancaster 

Tioga . 

Lebanon 

Mifflin 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna. 

Monroe 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia . 

Chester 

Schuylkill .... 

Bucks 

Berks 

Lackawanna.. 

Snyder. 

Centre 

Monroe 

Bradford 

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming..  .. 

Dauphin 

York 


McKean 

Jefferson 

Butler 

Washington 

Potter    

Westmoreland. 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland. 

Mercer 

Indiana 

Cambria 

McKean 

Crawford 

Beaver 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Crawford 

Elk 

Mercer. 

Somerset 

Somerset- 

Fayette 

Westmoreland. 

Warren 

Greene 


Erie. 


254 
1,616 
1.120 

364 


610 
990 
473 
600 
431 

2,020 

1.033 
365 

1,970 
553 
900 
600 
351 
900 
200 
700 
256 
996 
469 
467 
657 
12 

1,176 

1,720 
80 
455 
26 
100 
407 
480 
273 
746 
476 

1,217 
440 
754 

1,319 
440 
544 
550 

1,276 
400 


670 


69 


43.0 

41.0 

43.1 

43.8 

35.6 

40.0 

40.0 

43.6 

44.4 

44.4 

36.2 

39. 9f 

46.4 

38.8 

44.8 

41.5 

44.1 

43.8 

40.0 

45.3 

40.5 

45.0 

40.9 

42.8 

41  6» 

39.6 

48.2 

37.08 

36.8 

45.2 

42.2 

47.8 

47.4 

43.4 

42.5 

45.1 

41.4 

42.2 

41.2 

39.8 

41.4 

37.1 

45.5 

40.6 

42.2 


46.4 
42.3 


38.2 
38.0 
42.7 
41.0 
37.2 
44.6 
37.6 
39.0 
40.4 
44.4 
41.2 
42.4 
41.0 
34.9 
38  8 
44.4 
43.6 
44.6 
42  6 
38.8 
37.5 
44,2 
40.3 
38.2 
46.4 
43.2 
40.0 
44.5 

41.0 


42.8 
41.8 


+0.6 

+0.6 

0.0 

-0.7 


+2.0 
+2.0 
+  16 


+0.6 
+2.0 
+  1.6 
+2.3 
+  1.6 
-0.9 
+  1.0 
+0.8 
+0.2 
-1.2 
+  1.9 
+  1.8 
+0.2 


-2.4 
+0.4 
+  1.7 
+0.7 
+2.5 
+0.2 
+2.1 
+3.7 
+  1.5 
+  1.1 
+1.3 
+0.9 
+0.4 
-<-l.l 
-1.1 
+  1.6 
-0.5 
+2.4 


+  1.0 
+3.2 


+0.9 


+0.4 
+4.3 
-1.3 
+0  8 
+2.5 
-1.1 
41.6 
+0.9 
+  1.6 
+0.6 
+  1.3 
+  1.0 
-1.4 
-0.2 


+3.3 
+0.4 
+  1.0 


-0.6 
+2.9 
+  1.7 
-0.4 
+  1.6 
+0.5 
+0.7 
+0.7 

-0.4 


+  1.4 
+0.4 


72 

72 

74 

71 

67 

73 

73 

77 

78 

75 

66 

71g 

74 

64 

77 

73 

77 

77 

70 

76 

76 

77 

67 

76 

76» 

76 

76 

67* 

68 

76 

76 

73 

82 

72 

72 

75 

70 

76 

70 

70 

71 

65 

76 

71 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
20 
20 
20 
20f 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20t 
20 
20 
20 
20 
•20 
20 
20 
19t 
20 
20 
20 


20 

20 

■20 

20 

20 

20 

20 

■20 

20 

20 

•20 

20t 

■20 

20 

■20 

•20 

■2(.t 

20 

■20 

■20 

20 

■20t 

20 

20 

20 

20 

20 

•20 

•20 


20 
16 
15 
22 

9 
11 
12 
19 
20 
•20 
10 
148 
19 
13 
•20 
12 
21 
22 
14 
26 
14 
18 
15 
19 
20' 
15 
27 

0« 

8 
16 
•20 
26 
16 
15 
17 
23 
19 
17 
18 
15 
16 
12 
19 
18 
17 
19 
17 


15 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

18 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

151 

15 

15 

15 

18 

15 

15 

16 

14t 

16 

15 

16 

15 

28 

15 

15 

15 

16 

16 

14 

15 
15 
15 
15 
15 
16 
14 
16 


15 

15 

13 

15 

30 

15 

15t 

15 

18 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

16t 

15 

14t 

14 

15 

16 

14f 

15 

15 

18 

16 

15t 

15t 


Precipitation,  in  inches 


4.22 
2.64 
1.90 
3. '26 
3. 22 
■2.84 
2.^22 
2.89 
2.30 
3.96 
S.21 
3.75 
3.29 
2.86 
2.36 
2.92 
2. '29 
2.19 
3.74 
2.61 
1.98 
2.95 
2.78 

2  79 
2.73 
3.07 
3.67 

3  6« 
3.13 

2.68 
3.79 
4.71 
3.16 
3.69 
3.33 
3  41 
2.86 
2.24 
3.94 
2.74 
3.04 
3.77 
3.68 
3.00 
3. '26 
2.64 

3.21 


4.33 

6.20 

4.44 

3.67 

3.97 

4.62 

3.41 

4.7011 

4.09 

4.36 

3.63 

3.81 

4.16 

5  77 

4.84 

3.85 

3.66 

3.40 

2.66 

3.96 

3.31 

5.06 

3.46 

3.64 

3.74 

3.00 

8.04 

3.90 

4.04 


3.67 
3.85 


H 


+  1.46 
+0.22 
-0.46 
+0.39 


+0.57 
+0.06 
+  1.02 


+0.91 
+  1.03 
-0.'27 
-0.06 
-0.26 
+0.03 
-0.07 
+  1.11 
+0.32 
-0.25 
+0.57 
+0.61 
+0.28 

+6!% 
+0.89 
fO.99 
-0.08 


+0.09 
+  1  09 
H  1.72 
+  0.35 
+0  65 
+0.60 
+0.64 
+0.38 
-0.07 
+0.75 
+0.60 
<-0.82 
+0.69 
+  1.46 
+0.63 
+0.43 
+0.41 

+0.35 


+  1.14 
+2.31 
+  1.64 
+  1.17 
f0.91 
+  1.99 
+0.63 
+0.64 
+  1.16 
+1.96 
+0.60 
+  1.04 
+  1.27 
+  1.9^2 
+  1.30 


+  1.31 
+1.23 
+0.  '26 


+0.61 
+2.83 
+0.28 
+0.72 
+  0.81 
+0.46 
+1.68 
+  1.48 

+  1.18 


+0.37 
+0.49 


■He 


1.98 

0  44 
0.40 
0.76 
0.84 
0.68 
0.50 
0.84 
0.66 
1.42 
0.81 
1.15 
0.71 
0.85 
0.61 
0.88 
0.66 
0.61 
1.35 
0.66 
0.58 
0.71 
0,82 

1  03 
0.57 
0.85 
0.97 
0.91 
0.90 
0.85 

0  91 
1.72 
1,63 

1  07 
0.91 
1.09 
1.65 
0.99 
0.69 
1.22 
0.68 
0.95 
0.86 
1.20 
0.91 
1.30 
0.58 

1.98 


0.99 
1.36 
1.00 
1.10 
1.10 
1.30 
0.66 
0.76 
1.16 
1.46 
0.80 
1.43 
0.76 
1.01 
1.'25 
1.12 
0.71 
1.^20 
0  62 
0.94 
0.83 
1.38 
0.60 
0.63 
0.70 
0.66 
L63 
1.03 

1.90 


1.02 
1.98 


25 

1 

24 

24 

17-18 

28 

1 

3 
30 
25 
25 

1 
29 
25 
29 
26 
30 
24-25 
26 
24 
25 
25 

1 
25 
28 
•26 
30 
25 
24 
24 
24 
•23-24 
25 
•25 
25 
23-24 
24-25 
25 

1 
25 
26 

1 
10 
'26 
25 
26 
■29 

•26 


^10 
25 


II 
ce  a 


T. 

1.5 

•r. 

'I 

3.6 
10 

T. 

T. 

0.2 

0 

2.2 


T. 

T. 

'IV 

T. 

T. 

T. 

T. 

0 

1.0 

T. 
3.0 

T. 


2.0 

0 

1.5 

1.5 

T. 

T. 
0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 
0  8 
1.0 

T. 
0.1 
10 

T. 

r 

T. 

T. 

0 

0.6 


9.6 


■2.6 
T. 
12.0 
0.5 
1.1 
6.5 
7.5 
1.2 
3.6 
1.5 
3.1 
10.9 
16.0 
T. 
3  1 
T. 
1.8 


2.6 
■2.6 
2.6 
4.4 
T. 


14.0 
0.2 


4.1 


2.3 
1.8 


No.  of  days 


Sfc 


c  a 


Observers 


8      11 


w. 

nw. 

nw. 

w. 

nw. 

bW. 
DW. 

nw. 
nw. 
n. 
w. 


sw, 
ne. 


nw. 
n. 

8W. 


nw. 

gw. 

nw. 

nw, 

w. 

w. 


n. 
nw. 
nw 
sw. 


n. 
nv. 


8W. 

nw. 


w. 


w. 

sw. 

nw. 

sw. 

w. 

nw. 

w. 

w. 


s. 

sw. 

sw. 


8. 

sw. 


SW. 

sw. 


AUent'n-Bethlehem  Gap  Co. 
City  of  Altoona. 
Charles  C.  Lee. 
Lehigh  University. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Comm. 
Clarence  K.  Miller. 
William  B  Spear. 
Howard  L.  Pyle. 
Carl  E.  Bigger. 
E.  M.  Poorman. 
Ira  J.  Keatb. 
Andrew  B.  Evansha. 
Dr.  Henry  Stewart. 
Miss  Sallie  M.  Johnson. 
Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Penuell. 
Penna.  Water  &  Power  Co. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
Lancaster  Water  Bureau. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Penna.  Edison  Co. 
William  R.  Kellev. 
Sun  Oil  Co. 
Harry  S.  Fancher. 
Cecil  J.  Hoskinson. 
Phila  .-Suburban  Water  Co. 
New  Jersey  Zinc  Co. 
U.  8.  Weather  Bureau. 
Phila..Suburban  Water  Co. 
Eari  E.  RBrick. 
John  E.  Benner. 
U.S.  Weather  Bureau. 
U.  8.  Weather  Bureau. 
Dr.  George  E.  Fisher. 
Penna.  State  College. 
Metropolitan  Edison  Co. 
Mrs.  M.  Ordelia  Parks. 
M.S.  Bliss. 
Clyde  T.  Saylor. 
U.  S.  Communication  Sta. 
John  D.  McEwen. 
Susquehanna  Collieries. 
York  Water  Co. 


City  Water  Dept. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Butler  Eagle. 

Walter  B.  Paget. 

Philip  R.  Shaw. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Miss.  Claire  K.  Oliver. 

Wallace  J .  Snyder. 

William  K.  Fuller. 

Westmoreland  Water  Co. 

Prof.  H.  W.  Harmon. 

Indiana  State  Teachers  Col, 

Robert  Tross. 

U.  S.  Airway  Station. 

City  of  Meadville. 

Perry  B.  Campbell. 

New  Canle  Water  Co. 

General  Chemical  Co. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters. 

West  Penn  Power  Co. 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

D.  L.  Grove. 

Allen  E.  Yoder. 

William  W.  Marsteller. 

Carnegie-Hlinois  Steel  Corp, 

Harold  L  Johnson. 

Thomas  S  Knox. 


0.  8.  Weather  Bureau. 


For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures 
of  precipitation  for  stations  with  18  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  standard  mean,"  adjusted  to  a  unlfonn  86-year  period:  for  stations  of  10  to  14 
years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  $  Incomplete.  // Total  partially  estimated.  'Estimated.  T.(  trace)  indicates  pre- 

cipitation less  than  .01  inch.  Reference  letters,  *,  "i. ",  etc..  Indicate,  respectively,  1, 2, 8,  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

t  From  recording  gage.  W.  B.  0..  Phil*delphl»-3-15-43-1150 
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Dili 

y  Preo 

ipit 

atioii  for 

Novoin 

bor. 

1842 

Counties 

1)»7  of  month 

. 

StnUou.s 

1 

i 

a 

4 

i 

1   * 

7 

8 

9 

10 

1 
11      12     U 

M 

16 

10 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

20 

27 

28 

29 

80 

il 

^ 

ATLANTIC 

UKAINAUK 

IMiviare  Ihisiit 

1  ITKK  DKL.VWARK 

l)lni;ninns  Kerry-.. 

llrtwley- 

llollistorytllo- 

Xlataiiiora.s'-' 

Miiuut  Pocouo 

I'ike  

.OS 

■1'. 

T. 
.27 
.ib 
.05 

.16 
.06 

.06 
.04 
T. 
.09 

.64 
.46 
.66 
.67 
.66 
.48 

'."08 

.. .. 
.01 

.... 

.... 

".0* 

'."67 

T. 

.05 

T. 

T.' 

T. 

.06 

.06 

"oi 
.09 

"64 
.03 

"oti 
.11 

T. 

'.'61 
'.'26 
.■35 
.'i'j 

■.'86 

.35 

'.'64 

.18 

.44 
.20 
.26 
.38 
T. 
.17 
• 

.24 

.83 

'.'64 
.25 

T. 
T. 
.01 

"65 
.01 

# 

tV 

'.'26 

T. 

T. 

r. 

T. 
.Oi 



.lU 

.'61 

.02 

.02 

.06 

.05 

T. 

T. 

T. 
T. 
.07 

.io 

* 
T. 

'.'67 

'.'67 

'."oi 
'.'oe 

.10 
.26 
.28 
.18 
.26 
.24 
.76 
.21 
.44 

.10 
.09 
.84 
.25 
.25 

.;« 

'."oi 
'.'69 

f." 

".6i 

.07 

.... 

.40 
.36 
.36 
.41 
.90 
.46 
.66 
.41 
.47 

.66 

.76 
.88 
.43 
.32 
.46 

1.76 
1.86 
1.78 
.82 
.40 
1.40 
1.0'2 
1.22 
1.25 

1.98 
.72 

1.22 

1.53 
.90 

1.17 

1.28 
.76 
.48 

1.69 

•.'48 
'.62 

.06 

.01 

'.'87 
.20 

,6i 

T. 

't.' 

't.' 

'.'io 
.'22 
".u 

".ih 

.29 

■'•■ 

.82 
.18 
.09 
.11 
.10 
.06 

'.'as 

.62 

'.'36 
.40 
.44 

■'■■■ 

4.91 

Wayne 

Wayuo 

Pike 

Mouroo 

Pike  

Wayne 

.Monroe 

3.74 
8. 98 
4  66 

.'.'.'.    .04 

02 

....    -11 

"!62 

'.'08 

.01 
.03 

'ioi 

.10 
.... 

3. 18 
3. 61 

I'lciw-ant  .Mount!.. . 

stroudsburg- 

I'anuers  Fallst 

Lkiiigr 

.Vlleutown- 

Bethlehem: 

Blakeslee  CoruersJ 
Gouldsboro- 

.18   .14 
.01    .71 
.12    .20 

.07    .82 
.08   .87 
.19    .23 

.OS'  -49 

::::i.oi 

8.77 
3.94 
2  94 

Lehigh 

.01 
.07 
.19 
.05 
.OS 
.21 

•••• 

T. 

tV 

.02 
.06 
.02 

■v.' 

.06 

.01 

T. 

■••■ 

r. 

".08 

.... 

■■i" 

.05 

T. 

"oi 

T. 

'!27 

.03 
.42 

'.'63 

4.22 

Northampton — 

Mouroo .. 

Wayne 

Carbon 

Carl><)n 

8.20 
8.89 
6  07 

.06 

.40 
.41 

.... 

.... 

T.' 

H.08 

Mauch  Chunk 

.Mcrwinsburg- 

New  Tripoli 

3.28 

Lehigh 

.15 
.07 
.05 

.98 

■'«■ 

.18 

'.08 
.16 
.09 

.14 

"m 

.03 

"06 

.13 

.08 
.29 
.06 
.31 
.10 
.38 
.22 
.10 
.25 

'!i4 

.21 

.10 

'.'65 

"20 
.08 

'.'6J 

• 

.23 
.10 
.64 
.12 
.05 
.04 
.02 
.12 
.23 
.02 
.12 
.16 
.18 

.45 
.45 

.06 

'.'42 
.05 
.14 

.53 
.52 
.42 
.45 
.41 
.08 

.40 
.34 
.24 
.35 

.20 
.22 
.29 
.31 
.32 
.36 
.33 

.12 
.12 

.40 
.14 
.32 
.21 
.10 
.19 
.16 
.19 
.08 
.16 
.22 
.24 

.09 

■."ii 

T. 

.15 

.15 

.08 

"M 

* 

.20 

.07 
.05 
.12 

;o3 

.01 
.03 
.12 
.02 
.03 
.14 
.12 

. . . . 

■.'5:; 

T. 

T. 

04 
T. 

tV 

T. 

■iV 

tV 

T.' 

1'. 

T. 

tV 

.OS 

'!6i 

.06 
.01 

t. 

.39 
.07 

■."63 
.05 

.'06 
.03 
.05 
.08 

.05 

T. 

T. 

.31 

T. 
.03 
.01 
.03 

.(J6 
.01 
.04 

'.'62 

.as 

T. 

.01 

tV 
■.'63 

05 

'.'6i 

.02 
'.'02 

.05 
.02 
.08 
.03 

.25 
.17 
1.10 

.08 

"65 

"is 

T.' 
.20 

.33 
..53 
T. 

.65 

.46 
.27 

.40 

.64 
.86 

".'ii 

.13 

.01 

21 

.21 

.'ie 

.26 
.22 

"28 

';32 

.40 

tV 

.32 
.55 

".21 
.40 

'.«) 

'.'23 
T. 

".oi 

.64 

'a'5 
.04 
.18 
.75 
.08 
.09 
.40 

"27 

■;58 

"46 
.04 

!7i 

.60 
T. 

17 
.34 
.26 
.25 

;32 

tV 

.28 
T. 

T.' 

.28 

"33 
.02 

"36 
.33 

"62 

* 

.57 
.46 

T. 
T. 

T.' 
T.' 

T. 

.08 

.02 
T. 

f. 

"6i 

T.' 

t" 
f. 

.03 
"62 

t. 

.02 
.04 
.09 
.08 
T. 
• 

T. 

.01 
T. 

.87 
.05 
T. 

.06 

T.' 
T. 

t'.' 

tV 

T. 
"02 

.0.5 
.20 

"ie 
'.'os 

M 
.06 
.01 
.02 
.07 
.07 
.14 

.11 

.10 
T 
.02 
.14 

.15 
.02 
.27 
.07 

• 

.03 
.12 
.05 
.08 
T. 

"."i2 
16 

■.'37 

T.' 
T. 

.08 

T.' 

T. 

.09 
'.'62 

•:6i 
"65 

T. 

.02 

"64 
T. 

T  ' 

.... 

T. 

'  ■*' 

T.' 

.19 
.16 

T. 

".'io 

.25 
.07 
.06 
.18 
.04 
.'22 
.08 
.12 

.05 
.02 
.02 
.07 

.01 
.03 
.05 
.06 
.06 
.07 
.04 

.40 
.34 

.32 
.50 
.24 

'.'oi 
't.' 

'."62 
'!63 

T. 
T. 

.'62 

't.' 

.02 

't'.' 

.19 
.07 
.08 

.41 

'!29 
■."63 

.73 
.91 
.64 

.78 
.65 
.23 

1.61 
.66 
.42 
.38 
.30 

1.05 
.61 

.50 
.53 
.87 
.85 

1.12 
1.69 
1.00 
.85 
.69 
.60 
.59 

.40 
.18 

.38 
.13 
.23 

1.21 

.61 

1.34 

1.04 

.90 

.85 

1.74 

1.63 

1.07 

1.46 

.90 

.41 

.85 

1.42 
.75 

* 

.75 

.07 
.11 

1.60 

1.07 

.91 

.85 

.78 

.,51 
.20 

.68 

.69 

1.00 

't.' 

T. 

'.'6i 

.61 

T. 
T. 

■••• 

.32 
.33 
.61 

.94 

'.■43 

'.'is 
'ieo 

.87 

.54 

'.'oi 

.99 
.94 

'!38 
.48 

.10 
.05 

'f.' 

.09 

'.'52 
.06 
.34 
.82 
.28 
.38 
.36 

'.'34 

'.'22 
.97 

i!66 

.49 
.27 
.82 
.91 

't.' 

.21 

.09 
.28 

'.'.'.'. 

3.65 

2.68 

Zionsville 

SCHIYLKII.I, 

Coushohockeu .... 
Frederieksville-. .. 

Freelaud- 

Uifttersford 

Phoenix  ville- 

Port  Clinton 

Pottstown- 

PottsvilleSi 

Lehigh 

Jlon^gouvry  .... 
Berk-             .   .   . 

3.82 

4.99 
3.45 

.15.... 

2.86 

Montgomery 

Chester 

ScluiylkiU 

Montgomery 

Schuylkill 

Berks 

.07 

T. 

.17 

T. 

T. 

.16 

.... 

. . . . 

4  95 

.21 

'J'. 

.... 

4.71 
3.16 

.19 
.04 
T. 
.34 

".'.: 

.... 

3. 13 

't.' 

.05 

T. 
T. 

't'.' 
't.' 

.13 
.42 

'.'is 

T. 

't.' 

.10 

.03 
.08 
.07 

'.'28 

.22 
.11 

■j's 

.52 
.41 

■.'63 
.15 
.11 

2.91 
3.33 

Wernersville^ 

Lo\yKK  Dki.aware 

Berks.          

.40 

3.15 

Chester 

Bucks 

Delaware 

Buck.- 

Philadelpliia 

Philadelphia 

Philadelphia 

Philadelplna 

Bucks 

Chester 

Chester 

.12 
.05 
.01 
.15 

.04 
.09 

.05 
.06 
.06 
.08 
.04 

.07 

.82 

.18 
.41 
,45 
.09 
.33 
.02 
.■20 
.20 
M 
.35 
.13 
.23 

.89 
.38 

1.46 
.35 
.63 
.73 

1.22 
.50 

1.28 
.32 
.19 

1.15 
* 

1.05 

1  31 

.69 

It 

3.96 

rioylestown 

.Marcus  HookS 

Neshamiuv  Falls . . 
Philadelphia 

Airport  Station-' . . 

City  Office!  1 

Franklin  Inst.  -.. . 

Shawmont 

Quakertowu 

\Vp*it  Chester 

3  10 

.90 
T. 

T 
T. 
.04 

t. 

T. 
T. 

't.' 

.... 

3.67 

.... 

T. 
T. 

tV 

.03 

+ 

3.44 
3.79 
4.44 
3.76 
3.69 

3.77 

.33 

.23 
'.'69 

't'.' 

'."65 

3.86 

S<i:^Qiicliaitiiu  Bi-i'in 
Chemunci 

Covingrton2 

Lawrence  ville 

NoltTH  BkAN'CU 

Bloom.sburg(ur.)-,. 

Tioga 

".m 

T. 

't.' 

T.' 

'  **' 
T. 

•••• 

t".' 

2.66 

Tioga 

Columbia 

Bradford 

Montour 

Bradford 

Columbia, 

Susquehanna.. .. 

Luzerne 

Lackawanna 

Susquehanna — 

Bradford  

Wyoming 

Luzerne 

Tioga    

2.78 

2. 84 
2.93 

Danville- 

Kellogg  MtTower- 
Millvillet  

3.10 

'.'6i 

T. 
T. 

T 

02 
T. 

.41 
.78 
.38 
.31 
.68 
.64 
.44 
.30 

.37 
.38 
.66 
.43 
.40 
.39 
.57 
.80 
.63 
.47 
.46 
.46 
.43 
.30 
.44 

".06 

.... 

.0" 
.15 

'!i6 

.03 

".62 
.03 

■f.' 
.07 
.06 

'.'05 
'.'63 

't. 

■.'35 

.60 

.06 

.85 

..39 

T. 

.23 

.82 

.68 

.09 
.56 
.33 
.71 
.48 
.11 
.26 
.33 
.21 
.63 
.15 
.17 

.42 

.91 

.71 

1.59 

.70 

.68 

1.06 

1.20 

1.16 
.10 
.36 
.18 
.12 
.94 
.60 
.16 
.11 
.32 
.81 
.57 

.12 

.06 

.09 

30 



2.40 

Montrose'^ 

.47 

.... 

.02 

3.64 
3.19 

Scrantont^ 

T. 

'.'63 

T.' 

.... 

T. 

t. 

tV 
■■*■ 

.07 

'.'62 

.05 

.05 

'.'69 

T. 

.17 

".m 

.15 

* 

".n 

T. 

'!66 

.15 
09 

'!i6 

.13 

"io 

.13 

.06 

■.'69 

".08 

.06 
.23 
.34 
.09 
.03 

.16 
.07 

.16 
.19 
.06 
.01 
.21 
.45 
.12 

■■*' 
* 
.23 

.62 

"06 

".ih 
"ok 

.32 

.16 

.16 

* 

T 
.24 
1R 

'.'33 
.01 

t".' 

't.' 

'.'63 
T. 

.25 

'.'62 
.08 
.31 

.03 
.23 

'.'40 
.23 
.03 
T. 
.30 
.34 
* 

T. 

'!i6 

T. 

.12 

"!.54 

".\s 

.58 

".m 

* 

.27 
.23 

.... 

3.41 

Susquehanna''^ 

2.97 

.... 

.03 
.02 
.01 

'.'65 

.'ii 

.15 

'.'06 
.02 
.01 

2.74 

Tunkhannockt 

Wilkes-Barre* 

Wkst  Branch 
Ausonia^      

3.44 

8.68 

3.45 

Bald  Eaglet 

Blair 

Clearfield 

Centre 

Potter 

Lvcoming 

Clearfield 

Cameron 

Clearfield 

tV 

.03 
.03 

'ios 

T. 

't.' 

2.28 

Berwinsdale*^ 

'.ia 

.... 

.... 

4.16 

Black  .Moshaunou. 
Carter  Campt 

T. 

T. 

.02 

tV 

* 

3.22 
2.94 

Cedar  Run'-* 

.09 
.27 

"62 

* 

■■*■ 

"62 

3.57 

T. 

'.'62 

'."63 

.04 

't'.' 

* 
T. 
.04 

t. 

■■»" 

4.64 

Driftwoodt 

Du  Bois(ne3r) 

2.62 
4.12 
2.49 

Kagles  Mere- 

Sullivan 

Cameron 

Lycoming 

Potter 

.07 
.22 

3.21 

Emporium^ 

English  Centert.,.. 

T. 

.... 

•:67 

T. 
"65 

.... 

io 

113.75 

5 

Galeton. , 

tV 

.02 
T.' 

'.■^. 

.06 
.27 
.19 

"25 
.42 
T. 
.36 
.43 
9q 

.05 

"6i 
'.'61 

T, 
T. 
.04 

.01,.... 

.15.... 
.06 

10 

.40 

.36 
06 

.23 

.28 
.85 
.08 
.90 
.93 
.17 
.68 
.55 
.91 

.03 

'.'6i 
.01 

T. 
T. 
.01 

'.OS 
.0] 

'.'O6 

'i'.' 

.02 

't. 

't.' 

.02 

.ii 

T. 

t. 

.36 
.02 

".ii 
.02 

t. 

.03 
.34 
.15 

'.'69 
.16 

"!25 
.09 
.14 

.. .. 

3.  .33 

Karthaus" 

Lock  Haven- 

Clearfield 

Clinton 



T. 

".dh 

.13 

E 

.3.57 

3.07 

Medix  Runt 

Elk 

.04 

19 

.vA  .35 

1     30 

.15.... 

.05;.... 

....|  .10 

07' 

.62   .30 
....    .26 
....    .22 

-  ftl       43 

2.41 

RenoA'o- 

Clinton 

1.07 
.36 
.59 

1.31 
.95 
.34 

.... 

.... 

3.70 

Shaffers  Path- 

Lycoming 

Centre 

;o2l  '.m 

.05  T. 
.01    .08 
.1C|  T. 
.061    06 

.40 

9Q 

3.24 

State  Colleget 

12 

T 

2.24 

Tamarack  Tower^. 
Wellsboro^ 

Clinton 

Tioga 

T. 



.'...    .37!  .62  T. 

.07   .24!....;  .14 

.14   .09 i  .03 

....1  .13....I  .24 

3.85 
3.04 

WilliamsportS 

Lycoming 

i33!  -Ml.... 

3.00 

1 

Continued  on  pasre  74. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  1942 


Daily  Precipitation  for  November.   1 942  -  Continued  from  page  73 


Stations 


Counties 


Day  of  month 


12     13 


16      17      18 


20 


23 


25 


26 


27 


28     29     30     81 


Simvehanna  Basin 
(continual) 

Juniata 

AUoona(near) 

Bedford^.....      ■,- 

Breezewood  intcn^ 
Buff  alo  Mills-. ..... 

Burnt  Cabins(nr.H 
Charter  Oaklnrn, 
East  Waterford-i... 

Huntingdon 

Lewistown^ 

Loop  Mt.Tower^.. 
Mapleton  Depot''.. 

MartinsburgJ 

Newport'^ 

Saxton^.... 

Shade  Gapl 

LWI!  SDSQUEHANNA 

Arendt?ville2 

Bloserville....  ..■..• 
lJlueMt.Intchg...■^ 

Carlisle 

Ephrata.... 

Glen  Rockl 

Gordon 

Hanover. ...■•...  ■■ 
Hanisburg  Arptl'. 

Holt  wood  ^^ 

Huntsdale'' 

Lancaster 

Lebanon^ 

ManadaGap 

Middletown**    

MillersburgT 

New  Park .-.•• 

Pena  Nursery^.... 
Peters  Mt,  Tower2. 

Pino  Grove''' 

Ringtown  ^ 

Selin^grove 

Slilppensburg 

Sunbury2 

Williamstown 

Woodward'' 

York • 

York  Haven''  — 

Potomac  Basin 
ChambersburgS.... 
Gettysburg...   •■■• 

Hewitt(near)I 

Hyndman''' •-. 

McConnellsburg''.. 

Mercersburg • 

South  Mt.  San't'ni2 


GULF 


DRAINAGE 


Ohio  Basin 

Al/LEGHENV 

Acmetonia^ 

Aliens  Mills!  . . . 

Blairsville^ 

Bradford  

Brookville* 

Buckstownt 

Cherry  Grovet-. 

Clarion''' 

Coudersport 

Crooked  Crk.  Dam; 

Derry 

Dunlot 

Kbensburg2 

Edinboro 

Franklin^ 

Hornet 

ludiana 

.Tohn.stown 

Kane''' 

Laurel  Hill  Smtt 
LaurelHillTunnels 

Lyo^ppus 

Mahoning  Damt.. . 

MarienviHet 

Meadville2 

Mosgrove^ 

Parkers  I/anding2. 
Pittsburgh  CtyOfJl 
Punx.^utawney2 

Ridgwav^ 

SaltsburgS 


Blair 

Bedford 

Bedford 

Bedford 

Huntingdon.. 
Huntingdon.. 

Perry 

Huntingdon .. 

Mifflin 

Huntingdon .. 
Huntingdon . 

Blair. 

Perry 

Bedford 

Huntingdon.. 


Adams 

Cumberland 
Fi  anklin  . . . 
Cumberland 
Lancaster.. . 

York ,  

Schuylkill  .. 

York 

York 

Lanca.?ter... 
Cumberland 
Lancaster, . . 
Lebanon . . . 
Dauphin  — 
Dauphin .... 
Dauphin.... 

York 

Centre 

Dauphin.... 

Schuylkill.  . 

Schuylkill.. 

Snyder 

Cumberland 

Northumber 

Dauphin — 

Centre 

York 

York 


land 


Franklin. 
Adams,. .. 
Bedford.. 
Bedford  . 
Fulton  — 
Franklin. 
Franklin. 


Allegheny.... 

Jefferson 

Indiana 

McKean 

Jefferson 

Somerset 

Warren 

Clarion 

Potter 

Armstrong... 
Westmoreland, 
Cambria. 
Cambria. 

Erie 

Venango 

Indiana. 

Indiana,. 

Cambria. 

McKean. 

Westmoreland 

Westmoreland 

Westmoreland 

Armstrong. 

Forest 

Crawford.. 
Armstrong. 
Armstrong. 
Allegheny . 
Jefferson . . . 

Elk 

Indiana  . . . 


.47 


02 


T. 


T. 


.14 


1.20 
.'29 

1.78 
.99 
.23 
.40 
.32 
.97 

1.10 
.29 

1.30 
.30 
.6.5 
.37 

1.16 
.20 

1.43 
.76 
.32 
.5.5 
.56 

1.30 
.23 
.35 

1.25 

1.25 

1.05 
.33 

1.  in 

.83 
1.49 


.15 


.05 


.03 


.02 


.05 


.01 


.05 


.02 


.03 


.03 


T. 


.04 


.25 


.08 


.20 


.23 


.02 


.03 


T. 


.09 


T. 


T. 


06 


.22 

T 

.30 

.22 

.19 

.37 

.07 

.•26 

'.05 
.10 
.02 
.23 
.05 
.08 
.02 
.06 
1.01 
.02 
T 
T 
.03 
.21 
.09 
T. 


T. 


.06 


T. 


02 


05 


.06 


T. 


.11 


30 


01 


.10 


T. 


.02 


T. 


03 


T. 


T. 


.03 


T. 


.06 
.04 


.13 


T. 


II  . 


.32 


T. 


.23 
.28 
.28 
.24 
.70 
.02 
.8K 
.33 
.05 
.37 
.54 
.71 
1.03 
.67 
.20 
.05 

'.'■73 
.81 

1. 10 
.82 
.9' 
T. 
.96 

1.30 
.29 
.45 
.63 


.02,  .32[  .16 
.401  .14 
.19 


.09 


.44 


.49 
39 
.43 
.  10 
1.35 
.42 
.51 
.33 
.26 
.21 
.60 
.57 
.30 
.38 
.40 
..32 
.41 
.58 
.15 
..55 
.65 
.85 
.19 
.47 
.45 
.36 
.40 
.19 
.17 
.10 
.49 


T. 


T. 


.03 


.03 


.03... 
.  05  . . . 
.0:j ... 
.07  T. 
.02    .21 


T.  I  T. 
T.      .03 
.02. 
T.     .02 


.06 


.02 


37   .08 
.38 

32 

36 

45 

•29 
.29 
.31 
.40 
.29 
.22 

32 
.38 
.32 

41 


.55 
54  .01 
4 

46    .01 
71 
71 
39 


33 


.04 


.43 
.01 
.40 
.04 
.28 
.03 
.31 
.36 
.34 

.38... 

.50... 


60 
T. 
.39 
.0 
.52 
.45 
.67 
.17 
.64 
.52 
.46 
.40 
.35 
.14 
.03 
.03 
.46 
T. 
.05!  .20; 

T.     .  40 
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CLIMATOIXKJICAL  DATA:   I'KNNSVI,\  AN  lA   SKCIION 


Diiily  Precipitation  for  November,  1943 -Continued  from  I'ngu  74 


1 

Counties 

Day  of  month 

^ 

Htations 

1      3 

8 

« 

1 

»      6 

I 

1 
7      8      9 

10 

U 

1 
18  1  18 

U    16 

16 

17 

16  1  10 

20 

21 

32 

28 

24 

26 

26 

.08 
.04 

.01 
.03 
.01 
.03 

'j'. 

■.'63 
.01 
.02 

27 

1 
1 
.06 

'.'63 
.01 
.06 

.62 
.08 

T. 

T. 

T. 

.03 

T. 

T. 

'.'62 

28 

20 

1 
80 

81 

^ 

Al.l.WIHKNY 

( contlnund  ^ 

SewBril- 

StnuiKstownl 

Iniliiiiin        

1 

1.3Si  .04 

.271  .21 

I.«s    .06 

i 

.32    ....... 

.03      .'.... 

i   .11 

1 
".6a 

.06 

.02 
.10 

.04 
.02 
.0<.) 

T. 

•;ic 
.02 
.12 

.09 

!66 
.10 
.07 
.02 
.01 
.13 
.18 

T. 

.04 

.09 

.02 

.07 

.05 

.08 

.04 

.06 

1  .04 

09.... 

1  .02.. ..!.... 

"47 

.86 

...  .|.... 

.08   .04 

.081... 

"2a 

.21 
411 

.... 
.01 

T. 

"oi 

T.' 
.02 

tV 

'.m 

T. 
.... 
T.' 

T. 
T. 

'.07 
T. 

ioi 

T.' 

tV 

'.'64 
.21 
.'25 
.28 
.11 
.24 
.2-2 

T. 

tV 

T. 

.06 

.05 

T. 

.06 

.02 

.09 

.08 

.21 

.16 

.17 

'.'is 

.26 
.27 
.45 
.41 
.16 
.15 
.27 

'!68 
.02 

.45 
.23 

.06 

T.' 

.08 
.12 
.02 
.21 

'!65 

'i'.' 

T. 

T. 

'."26 

'f.' 

".Xi 
.09 
.16 
.16 
.'22 

'.'67 

.03 
.04 
.60 
.09 
.08 
.10 
.64 
.43 

'.'28 
.14 
.22 
.22 
.84 

'.'63 

'.'6i 

.72 

.08 
.66 
.27 
.33 
.61 
.82 
.29 
.83 

.67 
.63 
.17 
.60 
.58 
.52 
.14 
.26 
.45 
.20 
.53 
.66 
.53 
.40 

.56 
.49 
.70 
.80 
.10 
.66 
.28 
.44 
.68 

.39 
.55 
.60 
.27i 
.15 

.31 
.25 

.64 
.'20 
.02 
.08 
.02 
.01 
.19 
.08 

.'24 
..S6 
.01 
.35 
.13 
.13 
T. 

'.••i6 

.02 
.12 
.14 
.'23 
.11 

.06 
.16 
.O'i 
.■23 
.01 
.07 
.02 
.03 
.05 

:ll 

.05' 

T. 

.02 

"O8 

'.'oi 

.06 
.02 

'.'io 

.04 
T. 

'.'57 
.82 
.43 
.'29 
.42 
.'2(1 
.46 

.... 

'.'87 

■45 
.86 

'.'38 
.'22 
.34 

.6r. 

.63 
.62 
.65 

.02 
.30 
.31 
.44 

.38 
.30 
.20 
.16 
.10 

't.' 

'.'36 
.41 

.09 
.13 

.36 

.... 

8.70 
8  48 

Foro.<t 

(Crawford 

Krio 

Wtwtinorcland.  . . 

Warren      

Warren 

Somerset 

Fayette. 

Washingtmi 

Greene 

.701 

1  .28 
.18 
.19 
.10 

'  .18 
.47 

■;» 

'•)'.' 

T. 

'.'oi 
■.oi 

T. 
T. 
T. 

'.'22 

.11 
.03 
.06 
.04 
.04! 
.M 

tV 

..   .1  .88 

4.40 

Tini>villct 

I'moiu'ilyt 

Vandorgrlft  •' 

Wnrroii- 

YouugsviUot 

MoNlKiAHKLA 

ConMiionoe* 

Conuellsvilli)- 

Oouorat 

lireeu.-iboro- 

cireonsburg 

14 

.Oh 
.41 
1.53 
.34 

.69 

1.08 
.44 
1.05 

!  .03 

.25 
.09 
.07 

j     08 

.01 
.02 
.24 
•1 

'   .14 
.21 
.06 
.0.1 
.10 

.47 
.41 
.06 
.41 
.42 
.29 
.25 

'.'oi .'!!! 

'1 
1 

::::i-'r 

:.'."i'."6a 

.03,.... 

.01    .06 
.08    .07 
.03    .11 

.IS,   .08 
....1   .20 
.01:   .10 
....1  .09 
....'  .07 
...   i  .08 
.01    .09 
T.     .24 
.06    .17 
.01    .  13 

. . . . 

.04 

.13 

•.oi 
Voi 

.08 
.62 

T. 

"62 

.04 

.03 
"64 

.14 
.04 

.6b 
.61 
.41 
T. 

.96 

•;« 

'.'27 

.24 

.'22 
.16 
.26 
.45 
.32 
.84 
.40 

.69 
.72 
.47 
.24 
.66 
.41 
.35 
.55 
.16 

'.38 
.27 

.90 
.39 

.08 
.08 

"72 
.08 

.86 
.31 

.86 
T 
T. 
SO 

"08 
T. 
.08 
T. 
T. 

T. 
.01 

.33 
.27 
T. 

.02 

.:« 

.41 
.63 

.41 
.82 

.53 

T. 

.02 
.06 

.ie 

.07 
T. 

T.' 

T. 

.06 

.01 

.01 

T. 

.02 

T. 

T. 

.06 

.20 

■;88 

.01 

.18 
.04 
T. 

•r. 

.01 
T. 
.IS 

■.'62 
.04 
.08 
.01 

.02 
.03 
.01 
.01 
T. 
02 
T. 
T. 
.04 

■r. 

T. 
T. 
.08 

'.. . . 

'.'6i 

.05 
T. 

tV 
"tV 

.... 

.38 
.66 
.16 

".'88 

ioe 

!64 

.02 

1  .30 
.24 
.86 
.68 
.28 

.26 
.80 
.41 
.'20 
.82 
.66 
.10 
.42 
.35 
.46 
.26 
.28 
.23 
.82 

.69 
.95 

.41 
.67 
.13 
.66 

1.01 
.85 

1.38 

.58 
.81 
.89 
.53 
.32 

.18 
.32 

.61 

.46 

■.'58 

•••• 

113.43 
8.79 
8.00 
6.04 
4.15 

8.64 
3.96 
2  96 
4  04 

Westniorolivnd. . . 
Westmoreland  . . 

Somer-et 

Westmoreland. . . 

Fa.vette 

Allegheny   

Somerset 

1.45,  .02 

1.90     02 
.60-  T. 
.301   .18 

1.20     • 
.37'  .14 
.60     03 
.46,   .14 
.70    .08 

1.03    .06 

1 

1.02'  .05 
1. 00.... 

4.86 

Irwin    

'.'49 

'.'26 

T. 

T. 

.20 

.08 

'.'63 
T. 
.02 
.16 
.10 
.26 

.48 
.37 
.37 

T. 
.03 

..... 

4.42 

Mever^dftle*' 

'2.73 

|.0I 

••■■ 

.21 

'.'17 
T. 
T. 
.02 

♦  * 
.46 
.23 
.72 
.03 
.01 

.:"' 

'!ii 

.19 

.73 

.20 

2  61 

NewelH 

.30 
.02 
.30 
.20 
.43 
.26 

.06 
.18 
.14 
.05 
.04 
.11 
.30 
.15 
.03 

.20 
.07 
.05 
.08 

3.40 

Pittsburgh  Arpt.f. 

01 

.01 
.05 
.06 

.01 

T. 

;o3 

■r'.' 
'•r'.' 

T. 
T. 
T. 

■rV 

T. 
T. 

T. 

t" 

T. 

.... 

T. 

.05 
T. 

2.65 
3  46 

Somerset 

Fayette  

Greene 

Beaver 

Butler 

'.'.'.'.  '.'6i 

....  .01 
.08  .... 

.051  T. 
.03.... 

3.54 

Uuiontown 

3  74 

Wftynesburg 

IJKAVBi; 

Beaver  Falls- 

Butler 

.02 
"M 

.01 
.06 

.08 

.05 
.12 

'!6i 

.04 

•rV 

07 

3.90 

3.29 
4  44 

3.76 

Mercer 

Mercer 

Laxvr,>noc  

Crawford 

Crawford 

Mercer 

Washingtcii 

Allegheny 

Beaver.            .... 

.36 
.02 

"ii 

■.'62 

■••• 

3.63 

3.48 

New  Castle 

Penn  JAne'^ 

Pyinatuniug  Dam^ 
Sharon-    

.71    .02 

.84    .02 

.94    .03 

1.37    .05 

1.10    .02 
1.00.  .03 
1 .  12i    n.i 

3.66 
3.99 
3.96 
5.06 

Ohio 
Claysville2 

.07 
.09 
.14 

'.'03 

.05 

'!25 
.37 

.17 
.07 

t'.' 

T. 

.01 

T. 

.08 
.02 

'.'08 

3.67 

.02 
.02 
.11 
.06 

.12 
.10 

.03i   .01 

T.  !.... 
T   1  .10 
.06    -Ifi 

3.  62 

Midland^ 

a85 

Mt.  Lebanon 

Washingtont 

Allegheny 

Washingttiu 

Erie 

Potter 

.88 

.14 

.... 

.01 
.04 

2.85 

5 

LAKF. 

DRAINAGE 

Kriet' 

Raymondt 

"."46 

.27 
.06 

.09 
.24 

:,: 

.01 

T. 

.05 

.02 
.141 

.62 

■■■■' 

i 

■;62 

.11 

.07 

3.67 
2.98 

E.'tcept  a<  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the '24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  '  First  order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  2  precipitation  raea.sured  in  the 
moruiog;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  ^  Precipitation 
for  period,  1:30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1:30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement,     ij  Incompleto  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  inch.    II    Record  partially  estimated. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea  level) 

Wind" 

Relative 
Humidity 

a 
3 

Stations 

Mean 
Highest 

Date 

Lowest 
Date 

'in 

3 

g-s 

(U  0 

^  a- 
<!  > 

h 

«  > 

a 
0 

'€ 
2 

p. 

a 

3 

0 

a 

Bl'k  Moshannon. 

Erie 

Harrisburg 

Philadelphia 

Pittsburgh 

Reading 

Scranton  

30.09     30.64 
30.05  ;  30.58 
30.01      30.57 
30.09     ;«.58 
30.01   1  30.16 
30.08  '  30.59 
30.08  ,  30.56 

4     29.54     13 
4     29.49     12 

4  ,  29.46  1  25 

5  :  29.34  1  ■,>5 

4  ,  29.59      13 

5  29.40  ,  25 
4      29.46  j   13 

io.o' 
8.3 

13.3 
11.3 
11.8 
7.0 

1       ! 

35      W.       1  10 
28     w.      '  10 
41      S.          10 
44  i  8W.       10 
41  1  nw.  i  13 
48      nw       13 
30     nw.      13 

1               i 

88  1  72     80  1 

79  !....    79       14 
75  1  66     66  !     36 

78  1  52     67  :     55 

79  (64     72  1     32 
73  ,  48  ;  50$,     60 

80  1  62tj . . . .  1     45 

1         1 

For  any  five-minute  period, 
t  Local  noon 


Corrected  to  true  velocities. 
5  4:00 p.m. 


BIVEB  CONDITIONS 


Stations 


Rivers 


g      is 

S    ,    K 


a       3 

a     ;     Ix. 


Port  Jervis.  N.Y 

Easton 

Lehighton j 

Reading; 1 

Wilkes-Barre ' 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Sehenley.(nr)  Lock  No.  5. 

Sutersville 

Charleroif  nr.).  Lock  No.  4 

Pittsburgh 

Midland.  Dam  No.  7 


Delaware 1  4.1 

Delaware 5.0 

Lehigh i  4.2 

Schuylkill i  5.0 

N.  Br.  Susquehanna..!  6.9 

W.Br.  Susq  uehanna .  |  4.3 

Juniata !  4.4 

Susquehanna 4.8 

Allegheny ,  15.9 

Youghiogheny 5.3 

Monongahela 15  I 

Ohio • 

Ohio • 


7.8 
12.5 

rt.l 

H.6 
12.4 

7.6 


'26 
26 
26 
•26 
26 
3 


3.2 
3.2 
3.6 
3.9 
4.6 
2  6 


16 
17 
•23 
23 
18 
17 


6.3 

26 

3.8 

23  i 

6.7 

27 

4.1 

19  1 

18.6 

2 

13.9 

10  j 

7.0 

26 

4  3 

22  1 

19.2 

26 

11.6 

22 

• 

• 

18.8 

3 

« 

1 

Fool  stage. 


t  On  other  days  also. 


18 
22 
9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 

•,o 

30 

5 


76 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION. 


November,  1942 


Daily  Temper aturee  for  NovemTjer.   1942 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
44 

30 

81 

Mea 

Allentown^ , 

f  Maximum... 

60 

62 

52 

51 

53 

69 

56 

62 

55 

67 

54 

48 

51 

48 

45 

67 

64 

66 

65 

72 

64 

59 

38 

46 

52  57 

47 

!^ 

44 

54. 

1  Minimum... 

46 

85 

36  36 

29 

29 

35 

S6 

30 

30 

87 

30 

32 

25 

20 

22 

26 

2b 

33 

.33 

44 

80 

28 

29 

37  46 

35 

■  21 

24 

31 

31. 

Altoona(near) 

1  Maximuiu... 

64 

56 

45;  46 

48 

52 

52 

49 

48 

60 

45 

42 

49 

28 

49 

65 

68 

64 

66 

72 

67 

44 

38 

42 

43  48 

40 

87 

84 

89 

50. 

1  Minimum.. . 

41 

32 

35  29 

27 

43 

34 

41 

32 

44 

27 

28 

22 

16 

17 

28 

34 

48 

38 

50 

43 

25 

83 

34 

38  29 

21 

19 

26 

31 

32. 

Arendtsville , 

f  Maximum... 

60 

62 

^: 

50 

54 

67 

64 

60 

56 

60 

61 

47 

50 

34 

46 

62 

68 

67 

65 

76 

70 

45 

40 

44 

63  63 

60 

1  44 

36 

48 

64. 

1  Minimum.. . 

49 

30 

;■'.» 

32 

25 

42 

39 

46 

33 

6fi 

34 

28 

82 

26 

18 

26 

32 

50 

35 

44 

38 

30 

36 

36 

441  32 

31 

21 

24 

34 

84. 

Bedford 

1  .Maximum... 

67 

60 

;,.) 

.... 

56 

63 

52 

62 

48 

65 

60 

47 

51 

85 

50 

63 

66 

64 

66 

74 

7i 

61 

45 

41 

44   48 

42 

38 

42 

49 

63. 

1  Minimum... 

43 

32 

;'.3 

23 

24 

45 

38 

37 

35 

47 

;io 

30 

29 

16 

20 

22 

2b 

50 

33 

51 

51 

29 

30 

36 

40  35 

25 

22 

30 

30 

3j. 

BethlehemS 

1  Maximum... 

62 

62 

50 

52 

52 

58 

57 

5<) 

56 

66 

43 

42 

48 

32 

44 

60 

68 

64 

68 

71 

66 

46 

36 

40 

50 

68 

48 

38 

42 

48 

52. 

I,  Minimum..  . 

42 

37 

38 

35 

28 

46 

40 

42 

85 

43 

37 

37 

29 

23 

22 

27 

32 

42 

40 

50 

36 

30 

29 

34 

40 

40 

27 

24 

28 

.36 

35.  ( 

Black  Moshannon  —  . 

Maximum".. 

53 

51 

40 

42 

48 

50 

50 

46 

49 

51 

31 

45 

41 

23 

42 

00 

69 

58 

62 

07 

62 

38 

32 

40 

41 

46 

30 

32 

36 

38 

45. 

Minimum.. . 

2S 

32 

2S 

2.^ 

30 

30 

26 

25 

19 

31 

24 

27 

18 

!0 

9 

24 

80 

27 

23 

58 

27 

19 

26 

32 

34 

22 

18 

18 

■/6 

26 

25 

Bloomsburg(near).. .. , 

Maximum... 

61 

57 

53 

49 

52 

64 

58 

62 

55 

61 

50 

42 

47 

32 

45 

58 

65 

04 

60 

73 

65 

44 

38 

44 

48 

55 

48 

38 

38 

44 

61.  i 

l^Minim.ura.. . 

43 

27 

32 

22 

18 

41 

26 

36 

25 

47 

30 

24 

29 

19 

11 

IH 

19 

42 

22 

3f- 

88 

19 

18 

32 

40 

40 

21 

21 

18 

30 

2«.  ■, 

Blue  Mt.  Interchange" . 

Maximum... 

60 

58 

62 

68 

66 

66 

62 

62 

64 

61 

43 

48 

53 

34 

47 

60 

64 

67 

64 

77 

74 

66 

46 

54 

64 

52 

54 

56 

58 

62 

0».( 

Minimum..  . 

51 

35 

40 

30 

21 

42 

36 

40 

82 

42 

27 

30 

25 

22 

16 

23 

.32 

52 

86 

48 

56 

26 

34 

.32 

40 

•29 

24 

22 

24 

26 

.'.'.'.     a.i.. 

Bradford , 

1  .Maximun)... 

57 

50 

44 

43 

60 

49 

52 

64 

68 

59 

46 

34 

41 

26 

50 

59 

55 

68 

60 

63 

60 

85 

36 

43 

42 

46 

40 

xo 

34 

36 

■;(<.( 

.Minimum.. . 

35 

29 

32 

29 

33 

44 

81 

88 

18 

46 

28 

25 

24 

16 

8 

28 

36 

40 

26 

66 

35 

22 

17 

34 

39 

28 

23 

21 

18 

30 

•29. ( 

Breezewood  Intchg^..  . 

.Maximum... 

60 

62 

44 

48 

60 

62 

52 

56 

60 

61 

38 

46 

48 

30 

46 

62 

68 

66 

66 

74 

64 

46 

36 

42 

44 

60 

34 

40 

:<8 

40 

.... 

5u.f 

^Minimum... 

«4 

32 

34 

22 

34 

42 

40 

86 

30 

38 

26 

30 

24 

18 

14 

26 

34 

40 

34 

64 

41) 

24 

32 

34 

31 

■26 

•20 

20 

80 

26  ... . 

30.  t 

Brookville^ 

Maximum... 

50 

52 

41 

45 

52 

51 

54 

50 

55 

63 

34 

47 

46 

26 

62 

62 

59 

60 

61 

09 

63 

41 

39 

42 

42 

47 

-•9 

:<5 

;« 

36 

48. { 

1  Minimum.. . 

31 

36 

33 

26 

32 

31 

28 

26 

23 

31 

28 

27 

19 

12 

9 

24 

32 

28 

26 

6» 

29 

25 

29 

39 

28 

28 

21 

•23 

28 

28 

•27.  { 

Burnt  Cabins(near)3.  , 

'Maximum... 

60 

60 

48 

62 

50 

64 

51 

56 

62 

63 

40 

47 

46 

30 

46 

64 

70 

66 

64 

73 

61 

44 

36 

42 

44 

rj2 

35 

42 

37 

44 

51.  ( 

1  .Minimum... 

31 

29 

32 

22 

22 

41 

38 

34 

32 

38 

24 

29 

26 

18 

12 

20 

28 

35 

28 

50 

40 

26 

32 

34 

33 

24 

19 

19 

28 

23 

28.S 

■Rntlpr    

'  Maximum... 
1^ Minimum.. . 

64 
40 

63 

40 

63 
34 

49 
29 

56 

30 

64 
49 

55 
30 

57 
35 

65 
20 

51 
42 

54 
29 

44 
31 

38 
19 

36 
20 

46 
27 

64 
35 

59 
39 

59 

49 

64 
.30 

69 

50 

67 
50 

60 
27 

45 
30 

46 
39 

47 
39 

50 

j7 

45 
22 

35 
21 

39 
■29 

40 
28 

52.  •. 

OlXlitcL   ••••••  ...•••••••  ^ 

33.  •i 

C]q  rli clp  

Maximum... 
.^(inimum..  . 

66 
52 

60 
33 

64 
39 

50 
30 

5t; 

28 

55 
23 

56 
36 

54 

45 

56 
28 

63 

50 

56 
35 

52 
25 

5^ 
36 

40 
25 

47 
19 

50 
24 

64 
24 

70 
48 

68 
31 

77 
43 

72 
46 

46 

28 

10 
30 

43 
33 

53 
42 

55 
31 

50 
28 

44 

23 

83 
23 

49 
31 

64.^ 

\^t«XU91^>  .•••-••■■ 

32.  { 

Chambersburg , 

Maximum... 

64 

C2 

52 

52 

63 

55 

57 

69 

55 

64 

48 

49 

52 

35 

46 

60 

69 

70 

66 

78 

68 

48 

39 

43 

62 

51 

■19 

45 

35 

47 

54 

Minimum.. . 

48 

34 

40 

29 

24 

45 

40 

44 

,32 

48 

32 

30 

80 

24 

20 

24 

28 

50 

33 

49 

48 

30 

33 

35 

42 

30 

24 

32 

27 

34 

34. « 

Claysville^ 

Maximum... 

53 

54 

43 

48 

57 

53 

52 

52 

6R 

65 

40 

49 

43 

81 

60 

65 

64 

65 

64 

73 

61 

46 

48 

46 

46 

49 

27 

43 

41 

40 

51.4 

[  Minimum.. . 

40 

34 

3! 

22 

21 

28 

33 

31 

32 

31 

27 

26 

28 

18 

15 

23 

39 

51 

37 

46 

59 

29 

27 

38 

36 

;« 

22 

16 

2" 

80 

80.- 

Coatesville , 

Maximum... 

61 

61 

55 

47 

56 

60 

56 

65 

66 

66 

57 

43 

65 

34 

44 

56 

65 

65 

66 

75 

73 

43 

37 

47 

61 

69 

50 

38 

46 

44 

54.1 

I  Minimum..  . 

46 

33 

40 

33 

26 

43 

39 

46 

36 

48 

33 

28 

32 

•25 

20 

27 

34 

44 

39 

45 

48 

2i) 

30 

86 

43 

43 

29 

24 

24 

81 

34.! 

Coudersport , 

Maximum... 

62 

52 

45 

46 

49 

50 

69 

64 

63 

67 

42 

38 

40 

28 

47 

60 

55 

60 

61 

65 

6) 

39 

35 

44 

48 

46 

40 

50 

34 

82 

48. c 

Minimum.. . 

39 

28 

31 

29 

25 

41 

.30 

39 

20 

40 

30 

20 

28 

11 

10 

22 

28 

41 

24 

50 

34 

21 

18 

32 

20 

18 

12 

16 

15 

8 

25. i 

Derry , 

.viaximum... 

67 

56 

46 

55 

55 

56 

55 

53 

60 

66 

46 

44 

.53 

48 

61 

66 

64 

66 

66 

7-.' 

67 

.S(l 

17 

47 

13 

54 

34 

36 

44 

41 

63. « 

L  Minimum.. . 

41 

38 

35 

28 

38 

49 

39 

45 

34 

43 

29 

30 

27 

17 

12 

39 

40 

61 

:34 

62 

47 

28 

38 

41 

89 

29 

23 

21 

:« 

82 

38. S 

Eagles  Mere , 

Maximum... 

64 

50 

45 

40 

44 

50 

53 

45 

48 

54 

35 

37 

35 

26 

36 

53 

56 

55 

5b 

65 

52 

36 

40 

43 

42 

47 

32 

33 

32 

33 

44. t 

Minimum.. . 

50 

33 

31 

'28 

28 

29 

32 

32 

30 

28 

27 

23 

22 

13 

10 

13 

28 

37 

38 

38 

49 

■20 

■20 

•23 

37 

.36 

23 

15 

15 

26 

•27.  i 

Ebensburg2 , 

Maximum... 

47 

52 

39 

44 

48 

48 

50 

47 

58 

67 

35 

45 

38 

24 

55 

62 

62 

69 

64 

66 

60 

38 

36 

42 

38 

45 

23 

35 

38 

36 

46. -i 

1  Minimum.. . 

38 

30 

32 

25 

25 

81 

32 

32 

35 

36 

30 

25 

26 

14   11 

17 

37 

39 

32 

37 

58 

24 

25 

34 

36 

•27 

21 

11 

20 

28 

■m.i 

Edlnboro , 

1  Maximum... 

51) 

47 

42 

45 

50 

60 

52 

50 

57 

CO 

38 

37 

46 

27|  48 

59 

55 

57 

68 

65 

63 

37 

39 

43 

42 

48 

35 

32 

34 

35 

46.. 

Minimum..  . 

39 

36 

33 

33 

31 

40 

27 

34 

36 

:i7 

28 

28 

24 

20   13 

38 

45 

37 

29 

57 

35 

30 

27 

27 

39 

30 

23 

21 

25 

28 

31. ( 

Emporium^ , 

Maximum... 
Minimum... 
Maximum... 

71 
"65 

55 
30 
65 

46 
37 
56 

50 
29 
54 

62 
22 
56 

62 

68 
26 
60 

.59 
34 
66 

48 
3  J 
58 

47 
28 
46 

46 
29 
53 

44   47 
27J  14 
85!  48 

69 
15 
69 

42 
20 
60 

66 
25 

68 

65 
32 
68 

09 
34 
74 

48 
4- 
69 

43 
26 
49 

38 
19 
.39 

4,-- 
21 
47 

'3.5 
52 

46 
"59 

52. -1 

23 
59 

"26 
52 

27. < 

Ephrata , 

"ei 

"55 

"4\ 

■■43 

"■49 

65.f 

Minimum  ... 

51 

33 

40 

30 

27 

48 

38 

46 

31 

40 

35 

29 

83 

24 

19 

27 

28 

52 

31 

47 

46 

29 

30 

.■!:"> 

43 

43 

30 

23 

•26 

32 

35. 

Eric'^ 

Maximum... 
Minimum .. . 

52 

45 

49 
39 

41 

39 

48 
40 

56 
41 

53 
40 

50 
39 

49 

3H 

63 
85 

65 
36 

40 
33 

50 
35 

46 
26 

31 

26 

55 
25 

65 
60 

61 
51 

55 
47 

63 
48 

65 
46 

46 
36 

38 
30 

42 

30 

46 
41 

46 
41 

46 

35 

36 
26 

35 

28 

38 
:J0 

37 
38 

49.  C 

36.- 

FrankllnS , 

.Maximum... 

51 

53 

46 

49 

54 

61 

58 

54 

62 

03 

36 

49 

42 

27 

64 

64 

60 

64 

6:i 

70 

52 

41 

4,! 

46 

43 

61 

■28 

38 

37 

89 

49.5 

Minimum.. . 

43 

37 

36 

35 

32 

84 

32 

33 

26 

27 

.30 

31 

31 

21 

11 

12 

•29 

46 

32 

32 

51 

2^ 

28 

31 

n 

32 

24 

•24 

26 

31 

30.'. 

Freeland 

.Maximum... 

54 

53 

63 

40 

46 

63 

68 

48 

62 

;.8 

49 

34 

32 

.30 

38 

63 

60 

66 

62 

64 

62 

38 

32 

41 

45 

68 

50 

28 

32 

32 

46.S 

Miuimum..  . 

42 

34 

32 

27 

28 

42 

36 

38 

30 

44 

29 

26 

16 

17 

13 

29 

29 

47 

39 

39 

33 

21 

22 

32 

40 

38 

■24 

17 

24 

29 

30.; 

Gettysburg , 

.Maxinmra... 

68 

63 

60 

49 

54 

f5 

54 

60 

55 

59 

58 

48 

51 

35 

45 

59 

68 

68 

66 

77 

73 

51 

42 

43 

53 

64 

51 

42 

41 

45 

54.5 

Minimum.. . 

48 

32 

39 

31 

25 

46 

40 

45 

30 

.52 

35 

31 

35 

25 

20 

25 

28 

33 

32 

60 

51 

30 

36 

36 

43 

32 

30 

23 

29 

33 

34. f 

Gordon , 

Maximum... 

63 

58 

5.5 

47 

51 

66 

57 

60 

55 

59 

52 

42 

46 

32 

45 

62 

68 

62 

66 

73 

73 

43 

36 

47 

46 

.58 

46 

36 

38 

43 

52.1 

Mi'iimum.. . 

46 

27 

37 

26 

23 

41 

33 

40 

22 

45 

34 

26 

32 

21 

12 

22 

23 

48 

26 

42 

43 

■22 

21 

82 

43 

40 

29 

19 

■20 

33 

30. S 

Greensburg 

Maximum... 

60 

55 

44 

52 

55 

61 

55 

60 

61 

66 

47 

43 

50 

30 

60 

65 

63 

63 

64 

73 

68 

68 

44 

45 

43  60 

41 

40 

42 

41 

63. J 

Minimum.. . 

41 

39 

36 

27 

33 

50 

35 

46 

32 

43 

29 

30 

28 

19 

18 

42 

44 

50 

39 

59 

47 

29 

38 

41 

39  29 

22 

20 

30 

.32 

85. { 

Grove  City 

1  .Maximum... 

65 

62 

49 

48 

54 

51 

65 

64 

49 

42 

34 

38 

48 

39 

66 

63 

61 

63 

60 

69 

67 

43 

42 

46 

46:  47 

■29 

36 

37 

36 

48.! 

1  Minimum.. . 

89 

35 

32 

33 

32 

46 

33 

42 

87 

32 

27 

28 

25 

22 

18 

44 

41 

47 

38 

57 

42 

28 

30 

38 

39;  28 

21 

21 

27 

27 

33  f 

Hanover. 

1  Maximum... 

1  Minimum.. . 

57 
49 

62 
36 

49 
39 

49 
82 

55 
28 

66 
28 

66 
41 

69 
41 

58 
36 

60 
36 

46 
35 

48 
32 

52 
33 

36 
24 

48 
21 

6.5 
22 

71 
30 

71 
:)9 

69 

38 

36 

72 
56 

68 
30 

40 
31 

46 
86 

52|  57 
39i  33 

41 
30 

43 
•22 

39 
23 

47 
25 



54.! 

33.-, 

Harrlsburg3 

'Maximum... 

62 

60 

61 

49 

54 

57 

56 

54 

54 

63 

43 

47 

50 

34 

48 

59 

on 

00 

68 

77 

69 

46 

87 

45 

521  55 

40 

40 

89 

43 

.52.  • 

Minimum..  . 

44 

87 

41 

31 

28 

47 

42 

43 

35 

48 

34 

31 

29 

26 

22 

20 

29 

44 

36 

52 

38 

32 

34 

36 

45,  37 

24 

24 

31 

28 

36. ( 

Hawley 

'  .Ma.ximum... 

63 

67 

63 

48 

61 

63 

57 

49 

55 

69 

69 

40 

45 

32:  45 

62 

67 

61 

60 

70 

66 

41 

44 

42 

45  47 

46 

36 

38 

43 

.... 

51. 

.Minimum.. . 

46 

27 

37 

2=. 

17 

35 

30 

31 

22 

40 

33 

27 

30 

19 

14 

IS 

21 

48 

27 

39 

40 

20 

14 

31 

39]  41 

26 

23 

19 

30 

•29.  ( 

Holtwood" , 

'Maximum... 

58 

63 

62 

48 

54 

67 

57 

58 

57 

63 

48 

47 

52 

36 

47 

55 

m 

68 

64 

75 

69 

45 

41 

46 

52]  .54 

41 

43 

48 

45 

68.' 

L  Minimum.. . 

45 

37 

41 

36 

32 

46 

41 

46 

38 

48 

34 

34 

35 

30 

26 

32 

34 

39 

37 

46 

43 

34 

38 

41 

46  41 

•29 

28 

31 

31 

37. < 

Huntingdon 

Maximum... 

58 

61 

48 

50 

64 

51 

56 

49 

66 

63 

40 

53 

48 

34 

53 

64 

61 

67 

68 

76 

68 

42 

38 

46 

47 

47 

84 

42 

12 

43 

51.! 

Minimum.. . 

42 

31 

36 

26 

19 

20 

38 

37 

36 

38 

33 

27 

83 

23 

14 

17 

20 

•23 

28 

29 

44 

29 

26 

86 

88 

30 

29 

23 

23 

28 

29.1 

Indiana 

1  Maximum... 
[Minimum.. . 

64 

89 

54 
35 

61 
83 

47 
25 

52 
33 

52 

46 

64 
34 

51 

44 

66 
34 

66 
41 

54 
26 

40 
30 

49 
24 

27 
16 

57 
14 

63 
36 

63 
40 

62 
47 

64 
36 

68 
67 

68 
44 

47 
27 

41 
35 

43 

37 

43 

49 

46 
•22 

37 
17 

44 

28 

42 
28 

81. i 

86;  39 

S3. 

Irwin , 

'Maximum... 

59 

55 

50 

53 

66 

53 

55 

51 

62 

61 

46 

43 

49 

81 

69 

65 

65 

62 

63 

72 

71 

60 

45 

44 

441  49 

49 

36 

41 

41 

52. 

Minimum..  . 

40 

35 

33 

23 

27 

47 

32 

45 

32 

43 

26 

28 

27 

18 

16 

37 

40 

48 

84 

65 

46 

87 

85 

39 

87  i  27 

22 

19 

28 

36 

33.- 

Johnstown , 

1  Maximum... 

60 

64 

42 

49 

49 

52 

50 

49 

53 

60 

40 

44 

47 

27 

58 

65 

67 

61 

65 

71 

66 

48 

39 

42 

41|  46 

38 

39 

42 

40 

60. 

Minimum.. . 

40 

34 

34 

28 

26 

42 

37 

42 

33 

37 

26 

28 

26 

17 

14 

28 

31 

40 

36 

66 

45 

28 

83 

35 

37  29 

20 

19 

27 

3'^ 

31.' 

Kane' , 

'  Maximum... 

50 

60 

42 

45 

49 

48 

56 

64 

54 

67 

31 

40 

36 

24 

49 

.59 

56 

59 

60 

66 

.54 

■iv 

36 

41 

40  45 

32 

29 

34 

31 

46  ( 

1  .Minimum.. . 

29 

30 

22:  20 

23 

25 

20 

22 

20 

27 

23 

21 

12 

7 

6 

36 

43 

31 

28 

54 

22 

18 

22 

.32 

31)  28 

16 

17 

20 

21 

24.' 

Lancaster 

1^  Maximum... 
Minimum .. . 

69 
49 

6fi 
29 

64 
39 

55 
28 

55 
23 

60 
43 

59 
34 

56 
46 

.58 
28 

66 

60 

61 

36 

47 
25 

51 
25 

42 
25 

48 
18 

60 
23 

70 
24 

68 
47 

66 
27 

77 
40 

73 
48 

52 
27 

45 
28 

48 
•35 

58  60 

431  42 

56 

•28 

40 
21 

45 
21 

47 
27 

87.; 

32. ( 

Lawrenceville , 

Miiximum... 

65 

57 

63 

49 

49 

54 

55 

53 

65 

58 

52 

39 

42 

30 

49 

64 

65 

62 

66 

67 

65 

39 

38 

44 

45;  49 

49 

S-J 

33 

38.... 

50.! 

1  Minimum.. . 

43 

31 

38 

27 

23 

44 

33 

37 

28 

47 

33 

23 

29 

19 

15 

26 

30 

44 

26 

48 

35 

23 

20 

36 

41i  39 

26 

22 

23 

32.... 

31.; 

Lebanon^ , 

1  Maximun:... 

68 

66 

62 

51 

54 

57 

56 

53 

F:9 

65 

42 

48 

61 

83 

47 

62 

69 

'  66 

68 

76 

6S 

44 

.39 

47 

83;  60 

38 

49 

41 

45.... 

53. < 

Minimum .. . 

50 

34 

35 

30 

29 

30 

39 

37 

29 

28 

35 

28 

32 

23 

19 

20 

26 

29 

33 

33 

47 

80 

30 

38 

3«i  43 

30 

23 

23 

31  .... 

81. ( 

Lewistown 

Maximum... 

Minimum.. . 

67 
47 

60 
37 

69 
41 

53 
31 

55 
.  21; 

57 
44 

58 
38 

53 
46 

63 
34 

63 
35 

47 
30 

54 
33 

35 
25 

53 

20 

60 
25 

61 

28 

69 
4: 

69 
32 

76 
44 

73 

48 

48 
30 

42 

81 

48 
35 

51'  .52 
42,  31 

48 
31 

40 
26 

41 

28 

46.... 
38.... 

64.' 

34.' 

Lock  Haven2 

'  Maximum... 

57 

60 

47 

49 

54 

67 

58 

49 

60 

"64 

43 

51 

42 

32 

46 

52 

62 

62 

57 

76 

58 

44 

38 

46 

49  48 

35 

38 

38 

42  ... . 

50. 

( Minimum.. . 

47 

34 

39 

2^' 

2;i 

27 

33 

34 

31 

32 

84 

29 

29 

20 

15 

17 

22 

25 

29 

29 

39 

24 

25 

25 

36  34 

28 

24 

25 

31  .... 

29.  ( 

Marcus  HookS 

Maximum... 

66 

65 

57 

50 

60 

62 

58 

60 

58 

70 

50 

49 

60 

38 

47 

58 

65 

68 

67 

72 

75 

46 

42 

53 

56,  60 

64 

42 

47 

48  ... . 

56.  f 

Minimum..  . 

48 

41 

42 

37 

35 

50 

42 

48 

39 

47 

86 

35 

33 

27 

.SO 

38 

42 

49 

44 

50 

43 

33 

87 

40 

45i  48 

29 

27 

86 

36.... 

89.  < 

Maucli  Chunk 1 

f  Maximum.. 

68 

66'  50 

47 

58 

59 

49 

50;  60 

58 

46 

82 

54 

,Vt 

60 

60 

67 

69 

47 

33 

44 

49'  8:< 

58 

34 

40 1  62. 

Minimum.. . 

38 



26|  28 

16 

36 

36 

36 

24 

37 

24 

27 

20 

18 

21 

46 

26 

38 

47 

27 

17 

32 

43  43 

•29 

20 

19....   29. ( 

Meadville2 , 

1^  Maximum... 

53 

"49 

42 

51 

53 

50 

58 

53 

63 

56 

"35 

49 

35 

28 

'53 

63 

66 

63 

62 

69 

44 

41 

42 

45 

44|  48 

27 

87 

"35 

40....;  48. 

Minimum.. . 

40 

34 

33 

33 

32 

33 

28 

29 

25 

26 

29 

29 

29 

20 

8 

15 

40 

89 

31 

33 

42 

27 

29 

32 

40  82 

23 

21 

25 

29....  '29.. 

MercerS 

'  Maximum... 

51 

51 

41 

48 

54 

51 

61 

63 

60 

63 

34 

49 

46 

34 

66 

63 

59 

60 

60 

70 

7(> 

42 

42 

45 

46  50 

33 

38 

36 

40....   50. • 

.Minimum..  . 

36 

36 

33 

.30 

32 

31 

30 

29 

29 

30 

27 

25 

19 

14 

14 

35 

49 

36 

36 

57 

28 

25 

80 

40 

81 1  27 

20 

24 

27 

24. ...1  30. 

Middletown3 , 

'Maximum... 

57 

64 

51 

51 

53 

54 

69 

66 

56 

64 

44 

47 

50 

33 

46 

58 

70 

60 

66 

75 

66 

44 

37 

45 

53,  56 

42 

40 

40 

44. ...i  52. 

1.  Minimum  . . 

37 

35 

38 

28 

26 

46 

39 

38 

33 

44 

32 

33 

28 

25 

19 

83 

27 

40 

31 

49 

39 

28 

34 

37 

45 

87 

27 

27 

28 

29 

33. 

Continued  on  page  77, 


NOVEMUKK,     l\H'2 


CMJMATOIXKIICAL  DATA:    PENNSYLVANIA   SKCTlON 


Dally  T«inp«ratur«a  for  Novambar 

,  ii»4a 

-Contluuod  from 

P»gu76 

SUUons 

I 

3 

S 

1    4 

1 

1' 

!• 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1" 

16 

l« 

n 

18 

19 

30 

9\ 

33 

28 

34 

U 

3« 

27 
40 

4( 

V'.' 

1 
)     4( 

10 

81 

M.iin 

Midland 

.  f  Maxiuium... . 
\  Minimum  — 

60 

5; 

48 

1 
48 

87 

1 

64 

59 

86 

63 

66 

1 
44 

44 

1 
b-2 

1 

82 

M 

64 

62 

62 

64 

n 

68 

811 

48 

60 

47 

80 

>;  40.... 

08.2 

43 

42 

34 

43 

33 

451     34 

48 

83 

43 

81 

80 

2H 

28 

21 

38 

4U 

48 

40 

42 

40 

» 

87 

48 

8(1 

88 

24 

21 

81 

81  .... 

38.8 

Moutros©' 

.  1  Maximum... . 

5C. 

53 

16 

42 

47 

50     56 

49 

5(1 

V) 

S^ 

41 

3H 

22 

8f 

57 

62 

88 

67 

67 

47 

40 

48 

40 

48 

1)7 

81 

:i4 

34  ... . 

48.8* 

\  Minimum..   . 

51 

88 

84 

27 

27 

27      38 

;i2 

28 

28 

30 

21 

2(1 

15 

0      14 

80 

8H 

88 

88 

46 

20 

21 

34 

37 

27 

Id 

1* 

2C 

28.1* 

Mt.  T«b«nou 

.  1  Maximum... . 

65 

57 

42 

47 

66 

62     62 

82 

62 

69 

41 

46 

49 

31 

(■>0|     66 

64 

64 

68 

69 

66 

46 

46 

46 

48 

62 

32 

40 

3i 

40 

.. . . 

81.1 

\  Minimum  — 

40 

M> 

32 

30 

35 

40      36 

43 

33 

36 

27 

28 

V 

18 

19 

'     42 

49 

48 

40 

68 

89 

29 

38 

40 

84 

32 

21 

2r 

■M 

80 

.  .  .  . 

84.6 

M  t .  l*ocouo 

.  1  Maximum... . 
\  Miutmum  — 

62 
42 

45 
28 

4J 
30 

46 
25 

40 

20 

42      53 
30     83 

4^ 

85 

42 
25 

60 

.38 

42 
80 

32 
20 

26 
24 

24 
10 

43 

8 

[     62 
24 

67 

37 

69 
47 

60 

68 
43 

63 
85 

65 
19 

38 
17 

40 
27 

40 
38 

46 
85 

40 
26 

36 
14 
40 

33 
20 

83 
28 

.... 

48.9 

27.8 

Noshwniuy  Kails .... 

.  )  Maximum.... 

6» 

62 

60 

50 

52 

(^J     50 

86 

66 

67 

61 

45 

51 

48 

87 

66 

64 

67 

66 

76 

74 

83 

47 

49 

61 

66 

80 

1    4S 

48 

66.1 

\  Minimum 

Ss 

29 

41 

27 

22 

40     46 

38 

31 

46 

58 

•28 

34 

26 

18 

1     16 

25 

42 

28 

88 

81 

38 

23 

87 

45 

46 

88 

20 

34 

28 

84.2 

Now  (.'nstl6 

.  1  .Maximum.... 
\  Minimum  — 

59 
40 

54 

40 

48 
21 

61 
29 

55 

63     60 

48     28 

T: 

62 

28 

•5 
44 

44 

31 

42 
31 

51 

28 

30 
21 

61 
1". 

1     67 
24 

67 
41 

65 
46 

65 
31 

72 
80 

72 
43 

48 
26 

48 
31 

46 
42 

49 

3D 

60 

;i5 

60 
24 

40 
22 

43 
82 

:i8 

29 

5;i.6 

83.8 

Newi'ir' 

.  1  Maximum — 

It 

62 

43 

50 

86 

53     89 

5( 

64 

66 

38 

46 

5I{    28 

61 

67 

64 

64 

66 

73 

67 

69 

80 

46 

48 

51 

28 

41 

42 

46 

63.8 

\  Minimum  — 

;!7 

38 

35 

•js 

2s 

44     :w 

87 

49 

38 

31 

33 

28 

2-2 

22 

40 

38 

40 

39 

58 

43 

39 

42 

39 

;« 

28 

24 

24 

88 

30 

•  •   •  . 

35.3 

I'dlmertou* 

.  )  Maximum.... 

65 

63 

62 

63 

61 

60     59 

50 

69 

65 

44 

44 

60 

33 

44 

61 

66 

87 

69 

76 

66 

49 

36 

43 

61 

69 

46 

89 

41 

46 

.... 

68.6 

Philadelphia 
.\irport  Statiou-'" 

\  .Minimum 

34 

31 

34 

26 

23 

46     32 

34 

29 

42 

31 

29 

26 

21 

20 

24 

26 

37 

31 

52 

38 

24 

21 

86 

48 

46 

26 

22 

28 

27 

.... 

80.9 

.  I  Maximum... . 

61 

66 

64 

19 

59 

60     67 

57 

60 

70 

46 

47 

.55 

36 

44 

57 

67 

67 

67 

78 

78 

46 

42 

50 

63 

58 

48 

41 

45 

46 

65.1 

■»  Minimum..  . . 

30 

.34 

39 

30 

32 

46     42 

43 

37 

45 

31 

31 

30 

24 

19 

30 

Xi 

42 

38 

60 

41 

33 

86 

41 

45 

47 

27 

23 

80 

33 

;)5.7 

Olty  Office^ 

.  (  Maximum... . 

64 

64 

64 

6.' 

(>7 

69 

58 

67 

58 

68 

47 

47 

64 

37 

44 

67 

65 

68 

66 

78 

71 

47 

43 

50 

53 

57 

61 

41 

45 

49 

.... 

66.2 

\  Minimum 

49 

44 

U 

39 

37 

50 

41 

40 

42 

47 

37 

36 

32 

28 

27 

37 

42 

53 

51 

62 

42 

33 

37 

41 

46 

49 

28 

26 

36 

88 

.... 

4<i.4 

Franklin  Institute'. 

.  (  .Maximum.... 

63 

64 

64 

50 

58 

60 

60 

57 

61 

68 

44 

49 

83 

.35 

44 

66 

65 

66 

66 

73 

71 

56 

46 

51 

52 

58 

43 

40 

46 

47 

.56.1 

\  Minimum.. .. 

54 

46 

42 

37 

o7 

;;8 

44 

43 

36 

45 

41 

35 

38 

28 

24 

25 

89 

46 

45 

40 

84 

82 

82 

36 

45 

46 

87 

26 

28 

26 

88.4 

Shawniont 

.  1  Maximum.... 
\  .Minimum  — 

6'.l 
63 

64 

61 
42 

61 
31 

66 

26 

60 
46 

68 
39 

66 
47 

67 

31 

68 
47 

62 
40 

67 

28 

67 
32 

66 
26 

47 
20 

86 
27 

65 
82 

66 
50 

66 
33 

76 
44 

74 

58 

64 
80 

45 
29 

50 
29 

52 
44 

58 
47 

64 
86 

40 
24 

46 
27 

46 
82 

.... 

67.6 

86.0 

I'hoBUixvillo 

.  (  Maximum.... 
V  Minimum 

75 

68 

65 

67 

611 

6i      66 

60 

61 

74 

66 

51 

60 

61 

60 

65 

74 

73 

72 

82 

79 

50 

48 

49 

60 

63 

60 

46 

52 

81 

62.0 

6' 

28 

41 

27 

21 

42     84 

46 

28 

40 

38 

25 

28 

25 

16 

22 

25 

52 

27 

40 

53 

27 

23 

36 

44 

46 

32 

21 

21 

28 

32.9 

Pittsburgh  Arpt  Sta.' 

.  (  Maximum.... 

52 

52 

48 

47 

55 

5.3     62 

51 

61 

64 

37 

40 

49 

28 

60 

64 

64 

68 

63 

72 

65 

46 

44 

46 

42 

49 

32 

40 

40 

40 

.... 

60.7 

V  Minimum 

41 

37 

34 

3:1 

34 

30     37 

43 

84 

38 

28 

.30 

22 

18 

21 

42 

49 

49 

43 

68 

37 

28 

37 

40 

33 

3^ 

21 

20 

31 

31 

.... 

34.6 

Pittsburgh  City  OflUe 

•'  (  Maximum.... 

53 

56 

46 

48 

56 

65     f.5 

.52 

63 

66 

41 

51 

51 

32 

60 

66 

68 

63 

64 

74 

67 

46 

47 

49 

46 

52 

34 

40 

42 

41 

52.7 

\  Minimum.. . . 

44 

41 

37 

37 

36 

41      39 

40 

36 

86 

32 

34 

24 

24 

26 

44 

54 

46 

43 

62 

39 

32 

40 

43 

87 

34 

26 

25 

34 

34 

87.3 

Port  ("liuton 

.  /  Maximum... . 
\  .Minimum 

68 
60 

60 
31 

69 
39 

60 
27 

51 

J2 

58     57 

44,    37 

53 
42 

69 

27 

64 
47 

61 
35 

41 

28 

47 
34 

42 
24 

42 
15 

43 
23 

60 
24 

63 

47 

62 

28 

72 
44 

72 
47 

50 
28 

41 
24 

47 
33 

81 

43 

66 

46 

58 
32 

36 
19 

42 
24 

43 
29 

63.8 

38.1 

Pyinatviuing  Daiii*. . 

.  /  Maximum — 

53 

48 

43 

4S 

54 

50|    67 

51 

62 

56 

36 

49 

35 

35 

67 

64 

67 

60 

62 

70 

43 

39 

43 

44 

47 

46 

29 

38 

35 

37 

48.3 

\  Miiumum  — 

37 

35 

32 

31 

32 

sal    26 

26 

22 

29 

28 

28 

29 

20 

15 

18 

36 

38 

32 

35 

41 

27 

30 

32 

38 

31 

22 

21 

25 

28 

29. 2 

Quakertowu 

.  (  M.iximum 

66 

60 

06 

47 

54 

69,    55 

63 

du 

67 

62 

58 

60 

36 

41 

55 

64 

64 

m 

72 

66 

46 

45 

46 

50 

65 

82 

37 

43 

44 

.... 

54.2 

\  Minimum  — 

49 

27 

87 

30 

20 

41|    36 

43 

26 

42 

30 

27 

30 

22 

17 

22 

23 

27 

29 

39 

44 

25 

22 

32 

40 

44 

;io 

21 

20 

30 

... 

30.8 

Readings 

.  /  Maximum... . 

63 

62 

53 

63 

5'i 

59!    68 

53 

57 

f6 

45 

47 

51 

35 

46 

59 

68 

66 

67 

75 

67 

44 

39 

47 

52 

60 

46 

39 

43 

47 

54.1 

\  .Minimum 

43 

37 

40 

34 

29 

48 

41 

43 

;« 

44 

;« 

32 

29 

25 

23 

31 

34 

45 

39 

56 

38 

32 

32 

39 

44 

46 

27 

25 

29 

30 

36.1 

RidgwayS 

.  1  Maximum 

54 

54 

45 

49 

63 

62 

58 

64 

50 

60 

39 

47 

36 

26 

58 

64 

60 

63 

63 

74 

54 

42 

39 

43 

43 

49 

27 

33 

37 

34 

... . 

49.1 

\  Minimi: m  — 

41 

27 

35 

24 

24 

25 

31 

20 

23 

22 

29 

28 

27 

15 

7 

6 

22 

31 

27 

28 

53 

20 

20 

26 

38 

28 

23 

20 

20 

29 

... . 

28.9 

Scrantou^ 

.  (  Maximum..  . 

63 

57 

48 
37 

45 

53 

53 

o7 

48 

56 

62 

4;i 

43 

46 

27 

43 

58 

64 

58 

60 

70 

64 

37 

44 

46 

46 

56 

44 

36 

40 

38 

. . .  . 

50.1 

>  Minimum.. . . 

36 

33 

32 

31 

44 

36 

.39 

30 

43 

33 

31 

24 

21 

19 

27 

32 

40 

35 

51 

32 

26 

22 

37 

42 

43 

28 

23 

27 

30 

.... 

32.8 

Selingsgrove 

.  /  Maximum... . 
\  .Minimum 

63 

58 

58 

49 

52 

53 

65 

65 

55 

62 

62 

45 

57 

34 

43 

57 

63 

62 

68 

76 

73 

48 

41 

43 

51 

63 

36 

40 

39 

45 

. . .. 

53.2 

38 

32 

39 

27 

21 

43 

33 

43 

29 

46 

36 

24 

32 

17 

20 

22 

23 

46 

27 

46 

44 

24 

23 

33 

43 

31 

26 

19 

21 

30 

. .. . 

31.3 

Sharon 

.  / Maximum... . 
\  Minimum  — 

61 

54 

50 

51 

66 

56 

59 

59 

6) 

65 

42 

50 

53 

31 

59 

07 

66 

.58 

61 

73 

73 

42 

45 

47 

45 

48 

41 

41 

41 

37 

.... 

&i.2 

42 

43 

38 

33 

37 

37 

32 

37 

80 

36 

31 

:« 

26 

23 

23 

88 

52 

42 

35 

69 

35 

31 

34 

44 

37 

36 

26 

26 

33 

29 

. . . . 

38.2 

Somerset 

.  (  Maximum... . 

65 

54 

44 

40 

48 

51 

49 

49 

60 

58 

89 

42 

46 

26 

68 

64 

65 

61 

66 

69 

65 

45 

38 

42 

39 

46 

39 

39 

42 

40 

.... 

40.6 

\  Minimum 

38 

29 

32 

24 

29 

44 

40 

42 

20 

39 

24 

28 

25 

15 

16 

23 

26 

48 

33 

64 

45 

m 

32 

35 

34 

26 

20 

17 

25 

29 

31.0 

Springs 

.  /Maximum.... 

60 

51 

40 

43 

47 

50 

49 

51 

46 

57 

36 

42 

45 

23 

65 

61 

62 

58 

63 

66 

62 

44 

36 

39 

35 

48 

36 

37 

42 

30 

47.4 

\  Minimum  — 

32 

27 

30 

23 

25 

39 

41 

40 

29 

35 

22 

28 

23 

14 

7 

27 

30 

39 

39 

52 

43 

31 

30 

33 

31 

27 

14 

15 

21 

25 

. . .  * 

29.1 

State  College-' 

.  (  Maximum.... 
\  Minimum 

66 

56 

44 

46 

49 

54 

64 

48 

52 

60 

36 

50 

50 

38 

47 

69 

62 

61 

63 

70 

67 

39 

40 

42 

46 

47 

37 

85 

39 

39 

.... 

49.8 

38 

38 

35 

29 

33 

46 

37 

41 

33 

36 

28 

31 

21 

19 

18 

28 

34 

46 

35 

66 

33 

26 

29 

35 

42 

29 

21 

21 

29 

30 

32.5 

StroudsburgS 

.  /  Maximum 

\  Minimum  — 

57 

59 

52 

52 

53 

59 

57 

51 

55 

65 

48 

45 

49 

32 

44 

61 

65 

66 

65 

70 

68 

47 

38 

47 

61 

53 

44 

41 

42 

46 

52.3 

44 

28 

32 

26 

20 

21 

33 

36 

25 

26 

38 

24 

29 

22 

18 

20 

22 

25 

28 

28 

45 

22 

18 

19 

36 

44 

29 

21 

22 

24 



27.4 

Towanda 

.  (  .Maximum.... 

63 

56 

52 

49 

52 

54'    56! 

55 

57 

61 

48 

41 

45 

31 

48 

64 

67 

ei 

68 

71 

65 

89 

41 

43 

45 

58 

49 

37 

37 

40. ...1 

51.5 

\  Minimum 

41 

80 

36 

31 

24 

4.5:    32 

34 

26 

47 

33 

29 

27 

20 

16 

23 

26 

47 

26 

48 

33 

24 

18 

35 

40 

42 

30 

24 

22 

28 

31.2 

Uniontown 

.  (Maximum.... 

62 

55 

45 

54 

58 

56!    56 

62 

63 

67 

43 

46 

80 

32 

62 

66 

66 

62 

67 

74 

70 

50 

47 

45 

42 

53 

42 

42 

45 

43 

53.8 

\  Minimum 

42 

38 

34 

28 

39 

52 

40! 

48 

36 

43 

20 

34 

31 

23 

20 

36 

42 

54 

41 

61 

48 

33 

37 

41 

30 

30 

25 

22 

31 

33 

.37.0 

Vandergrift  3 

.  (  Maximum... . 
\  Minimum 

65 

66 

45 

52 

68 

55 

66i 

53 

63 

65 

41 

49 

53 

33 

61 

67 

63 

66 

64 

73 

68 

46 

44 

43 

47 

63 

36 

41 

41 

43 

53.0 

38 

38 

36 

30 

27 

41 

89 

40 

3;i 

88 

81 

32 

26 

22 

19 

29 

3.'i 

41 

35 

60 

39|     80 

36 

31 

35 

30 

25 

24 

31 

32 

33.4 

Warren 

.  (  Maximum.... 
\  Minimum 

68 

52 

45 

60 

63 

52 

68 

51 

67 

62 

38 

43 

45 

27 

52 

61 

56 

62 

62 

65 

61 

38 

38 

44 

43 

45 

37 

33 

35 

37 

48.7 

87 

84 

35 

33 

31 

40 

31 

36 

24 

37 

'29 

27 

23 

19 

14 

30 

39 

44 

30 

58 

34 

25 

24 

36 

40 

32 

23 

22 

25 

25 

31.2 

Waynesburg 

.  (  Maximum... . 

59 

54 

45 

64 

55 

55 

65 

83 

68 

66 

43 

45 

50 

35 

64 

68 

66 

67 

65 

75 

71 

47 

52 

50 

42 

51 

42 

44 

44 

42 

54.2 

1  Minimum  — 

40 

86 

34 

24 

27 

50 

36 

47 

34 

41 

27 

33 

30 

10 

18 

34 

38 

53 

39 

60 

46 

31 

37 

40 

37 

29 

23 

18 

32 

32 

34.8 

Wellsboro* 

.  /  Maximum 

bi 

55 

47 

43 

47 

64 

60 

53 

54 

58 

88 

43 

40 

28 

48 

62 

64 

61 

65 

65 

43 

38 

38 

43 

45 

56 

36 

34 

37 

37  .... 

48.2 

»  Minimum 

47 

28 

35 

24 

22 

29 

3o: 

30 

24 

25 

31 

2f 

27 

17 

12 

16 

23 

25 

24 

24 

40     20 

16 

17 

36 

36 

28 

21 

20 

28 

26.0 

Westchester 

(  Maximum.... 
\  Minimum 

63 

64 

56 

50 

56 

28 

59 

68! 

50 

59 

68 

69 

46 

64 

34 

46 

58 

66 

68 

67 

76 

70     48 

30 

48 

52 

59 

52 

40 

44 

47 

5.5.2 

48 

35I 

34 

33 

44 

40[ 

47 

37 

46 

35 

28 

34 

24 

19 

30 

36 

45 

38 

49 

48     29 

33 

36 

42 

44 

31 

23 

28 

32 

35.8 

Wilkes-Barre' 

(  Maximum.... 

6:^1 

68 

49 

50 

50 

53 

59 

491 

59 

62 

42 

45 

46 

31 

45 

59 

e."! 

62 

62 

71 

61     89 

42 

46 

47 

67 

43 

40 

38 

44 

51.2 

(.Minimum 

311 

31 

34 

27 

24 

36 

331 

33 

30 

40 

31 

30 

25 

10 

18 

24 

26 

32 

28 

44 

29!    25 

20 

37 

41 

41 

27 

22 

28 

27 

29.8 

Williaiiisport 

.  /  Maximum 

68 

60 

56 

60 

50 

54 

55: 

40 

62 

60 

59 

44 

60 

32 

43 

61 

.55 

65 

69 

78 

69!    49 

43 

43 

50 

52 

48 

38 

86 

43 

,51.9 

'i  Minimum 

44 

38 

39 

29 

24 

41 

83; 

43 

32 

39 

36 

29 

32 

22 

17 

23 

25 

46 

29 

45 

43     25 

23 

33 

42 

40 

30 

24 

24 

32 

32.5 

Williamstown 

.  /Maximum 

...J 

\  Minimum 

"*i 

■46 

■"87 

"si 

"36 

■  « 

35 

"36 

"34 

■■47 

"h\ 

"29 

"35 

"i9 

"'28 

"26 

"44 

"46 

"45 

"84 

' '29  '  46 

"25 

"30 

"i\ 

"38 

"26 

"26 

"si 

"28 

"3V.7' 

York 

.  /Maximum.... 

68 

65 

60 

82 

S8 

61     61! 

63, 

60 

69 

62 

48 

63 

38 

50 

67 

73 

69 

72 

75     73     52 

44 

45 

62 

60 

51 

43 

41 

48 

57.8 

\  Minimum 

61 

81 

40 

28 

24 

46 

41, 

46j 

33 

52 

36 

27 

87 

26 

17 

25 

28 

82 

31 

49, 

49 

30 

34 

36 

44 

32 

28 

24 

28 

29 

35.1 

Unless  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      2   Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  back  to  pre- 
cedingdate.    ^  Midnight  to  midnight.    *  1:30  a.  m.  to  1:30  a.  in.    *,'',",  etc.,  indicate  respectively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


Daily  Eva)>oratioii(inche8)  and  Wind  S[ovement( miles) 

Stations                                            1      2 

8       4       6 

6      7 

8 

9    10    11 

12     13 

1 
14  !  15 

16 

17 

1 
18     19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

Total 

Pymatuning  Dam..  (Evaporation 1.039. 119 

(a.mj             \  Wind  movement     49     80 

.031.025.102 
77     36     fil 

.008 
60 

.012 

4 

• 
23 

.042 

28 

.072 
24 

.026 
7 

*     * 

20    137 

.010.064 
24     66 

1 
*       * 

I61)     89 
076  -  ftii6 

J      !      1 

.427     •       *  1    *  '.034 

1         1 
...  .084.076 

I 

131    155      49!     5'2      6_>l     62 

23      65 

::::"" ::::::": 

Shaver  Creek (  Evaporation 0321. 064 

(p.m.)            \  Wind  movement!    671    18 

.034 
31 

.066  -046 

87 

28 

131 

74 

Wallenpaupack..  . .  /  Evaporation ' 

(a.m.)           \  Wind  movement! 

.  .  1....!.... 

1 

1 

1       1 

1      1 

i 

1 

' 

! 

Pan  overflowed. 


•  Included  in  next  following  measurement. 


Italics  are  minus  quantity. 


.('S 
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ajflNKRAL  SUMMARY. 

Tlio  average  tciupfraturo  was  the  lowest  obtained  for  any  Dec- 
ember since  19o'),  and  (lie  average  daily  excess  accumulated  dur- 
ing the  year  was  reduced  to  0.6°.  The  deliciency  for  the  month 
was  greater  than  in  any  month  since  March,  1941.  Highest 
temperatures  occurred  on  various  dates  in  the  eastern  portion 
but  were  reported  generally  about  the  2i)th  by  western  stations. 
Lowest  temperatures  were  conunonly  reported  about  the  21st, 
when  the  majority  of  stations  reported  readings  below  zero.  At 
several  mountain  stations,  principally  in  central  Pennsylvania, 
new  record  minima  for  the  month  were  established.  One  death 
by  freezing  was  reported  at  Clarion,  Clarion  County,  on  the  7th. 

Precipitation  was  above  normal  for  the  6th  consecutive  month 
and  the  surplus,  accumulated  during  the  year,  rose  to  5.80 
inches.  The  average  was  the  8d  highest  obtained  for  any  Dec- 
ember in  the  period  of  record,  and  was  the  highest  since  1902. 
Much  of  the  precipitation  in  the  early  part  of  the  month  fell  in 
the  form  of  snow  Trathc  was  delayed  and  many  accidents  re- 
sulted. Utilities  reported  some  difficulty  in  maintaining  their 
services.  In  the  Pittsburgh  area,  seven  deaths  resulted  indi- 
rectly from  snow  and  slippery  conditions  on  the  14th.  Sleet 
was  reported  on  various  days. 

During  the  period  December  27-80,  a  couibination  of  .steady 
rains,  whicii  reached  excessive  rates  at  scattered  points,  and  rel- 
atively high  temperatures,  which  melted  the  snow  cover,  caused 
rivers  throughout  the  State  to  overflow  their  banks.  All  areas 
were  flooded  to  some  extent,  but  western  rivers  were  affected 
most,  reaching  crests  higher  than  any  since  the  Hoods  of  March, 
1936.  One  death  by  drowning  occurred.  Highways  and  rail- 
roads were  inundated  and  traffic  was  detoured.  Many  families 
evacuated  their  homes  and  relief  agencies  were  called  into  action. 
Most  serious  loss  resulted  from  the  fact  that  many  industries 
were  compelled  to  discontinue  operations  until  the  floods  had 
subsided.  Eastern  localities  were  affected  least  by  the  floods, 
as  streams  crested  only  shghtly  above  flood  stages.  Timely 
warnings  and  precautions  kept  losses  at  a  minimum.  As  the 
storm  drew  to  a  close,  the  form  of  precipitation  changed  from 
rain  to  freezing  rain  orsnow.  Lower  temperatures  served  to  re- 
tard the  rise  of  the   rivers. 

Glaze  was  reported  several  times  during  the  month,  but  was 
most  general  on  the  22d,  when  a  light  coating  created  hazard- 
ous road  conditions  throughout  the  State.  On  the  30th,  freez- 
ing rain,  confined  principally  to  the  Northeast  section,  created 
serious  difficulty  for  utility  companies  when  ice  accumulated  on 
wires  to  a  thickness  of  about  three  inches. 

High  winds  were  reported  generally  during  the  early  days  of 
the  month.  Thunderstorms  were  reported  at  some  stations  in 
the  extreme  southeast  early  in  the  month.  G.  W.  S 


year  nor  Ilia  I  for  Dccciiiber.  'I'hc  higlicHt  nionthly  meiiii  was  34.2" 
at  Marcus  Hook,  Delaware  County,  and  the  lowest  was  20.8'' jil 
(i()uld8l)oro,  Wayne  County.  Kxtremes  ranged  from  a  maximum 
of  62°  at  LycippuH,  Westmoreland  County,  on  thr-  29tb,  to  a 
minimimi  of  —25"  at  Somerset,  Somerset  (V)unty,  on  the  2 1st. 

PRECIPITATION. 

'I  he  average  |)recipitatioii  for  the  State,  as  deterniincil  IKim 
the  observations  at  185  stations,  was  5.05  inches,  which  ih 
1.93  inches  above  the  55-year  normal  for  December.  Tlie  great- 
est monthly  amount  vvas6.76  inches,  measured  on  the  recording 
gage  at  Pik(>s  Creek,  Luzerne  County,  and  the  least  w'as  2.08 
indies  at  Erie,  Erie  County.  The  greatest  amount  recorded  in 
any  21  consecutive  hours  was  2.60  inches  at  Hlakeslee  Corner, 
Monroe  County,  on  the  29-30th. 

The  average  snowfall  for  the  State  was  11.5  inches,  which  is  3.8 
inches  above  the  55-year  normal.  The  greatest  monthly  snow- 
fall was  34.2  inch(>s  at  W^arren,  Warren  County.  The  greatest 
fall  for  any  observational  day  was  10.0  inches  at  DuBois,  Clear- 
tield  County,  on  the  18th^ 

COMPARATIVE  DATA   FOR    DECEMBER 


TEMPERATURE. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
reports  of  74  stations,  was  27.4°,  which  is  4.0°  below  the  56- 


Year 


Temperature 

Precipitation 

No  of 

s« 

a 

V 

<S 

II 

5* 

^ 

ta 

^ 

x 

»  5 

rt 

3 

> 

< 

>  2 

sg 

o 

<s  o 


1888.... 
1889.... 
1890.... 
1891 . . . . 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895  ... 
1896.... 
1897 . . . . 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901 . . . . 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907 . . . . 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1019.... 
1920  . . . . 
1921.... 
1922.... 
192S.... 
1924..  . 
1925.... 
1926.... 
1927 . . . . 
1928.... 
UI29.... 
1930.... 
1931 . . . . 
1932.... 
1933 . . . . 
1934 . . . . 
1935.... 
19.36.... 
1937.... 
1938.... 
1939.... 
1940.... 
1941.... 
1942.... 

Period 


32.5 

62 

-10 

8.14 

6.2 

9 

8 

39.6 

73 

0 

2.77 

0.9 

12 

11 

27.2 

59 

-11 

3.97 

29.4 

12 

7 

38.4 

68 

-3 

4.09 

0.3 

10 

12 

27.8 

70 

-13 

1.69 

6.7 

9 

7 

32.2 

70 

-7 

3.06 

9.4 

12 

6 

32.4 

66 

-28 

3.95 

11.9 

10 

10 

34.2 

70 

-10 

3.22 

2.3 

/ 

10 

30.6 

67 

-13 

1.20 

5.4 

6 

10 

33.0 

73 

-6 

3.95 

9.6 

12 

6 

29.8 

68 

-11 

2.98 

8.7 

10 

10 

31.5 

73 

-11 

3.04 

4  4 

10 

10 

31.2 

65 

-2 

2.08 

3.9 

7 

8 

29.1 

77 

-18 

5.91 

7.6 

11 

7 

28.4 

68 

-12 

5.54 

17.3 

14 

7 

•25.4 

60 

-14 

2.66 

13.2 

9 

8 

25.8 

71 

-19 

2.48 

14.4 

11 

7 

33.6 

65 

-5 

3.57 

2.2 

8 

10 

30.8 

67 

-14 

3.97 

7.6 

14 

5 

33.2 

68 

-8 

4. SO 

9.8 

12 

7 

.32.0 

74 

-2 

2.86 

9.4 

10 

9 

27.0 

71 

-10 

3.39 

12.7 

8 

9 

24.4 

68 

-14 

2.65 

16.0 

12 

8 

36.3 

70 

5 

3.27 

5.4 

13 

7 

34.4 

74 

-8 

3.27 

8.1 

9 

9 

34.2 

66 

-7 

2.63 

7.2 

8 

9 

27.3 

69 

-28 

4.63 

13  0 

14 

8 

29.4 

70 

—  7 

4.06 

13.7 

12 

6 

29.7 

73 

-12 

3.07 

10.5 

12 

11 

21.5 

52 

-28 

1.78 

15.0 

8 

10 

.36.6 

72 

-1 

3.3S 

3.0 

11 

9 

25.3 

66 

-23 

2.61 

9.4 

11 

9 

33.4 

68 

-7 

3.28 

3.8 

10 

7 

31.6 

66 

-11 

2.59 

7.2 

10 

8 

31.6 

69 

-9 

2.75 

7.1 

10 

10 

39.6 

71 

1 

4.99 

2.4 

14 

9 

39.8 

69 

-23 

2.13 

3.6 

11 

/ 

.30.7 

62 

-15 

1.72 

3.8 

10 

8 

27.3 

62 

-20 

2.58 

10.0 

12 

8 

32.7 

73 

-6 

4.4! 

4.5 

13 

9 

24.4 

68 

-2 

1.16 

0.9 

6 

13 

.32.2 

70 

-9 

2.77 

10.0 

12 

7 

30.0 

59 

-15 

2  29 

6.8 

10 

6 

38.1 

70 

-1 

2.85 

1.1 

11 

10 

33,3 

72 

-14 

2.19 

7.4 

12 

10 

31.7 

74 

-22 

2.88 

8.7 

12 

9 

30.7 

73 

-10 

2.55 

3.0 

10 

9 

26.3 

60 

-19 

2.62 

13.5 

16 

5 

34.5 

74 

11 

4  19 

6.3 

11 

11 

29.7 

66 

-14 

2.45 

6.7 

10 

10 

32.2 

64 

-5 

2.56 

4.7 

11 

8 

33.9 

68 

-8 

2.24 

6.0 

11 

7 

35.9 

68 

-9 

3-08 

3.1 

12 

7 

35.6 

76 

-8 

3.10 

2.0 

10 

6 

27.4 

62 

-25 

6.05 

11.5 

14 

6 

31.4 

77 

-28 

3.12 

7.7 

11 

8 

16 
11 
16 
11 
15 
14 
12 
12 
12 
17 
13 
11 
14 
16 
17 
14 
17 
14 
21 
16 
14 
14 
17 
19 
15 
15 
18 
17 
11 
13 
15 
14 
15 
16 
13 
15 
17 
16 
16 
16 
11 
18 
18 
15 
15 
15 
14 
19 
14 
16 
16 
18 
17 
17 
18 
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Oliiaatolog'ic 

al  Data  for  December,    1942 

Counties 

1 

O 

% 

8 

a 
3 

Temperature,  In  degrees  Fahr. 

Precipitation,  in  inches 

No.  of  days 

SO 

1.2 

Stations 

B 

0) 
Si 

is 

1 

3 

1 

3 

s 
0" 

.2, 

r 
0 

ll 

-a 
s  1  .gg 

S 

si 

g 

c 

■0 

3 
0 

! 

>. 
0 

5 

Observers 

AUaviic  Drainage 
Allentowu 

254 
1,615 

1, 120 
364 
610 
9'.I0 
473 
6U0 
431 

2,020 

1, 033 
365 

1,970 
553 
900 
600 
351 
900 
200 
700 
265 
996 
469 
467 
557 
12 

1,176 

1,  720 
80 
45i 
26 

1,916 
100 
407 
4S0 
273 
746 
476 

1,217 
440 
754 

1,319 

4;0 

544 

550 

1,275 

400 

30 
55 
10 
56 
16 

1 
73 
45 
55 

1 
57 
45 
49 
69 
38 
38 
73 
24 
27 
55 
55 
45 
58 

4 
52 
16 
37 
36 
53 
24 
71 

1 
32 

4 
57 
72 
48 
52 
58 
28 
48 
72 
93 

4 
56 
27 
54 

28.8 

25.7 

28.0 

28.6 

25.2 

27.3 

29.4 

30.4 

29.7 

21.1 

24.8' 

30.8 

22.6 

30.8 

27.2 

29.7 

30.5 

24.6 

31.6 

27.3 

30.4 

25.6 

28.2 

30.4 

27.0 

34.2 

21.2 

22.6 

29.8 

28.6 

.32.7 

22. 0 

32.0 

■28.5, 

27,2'' 

30.6 

26.6 

27.8 

26.8 

26.8'' 

■25.8 

•23.4 

30.3 

25.6'' 

•28.4 

-3.5 
-4.4 
-5.1 
-5.1 

-2.9 
-3.2 

■-4:6' 

-2.1 
-4.8 
-2.0 
-■2.4 
-6.1 
-2.2 
-4.1 
-3.2 
-4.5 
-2.8 
-3.3 
-4.0 

-4.4 
-,5.0 
-5.4 
-3,3 
-  2.  6 
-3.3 
-3,6 

'-lis' 

-3.6 
-4.2 
-3.6 
-4.1 
-4.0 
-3,2 
-3.8 
-3.3 
-4.6 
-3.1 

■-■2.' 5 

54 

41 

48 

54 

45 

46 

47 

46 

52 

44 

41  i 

51 

40 

45 

49 

46 

48 

45 

50 

46 

,52 

41 

51 

46 

42 

57 

43 

41 

54 

51 

57 

38 

58 

45 

541> 

63 

49 

16 

41 

54^' 

45 

41 

62 

50'' 

43 

1 

24 

1 

2 

It 
24 
12 
•24 

2 
30 
10 

2 
28t 
12 

2 

It 
24 

2 

2 
24t 

2 
11 

1 
•24t 
11 

2 

1 

11 
30 

2 

2 
10 

2 
30 

2 

2 

2 
11 

1 

•2t 
U 
2 
1 
2t 

-4 
-12 

-14 

-2 

-•23 

1 

—  6 

—  8 
-1 

-13 

-18' 
-2 

-12 

-14 

-8 

-5 

2 

-14 
4 

-16 
-4 

-16 

-4 

-4 

-8 

4 

-18 

-12 

-1 

-5 

2 

-13 
-2 
-4 
-9b 

0 
-10 

-8 

-6 
-11 
-11 
-19 

-1 
-151' 

-3 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

•20t 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

•22 

21 

21 

21t 

•21 

21 

201 

21 

20t 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

5.18 
5.48 
3.84 
6.90 
5.58 
3.13 
5,08 
4.72 
4.75 
6.43 
5.20 
4.78 
6.43 
4.36 
5.. 57 
4.42 
5.04 
5.65 
3.86 
5,40 
4,^27 
4,06 
.5.39 
6,. 34 
5.01 
4.71 
5.93 
6.15 

+  1.67 
+  2.74 
+  1.14 
+2.  62 

'+i.'98' 
+  1.76 
+  0.76 

'+i.'98' 
+  1.66 
+2.51 
+  1.20 
+  1.85 
+  1.37 
+2.02 
+2., 58 
+  1.18 
+•2.  48 
+  1.08 
+2.08 
+2.05 

■+^2.'i6' 

+  1.92 
+3.  36 
+2.89 

1.20 
1..53 

0.95 

1.61 
2.30 
0.89 
1.47 
1.72 
l.'2H 
1  60 
1,80 
1.43 
1,83 
0,97 
1,.60 
1,76 
1.82 
1.60 
1.90 
1,89 
1.^22 
1.92 
1.78 
1.81 
•2.18 
1..55 
1.61 
•2.00 

30 
30 
30 
30 
30 
28 
30 
30 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
•29-30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

6.4 
22.7 

8.0 
10.8 
7.0 
7.1 
8.5 
9.0 
7.3 
12.3 

"\'.b 
8,6 
4,8 
8.0 
5.0 
7.8 

11,0 
4.0 
9.0 
3.5 

11.0 
6,6 
8,6 
8.0 
4.6 

•20.5 

13,0 
5.2 
6.1 

5  2 
•25.2 

5,6 
8.0 
10  9 
6,6 
8,3 

6  8 
12,4 

7,0 
10.4 
10,5 
9,5 
7.9 
8.5 

12 

18 
13 
15 

9 
15 
11 
16 
13 

9 
11 
14 
12 
13 
12 
15 
16 
12 
14 
14 
13 

8 
12 
12 
11 
12 
13 

8 

is' 

15 

13 

14 

12 

12 

15 

12 

12 

17 

11 

11 

11 

10 

13* 

12 

6 
8 

6 
6 

10 
5 

12 
6 
5 
4 
4 
7 
6 
8 

10 

11 

8 

4 

it 

4 
12 

4 

6 
16 

8 
14 
13 

7 

5 

1 
10 
14 

8 

7 

2 
14 

5 

5 

6 

5 

8 

3 

6 

12 
13 

1 
5 
8 
6 
6 
9 
6 

10 
3 
7 
1 
9 
5 
5 
9 
9 
6 
8 
8 
8 
9 
6 
5 
3 
5 
1 
2 
5 

12 
9 
7 

10 
6 
7 

14 
2 
8 
8 

10 

13 

10 

12 

10 

13 

10 
24 

21 
13 
20 
13 
16 
20 
17 
24 
17 
25 
14 
16 
19 
15 
11 
17 
19 
14 
19 
10 
22 
20 
12 
18 
16 
16 
19 
14 
21 
14 
7 

17 
17 
15 
16 
IS 
18 
15 
13 
13 
16 
15 

BW. 

v\ 

SW. 

w. 

UU. 

se. 

8W. 

n<!. 
nw. 
n. 
w. 

SW. 

w. 
w. 

w. 

8. 
W. 
W. 

av. . 

nw. 

nw. 

n. 

nw. 

ne. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

nw. 

w. 

w. 

n. 

w. 

nw. 

SW. 

w 

nw. 

w. 

8W. 

S. 

nw. 

s. 
w. 

Blair 

City  of  Altoona. 

Bedford 

Charles  C.  Lee. 

Northampton 

Columbia 

Huntingdon 

Cumberland 

Franklin  

Lehigh  University. 

Bloomsburg{near) 

Burnt  CabinsCnear)... 

Benjamin  F.  Conner. 
Penna.  Turnpike  Conim, 
Clarence  E.  Miller. 

William  B  .Spear. 

Chester 

Howard  L.  Pyle. 

Carl  K.  Bigger. 

E.  M.  I'oormau. 

Lancaster 

Ira  J.  Keath. 

Luzerne 

Andrew  B.  Evau^ha. 

Adams 

Dr.  Henrv  Stewart. 

rinrfioTl             

Schuylkill 

York  

Miss  Sallie  M ,  Johnson, 

i;vening  Sun, 

Harrisburg  Airport  . 

York      

U.  S.  Weather  Bureau, 

Mrs,  Delia  M.  Pennell, 

Lancaster 

Penna.  Water  &  Power  Co 

Huntingdon     — 

Lancaster 

Prof.  Paul  R,  Yoder. 

Lancaster.. 

Lancaster  Water  Bun-au. 

Tioga 

Lebanon ....  

Carlos  P.  Darling. 

Lebanon  Valley  Gas  <  '0. 

Lewistovvn 

Mifflin 

Penna.  Edison  Co. 

Clinton 

William  R.  Kellev. 

Delaware 

Sun  Oil  Co. 

Susquehanna 

Harry  S.  Faucher. 

Cecil  J,  Hoskinson. 

Neshaminy  Falls 

Bucks 

Carbon 

Philadelphia 

Centre   

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Phila.-Suburban  Water  Co, 

4.74 
4.^22 
5.97 
6.37 
5.72 
5.76 
5,09 
4.74 
5.. 57 
4.75 
5.63 
3.94 
4.12 
4.88 

+  1.83 
+0.79 

+  1.'6S 
+2.11 
+  1.80 
+  ],,53 
+  1.72 
+2,56 
+2,08 
+•2.  27 
+  1.76 
+  1.98 
+  1.08 

1.12 
1.44 
2.^26 
1,40 
1.90 

i,5r> 
1  90 

1.84 
1.94 
1,19 
2,19 
1.64 
1.87 
1.29 
1..S7' 
1.71 

30 

28-29 

•29-30 

29 

.30 

30 

■29-30 

■29-30 

30 

■29 

30 

30 

30 

30 

■29 

30 

New  Jer^ey  Zinc  Co. 

Philadelphia  Cty  Office 

Phihpsburg 

PhoenixvUle 

U.  S.  Weather  Bureau. 
U.  S,  Weather  Bureau. 
Phila  ,-Suburban  WatiT  Co. 
Earl  E.  Rarick. 

.lohn  E,  Benner, 

Reading 

Berks 

U.  S.  Weather  Bureau, 

Lackawanna 

Snyder 

Centre  

U.  S.  Weather  Bureau, 

Selin'>grove     

Dr.  George  K,  Fisher. 

Stfltf  Collftflre 

Penna,  State  College. 

Monroe.    

Metropolitan  Edison  (0. 

Mrs,  M.  Ordelia  Parks. 

Tioga. 

Chester 

M.  S.  Bliss. 

Clyde  T.  Saylor. 

IT.  8,  Communication  .Sta. 

Lycoming 

Dauphin     , .  . 

4.64 

+  1,76 

.lohn  D.  McEwen. 

Williani'^town 

Susquehanna  Collieries. 

York 

York 

31.8 
27.8 

23.5 
24.  7 
28.  2 
26.  2 
■J2.2 
■29.5 
■23.0 
■25.6" 

28.  0' 

29.  2 

-1,6 
-3,6 

"-i'.'b 
-3.6 
-6,8 
-5,0 
-2.9 
-6  1 
-•2,5 
-1.6 
-4.0 

49 

58 

40 

43 

57 

60 

40 

61 

48 

47" 

49'- 

58 

2t 
2 

29 
28 
29t 
28t 
8t 
29 
28t 
29 
29 
•29 

-6 
-•23 

-18 
-13 
-10 
-12 
-■20 
-10 
-8 
-■2' 
-1' 

21 

21 

21 
•20 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 

3.92 
4.99 

5.23 
5., 50 
4.68 
6.20 
3.67 
4.89 
4.76 
4.93 
4.56 
5.67 

+  0.99 
+  1.87 

+  2.06 
+■>.  48 
+  1.67 
+3,24 
+0,91 
+  1.59 
+  1.78 
+1.56 
+  1.'38 
+2,62 

1.12 
•2,60 

1.58 
1.33 
1.00 
1.94 
1  09 
1.42 
1.60 
1,16 
1,74 
1.83 

30 
29-30 

29 
•29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

5.0 
S,g 

19.0 

'i^7!o 
12,8 

■28.0 
13,1 
24,1 

"\i.O 
13.0 

14 
13 

16 

18 
16 
16 
17 
19 
16 
•20 
16 
19 

9 

7 

2 

7 
7 

16 
17 

■n 

w. 

w. 

e. 

York  Water  Co. 

Ohio  Drainage 

Mc  Kean 

1,680 
1,400 
1,077 
1,170 
1,653 
1.150 
2,170 
1,220 
987 
1,160 
1,,350 
1,  300 
1,  650 
1,938 
1,  065 
780 
900 
800 
1,286 
1,050 
1,371 

1 
52 
29 
37 
15 
45 
25 
10 
68 
33 
.15 
41 
60 

9 
48 

5 
62 
22 
100 

1 
35 
29 
75 
25 
54 
28 
53 
11 

City  Water  Dept, 

Civil  Aeronautics  Autli'y. 

Butler      

Butler 

4 
4 
4 
10 
3 
1 
4 
2 

13 

8 
2 
4 
7 
4 
5 
13 

14 
19 
25 
17 
21 
26 
22 
16 

w. 

8W. 
8W. 
W. 
W. 

se. 
w. 

SW 

Butler  Eagle. 

Wa'^hlngton 

Potter        

Westmoreland 

Ca,mbria 

Walter  B.  Paget. 

Coudersport..          

Philip  R,  Shaw. 

Derry 

Miss  X.  Dixie  Winenuin. 
Mi.ss.  Claire  K.  Oliver, 

Wallace  J.  Snvder. 

Franklin 

Venango 

Westmoreland 

William  K.  Fuller, 

Greensburg  

Westmoreland  Water  Co. 

Prof,  H.  W.  Harmon. 

■27.0 
26.8 
•21.1 
25,8 
30.4 
29.0 
■29.6 
•28.2 
■24.9 
•23.2 
■29.1 
25.5 
24.5 
31.6 
30.2 
■24.8 
30.3 

26.7 

•28.4 
•27.4 

-4.1 
-5.9 
-5.8 
-3.4 

-2:6' 
-6.0 
-4.4 

'-s^o' 

-2.1 
-3.5 
-5.3 
-3,5 
-3.4 
-3,9 
-4.9 

-4.7 

-3.5 
-4.0 

55 
45 
41 
54 
67 
57 
56 
68 
57 
41 
.59 
51 
48 
58 
57 
44 
59 

62 

47 
62 

28 

28t 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

29t 

•28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

28 
■29 

-11 

-10 

-22 

-5 

-2 

-8 

-6 

0 

-4 

-19 

-5 

-•25 

-16 

-7 

-10 

-12 

-12 

-25 

4 

-■25 

21 

21 
20 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 

20 
21 

5.90 
6.39 
6,35 
4.40 
4.50 
5.16 

+2.57 
+  1.62 
+2.96 
+  1.22 

"+^2!46" 

2,02 
1.02 
1.11 
0.78 
1.33 
1.30 

30 
30 
29 
28 
30 
30 

16  8 
•23.0 
2.S.  6 
21.0 
9.7 
11.2 

16 
21 
20 
16 
17 
18 

5 
5 
1 
2 
2 
0 
4 
2 

6 
11 
5 
5 
3 
9 
3 
4 

21 
15 
25 
24 
26 
22 
24 
25 

w. 

SW. 
8W. 
SW. 

nw. 

w. 

SW. 

w. 
ne. 

s. 

SW. 

w. 

BW. 

W. 
BW. 

»W. 
iW. 

w. 

Indiana  State  Teachers  Col. 

Robert  Tro.ss. 

Kane                

McKean.. 

I'.  S.  Airway  Station. 

Crawford 

Beaver 

Lawrence. 

Citv  of  Meadville. 

Midland 

Perrv  B.  Campbell. 

New  Castle 

New  Ca,stle  Water  Co. 

Newell 

Fayette 

Allegheny 

Crawford 

General  Chemical  Co. 

Pittsburgh  Airport 

Pymatuning  Dam 

5,61 
3.84 
6.25 
5.43 
5.^29 
4.82 
4.64 
5.17 
6.46 
4.73 

5.12 

2.08 
5.06 

+2.  75 

'  +  i;48' 
4-3,05 
+  1.21 
+  1.69 
+  1.21 
+  2.19 
+3.38 
+1.81 

+■2.00 

-0.75 
+  1.93 

2  88 
0.71 
1.81 
1.^25 
L02 
0.75 
1,10 
1.20 
1.21 
1.18 

2.50 

0,65 
2.60 

29-30 
•29 
30 
30 
29 
28 
30 
29 
30 
30 

29-30 

29-30 
29-30 

11.6 

ioiii 

9.7 
17.7 
19,4 
10  5 

7.5 
34.2 

7.1 

16.7 

14.5 
11.5 

20 
15 
16 
15 
21 
20 
18 
13 
21 
17 

18 

15 
14 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Pa.  Dept.  Forests  &  V\  aters. 

RldgM'ay 

Elk 

3 
9 
3 
3 
5 
8 
3 
2 

4 

1 
6 

5 
13 
4 
1 
7 
11 
4 
8 

6 

1 

7 

23 
9 
24 
27 
19 
12 
24 
21 

21 

29 
18 

West  Penn  Power  Co. 

Sharon 

Mercer. 

940 
2,190 
2,  500 
1,060 

825 
1,190 
1,100 

Carnegie-Illinois  .steel  Corp. 

D.  L.  Grove. 

Springs 

Somerset 

Favette 

Allen  E.  Yoder. 

Tlniontown 

William  W.  Marsteller. 

Westm.oreland 

Carnegie-Illinois  Steel  Corp. 

Warren   

Harold  L  Johnson. 

Wfivnesburg 

Greene 

Thomas  S  Knox. 

Division  mean 

Lake  Drainage 
Erie 

Erie    .. 

670 

69 

U.  S.  Weather  Bureau, 

State  mean  11 

For  cooperative  stations  the  departure  from  normal  temperatures  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record 
of  precipitation  for  stations  with  15  or  more  years  of  record  are  computed  from  a  normal  or  'standard  mean, 


years  the  means  for  period  of  record  are  used.         t  On  other  dates  also.  >S  Incomplete, 

cioitatlon  less  than  .01  inch.  Reference  letters,  *,  •■. ',  etc..  indicate,  respectively,  1 

\  From  recording  gage. 


Departures 
adjusted  to  a  uniform  35-year  period ;  for  stations  of  10  to  14 
//  Total  partially  estimated.  *  Estimated.  T,( trace)  indicates  pre- 

2,  3,  etc.,  missing  from  the  record.  II  From  all  available  records. 

W.  B.  0..  Phlladelphla-4-8-43-975 


Dkikmhich,   15»4l' 


(^rJMA'rOl,0(iK'Al.   DA  I  A      I'KN  NSV  |,V  A  N  I  A   SKCTION 


SO 


Oailjr   l>r«oipit»tion  for   Deoniubtu.    1942 


I'ikf |. 

Wayue 

WayiU' I. 

I'ike |. 

Mouroo '  .20 

I'lke ,. 

Way  lie l.i!) 

Monroe ]. 

Waynf 70 


I,ehiKh 

NortliBiiiptou. 

Monroe 

Wayne 

C^arbou 

Carlxiii 

Monroe 

LuliiKli 

Carbon 

Lehigh 


stBtlon>  Counties 


ATLANTIC 

DRAIN AUK 
IhhMiiirf   Hioiii     ' 

I'rrKK  llKI  AWAHK 

PinnniBiis  Kerry-.. 

Haw  lev- 

llollisterville- 

Matamora-s- ' 

Mount  I'oeouo 

ran  park- i 

I'lea.-ant  MouutJ... 

stronilsburB- 

Tanners  Kails}    . . 

LmucH 

AllentovMi- 

Bethlehem} 

rUakeslee  Corners} 

(ioulilsboro- t 

i^iisfortl- 

Maiich  ('hunk 

M«>rwin>bnrg- 

New  Tripoli 

Palmeilou} 

/.ionsville 

ScniviMi.i. 

Coiishohockeii 

Kreclerieksville-. .., 

Kreeland- 

Gratersford 

rhoeuixville'' 

Port  Clinton 

Hottstown- 

I'ottsville- I 

Keadingjl   

Werners  ville'' 

Low  KI!   Dki.awahe 

Coatesville I  Chester.. . 

Dovlestown '  Kueks 

.Marcus  Hook- Delaware. 

Neshaniiny  Falls . .    Rueks 

I'hiladelpliia 

.\irport  Station-' 

City  Otiioet' 

Franklin  lust.  -. 

Shawtnont 

Quakertown 

Westchester.   ... 
West  Grove- ...  . 

SiifiiiirhaiiiKi  Hiisiii 
CHE.MI'NO 

f ^ovinstou- Tioga. 

I.awrem'cville.  ...    Tioga. 


Uay  of  month 


Montgomerv  . 

Berks 

Luzenie 

Montgomery  . 
Che.-ter  ....!.. 
Schuylkill..  . 
Montgomerv.. 
Schuylkill.'.. 

Berks 

Berks 


1.86 

.90 

1.18 

1.47 


1.70 
8fi 
41 

1 .23 
.44 


.74 

.06 

.34 

1.18 

1.25 

1.82 


.68 


.08 


I'hilaiielphia I   .46 

I'hilailelphia,,.  .  .1   .54 

Philadelphia ,... 

Philadelphia !  T 

Bucks I  .  03 

Chester T 

(Chester 


.43 
.85 

1.50 
.67 
.95 

1.02 
.88 

1.20 
.05 


NOISTH  BliAS'CH      I 

Bloonisburg'nr.)-,. 

('auton'-'.,     

Danville- 

Kellogg  Mt  Tower'-'i 

Millvillet 

Montrose- 

Pikes  Creek} 

Scrantont' 

Su>Quehaniia2 

Towauda 

Tunkhannock} 

Wilkes-Rarre* 


Wi-xr  Branch 

.Vusouia- 

Bald  Kaglet 

Berwinsdale- 

Carter  Camp} 

CedKr  Run2 

ClearMeld- 

Driftwood} 

Du  Bois(near) 

Dushoret 

Kagles  NIcre'- 

Rmporium^ 

English  Center}.,. . 

Galeton 

Karthaus- 

Lock  Haven2 

Medix  Run* 

Philipsburg    

Renovo^ 

Shaffers  Path''' 

State  College} 

Tamarack  Tower^. 

Wel)sboro2 

WilliaiusportS 


T. 


02 


.7.S 


Columbia. .. . 
Bradford  .... 

Montour 

Bradford 

Columbia,. . . 
Snsouchaiina 

Luzerne |l.  23 

Lackawauna .67 

Susquehanna j 

Bradford ;  .OH 

Wyoming jl,31 

Luzerne 56 


.83 
.54 
.57 
.75 

T 
.03 
.50 
.61 
.85 
.99 
1. 


.90 


.     IT. 
.01   T. 


.04 


.01[ 

.'oil 


.30 
1.35 
.44 
.29 
1.39 
.61 
.43 
.30 


.40 


Tioga 03   .68 

Blair...   69 

Clearfield 

Potter 

Lycoming., 

Clearfield 

Cameron 

Clearfield 

Sullivan 

Sullivan 

Cameron...  . 
Lycoming.... 

Potter 36|  .18 

Clearfield .63 

Clinton .58 

Klk 50    .08 

Centre 77    .16 

Clinton .92 

Lvcoming '  .89 

Centre !52j  .16 

Clinton T.  '  .  95 

Tioga I  .02,  .59 

Lycoming :....   .85 


T. 


.03 


T. 


T. 


.08 

.40 

.20 

.38     34 

.621  .04 

.26 

.32    .Oil  .02 


1.19 

.84 


T.  j  T. 

T.  j  T. 
05  T. 

T.    .... 


.02 


.08 


.04 


I        I 


.07 


.78 


.52 


T. 


II      12     ID 


.05 


.08 


T. 


T. 

T. 

.29 

.27 

.05 

T. 

.31 

.02 

.21 

T. 

T. 

.i7 

... 

.03 

14      15  MA     17     18 


19     20 


24 


2ft     36 


27     2«     29     lU 


.14 
.19 

,131 
.061 

.40, 

• 

.20. 


T.  .. 
.10.. 
.  16  .. 
.251.. 

.26  '. '. 


r. 


.SI 


T. 


.01 


.08 


.19 


.02 


.15 
.12 

.46 


.26 


.05'....'  .18!  .06 
.101  T.     .211  .m 
.08!  T.  I   .211  T. 
.lb....,  .28!.... 

...1   .30....I  T. 
.12....    .80    .05 


T. 


.08 

.07 


.081. 
.01    .22 


.04 


.25  T. 

.12 

.16 

.16 

.28 

.11 

.15 


.06 


T. 


.13 


.20 


.06 
.02   .02 


.05 


.21 
.08.. 


.16 


.21 

.14 
.50 
.14 
.20 
.20    .02 


T. 


.06 


.05 


.19 


.03 


T. 


T. 


T. 


T. 


.88!.... 
.02  .ii 


T. 


.09 

1.'23 
.02 
.08 
.09 


.03 


.28... 
.  06  . . . 
.13  T. 
.25    .06 
.16    .01 
.08,  .02 
.35   .07 
.12   .05 
.28   T. 


.33 


.02 


.08 


T. 


.21 


.22 


.32 


.03 
.10    .02 

...I  .20 
...{  .15 
.56'... 
.321  T 
...|  .09 
...!  .14 
.15;  T. 
T.     .20 
...    .05 
...j  .10 
I 


.10 


.08 


.02 


.08 


T. 


16 


.01 


.13 


.08 


.701 
.981 
.86 
.62 
1.20 
90 


.22 


.02 


T. 
'.'OSJ 


1.20 
1.4« 


1 

1.42 

1.11 

.04 

.H5 

1.18 


.68  1 .06  .'.» 
.7:ti.ftO 

.77!l..'56  1.29; 
.78  1. 16  .76, 
.25  2.00  .lOi 
.65  1.S5    .80 


1. 11 

1  36 

..54 


1.31 

.73 
.62 
.82 
.28 
.88 
.25 
.74 
1.17 


.12 


.23 


.19 


1.28 
1.18 
.45 
1.02 

1.45 
1.41 
.34 
1.05 

1.13 

* 

.25 


.34 
1.U4 


.81 
.88 
1.04 
.55 
.62 
.45 


.96 
.69 

1.60 


1.08 
.78 
.76 
.91 

1.40 
.,52 
.58 
.55 

1.18 


2.19 
1.69 


I  20 
1.61 
1.69 
1.38 
1.83 
2.14 


1.41 

l.l-.; 

1.82 


.01 


.98 


1.03 
.66 
.20 


.82 

.48 

.as 

.28 
1.06 

.81 
1.17 
1.28 

.82 

.63 


1.081 


.42 

.81 
.76 
.69 
.39 
1.01 
.86 
.85 
.73 
.63 
.85 
.64 
.47 
.98 
.88 
.72 
.68 
.88 
.74 
.81 
.63 
.45 
.75 


.74 
.73 
1.20 


.28 

.40 

1.50 

.84 
l.O' 
1.78 
1.10 


.64 

.54 

1.83 

2,00 

16 

1.90 

r 

2.10 
.9' 


.93 

.91 

1.55 

.84 

1.06 
.88 
1.08 
1.26 
i.56 
1.29 
1.23 


1.74 
1.92 


.42 

.24 

.58 

.32 
1.26 

.52 
1.18 

.96 

.a 

.35 
1.01 

37 


2.30 

;.80 

l.8'2 

1,36 

l.lfi 

1.61 

1 

1.03 

1.25 

1.64 

1.75 


.38  1.78 
.65  .S3 
.352.02 


1.44 
1.72 
1.95 

,74 
1.90 
1.4 
1.60 
1.80 
1.45 
1.44 
2  01 
2.18 
1.20 

.92 
1.92 
1.96 
1.09 
1.74 
1.87 
1.71 


M 


.38 
.45 
.48 

.6 

i!63 
f 

1.12 
13 


6.04 
6.66 
6.41 

6.?(t 
6.16 
6.73 

5.63 
6.08 


5.  IM 
5.90 
6.12 
5.57 
6.19 
6.17 


5.23 
4.74 

5.  6« 


4.40 
5.18 
6.43 
5.81 
5.37 
5.72 
3.21 
5.55 
6.09 


4.76 
4.19 
4.71 

4.36 
4.22 
4.54 
4.78 
5.76 
4.88 
4.62 


4.68 
4.06 


5.  nh 
4.20 
5.09 

5.13 
5.93 
6.76 
4.74 
6.04 
3.94 
6.0<* 


4.13 

5.66 
i!6.33 
4.58 
4.29 
6  07 
4..S;i 
5.24 
4.44 
6.43 
'5  20 

1.07 
5.62 
5.01 
5.19 
5-97 
5.02 
5.07 
4.75 
*.'M 
4.12 
4.64 
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Stations 

Counties 

Day  of  month 

1 

2 

■. 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17     18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

SI 

1 

Susgueharma  Basin 
(coiitinned} 

Juniata 

Altoona(near) 

Blair       

.11 

.73 
.60 
.10 
.48 
.07 
.01 
.69 
.60 

1.10 
.97 
.89 
.01 

1.19 
.83 
.06 

1.03 
.90 
.45 
.65 
.60 
.04 

1.28 
.79 
.12 
.40 

1.17 
.44 
.83 
.79 
.11 
.84 
* 

1.20 

1.02 

1.23 
.65 
.94 
.85 

1.18 

'.'io 

.09 

T.' 
.02 

'.'62 
.01 

'.'oi 

.02 

.05 
T.' 

".o\ 
'.oi 

tV 

'.'6i 

tV 
.01 

"63 

T.' 

tV 
'ios 

T.' 

.06 
.10 
.02 

".oh 

.08 
.08 
.04 
.10 
.06 
.04 
.06 
.02 
.08 
.09 

.06 
.11 
.07 

'!64 

.06 
.07 
.04 
.07 
.16 
.06 
.08 

".oh 

.08 
01 

.03 
.05 
.06 

5S 



tV 

T.' 

.... 
.... 

.05 
T. 

tv 

.04 
T. 

Voe 
.01 

.04 
.04 
.03 
.02 
T. 

'.0\ 

T. 

.02 

.03 

.10 

.32 

tv 

.'oi 

.01 

Voi 
tV 
.02 

V03 

V62 

.03 

V65 

f.' 



tv 

T. 

tv 

Vol 

T. 

* 

.10 

T. 

T. 

V63 

Vi9 
.03 
.09 
.11 
.07 
.02 
.09 
.01 
.05 

.10 
.11 
.06 
.12 
.03 
.03 
.20 
T. 
.11 
.01 
.04 
.04 
.10 
.10 
T. 
* 

tv 

tV 

V63 

V63 
.03 

V65 

".07 

.'6i 
V65 

.02 
.08 
T. 
.07 

.02 
.04 
.01 

* 

.04 
T. 

.02 
.02 
.02 

V69 

.08 

.07 

.01 

'.'62 
.02 
.02 
.06 
.03 
.Ik 
.06 
T. 
• 

.03 

T. 

.32 

.'i2 
.43 
T. 

'  '#' 

'32 

tv 

.19 

.27 
T. 
T. 
.16 

"tv 

.3.! 

T. 

.42 

• 

.11 
.60 
.01 
.62 
.01 
.17 
.38 
.50 
.48 
.52 
.43 
.08 
.36 
.45 
.04 

.38 
.53 
.4^ 
.38 
.25 
.01 
.25 
.21 
.04 
.17 
.20 
.14 
.27 
.46 
.08 
.27 
.03 
.06 
.37 
.36 
.40 
.18 
.30 
.31 

tv 
tv 

tv 

T. 
T. 
T. 

'tv 

.02 

* 

T. 

.13 

.04 

tv 



tv 
tv 

.04 
T. 

V65 

.05 

T. 

T. 

.01 

T. 

tv 

.07 

.16 

'.'6i 

.01 

'.'oi 

".(14 
.06 

'.'6-2 

'!6i 

'.'oi 
.01 

.26 
'.'63 

'.'i8 

.30 

.24 
'!28 

.01 
T. 

.06 
.28 

'.'22 

'^25 
.22 
.12 

.19 
.20 
.01 


."ig 

.19 

.21 

.29 
.17 

'.'26 
.12 

.47 
.27 

'.'25 

.28 

Vio 

.3'2 

.'ii 

.27 
.33 
.32 
.32 

t.' 

.09 

'!i6 
Vos 

.17 

'.'08 
'.'io 

.12 

.06 
.02 

'.'6i 
'!i9 

.17 

* 

.•26 
.11 

".\'b 
.05 
.02 

.16 
.27 
.02 
.18 
.11 
.02 
.04 
.18 
.01 
.07 
.14 
.13 
.12 
.15 
.03 

'120 
.Of. 
.15 
.12 
.02 

.09 
'.'65 

'.'oi 

.21 
T. 

.16 
'."23 

t.' 
t. 

Vos 
'!66 

'.'65 

.07 
. .. . 

.61 
.66 

.82 
.70 
.89 
.93 
.54 
.69 
.67 
.44 
.43 
.78 
.48 
.43 
.81 

.49 
.97 
1.09 
.96 
.99 
* 

1.03 

.19 

1.04 

.14 

.44 

.83 

.75 

1.03 

1.03 

1.08 

.60 

.56 

.47 

.50 

.62 

1.03 

1.04 

.66 

1.03 
.35 
.90 
.29 
.56 

1.43 
.48 
.68 
.58 
.47 
.62 

1.38 
.59 
.47 

1.16 

.54 
.77 
.64 
.73 

.88 

» 

.59 
.75 
.98 
.81 
.48 
.92 
.68 
.55 
1.14 
1.16 
.90 
.74 
.48 
.80 
.77 
.46 
.74 
.60 

1.53 

.95 

.65 

1.42 

.30 

.82 

1.79 

1.89 

1  81 

1.83 

1.71 

.89 

1.88 

1.84 

.76 

1.53 
1.62 
1.67 
1.47 
1.43 
2.65 
1.50 
1.75 
1.06 
1.90 
1.66 
1.22 
1.78 
1.73 
.96 
.92 
1.35 
2.11 
1.60 
2.05 
1.  26 
1.94 
1.23 
1.98 

14 

.15 

T. 

.14 

'  .'33 
.76 
.30 
.67 
.26 

'.'26 
.37 

.02 
.02 

t. 
.01 

.12 

.04 

'.'63 
.17 
.03 
.26 
.08 

V38 
.26 
.43 
.2-J 
.06 

'.'40 

6.48 

Bedford 

113.84 

Breeze  wood  Intch<* 
BuffaloMills2...... 

Burnt  Cabins(nr.)3 
Charter  Oak(nrn, 
East  Waterford-'... 

Huntingdon 

Lewistown^ 

Loop  Mt.  Tower2.. 
Mapleton  Depot^.. 
Martinsburgt 

Bedford 

Bedford 

.71 

113.78 
3  84 

Huntingdon 

Huntingdon 

Perry      

.78 
.80 

3.13 
5.44 
4  92 

Huntingdon 

Mifflin 

5.40 

ll  J.  34 

Huntingdon.... 

6.69 
4.64 

Blair 

.69 
".91 

4  67 

Perry 

Bedford 

Huntingdon 

Adams 

5.25 

i.'ii 

Shade  Gap! 

LWR  Susquehanna 
Arendtsville^ 

4.80 
4.95 

Cumberland 

Franklin 

Cumberland 

Lancaster 

York 

Schuylkill 

York 

York 

Lancaster 

.24 

.88 
.18 
.Oi 
.47 
.35 

'!76 

5.90 

Blue  Mt.  Intchg,..'* 
Carlisle 

.13 
T. 

.20 

'.'ii 

'.'i3 

.21 

5  74 

5.08 
4.78 

Glen  Rockt 

4.13 
6.  .57 

4.42 

Harrisburg  Arptli. 

Holtwood2  

Huntsdale^ 

.  .^. 

.07 

tv 

.07 

* 

5.04 

3  te 

Cumberland 

Lancaster 

'!07 

4.74 

4.;^7 

5.39 

ManadaGap 

Middle  to  wno    

Millersburgl 

New  Park ...■• 

Pena  Nursery -:.... 
Peters  Mt,  Tower^. 

Pine  Grove^ 

Ringtown  2 

Selinsgrove 

Shippensburg 

Dauphin 

.24 

.87 

* 

» 
T. 

6.60 

5.24 

Dauphin 

'!26 
.12 
.16 
.33 
.26 
.21 
.30 
.18 

4.88 

York 

3.79 

Centre 

Dauphin 

".02 

tV 

T. 



.04 
.03 

... 

.... 

.... 

T. 

.12 

.20 
.10 
.14 
.02 

.27 

T. 

tv 

.05 
T. 



.01 

.06 

.05 

.07 

.05 

T. 

.04 

tv 

T. 

.. . . 

116  26 

■.'62 
'.05 

T. 

'.'62 

4.79 

Schuylkill 

Schuylkill 

.... 

6.14 
4.87 

Snyder 

Cumberland 

Northumberland 
Dauphin 

.38 
.25 

.17 
.11 
.04 

.02 

.... 
T. 

T. 
T. 

6.67 

T. 
.02 

4.91 

5.68 

Williamstowu 

Woodward^ 

1.12 
.07 

.05 
.52 
.87 

1.18 
.73 

T. 

.03 

.06 

.02 
.04 
.06 

.06 
.03 
.10 
.11 
T. 
* 

.06 

.04 

.04 

.04 

T. 

.01 

.04 

T. 

.02 

T. 

'.'02 

tv 

T. 

.02 
.02 

.08 
.02 
.04 

.04 
.06 

T. 

.06 

Voe 

T. 

.03 

.04 

.01 
.02 

tv 

.06 

.10 
.05 
.16 
.08 
.01 
.04 
.08 
.06 
.04 
.01 
.06 
.03 
.02 
.12 
.02 
.04 
.08 
.09 
.06 

.36 

tv 

T. 

* 

.01 
.04 
.24 
.41 
.15 

.03 

.28 

.17 

.39 

T. 

.07 

.02 

.30 

.06 

.09 

.20 

.71 

.04 
.  10 
.20 

.31 
.30 

'.'26 
.36 
.33 
.27 

.42 
.58 
.66 
.20 
.09 
.09 
.07 
.56 
.04 
.02 
.34 
.20 
.55 
.25 
.32 
.02 
.52 
.63 
.12 
.14 

T. 
. . . . 

.06 
.01 
.08 
.12 
T. 

V6.5 
.06 
.08 

... 
.02 
.02 
.08 
.04 
.05 

.03 
.14 
.10 

'."62 

.02 
.06 
.18 
.08 
T. 
* 

.10 

T. 
t'.' 

T. 

.06 

tv 

T. 
'.'08 

T. 

.02 
.01 

.24 
.02 

t. 
.05 

. .. . 

'.'76 
T. 
.06 
.61 
.22 
.36 

'.'63 
.27 
T. 
.47 

'.'36 

'.'76 
.31 
.57 
.04 
.49 

T. 

.27 
.36 

.27 

.28 

'.'i2 
.11 

..38 
.28 

.32 

'.■51 
.20 
T. 

.'62 

.60 

T. 

.04 

.09 

'.'6i 

.10 

.08 

'.'i.5 
.07 

.04 

.'64 

.04 
.'69 

.'i3 
.09 

.  12 
.16 

'.'06 
.14 
.25 
.10 

.14 

'.'2i 

t. 

.08 

T. 

'.'26 

.96 
.65 
.65 

.39 
.68 
.54 
.19 
.45 
.52 
.22 

.63 
.83 
.66 
.90 
.80 
.62 
.47 
.75 
.34 
.80 
.80 
.60 
.44 
.70 
.90 
1.00 
.88 
.83 
.69 
.86 

1.28 
.91 
.79 

.45 
.78 
1.19 
.17 
.30 
* 

.77 

.47 
1.30 
.53 
1.58 
1.33 
1.16 
1.66 
.46 
.90 
1.00 
.65 
1.87 
.42 
.40 
..35 
l.:i2 
.47 

.91 
1.11 
1.19 

1.00 
1.12 
1.95 

1.72 
.97 

.3;^ 

1.43 
1.30 

* 

1.28 

1.66 
1.20 
1.90 

.88 
1.03 

.32 

.96 
1.63 
1.09 

.62 
1.42 

.69 
1.60 
1.16 
1.74 

.70 
2.02 
1.02 

.92 

.63 

T. 
'.'26 

.06 
T. 

V69 
.13 

2.00 
.03 

.47 

'.'■28 
.21 
T. 

'.'46 
.08 

'.'io 

.'ie 
.11 

.46 

■.'05 

.05 
.05 

5.4a 

York 

3.9-2 

York  HavenS     ... 

Potomac  Basin 
Charabersburg2.... 
Gettysburg  ...  ■.-• 

Hewitt(near)I 

Hvndman^ 

McConnellsburg''.. 
Mercersburg.  ■•■■;, 
South  Mt.  San'fm2 

^"^^  DRAINAGE 

Ohio  B<tsiv 

Allegheny 

Acmetonia^ 

York 

Franklin 

.5.20 
4.72 

Adams 

.28 

.82 

4.  .36 

Bedford 

Bedford 

3.44 

.58 
1.10 
1.08 
1.22 

.74 
.04 
.47 
.43 
.04 
.07 
.16 
.84 
.25 
.01 
.53 
.16 
.52 
.29 
.32 
.04 

• 

.41 
.94 
.20 

.03 

T. 

■ '»' 

V26 
.01 

V"i7 

.06 
.10 
.01 

Vi2 

T. 

.15 

■.03 

T. 

.28 

T 

.02 

.40 

.04 

T. 
T. 

.07 

.22 
.12 
.12 
.13 
.11 
.02 
.02 
.15 
.35 
.02 
.25 
.05 
.10 
.35 
.05 
.08 
.24 
.17 
.05 
.06 

3.11 

Fulton 

.03 

.02 

T 

.03 

T. 

tv 

Voe 
V62 

.04 
.05 

.60 

V63 

T 

.03 
.08 
10 
.05 
.02 
.04 
T. 
.12 

'f 
.11 

V61 
.06 
.12 

3.88 

Franklin 

« 

4.56 

Franklin 

Allegheny 

.01 
.02 

■;63 

.20 
.01 

T. 

tV 

tv 

.03 

T. 

T. 

.08 

.02 

T. 

.01 

.03 

03 

.04 
.01 
.01 

tV 

.03 

4.58 
6.  26 

Aliens  Millst 

Blairsville^ 

Bradford     

Brook  ville' 

Buckstownt 

Jefferson 

Indiana 

.61 

■.■12 
.52 
.47 
.54 
.04 
.26 
.65 
.13 
.59 

T. 

.05 

T. 

* 

T. 
.03 
.08 
03 

6.10 
5.65 
5. 23 

Jefferson 

Somerset 

'.'67 
t.' 

T. 

T. 
.10 

.07 
'.'63 

V62 
.02 
.24 

■.'06 
.17 
.03 

.39 
.15 
.61 
.08 

'.'26 
T. 
.15 

'.'28 
.03 
.16 
T. 
.06 
.36 
.09 

5.  .50 
4.09 

Cherry  Gro  vet 

Warren        

6.30 

Clarion 

Potter 

Armstrong 

Westmoreland.  . . 

Cambria 

Cambria 

T. 

.06 

ios 

.01 
.03 
.27 
.10 

'.'45 
.04 
.15 

T. 
.03 

.... 

.  .^. 

;63 

.02 
.01 
.05 

■■»■ 
T. 
.05 

f." 

.07 

.04 

'.'64 
.05 
.08 
.03 
.06 
.02 
.05 
T. 
.03 
T. 
.01 

.02 

tV 

T. 
.06 

.04 

tv 
tv 

V63 
.02 
.01 
.01 

.03 
V62 

tv 

Voi 

.01 
T. 

Voi 
V63 

.01 

■f.' 

'.'io 

.08 
.10 

'.15 
'.'65 
'.'65 

,5.67 

Coudersport 

Crooked  Crk.DamI 

Derry 

Dunlot 

.3.6: 

.05 
.09 

'.'i4 

'.'62 

■f.' 
.03 

4.27 
4.89 
5.21 

Ebensburg^ 

4.76 

Erie 

Venango.       .... 

.33 
.06 
.46 
.45 
.15 
.45 
.70 

4.93 

Franklin^ 

4.56 

Hornet      

Indiana 

5.  52 

Indiana 

Indiana 

.5.90 

Cambria 

McKean 

Westmoreland. . . 

5.39 

6-35 

Laurel  Hill  SmtJ  .. 
Lau  rel  Hill  Tunnel^ 

5.  .59 
+ 

Lvcippus 

Westmoreland. .. 

Armstrong 

Forest 

Crawford 

Armstrong 

Armstrong 

Allegheny 

Jefferson 

Elk 

.20 
.70 
.68 
.13 
.01 

'.'73 

".oh 

.52 
.08 
.05 
.44 
.89 
.86 
.01 
.52 
.49 
.73 

.02 

'.'65 

tV 

T. 
T." 

tv 

T. 

.03 
.02 

't.' 

.10 
.10 
.02 
.07 
.02 
.02 

tV 

T. 

tv 

V62 

.04 
.03 
.01 
T. 

V63 

T. 
T. 
T. 
T. 
.04 

tv 

.04 
.18 

.09 

T 

T. 

..30 
.05 
.20 
.11 
.29 
.16 
.04 
.19 
.20 
.25 

.01 

Vos 

.06 

T. 

T. 

.06 

.06 

.01 

V63 
.03 
.02 
T. 

Voe 

T. 
T. 

.05 
.02 
.06 
.07 
.08 
.03 
.01 
.05 
.01 
.09 

.18 
.35 

* 

T. 
.02 
T. 
.30 

tv 

T. 

.33 
.08 
3^ 

.08 
.02 

.20 

.35 
.58 
.50 
T. 

".'26 

.18 

■.'36 
.56 
.60 

.'76 
.54 
.40 

f.' 

.04 
.07 

T. 

Vis 

.15 
.05 
.03 

'.'i4 
.06 

.'06 

'.ie 

T. 

.27 

.45 

.11 

.07 

.08 

.20 

.03 

f.' 

.80 
.94 
.67 
.78 
.74 
.97 
.67 
.72 
.98 
.55 

.80 
1.11 
1.20 

.65 
.49 
.42 
1.12 
.64 
.45 
.39 

1.10 
1.0.1 
.96 
.61 
1.64 
1.47 
1.07 
1.97 
1.81 
2.37 

.08 

'.'63 
.48 
.75 
.60 
.03 
.40 
.25 
.37 

6.  .50 

Mahoning  Damt... 

5.  65 

'.'ii 

.04 
.08 
.01 
.01 
.02 
.02 

".oh 

T. 
T. 

T.' 

T 

T. 

5.31 

Meadville^ 

.36 
.51 
.48 
.12 
.65 
.30 
.56 

.09 

.20 

.09 

T. 

.05 

.02 

.03 

".'63 
'.'64 

'.'62 

T. 
t'.' 

4.40 

MosgTove^ 

6.65 

Parkers  Landing^. 

•   • 

T. 
.03 

.04 
.05 

5.99 

Pittsburgh  Cty  Of tl 
Punxsutawney2 . . . 
Ridgway2 

tv 

.13 

tv 

5.ai 

6.01 
6.25 

SaltsburgS.., 

Indiana 

6.06 

Continued  on  page  82 
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Dally  Proclpltatlon  for  Doooinbur,  1042    I'mitiinii'il  Irom  I'iik'-  '^i 


Stations 


All  KOHKNY 

(routliiued) 

S(^^vu^^^-' 

Stn>UKstowiit 

Tlone.-;tn  Damt 

Tltu^vill^•I 

Union  City  J 

VRUiliTKrift  •' 

WHrrou- 

Youngsvillet 

MONlX.AHKLA 

Contiuenoe  2 

Counellsville- 

DouorBt 

Greensboro- 

Greensburgr 

Irwin 

Meyersdale- 

Murrvsvillet 

NewelH 

Pitt-bnrgli  Arpt.f- 

Somerset 

Springs 

Uniontown 

Waynesbnrg 

BEAVEI! 

Beaver  Falls2 

Butler 

Greenville 

Grove  City 

Mercer' 

New  Castle 

I'enn  Line^ 

rymatuning  Dam- 
Sharou2 

Ohio 

Claysville- 

Coraopolis2 

Midlanti- 

Mt.  Lebanon 

Washingtont 


Day  o(  mouth 


LAKE 


DRAINAGE 


Erieti 

Rayniondt. 


Indiana    

Indiana 8-1 

Forest i  .71 

Crawford 80 

Erie 41 

Westmoreland.  ..,  .W 

Warren      I  .07 

Warren !  .70 

i 

Somerset [ 

Fayette 

Washington i  .57^ 

Greene 

Westmoreland. . .  1  .18 
Westmoreland...'  .15 

Somerset | i 

Westmoreland ...    .61 

Fayette |  .70 

Allegheny j  .58 

Somerset ll 

Somerset .25 

Fayette :  .  I5i 

Greene !  .19 


Beaver . 

Butler 

Mercer 

Mercer 

Mercer 

Lawrence 

Crawford 

Crawford ;  .21 

Mercer .10 


Washington  . . 

Allegheny 

Beaver..." 

Allegheny 

Washington  . . 


Erie... 
Potter. 


.08 


92  .07 
fi4  .05 
OS  T. 
61 
.01 
.02 
.18 


.02 


.01 


T. 


.02 


.02 


.Ori 


10 


13 


18 


14 


15 


IS 


.01 


.08 


I       I 


...  .42 
.08  .06 
.08   .07 

*  '    • 

.08:   .11 

.18;  .02 
...  .09 
.08   .10 


.081 
.01 

".04 
.04 
T. 
.04 

.171 

'.'281' 
.03| 
.041 


.19 


■■■\z- 

. ..    T. 


T. 


T. 


T.     .16 
06 


.12 

[os 

.02)  .80    .09 


.»1 


.01 


,2a  .02 
46  .09 
.08!  .28 
.29   .  12 


ao 


.06 


21 


.29 
.80 

.08....    T. 
.02    .27 


22 


.60 


.131 
.'06' 


.64 

T 

.01 

.  07  . . . . 

.15 


.27 


.03 


.08 


.26 


34 


26     2tt     27      28     29     HO     81 


.08.. 

...i   .17 


.04 


.02 


.63 


.59 
.64 
.73 
.55 
1.07 


.48 
1.84 
l.tlA 
1.21 

.36 
1.20 

.91 
1.18 


.32 
.45 

1.94 
.40 
.60 
.42 
.22 

1.82 
.30 

1.72 

l.fW 
.6'.! 
.79 
.92 


.25 
.26 
.21 

1.00 
1.76 


1 .69 

.86,, 
.90  . 
.!»«  . 
.76'. 
.««) 
1.21 
.89 


1.05 
1.00 
.93 


1.30 
.46 
.50 

1.25 


1.94 
LIS 

1..33 
LIO 
6 


.56 


.68 


5  61 
5, -,8 
6.38 
fi  03 
3.51 
6.17 
6.46 
6.08 


5.va 

5.04 
S.  30 
4.31 
5.67 
6.74 
4.41 
5.49 
t 

5.61 
5.29 
4.82 
4.64 
4.78 


4.99 
4.6H 
4.63 
$ 
5.34 
5.16 
3.98 
3.8-1 
5.43 


6.20 
4.50 
4.50 
4.79 
8.09 


2.08 
3.64 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  the  time  of 
observation.  •  First  order  Weather  Bureau  station:  precipitation  is  for  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  unless  otherwise  indicated.  -  Precipitation  measured  in  the 
morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  3  Precipitation  for  period,  midnight  to  midnight.  *  Precipitation  for  period,  noon  to  noon.  ^  Precipitation 
for  period.  1 :30  a.  m.  of  date  on  which  amount  is  recorded  to  1 :30  a.  m.  following  date,  t  Precipitation  measured  with  recording  gage,  midnight  to  midnight.  *  Included  in 
next  measurement.     $  Incomplete  or  missing,     t  Daily  amounts  inconsistent.    T. (trace),  when  precipitation  is  less  than  .01  lucli.    II    Record  partially  estimated. 


PBESSTTRE,  WIND, 

HUMIDITY  AND  SUNSHINE. 

Atmospheric  pressure 

Wind*' 

Relative 

^ 

(reduced  to  sea  level) 

Humidity 

!s 

Stations 

1 

g'S 
a)  o 

• 

0 
a 

o 

1 

1 

^ 

a; 

<a 

1.* 

5° 

1 

£ 
(5 

!^ 

S 

s 

c 

Qi 

a 

S 

K 

o3 

s 

<s 

g| 

& 

S 

Erie 

1            1 
30.05     30. &3      21 

29.15 

2 

11.0 

36 

se. 

27 

86 

81 

85 

3 

Harrisburg 

30.09  ,  30.76     27 

28.86 

1 

8.5 

30 

w. 

2 

74 

62 

70 

37 

Philadelphia 

30.08 

30.77  ■  27 

28.79 

2 

13.2 

39 

8W. 

2 

81 

66 

72 

45 

Philipsburg 

30. 05 

30  62  1  27 

28.98 

1 

13.9 

42 

W. 

3 

87 

77 

H5 

Pittsburgh 

30.08 

30  66     21 

29  07 

1 

12.2 

.38 

W. 

2 

86 

73 

82 

26 

Reading 

30.08 

30.78     27 

28.82 

2 

12.2 

47 

W. 

2 

73 

59 

fi4« 

41 

Scranton 

30.07 

30.78     27 

28.76 

29 

7.6 

26 

nw. 

31 

81 

7et 

23 

*  For  any  five-minute  period. 
t  Local  noon 


••  Corrected  to  true  velocities. 
5  4;00p.m. 


Stations 


RIVER  CONDITIONS 


Rivers 


Port  Jervis,  N.  Y 

Easton 

Lehighton 

Reading 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Newport 

Harrisburg 

Schenley,(nr)  Lock  No.  5. 

Sutersville 

CharleroKnr.),  Lock  No.  4 

Pittsburgh .   

Midland.  Dam  No.  7 


Delaware I  4.1      13.8 

Delaware !  5.0     22.5 

Lehigh 4.5       9.5 

Schuylkill 5.5     13.1 

N.  Br.  Susquehanna..'  6.7  |  29.2 

W.  Br.  Susquehanna.  4.ni23.  0 

Juniata 5.9     20.0 

.Susquehanna 5.2     19.2 

Allegheny 15.9     37.3 

Youghiogheny 6.6     19.9 

Monongahela 16.4     33.4 

Ohio I  •       36.6 

Ohio •     i  49.2 


2.7 
2.0 
3.2 
3.5 
2.8 
1  1 
3.5 
3.8 

12.5 
4  2 

12.5 


22t! 
21 
21 
21 

21  1 

22  I 
20 
23 
22 
15 
22 


Pool  stage. 


t  On  other  days  also. 


18 
22 

9 
13 
22 
20 
22 
17 
24 

0 
30 

5 
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Decembek,   1942 


Dally  Temperatures  for  December,   194S 


Stations 


20 


21 


22     23 


25 


26 


27     28 


29     30     31 


Allentown2 (Maximum.. 

\  Minimum.. 
Altoona(near) /  Maximniu.. 

\  Minimum.. 
Arendtsville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bedford /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
BetlilelieraS (  Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Blooinsburg(near)..  . .  /  Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Blue  Mt.  Interchange^  /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Bradford /  Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Breezewood  Intchg^..  ^Maximum.. 

\  Minimum.. 
Brooliville'' /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Burnt  Cabins(uear)3.  (  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Butler /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Carlisle /  Maximum.. 

\  .Minimum.. 
Chambersburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
ClaysviUe^ I  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Coatesville /  Maximum.. 

\  Minimum.. 

Coudersport /  Maximum.. 

I  Minimum.. 
Derry /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Eagles  Mere  2. (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ebeusburg- /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Edinboro /  Maximum .. 

\  Minimum.. 
Emporium^ /.Maximum.. 

\  Minimum.. 
Ephrata /  Maximum.. 

\  Minimum  .. 
Erie-' /  Maximum.. 

\  Minimum .. 
Franklin^ (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Freeland /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Gettysburg /  Maximum.. 

\  Minimum .. 
Gordon /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Greensburg /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Grove  City (  Maximum.. 

\  Minimum .. 
Hanover^ /  .Maximum.. 

\  .Minimum .. 
Ilarrisburg^ /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Hawley /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Holtwood'' I  .Ma  ximum . . 

\  Minimum.. 

Huntingdon2 (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Indiana /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Irwin /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Johnstown /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Kane^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lancaster /  Maximum.. 

\  Minimnui .. 
Lawrenceville /  Maximum.. 

\  Mi  nimum . . 
Lebanon2 (  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lewistown /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Lock  Haveu2 /  Maximum.. 

\  Minimum., 
Marcus  Hook'^ /  Maximum.. 

I  Mininuim.. 
Mauch  Chunk /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Meadville^ /  Maximum.. 

\  Minimum.. 
Mercer* /  .Maximum.. 

\  Minimum.. 
Middletown^ /  Maximum.. 

\  Minimum  . 
Midland /  Maximum.. 

\  Minimum.. 


35     32 
16     17 


361    30 
20     16 


25 
-4 

22 
-12 

28 
-10 

21 
-14 

15 

22 


34     42 

-3  15 
26l  38 
24 


28 


-101-23 


32 
13 
19 
9 
13 
13 
26 
IH 
26 
13 

3;^ 

23 
24 

la 

19 
18 
30 

0 
:» 
23 
29 
18 
30 
16 
2' 

9 
31 
25 
.S2 
15 
22 
-4 
35 
20 

26 
21 
27 
11 
29 
18 
27 
13 
15 
-3 
36 
22 
24 
9 
28 
22 
33 
21 
26 
18 
39 
18 
29 

9 

17|  12 

151  2 

20,  16' 

71  -8 

35|  15 

14  -1 

32 1  20 

17|  10 


22 

-  6 

20 

-18 

22 

-6 

18 

-1! 

28 

2 

19 

-10 

24 

-5 

21 

-3 

30 

-12 

14 

-1 

28 
-20 

21 
-10 

12 
-13 

20 
-8 

19 
0 

19 
-18 

26 
-2 

23 

10 

26 
-1 

15 
-12 

25 
-14 

20 

—  H 

24 

—  7 
21 

-3 

24 

-5 

24 

2 

21 

-14 

26 

4 

26 
-15 

20 
-11 

26 
-11 

23 
-10 

16 
-9 

24 
-4 

28 
-16 

26 
-4 

25 
4 

23 
-8 

24 
4 

18 
-8 

25 
-5 

17 
-8 

23 
-2 

22 
-2 


32 
10 
29 
-8 
32 

4 
36 
-2 
30 
10 
38 
18 
28 
10 
34 

3 
25 

2 
25 

3 
41 

-y 
81 
14 

28 
-4 

47 

14 

30 
-6 

40 
-4 

35 
6 

33 
-10 

31 
6 

40 

21 

.39 
6 

23 
6 

28 
2 

26 
-1 

44 

12 

36 

18 

33 
-2 

34 

13 

29 
-7 

34 

14 

31 
-16 

40 
12 
41 

8 

43 

9 

38 

9 

32 

5 

26 

-3 

31 

-4 

26 

6 

28 

-4 

37 

18 

30|  38 

-4   30 

37  34 
6|  25 

38  35 
17!  28 
34  j  40 


42  35 

83  23 

35  34 

31 :  27; 

38,  37 

35 1 

36 1  36 
33! 

38  35 

23  23 


46 
32 
48 
32 
42 
30 
40 
30 

46 

30 

39 

31 

42 

32 

44 

33 

34 

27 

43 

32 

40 

31 

44 

31 

46 

34 

40 

27 

45 

36 

40 

32 

35,  36 

32!  32 


461  40 

34  34 

37;  32 

31  25 

44l  42 

341  32 

39  36 

33!  29 

441  38 

34  31 
45 1  38 
321  30 
38  40 
36  82 
38  31 
31  j  24 
381  .34 
32 
36 
28 
34 
20 
57 
34 
40 
32 
421  40 
34)  33 
38  .32 

36  26 
49!  41 

35  33 

381  31 

SOI  26 

43 

32 

44 

31 

34 

31 

45 

30 

34 

331  26 

47  42 

36,  34 

37  34 
29  26 
3>- 
3' 
32 
28 
42 
.35 
44 
33 
42 
.32 


26i  33 
48  54 


42 
34 
41 
35 
35 
31 
44 
37 

38 
34 

41 
30 
47 
30 
37 
29 

36|  29 

25l  20 

46  42 

35  33 

37!  35 

.34'  22 

41;  39 

34  33 

39  43 

351  32 

39  35 

34  33 

53  44 

.39  .36 

41  40 

33  32 

39  33 
38  25 

40  32 
26  24 

41  41 
.34  32 
51  36 
301  28 


Continued  on  page  84. 
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Datly  Temperaturaa  for   Ueoeniber,    1U4M    (:<>iitiiiii«<l  from  pni(i<  m 


Stations 


1      9 


Montn->so- 

Mt.  Lolmiiou 

Mt.  I'ln'ono 

Noslmininy  Knlls  . 

Now  ('Bstlo.. 

Newell''...      

I'HlnuTtini'' 

I'liiladolpliin 
Airport  Station''. . 

city  OHict""' 

Krauklin  Institute 

Shawniout. 

riiilip^liurg 

I'hoeuixvillc 

ritt>liur)rti  .\rpt  .Sta. 
PitlsbiirKtK'ityUllid 

I'ort  Cliutou 

I'yniatiniiiiff  l>ani2 

(iual.-erto\vii 

KcadinK-" 

l>iilKuay- 

Scraiitou-' 

ScUugsgrove 

Sharou 

Soinerset 

Springs 

State  College'' 

Strnuiisburg- 

Towanila ...   

T'niontowu 

Vauilergrift  ■" 

Warren 

Waynesliurg 

\Vell.sl>oro2 

West  Chester 

\\  ilkes-Harre''' 

Willianisport 

Willianistoun 

York 


.   )  M;i  \UIUI11I 

\  .MniiMunii. 
.  /  Maximum. 

\  Munuiuiii. 
.  (  Ma\imuiu. 

\  Mnuinum. 
.  (  Maximum. 

\  Miuimuiii.. 
.  (  Miixinuim. 

\  MiMiunim. 
.  I  Maximum. 

V  .Minimum.. 
.  I  .Maximmn.. 

\  Minimum.. 

.  I  Maximum.. 

\  Miuinunn.. 

I  \|»\imuni. 

(  Minimum.. 

I  >laMmum.. 

i  MiuiM\um.. 
.  (  Mil  vinnim.. 

i  Minimum.. 
.  )  .\lu\imum.. 

I  Minimum. 
.  I  Maxinuun., 

»  .Minimum.. 

'.  )  ^laximum.. 

>  Miiumnm.. 
■■  /  vhiximura.. 

i  .Mininnnn.. 
.  /  Maximum.. 

\  Miniiiuim.. 

(  Maximum.. 

t  .Minimum.. 
.  /  Maximum.. 

I  .Minimum.. 
.  )  .Maximum.. 

I  Miniranni.. 
.  /  .Maximinii.. 
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.  /  M'.iximnm.. 
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.  /  Maximum.. 
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.  /  .Maxiiuum.. 
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.  /  >raximum.. 

t  Miuimnm.. 


28  '2t) 

«  :t6 

82  7 

!ia  ;I3 

'28  80 

4H  .V2 

•2.>  25 

41  41 

■27  IS 


45 

81 


'20  '26     29 

7  181    la 

17;  '271     2« 

i\  v4   16 

8(1  '201   ;io 

6l  6' 

34I  8'2| 

17 1  14] 

'2(1  2S 

si  ihI 


60     51 
'26|     14 


.57     56 
81      1!) 


15 
88 
14 
81 
17 
J'J 
■2\i 

26     »i:    85 
16     16     '27 


17:    '281 
12!     17' 


36     35 
50     55 


48 

58 

•li 

'25 

42 

3'2 

32 

6 

41 

34 

34 

8 

■20|  21[ 

28  34 

19;  211 

'28:  33 

17|  16 

18  '20 

4,  10 

34  36 

17  lel 

16  26 


42     46 


2(11     2^ 

8' 
•28i     3(1 
IS     M 
15!    23 

8 
33 
II 
27 


8/ 
2.i 
86 

'26 

o5 

•2(5 ! 

8.j, 

18 

26 

1 

36 

18 

28 

15 

•29 

16      20 

30      84i 


B     10  j  11     12  I  18     14     16     16     17     18     18     20     91     33     28     24  ,  2A  ,  2U     '27     28  1  3» 


I 


32 
24 
34 

27'  2.)^ 
88;  38| 
26     ^28 


•23, 


19      20 
16'    23I 


■24      ^Oi 

16;    i6i 


33     35! 


251     301 


17 
41 
10 
38 

5 
38 

3 
38 

7 

35 
26 
45 
17 
44 
10 
42 
10 
24      24 


13:  24 

25;  30 

15  18 

23;  28 


lOj 
20 

8 


391  38 

23  24 

40]  38 

30  30! 

32'  29 


'25     31 1 
15     201 


39  39 

18l  '24 

33!  33 

'27  -23 

34 1  35 

16!  2'-^ 

291  31 

22!  22 

33;  32 

23  24 


27  32! 

16  16; 

26!  311 

HJ  17| 

21'  29; 

8:  131 

'20;     30i 

7!    15I 
•20: 

12, 
291 
U 
22; 
12; 
32 
17; 
30; 
16' 
29 
15, 


46     49     .■» 

26!    23     16 


36!  42 

191  26 

3(i|  39 

'24!  '28 

30'  35 

18|  '26 

35;  35 

25  -22 

36  33 

IS;  '20j 

29:  33: 

17  24: 

33  36 1 

15!  22: 

33  41 

20'  27: 

32,  38! 

27,  27! 

.35  .37 

23  27 


291  18 

35!  37 

25i  11 

•m  36 

22!  201 

.36!  421 

•261  16, 

35!  39! 

24l  91 

39  38 

26  '24! 


36     35     42     41 
16!    22     28     26 


38     37 
27      16 


31 
16 

4Ui  41 

-29  '26 

.82  81 

•20  16 

8H  33 

•22  14 

40;  40 


25 
89 
'27'     '27 

38i  sa 

251    21 


32  40 
17!  17! 
48 
32 
41 
28 
85 
'22 
48 
32 
44 


89     86 
■25     21 


41      36  39 

30i     32!  2.i 

40!     34!  39 

29  '23 


26, 

40;  38, 

•23  27! 

30l  31 


381    41 

•28!     28 


41 

312! 

37!     37|     34 

181     241     17 
871 
201 


32  31 

■20  8 

3.'i  35 

27  '23 


34      34' 


32     35 
15      18 


84!     28 


35  33 
29;  16 
34  37 
■20i  19 

36  35 
•22  21 


41     39 
19     28 


'26 

H 


86'     82 


45|    351    32 
18 


■26|  ^22 

4ii;  37' 

36;  ^23 

46  45: 


32 

3;      82i  18 

40!      10!  ^28 

2H1     '27  19 

'23!  22 

11;  6 

46'  41 


34 
23 
4(! 


28      22 


15 


13       9 


42     33 
■22;    21! 


'281  20! 

40;  301 

'2'2;  16; 

85  82: 

26  10 

35:  31! 

23  •'! 

36  .30' 


43  45 

20  25 

45!  40 

•28;  -22 


41 
30 
41 
28 
34 
22 
40 
29 
3" 


32!  30 

22  8 

30  26 

•20  7 

36;  '24 

14  8 

30!  '27 

151  10 


161  29 

39  14 

28'  30 

42!  40 

■28;  24 

43;  40 

33  28 


35'  24 

11  6 

25  25 

18l  0 


40     44 
21      28 


33:     26 

15' 
35 

'22| 


'28 
30l  87l 
■20  80 
■■      39 

21 


30     l.-i!     11     25 


3t 
8 
31 
22 
38 
•23 
37 
24 
27 
18 
39 
23 
29 
5 
37 
24 
31 
24 
27  32 
12     24 


46     421    36     43 

31,    24'     17     26 


•20  21' 

-•2I  '21 

84  86 

18,  ^26 


85     82 
26       9 


351 

14i 
87  80 
16  15 
32!  33 
31;  12 
35  30 
•261  " 
•25|  •23 
9 
42 
27 


39     32 

12       9 


36 

22I 

34 

19 

24 

I2I     11 

.35!     -29 


18!     14 
231     -fi 
18l  -6 
33!    30 
24 
80 
6' 
32 
20 


28!     34! 

-2!      21 


181    ^29 

35|    36 

16     28 

24 1     '27 

18 

40 

26 

30; 

10: 

3o! 

10!    25| 

■26     30 

4      14! 

80:     34, 

10;     21; 


14 
■20 
0 

88 

41    -261     18 
34|     34 
14|     '24 


•25  -22 
H'  16 
•29|     84 


36  ^26 

•24  16 

36  29 

•22  8 

34!  38 

28!  13 

351  34 

301  16 

33  -29 

17  -23 

m\  32 

•27l  •28 

25I  '22 

19  4 

381  38 

'261  '24 


-61    21 


35 

■25 
37 
•28 
32 
•23 
27 
17 
32 
•22 
35 
27 
27 

n 

■25 

15 

33 

18 

33 

25 

83 

21 

33l    '25 

'22!     10 

30     26 

•22;     12 


39     .30!     36     !^5 
29     14     '25     '24 


-29'  82l 

1»!     11,  l'2| 

21!      lOl  40 

-7      lUj  83 

■"'  84 


M«I    8S 

'2'21     -29 


'22 

6 

1 

-8 

21 

3 

4 

-13 

21 
0 


15  '22 

1-21  0 

22,  88 

-1  14 

'28  87 

-8|  H 

'20  41 

6{  10 

25  82 

-6|  8 

'24;  84 

1  14 

■24  84 

8,  18 

■24,  86 

0 

•23  :i3 

0  11 

161  37 

-I81  10 

-27'  33 

-2|  4 


•20     30 
-9    -5 


35 

12 
39 

12 
28 
5 
24 
1 
•20:     38 


41  46 

•28  2 

41  48 

36l  36 


38     38 
38'    33 


•24|     43 


-6!     16 


•28,  34 

341  42 

•22  3i: 

.381  361 

35;  34! 

42t  42! 

33!  32: 

43 1  40! 

81;  31 

38;  401 

•29!  341 


■27 


■22 
-10 

■22 
-12 

■28 
-12 

291     33 

-19!  -"* 

•23!     31 

-1!   10 

19  30 
-15  2 
•22      '25 


32]  31 

40|  38 

33  33 
52!  49 
371  2t\ 
41  j  44 

34  33 

35  38 
811  31 
44 1  39 
35I  '25 
37  39 
301  32 
41;  45 
34,  -29 
41!  41 
83I  30 
411  40 
32  33 


'28     33     47     49 
-6       7     30     33 


»« 

30 

57 

4l 

86 

18 

42 

86 

5' 

40 

55 

89 

36 

84 

41 
38 
40 
37 
47 
36 
41!     42 


36!  351 
381  ■28! 
86!    .33! 


84  37 

18;  IH| 

4;i  Afl' 

881  87' 

381  31 

14  10 

40  42 

'27  31 

43!  61 

86;  40 

42:  51 

U6l  42 

m'  39 

'28|    84 
:i8|     481 

m  87 1 

■M    451 

•2^      37 

48      44 

•29;     Ml 

41 

29 

82 

'24 

4(j 

26 

46 

37 
47 
39 
41 
26 
47 
35 
84 
■22 
35 
■29 
38 
■29 
34 
24 
40 
27 
40: 
371 


80  I  *l    Muau 


28!  85 

52  67 

35,  37 

40;  38 

■29!  82 

41  39 
841  36 
41'  -10 
■28!  36 

42  3' 
34  .35 
37  39 
31  33 
53!  59 


...  ^29 
-28  19 
38  34 
27 
45 
34 
43 
34 
40 
31 
47 
32 
35 
26 
41 
35 


32  35 

48  47 

32,  33 

38!  3H 

34!  33 


41!  36! 

•26!  '-^6! 

401  38' 

32  28, 


38 
34 
38 
35 

58 
45 
56 

42;  39 
41!  44 
36;  37 
57  59 
45!  48 
38  37 
•241  33 
43!  46 
341  36 
401  40 
34!  35 
39'  40 
32!    36 


41     40,    40     40     44 
35     30!    33     361    35 


•28 
•2H 
82 
•2' 
86 
■22 
41 
86 
88 
'29 
38 
'28 
42 
38 

43 
33 
48 
86 
46 
3(. 
44 
.•16 
'29 
'28 
48 
35 

32 
26 
85 
30 
40 
:J8 
33 
24 
36 
33 
40 
33 
32 
25 
35 
•28 
.38 
30 
35 
•28 
80 
30  -24 


-28.2 
14.1 
86.1 
21.4 
80.7 
14.4 
87. » 
•21.8 
86.4 
21.7 
86.1 
-28.0 
86.  I 
21.0 

8H.8 
•2:1.6 
88.9 
•26  5 
39,6 
•25.3 
88.1 
•24.4 
'28.4 
15.7 
42  1 
21.9 

34.5 

•22.0 

36.9 

•25.0 

35.1 

21.9 

31.5 

18.3 

3.5.5'' 

18.86 

37.0 

■24.1 

30.4 

16  1 

32. 9 

•20.3 

35  6 

•20.0 

;35. 0 

•2:3.2 

33.  4 

17.6 

3-2.9 

16  1 

32.3 

•21.4 

36. 6P 
17.9 
33.4 

18.3 

:«.  8 

•24.4 
37.5 
•23.0 

m.a 

18.2 

.38.6 

■22  0 

■M.5 

15.3 

37.0 

•23.6 

33.6^ 

17. 5'' 

:J4.8 

■22.1 


39.5 
•24.0 


T'nle>s  otherwise  noted  temperatures  noted  represent  extremes  for  24-hour  period  ending  in  late  afternoon.      '-    Thermometers  read  in  morning,  maximum  set  l)acV:  to  pre- 
(^eding  date.    3  Midnight  to  midnight.    ■''  1 :30  a.  m.  to  1 :30  a.  m.    *.  •'.  '',  etc.,  indicate  respeetively  1,  2  or  3  days  missing  from  record. 


OBITUARY 

Mr.  Ci/riix  II.  (Jniild,  cnuperutive  obm'ver  (if  Menr'nubuiy,  rlied 
on  Noreinlier  ■S',  7.94-^.  He  had  served  the  State  and  Federal  r/overn- 
ineat--<,  in  Jiis  capacity  nf  ob-serrer,  for  a  c/reat  number  of  i/ears. 


ERRATA 

February  1942,  Pngc  9,  Allentown,  precipitation  departure 
from  normal  should  be  — 0..50  inch. 

June  1942,  Page  87,  Lebanon,  precipitation  departure  from 
normal  should  be  —0.29  inch. 
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GENERAL    SUMMARY. 

The  outstanding  wcatlu-r  tVaturo  of  1942  was  tlic  froquency 
and  oxtcnt  of  llood-prodiu'inK  stt)rnis.  The  average  total  rain- 
fall of  17.81  inc'lios  was  5.80  inches  above  normal  and  was  the 
third  highest  in  55  years  of  record.  Major  llood-producing 
storms  occurred  in  May,  July,  August,  and  December,  and 
caused  more  than  jJ-U), 000,000  damage.  These  storms  over- 
shadowed frequent  periods  of  locally  e.Kcessive  precipitation 
which  resulted  in  flood  damage  and  which,  under  ordinary  cir- 
cumstances, would  have  been  noteworthy. 

The  storm  of  July  17-18  produced  the  heaviest  2-1-hour  pre- 
cipitation of  record  in  Pennsylvania,  and  was  one  of  the  greatest 
in  magnitude  ever  recorded  in  Eastern  United  States.  UnoiHcial 
measurements  in  excess  of  15  inches  in  24  hours  were  reported 
in  Potter,  Cameron,  and  McKean  counties.  The  maximum 
hourly  rate  in  this  storm,  in  all  probability,  exceeded  the  year's 
greatest  official  one-hour  record  of  3.95  inches  measured  at 
Phoenixville  on  June  12th. 

The  total  snowfall  was  51  inches,  9.2  inches  above  the  55-year 
average.  A  number  of  stations  along  the  Allegheny  Mountain 
ridge  recorded  100  inches  for  the  year. 

In  the  severe  hail  and  wind  storms  of  May  and  July,  des- 
truction to  property  and  crops  was  estimated  at  $150,000. 
Thunderstorms  were  frequent  and  damaging.  Severe  ice  storms 
occurred  in  April  and  December. 

The  average  temperature  for  the  State,  50.5°,  was  0.3°  above 
normal.  April  accumulated  the  greatest  excesses  and  Decem- 
ber the  greatest  deficiencies.  A  most  unusual  feature  was  the 
period  of  high  temperature  which  occurred  late  in  April  and 
early  in  May.  A  few  stations  reported  their  lowest  minima  for 
the  year  in  December,  although  January  minima  predominated. 

Mortality,  due  to  weather  causes,  was  high.  Fifty-one  per- 
sons were  drowned  or  missing  as  the  result  of  floods  alone.  Acci- 
dents, resulting  from  snow,  caused  fourteen  deaths  and  numer- 
ous injuries.  Lightning  killed  eight  people  and  caused  many 
fires.  Six  persons  died  from  exposure  and  three  were  killed  in 
accidents  during  periods  of  fog  and  poor  visibility. 

Production  of  crops  averaged  eight  per  cent  higher  than  in 
1941.  The  heavy  precipitation  benefited  vegetation  but  caused 
some  crop  losses,  due  to  delayed  harvesting  and  spoilage. 


WEATHER  BY  MONTHS 

JANUARY:  The  month  was  cold  and  dry.  Minima  fell  to 
0°  or  lower  at  all  but  six  stations.  Two  deaths  resulted  from 
the  cold.  Moderately  heavy  snow,  early  in  the  month,  caused 
numerous  traffic  accidents. 

FEBRUARY :  Temperatures  and  precipitation  were  again  de- 
ficient. Six  deaths  and  several  injuries  were  caused  by  snow 
and  cold.  A  pilot  was  killed  when  his  plane  crashed  into  a 
mountain  during  a  period  of  fog  and  poor  visibility. 

MARCH:  Accumulated  temperature  and  precipitation  defi- 
ciencies were  sharply  reduced.     Heavy  snow,  in  the  vicinity  of 


Pittsburgh,  early  in  the  month,  led  to  accident.^  which  refluited 
in  four  deaths.  One  deatli  and  (extensive  profierty  diiiiinge  in 
Erie  County  resulted  from  in-avy  rains  about  tin-  middle  of  the 
period.  Heavy  snow,  late  in  the  month,  produced  falls  u[)  to 
34  inches,  under  which  small  buildings  collapsed.  A  plane 
crash,  during  a  period  of  poor  visibility,  resulted  in  the  death 
of  the  pilot.  On  the  9th,  high  winds  exceeded  all  previous 
March  records  at  Philadelphia  and  Reading. 

APRIL:  A  warm,  dry  month.  Excepting  1941,  the  average, 
temperature  was  higher  than  that  of  any  April  since  1921. 
Maxima  in  the  90's  were  common.  About  the  10th,  heavy 
glaze  from  the  mountains  eastward  damaged  trees  and  disrupted 
utilities.    Accumulations  on  exposed  surfaces  ranged  to  one  inch. 

MAY:  The  third  month  in  which  sizable  temperature  ex- 
cesses were  accumulated.  Excessive  rains  toward  the  end  of 
the  month  produced  devastating  Hoods  in  tiie  Delaware  and  Sus- 
quehanna River  Basins.  Thirty-three  persons  were  drowned  or 
missing  and  property  and  crop  damage  were  excessive.  Prop- 
erty and  crop  damage  were  high  in  thunderstorms  at  the  close 
of  the  month. 

JUNE:  Accumulated  average  daily  temperature  excess  for 
the  year  rose  to  1  2°.  The  accumulated  precipitation  total  was 
deficient  by  0.10  inch  Lightning  killed  two  people  and  injured 
a  third.    Heavy  rains  caused  some  flooding  and  did  local  damage. 

JULY:  A  warm,  wet  month.  Phenomenally  excessive  rain- 
fall about  the  18th  caused  major  floods  in  north-central  counties. 
Eleven  lives  were  lost  and  damage  to  property  and  crops  was 
widespread  One  man  was  killed  by  lightning.  Local  floods 
in  south-central  counties  caused  two  deaths  on  the  26th.  Four 
people  were  killed  by  lightning  and  a  child  was  drowned  dur- 
ing a  thunderstorm  on  the  31st.  Violent  wind  and  hail  storms 
caused  heavy  damage  to  property  and  crops  An  automobile 
accident,  attributed  to  dense  fog,  caused  one  death. 

AUGUST:  The  temperature  average  was  below  normal  for 
the  first  time  since  February.  Minima  were  unusually  low. 
Frequent,  heavy  storms  caused  recurrent  flooding  in  low-lying 
southeastern  areas.  Major  flooding  occurred  on  the  upper 
reaches  of  the  Brandy  wine  Creek  on  the  8th.  Two  men  were 
drowned  and  extensive  property  damage  was  done.  One  man 
was  killed  by  lightning  on  the  16th. 

SEPTEMBER:  The  accumulated  average  daily  excess  tem- 
perature reached  0.7°.  Many  maxima  exceeded  those  recorded 
in  August.  A  new  monthly  minimum  record  was  established 
at  Kane.  The  total  accumulated  precipitation  was  2.10  inches 
above  normal.     Heavy  rains  occurred  over  the  Delaware  Basin. 

OCTOBER:  The  month  was  warm  and  precipitation  was 
above  normal,  particularly  in  the  south-central  counties. 

NOVEMBER:  Temperatures  and  precipitation  were  again 
above  normal.  A  number  of  minor  accidents  occurred  as  a 
result  of  snow,  freezing  rain,  and  sleet  on  the  29th. 

DECEMBER:  A  cold,  wet  month.  New  record  minima  were 
established  at  some  mountain  stations.  Seven  deaths  resulted 
from  accidents  caused  by  snow  about  the  1 4th.  Toward  the  end 
of  the  month,  heavy  rains  combined  with  high  temperatures  to 
raise  streams.  The  western  part  of  the  State  suffered  the  most 
damage.  Crests  there  were  higher  than  any  since  March,  1936. 
One  man  was  drowned.  Freezing  rain  on  the  30th  built  up 
heavv  ice  accumulations  in  the  extreme  northeast. 
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Year,  1942 


Station 


Counties 


AtlaiUic  Drainage. 

Allentowu 

Altoona(  near ) 

Bedforri 

Bethlehem 

Bloorasburg  (near). . . 

Burnt  Cabins  ( near) . . 

Carlisle 

Chambersburg 

Clearfield 

Coatesville 

Eagles  Mere 

Emporium 

Ephrata 

Freeland 

George  School 

Gettysburg 

Gordon 

Gouldsboro 

Hanover 

Harrisburg  (Airport). 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Kylertown 

Lancaster 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook . .     

Montrose 

Mt.  Pocono 

Neshaminy  Palls 

New  Bloomfield 

Palmerton 

Philadelphia 

Phila.  Sha wmont 

Phoenixville 

Port  Clinton 

Quakertown 

Reading 

Retreat 

Scranton 

Selinsgrove 

Shippensburg 

State  College 

Stroudsburg 

Towanda 

Wellsboro 

West  Chester 

Wilkes-Barre 

Williamsport 

Williamstown 

York 

Ohio  Drainage. 

Bradford 

Brookville 

Butler 

Claysville 

Coudersport 

Dairy 

Donora 

Ebensburg 

Edinboro 

Franklin 

Greensburg 

Grove  City 

Indiana 

Invin 

Johnstown 

Kane 

Meadville 

Mercer 

Midland 

Mount  Lebanon 

New  Castle 

Newell 

Pittsburgh 

Pymatuning  Dam 

Ridgway 

Sharon 

Somerset 

Springs 

llniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg 

Lake  Drainage. 
Erie 


FortheStatell 


Lehigh 

Blair 

Bedford 

Northampton. 

Columbia 

Hundingdon.. 
Cumberland.. 

Franklin 

Clearfield 

Chester 

Sullivan 

Cameron 

Lancaster 

Luzerne 

Bucks 

Adams 

Schuylkill   ... 

Wayne 

York 

York 

Wayne 

Lancaster 

Huntingdon. . 

Clearfield 

Lancaster 

Tioga 

Lebanon 

MifHln 

Clinton 

Delaware 

Susquehanna . 

Monroe 

Bucks 

Perry 

Carbon 

Philadelphia  . . 
Philadelphia . . 

Chester 

Schuylkill 

Bucks 

Berks 

Luzerne 

Lackawanna  . . 

Snyder 

Cumberland... 

Centre 

Monroe 

Bradford  

Tioga 

Chester 

Luzerne 

Lycoming 

Dauphin 

York 


McKean 

JefTerson 

Butler 

Washington 

Potter 

Westmoreland... 

Washington 

Cambria 

Erie 

Venango 

Westmoreland . . . 

Mercer 

Indiana 

Westmoreland . . . 

Cambria 

McKean  

Crawford 

Mercer 

Beaver 

Allegheny 

Lawrence 

Fayette 

Allegheny 

Crawford , 

Elk 

Mercer 

Somerset 

Somerset 

Fayette 

Westmoreland 

Warren 

Greene 


Erie.. 


260 

1,500 

1,100 
364 
610 
990 
473 
600 

1,2C0 
431 

2,  020 

1,033 
365 

1,970 
184 
653 
900 

1,875 
600 
364 
900 
200 
700 

1,700 
280 
996 
475 
480 
554 
50 

1,176 

1,740 

80 

679 

420 

23 

66 

100 

430 

480 

273 

600 

746 

476 

654 

1.200 
440 
755 

1,319 
440 
549 
542 

1.  275 
640 

1,680 
1.400 
1,077 
1,170 
1,653 
1,150 

761 
2,060 
1,220 

987 
1,160 
1,256 
1.300 
1,090 
1,650 
1.938 
1,100 
1.240 

780 
1,163 

900 

764 
1,248 
1,050 
1.371 

940 
2.190 
2,200 
LlOO 

825 
1,210 
1,035 

670 


Temperature  (degrees  Fahrenheit) 
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Precipitation  (inches) 


o  «i 


20 
45 

11 
40 
16 
1 
76 
43 
32 
55 
1 
55 
42 
49 
36 
67 
39 
19 
38 
54 
24 
24 
53 
13 
33 
45 
54 

4 
52 
17 
37 
37 
28 

5 
17 
71 
25 
32 

4 
56 
45 

9 
48 
63 
10 
54 
28 
48 
62 
88 

4 
53 
27 
43 

1 
31 
20 
38 
14 
46 
16 
25 
10 
49 
34 
35 
41 
43 
53 
10 
49 

3 

fi 
17 
62 
22 
68 

1 
27 
30 
75 
23 
63 
28 
48 
12 

70 


61.5 
49.6 
61.7 
52.3 
49.0 
50.4 
53.0 
53.6 
49.2 
53.4 


47.4 
53.8 
46.4 
5.3.4 
53.8 
49.4 
43.8 
53  8 
53.4 
48.4 
54.4 
61.2 


53.2 
49.6 
52.0 


49.9 
57.0 
45.2 
46.5 


50.6 
51.2 
55.5 
.54.5 
55.2 
.51.4 
60.4 
.53.8 
49.4 
.50.2 
5L4 
63.0 
60.0 
49.8 
49.3 
46.9 
63.2 
49.6 
61.8 


64.2 

46.2 
46.8 
51.0 
60.2 
46.1 
52.4 
64.4 


48.4 
52.4 


50.2 
51.7 
49.9 
43.6 
47.6 
47.4 
52.9 
51.7 
52.  0 
52.6 
51.6 
47.4 


53.4 
47.6 
46.4 
53.5 
62.2 
48.2 
52.6 

50.1 

50.6 


96 
94 
98 
96 
94 
96 
95 
100 
95 
98 


91 

98 
92 
95 
94 
92 
89 
91 
97 
95 
96 
96 
90 
96 
95 
95 
95 
95 

101 
91 
87 
96' 
96 
98 
98 
96 

102 
94 
94 
96 
90 
94 
96 

100 
92 
96 
94 
92 
96 
96 
96 
92 

96 

88 

93 

98 

94 

92 

96 

99 

91* 

90' 

94 

96 

93 

94 

97 

93 

87 

94 

92 

96 

97 

97 

94 

95 

93 

91' 
100 

89 

87 

94 
100 

90 

94 

91 
102 


July  ]9t 

May  I 

July  17 

do.  19 

do.  19 

May  It 

do.  It 

July  19 

do.  13 

do.  19 


July  13 

do.  19 

do.  13 

do.  19 

do.  19 

do.  I3t 

do.  19 

do.  19 

May  1 

July  19 

do.  19 

do.  19 

do.  13 

do.  19 

do.  19 

do.  19 

do.  13t 

do.  13t 

do.  19 

do,  19 

do.  13-t 

do.  19 

May  It 

July  19 

do.  19 

do.  19 

do.  20 

do.  19t 

do.  19 

do.  19 

Apr.  30t 

July  19 

Aug.  14 

July  13 

May  H 

July  19 

do.  19 

do.  13t 

do.  19 

do.  19 

do.  19 

do.  lilt 

do.  19t 

July  19 

do.  18 

do.  191 

do.  18 

do.  15t 

do.  17t 

do.  17+ 

do.  18+ 

Juni'  29+ 

July  18 

do.  17 

do.  18 

do.  18 

do.  18 

do.  17 

May  1+ 

.Tuly  18 

do.  18 

do  17t 

do.  17t 

do.  17 

do.  17 

do.  18 

do.  18 

Mav  1 

.July  18+ 

May  1 

July  17+ 

do.  17 

do.  18 

do.  18 

do.  17+ 

July   17 

July  20 


-  6 
-13 
-14 

-  2 
-25 
-14 
—10 

-  3 
-17 

-  2 


-21 
-10 
-12 

-  8 
-14 
-18 
-27 

-5 

-  3 
-20 

1 
-18 
-13* 
-15 
-30 

-  5 

-  6 
-15 

4 
-18 
-13 
-11 
-15 

-  9 
2 

-  3 
-11 
-10 
-17 

0 
-14 
-10 
-16 
-4 

-  8 
-14 
-24 
-24 

-  1 
-15 
-10 

-  6' 


Jan.  11 
do.     8 

Dec.  21 
do.   21 

Jan.  81 
do.  8 
do.     7 

Dec.  21 

Jan.  8 
do.     8 


Jan. 

do.  1 

Dec.  20+ 

Jan.  11 

Dec.  21 

Jan.  9 

do.  8 

Dec.  21 

Jan.  9 

do.  9 

do.  11 

do.  8 

do.  8 

do.  11 

do.  8 

do.  9 

do.  9 

do.  8 

Dec.  20+ 

Dec.  21 

.Ian.  8 

do.  II 

do.  9 

do.  9+ 

Dec.  20 

.Ian.  11 

do.  11 

do.  9+ 

do.  11 

Dec.  21 

.Ian.  8+ 

Dec  20 

Jan.  8+ 

do.  8 

do.  8 

do.  11 

do.  8 

do.  8 

Dec.  21 

do.  21 

Jan.  8 

do.  8 

Jan.  11 


Jan 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 


Jan.  8t 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

Dec.  21 

Jan.  8 

Feb.  3 

Jan.  6t 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

do.  8+ 

do.  8+ 

do.  8 

do.  8 

Dec.  21 

Jan.  8 

do.  8 

do.  8 

do.  8 

Jan.  6 

Jan.  8 


58 
II 
57 
16 

1 
63 
46 
35 
54 

2 

55 
50 
49 
36 
69 
39 
28 
38 
73 
24 
29 
55 
13 
56 
46 
59 
4 
52 
17 
39 
37 
28 
5 
26 
71 
46 
33 
4 

57 
65 
9 
48 
63 
10 
67 
28 
48 
72 
93 
58 
56 
27 
55 

29 
53 
20 
38 
14 
4C 
16 
24 
11 
70 
34 
35 
56 
46 
61 
10 
50 

3 

6 
17 
58 
22 
71 

1 
37 
30 
60 
23 
54 
29 
63 
12 


El"' 


hB 


Sky 


cb 


I    £  3 


56.13 

47. 22 

45.  21 

50.70 

42.62 

43.98 

64.00 

60  63 

50.80 

51.65 

45.40 

.50.49$ 

56.07 

51.56 

43.72 

56.84 

53.77 

60.97 

51.81 

44.34 

52.  25 

42.06 

43. 3K 


51.59 

40.97 

56.66 

48.27$ 

41.83 

60.35 

43.51$ 


.58.46 

59.  27 

41.16 

43.81 

48.18 

64.04 

51.96$ 

64.21 

43.49 

41.60 

45.42 

48.16 

40.87 


36.90 
40.  72 
49.95 


8.74 
6.48 
5.88 
7.10 
5.58 
6.13 
7.49 
6.68 
6.07 

11.56 
5.07 

10.83$ 

10.99 
9.44 
6.34 
8.20 

11.44 
8.66 
7.93 
6.39 
8.36 
9  02 
7.06 


7.90 
7.73 

10.12 
7.60 
6.16 

13.77 
5.93 

10.41' 


38.05 


.55.90 

54.44 
44.  24 
44.09 
44.  52 
56  86 
46.  85 
43.46 


.55.24* 

45.93 

53.10 


46.05 
45.97 
.50.02 
58.56 
44.45 
42.68 
36. 7S 
42.91 
45.92 


41.91 
46.35 

48.87$ 

47.30 

49.44 

60.11 

45.28 


52.46 
41.07 


41.31 

47.84 


7.39 
9.14 
6  74 
6.40 
8.38 
11  18 
8.27 
9  29 
7.60 
6.73 
7.75 
7.08 
6.  55 
7.59* 
6.10 
6.08 
9.58 
6.29' 
5.09 
8.  37* 
9.49 

10.  51 
5.50 
6.15 
6. '20 

14.  .39 
6.21 
5.39 


8. 90  May 
5.78  July 
6.67     Dec 


Aug. 
Dec. 

May 
Aug. 
Dec. 
May 

do. 

do. 
Dec. 
Aug. 
Sept. 
July 
Aug. 
May 
July 

do. 
May 

do. 
July 
May 
Sept. 
Aug 
May 


Aug. 
July 
May 

do". 

do. 
Aug. 
Dec. 
May 


May 
July 

do. 
Aug. 

do. 
May 
Aug. 
May 

do. 

do. 

do 
June 
Mav 
Sept. 

do. 
July 
Aug. 
May 
July 
May 
Aug. 

July 
Dec. 
May 
Doc. 
July 
Mar, 
Oct. 


6.90 
5.74 
5.. 50 
7.65 
7.. 57 
5..S4 
4  86 
5.01 
6.05 
4.63* 
5.61 
6.51 
11. 67$ 
7.67 
6.22 
7.39 
5.77 
5.17 
6.83 
5.52 

6.47 

14.39 


Dec. 

do. 
Mav 
July 

do. 
Dec. 
May 
Mar. 
May 
Aug. 
Dec. 
.luly 

do". 
May 
Aug. 

do. 

do 
tOct. 
July 
Aug. 

May 

July 


1.79 

1.94 

1.47 

1.46 

1.14 

1..38 

1  91 

1.62 

2.01 

1..39 

1.44 

1.37 

1.41 

1.59 

1.28 

1.63 

1  45 

1.73 

I  59 

1.54 

1  56 

1.29 

I   71 

1.44* 

1.67 

1.20 

1.57 

1.40 

1.13 

1.21 

1.36 

X.'hd' 

2.19 

1..32 

1.35 

1.52 

1.71 

1.44 

1.45 

1.47 

1.  .54 

1  25 

1.55 

1.65 

1  .35 

1.58* 

1.13 

1.27 

1..30 

1.27* 

1.  10 

1  49 

1.74 

1.40 
1.71 
1  41 
1.83 
1.88 
1.46 
1.64 


1.86' 
0.98 
1.85 


1.60 

1.60 

2.29 

2.09 

1.31 

1.60 

1.28 

1.6;^ 

1   34 

0.98* 

1.54 

1  81 

1.30 

1  33 

1.94 

2.15 

1.42 


1.  SO 

1.76 


1.53 
0.69 


Jan. 

do. 

do. 

Apr 
Jan. 
Feb. 
Apr. 

do. 
.Ian. 
Apr. 
June 
Jan. 
Apr. 

Jan. 
Apr. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Jan. 
.\pr. 
Jan. 

do. 
Apr. 
Jan. 

do. 

do. 

do. 
Apr. 
Jan. 

Apr. 
Jan. 
Apr. 

do. 

do. 
tdo. 

do. 

do. 

do. 
Jan. 
Feb. 
Apr. 

do. 
Feb. 
Apr. 

do. 
Jan. 
Apr. 
Feb 
June 
Apr. 

do. 

Jan. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


16.2 
72.  6 
49.1 
23.2$ 


64.3 
41.6 
57.2 

88.1 
16.3 
67.0 


19.9 
37.2 
18.0 
41.8 
,36.5 
62.6 
.33  8 
.30.6 
48.9 
24.0 
62.0 


20.4 
.55.0 
21.2 


64.5 


87.7 
60.5 


46.4 
17.8 
15.0 
17.7 


22.0 
21.4 
17.9 


120 

147 

110 

131 

108 

121 

128 

128 

172 

114 

127 

130$ 

113 

133 

124 

131 

117 

144 

123 

135 

135 

1.31 

130 


124 
121 
108 
122 
1.33 
102 
166 


132 
169 
123 
207 
121 
142 
192 
117 

64 
108 
123 
171 
147 

89 
190 
161 
162 
182 
151 

84 
181 
140 
120 


40.4 
43.9 
61.0 
84.4 
32.7 
S3.  8 
66.6 
24.5 


Aug. 
Jan. 
do. 


July 
do. 
Jan. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
July 


Jan. 
do. 


June 
Aug. 


42  7 


29.0 


74.2 


58.7 
45.3 
104.3 
.58.3 
39.5 


138 

118 

114 

124 

111 

111 

131$ 

125 

124 

132 

120 

117 

144 


143 

137 

114 

125$ 

128 


67.0 
62.6 


62.8 
32.4 
79.6 
79.0 
37.6 


107.8 
36.6 


60.0 
51.0 


146 

164 
179 
145 
130 
166 
1,53 
150 


186 
114 
232 
123 
131 
243 
149 
169 


131 

75 
108 
105 
183 
225 
150 
118 
158 

81 
128 
119 

62 
126 

96 
113 
176 

75 
150 


115 

109 
69 
40 

113 
74 
57 

130 
94 
78 

118 
49 
6.-) 
44 
91 
94 
73 
86 
64 

120 
94 
95 

105 


118 

87 
183 
118 
131 
149  j  86. 
116  I  8W. 
118  :  8W. 
■207 
179 
124 
145 
163 
232 

81 
110 
130 

98 
150 
161 

90 
130 
140 


158 


17'2$ 

147 

175 


162 

66.5 

160 

lOfi.  8 

ISO 

83.4 

195 

77.3 

1,56 

160 

32.9 

148 

47.6 

147 

43.5 

183 

47.6 

169 

162 

168 
147 
166 
175 
153 


196 

121 


150 
137 


129 
106 
1.32 

83 
112 

59 
103 

94 

84 
149 
113 
108 
165 

92 
144 
161 

84 
117 
134 


115 
127 


129 
118 


117 

87 

147 

70 

79 

38 

81 

107 

109 

119 

47 


86 
157 
45 
44 
117 


113 
47 


64 
125 


78 
125 
74 


72 
101 
176 


107 
121 

64 
169 
160 

90 
130 
160 


105 
184 
126 
177 
70 
81 
112 
1.53 
123 
135 
124 
138 
1.S8 
147 
125 
101 
105 
173 
81 


8W. 
W. 

nw. 
uw 
nw. 


BW. 

nw. 

ne. 


nw. 

8W. 


164 

112 
224 


110 

100 
103 
101 
119 
129 
119 
108 
144 
106 
129 


113 
120 
121 

85 
144 


71 
197 


127 
102 


164 
146 
120 


138 

178 
115 
194 
167 
198 
165 
1.50 
112 
140 
189 


166 

88 
199 
236 
104 


nw. 
n. 

sw. 

ne. 

sw. 

nw. 

nw. 

w. 

w. 

ne. 

sw. 

nw 

w. 

n. 

nw. 

nw. 

nw. 

sw. 

8W. 

sw. 

nw. 

w. 

ne. 

w. 

nw. 

BW. 


w. 


8. 

nw. 

w. 

w. 

w. 

nw. 

8W. 

sw. 

w. 

RW. 

w. 

8. 
sw. 

sw. 
sw. 
nw. 

8. 
BW. 

sw. 
s. 


181 
121 


174 
138 


BW. 

8W. 


+  Also  on  other  dates.        X  Occurred  in  more  than  one  month. 
II  From  all  available  records. 


Estimated  on  basis  of  areal  comparison.       $  Partly  estimated. 


W.  B.O.  Philadelphia-5-24-43-975 
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Mouttily  tiud  Auuuttl  Mean  Temporaturuii  for  the  Your  1042,  with  DupurluiuB  from  the  Normal 


January 


February 


March 


April 


May 


Judo 


July 


AUffUBt 


September 


October 


November 


December 


Annual 


Alleiitdwu 

AltooiiaUiear) 

Aioiulusvillo 

Ki'iiloid 

HoUilohom 

HkH>msl)iirB(uear)  ... 
Bliu'  Ml.  lutorohaiiKe 

KraiU'oril 

Bri'o.'.owooil  luterch'ge 

Brookvillo 

Burnt  Cabins 

Butlor 

Carlisle 

Cliamborsburg 

Clays  ville 

UlearlieUl 

Coatesville 

Corry 

Coiulersport 

Derry 

Douora 


Eagles  Mere — 

EbiMisburg 

Eciinboro 

Emporium 

Ephiate 

Erie 

Franklin 

Fieelaiul 

(Jeorge  School 

Oottysburg 

Uordon 

Greensburg 

Grove  City 

Hanover 

Harrisburg 

Hawley 

Holtwood 

Huntingdon 

Indiana 

Irwin 

Johnstown 

Kane  Airway  Station.. 
Kylertown 


Lancaster 

Lawrenoeville 

Lebanon 

Lewistown 

Lock  Haven 

Marcus  Hook 

Mauch  Cliunk 

Jleadville 

Mercer 

Middletown 

Midland   

Montrose 

Mt.  Lebanon. ..   . 

Mount  Pocono 

New  Blooratield.   ... 

New  Castle 

Palmerton 

Pliila.  (Airport). .... 
Phila.  (City  Office)   . 

Phoenixviile 

Pittsbtirgh  (Airport) 
Pittsburgh  (City  Office) 

Port  Clinton 

Pymatuning  Dam  .  . 
Qnakertown 


Reading 

Ridgway 

Seranton 

Selinsgrove 

Sharon  

Somerset 

Springs 
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+  1.2 
+0.8 
-0.1 
-0.3 
+0.2 
-1.4 
+0.8 
+  0.7 
-0.4 
0  0 
-0.7 
-0.3 
-2,6 
-2.5 
-1.7 

+0.3 
+2.3 
+0.3 


-1.4 
-0,1 
-3.8 
-0.9 


-1.0 


-0.9 
-0.9 
+0.9 

+6.9 
+  0.5 
+2.4 
+  1.5 
+2.1 
-0.2 
+  0.2 
-1.1 


64.4 
63.5 
56.8 
5,5.0 
65.8 
62.0 
66.0 
50,2 
53,9 
50,4 
63,4 
51  2 
56.0 
55,4 
62.5 
52.6 
55.6 


-0.9 

+  0.3 
-0.2 
+0.7 
-0.3 
+  2.7 
-1. 
-1.5 
+0.3 
+0.6 
+0.7 
-0.1 
-1  0 
0.0 
-2.3 
-0.3 
+  1.3 

'+6'.  7 
+0.3 
+1.3 


50.8 
56.8 
68.6 

48.0 
49.8 
.50.6 
''60.4 
56.1 
54.9 
52.2 
46.6 
56.6 
56.6 
52.6 
66.4 
53.7 
56.0 
67.0 
60.8 
.57.8 
64.8 
54.7 
56.7 
51.0 
48.4 
51.6 

55.3 
54.1 
54.8 

»67.2 
53.2 
59  5 

050.2 
51.2 
51.5 
55.6 
56.1 
49.5 
65.7 
49.8 
.53.6 
.55.0 
54.2 
57.2 
69.0 
68.1 
55  6 
57.6 
64.4 
51.2 
52.3 


57 

49 

54 

54 

57 

50 

50.6 

■54.3 

52.0 

53.4 

57.2 

55.8 

.53.0 

56.4 

49.7 

56.2 

53.4 

55.3 

54.9 

57.1 


+  1.6 
+  1.4 
+  1.8 
+  1.6 
0.0 


+  1.2 


+  1.3 
+3.0 
+'2.1 
-16 
+0.2 
+  1.6 


+3.8 
+2.7 
+2.8 


-0.2 
+2.3 
+0.3 
+  1.3 
+  1.5 
+  1.0 
-1.1 
+  1.3 
+3.1 
+  1.9 
+2.2 
+  L4 
+0.2 
+2.2 
+  1.6 
+  1.4 
+2.1 
+2.3 
+  1.8 
+0.3 
-0.1 
+  1.9 


+  1.8 
+  3.6 
+  1.1 


-0.3 

0.0 

-2.2 

+0.4 


+  1.5 


+  0.4 
+2.0 
+  1 

+2.6 
+2.3 
+  1.7 
+  1.2 
+3.2 
+  1.5 
+  1.9 
+0.9 


48.0 
41.0 
44.2 
43.1 
43.8 
40.0 
46.9 
38.2 
40.6 
38.0 
40.0 
42.7 
43.6 
44.4 
41.0 
39.8 
44.4 


37.2 
44.6 
45.2 

36.  2 
37.6 
39.0 
P39.9 
45,4 
42,8 
40.4 
38,8 
45.6 
44.8 
41.5 
44.4 
41.2 
44.1 
43.8 
40.0 
46.3 
40.5 
42.4 
43.2 
41.0 
34.9 


+0.1 

+  1 
+  0.7 
+2.3 
+  1.8 
+4 
+  1,5 
+  11 
+3.0 
+0,1 
+2.6 
+2.4 
+  1.9 
+2.0 
+  1.2 
+0.8 
+  1.6 

"+2.-! 
+  1.5 
+3.0 


45.0 
40.9 
42 

a44.6 
39.6 
48.2 

041.0 
38,8 
40.2 
43.2 
44,4 

"37.0 
4-2.8 
36.8 
41.8 
43.6 
42. '2 
45.4 
47.8 
47.4 
42.6 
46.0 
43.4 
38.8 
42.5 

45.1 

37,5 

41,4 

42.2 

44 

40.3 

38.2 

41.2 

39.8 

41.4 

45.4 

43.2 

40.0 

44.5 

37.1 

4,5.5 

40.5 

42,2 


+  0.6 

+  0.6 

+  1.6 

0.0 

-0,7 


+  0.4 


+4.3 
+2.0 
+■2.0 
-1.3 
-1.1 
+  1.6 


+  0.8 
+■2.  5 
+  0.2 


-1.1 
-1  1.6 
+0.6 
+  •2.0 
+  1.4 
+  0.9 
+  1.5 
+  1.8 
+2.3 
+  1.6 
+  1.5 
+0.6 
-0.9 
+  1.0 
+0.8 
+  0.2 
-1.2 
+  1.3 
+  1.1 
+  1.0 
-1.4 


+  1,9 
+  1,8 
+0,2 


-2.4 
+0.4 
-0.2 
-0.2 


-0.3 

+0.5 
+0.7 


+3.3 
+0.2 
+  1,5 
+2,1 
+3.7 
+  1.0 
+  1. 
+1.5 


0.8    63.7    -0.6   53.9    +13    41.8    +0.4    27.4 


46.4 


+1.1 

+1.3 

-0.6 

+0.9 

+  0.4 

+2.9 

+  1.7 

-0.4 

-t-1.1 

-1.1 

+  1.6 

+  1.6 

+  0 

+0 

+0.7 

-0 

+■2.4 


+  1.0 


+3.2 


28.8 
25.7 
29. 8 
28.0 
28.6 
'25.2 
29.9 
■23.5 
27.4 
21  7 
■27.3 
28.  -2 
•29.4 
30.4 
■26.2 
'25.0 
'29.7 


22.  2 
29.5 
31.7 

'21.1 
■23.0 
25.6 
'24.8 
30.8 
■28.4 
'28.0 
22.6 
30.2 
30.8 
27.2 
29.2 


29.7 
30.5 
24.6 
31.6 
■27.3 
27.0 
28.6 
26.8 
21.1 


30.4 

25.6 
'28.2 
30.4 
27.0 
34.2 

L'26.6 
'25.8 
26.5 
29.6 
30, 
21.2 
28.2 
2'2.6 
'27.4 
29.0 
28.6 
30  9 
3'2.  7 
32.0 
■28,2 
31,0 
28.6 
24.9 

''27.2 

30.6 
23.2 
26.6 
'27.8 
'29.1 
25.5 
24  5 
26.8 

''26.8 
25.8 
31.6 
30.2 
24.8 
30.3 
23.4 
30,3 

"26.6 
28, 


-8.5 
-4.4 

-8.8 
-5,1 
-5,1 


-3,5 


-3, 

-2 

-2.9 

-6.8 

-5.0 

-8,2 


-6.0 
-'2.  9 
-4.8 


-6.  1 
-2.5 
-4.6 

-2.1 
-3.5 
-L6 
-4.8 
-3.4 
-2.0 
-2.4 
-4.0 


-6.1 
-2.2 
-4.1 
-3.2 
-4.5 
-4.1 
-4.1 
-5.9 
-6.8 


-2, 

-3.3 

-4.0 


-4,4 
-5.0 
-4.2 
-3.4 


-4.1 

-5.  4 
-4.7 
-3.3 


61.6 
49.6 
53.0 
61.7 
62.3 
49.0 
63. 4 
46.2 
62,0 
46,8 
60,4 
51,0 
53.0 
63.6 
50,2 
49,2 
63.4 


4S.1 
52.4 
54.4 


47.4 
5.3.8 
60,1 
48,4 
46,4 
53,4 
53.8 
49.4 
52.4 


,53.8 
,53,4 
48.4 
54.4 
51.2 
.50.2 
51.7 
49.9 
43.6 


53.2 
49.5 
5'2.0 


-'2.0 
-3.3 
-3.7 
-3.6 
-1.8 
-4.4 
-3.2 
-3.6 


31.8 


-4.2 

-3.6 
-5.0 
-4.1 
-4.0 
-2.1 
-3.5 
-5.3 
-3.2 


49.9 
57.0 
48.2 
47,6 
47.4 
52.6 
.52.9 
46.2 
51.7 
45.5 
60.6 
.52  0 
.51.2 
54,3 
55,5 
56.2 
51  6 
53.8 
51,4 
47.4 
50.4 


50.2 
51.4 
53 
47.fi 
46.4 
60.0 
-3,8;  49,8 
-3,3i  49,3 


-3,5 
-3.4 
-3.9 
-4.9 
-4.6 
-3.1 


-2.5 


53.5 
52.2 
48,2 
52,5 
45  9 
53.2 
49,6 
51,8 


-1.6   54.2 
-4.0    60.5 


Reference  letters,  as  a,  b.  c,  in  table  indicate  number  of  days  missing;  for  example,  b  represents  2  days. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1942 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1942,  with  Departiires  from  the  Normal 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Stations 

o 

OS 

'a 

2 
1 

a 
o 

1 
a 

i 

2 

a 

c 
o 

3 

A 

2 

1 

a 

a 
.2 

ft 

'o 

£ 

a 

13 
0 

1 

s 

'0 

£ 
Pi 

£ 

as 

a 

0 

0 
S 

s. 

'0 

£ 

£ 

a 
<u 

a 
0 

S 
"3, 

£ 

0. 

3 

a 

Q 

c 
0 

1 

'S 
'0 
£ 

0) 

s 
a 

a 
0 

S 

Q 

£ 

0 

S 
a 

£ 

£ 

a 

a 
0 

B 
'0. 

£ 

£ 

3 
C 

a 

a 
0 

s 

'3 
£ 

PL. 

£ 

3 

c 

a 

C3 
0 

% 

*S 
£ 

£ 

ATLANTIC 

DRAINAGE 

Delaware  Basin 
Upper  Delaware 

Dingmans  Ferry 

1.99 
1.56 
1.69 
2.21 
3.13 
1.49 
2  10 
2.74 
2.28 

1.79 
2.46 
2.77 
1.82 
2. 34 
3.41 
2.36 
3.61 
2.79 
3.05 

2.  m 

1.86 
1.59 
2.50 
2.19 
3.32 

-i!68 

-1.09 
-0.51 
+0.16 
-1.31 
-2.71 
-0.64 

-1.80 
-0.99 

-i.'54 
-0.38 
+0.17 

3.32 
2.79 
3.24 
2.79 
*2.71 
3.07 
1.65 
4.12 
1.82 

2.86 
1   96 
2.02 
3.53 
3.15 
2.73 
3.74 
2.35 
1.75 
2.30 

2.29 
2.52 
2.60 
1.54 
2.75 
2.11 

-b.m 

+0.11 
+  0.  22 

4.86 
3.76 
4.18 
4.52 

+6!  86 
+ 1.  21 
+  1.42 

1.61 
1.65 
2.39 
1.60 

-i'57 

-1.07 
-1.80 

4.02 
6.32 
9.34 
3.61 

10.41 
7.11 
8.74 
6.53 

11.19 

8.68 

5.24 
10.50 

8.66 
1 1.  72 
11.41 

9.62 

4  2.' 80 
+5.82 
+  0.24 
+  6.89 
f3,59 
+  5.04 
+2.20 

+5.28 
+2.  12 

+  4.' 85 
+8.27 
+  7.85 

+5!6i 

+  0.39 

-0.29 

+5.' 60 
-0.29 
-2.05 
+  7.04 

6.40 
5.83 
5.58 
5.08 
4.87 
5.71 
4.96 

Vi.'os 

+  1.40 
+  1.08 
+  0.11 
+  1..S7 
+  0.  95 

7.37 

4.35 
4.86 
5.92 
4.77 
.5. 55 
5.67 
5.01 
5.23 

4.74 
6.71 
5.85 
4.25 
6.64 
8.18 
5.42 
5.80 
9.14 
6.73 

5.51 
5.46 
6.  .53 
6.  4(1 
3.77 
6.34 

+  i]67 
+  1.64 
4  2.20 
+0.30 
+2.36 
+  1.46 
-0.30 

+  0. 13 
+2.15 

-6/20 
+2. 25 
+  3.  41 

+  4 '96 

+  160 

+  1.18 

+  i'.f-a 

i  1.  82 
-1.19 
+  1.44 

5.05 
3  18 

2.  62 

6.  18 
8.04 

3.  34 
3.27 
7,07 
3.03 

8.74 

7.  10 
2.89 
4.76 
7.85 
4.77 
8.3.' 
6.84 
6.53 
9.  49 

4.67 
10,63 
2.61 
6.88 
8  38 
7.44 

-6!  91 
-0  79 
+2.44 

+  3.  78 
-1.08 
-0.90 
4  2.87 

4  3  84 
+  2,ft5 

+6^45 
+  3.  20 
-0.  12 

+  i!57 
+  4  18 

-0.12 

-i.'ra 

+  2.16 
(3.03 
+  2.27 

0.19 
8.36 
5.60 
■5.83 
6.  33 
7.20 
7.23 
7.59 
5.77 

4,36 
6.12 
8.24 
8.24 
8.63 
7.35 
9.70 
7.39 
8.80 
4.03 

4.41 
3.96 
5.58 
4.2!- 
2  97 
9.38 

+5."l5 
+2.17 
+2.64 
+  1.89 
+3/26 
+2.  35 
+4.11 

+  1.01 
+  1.88 

+4.' 48 
+  4,90 
+3  34 

+5.' 51 
-0.17 

+  1.60 

+  i.'73 
+  1.09 

-0.30 
15.33 

3.77 

6.06 
4.86 
3.56 
6.68 
6.16 
4.12 
4.97 
3.71 

3  22 
3.49 
4.53 
5.05 
5.03 
5.  50 
3  54 
4.  27 
4.17 
3.92 

2.59 
3,74 
4.49 
3.39 
3.60 
4.93 

'+V.-io 

+  1.42 
+0.32 
F2.00 
+  1.46 
-t  0.  23 
+  1.23 

-0.  33 
+  0.14 

t-  i  ]  i3 

+  1.  13 
+  1.60 

4.91 
3.74 
3.93 
4.66 
3.  13 
3.61 
3.77 
3.  94 
2  94 

4.22 
3.26 
3.89 
5.07 
3,08 
3.28 

+  i',ii 

+  0.92 
+  1.85 
-0.08 
+0.79 
+0.49 
+0.75 

+  1.46 
+0.39 

+  i.'85 
+  0. 49 
+0.  12 

5.04 
5.6-, 
6.41 
5.2» 
6.15 
5.73 

+2.' 58 
+  3.03 
+2.  37 
+2.  89 
+2.85 

64.63 
62.25 
54.70 
51.24 

+  14.16 

Holli^terville    

+  14.  70 

Matamoras     

+  12  47 

Paupack 

+0.25 
-2.10 
+0.77 

-0.  50 
-1.15 

+  6.20 
+  0.41 
-0.78 

4.45 
4.85 
4.39 

3.81 
4. 25 
4.23 
4.13 
4.62 
5.46 

-6  ii 

+  1.34 

+0.41 

+  1.01 

+6.37 
+  1.29 
+  1.3U 

1.68 
1.58 
1.08 

1.82 
1.46 
1.38 
1.73 
1  84 
1.86 

-2.36 
-1.99 

-1.89 
-2.04 

-i!86 
-1.56 
-2.19 

Stroudsburg 

Tanners  Falls 

Lehigh 

Allentown        

5.  63 
6.03 

6.18 
5.90 
6.12 
6  67 
6.19 
6.17 

+2.  27 

+  1.67 
+2.62 

'+2.' 25 
+  2  76 
+  2.  13 

2.70 

5.72 
3.75 
3,81 
8.16 
4.54 
4.49 
6  90 
4.89 
4.88 
4.48 

2.49 
3.99 
4.68 
1.85 
6.05 
2.81 

1  1.78 
-O.ll 

+  3.65 
+0.07 
t  0.  02 

+i.'i7 

+  0.  30 

-1.33 

-6.28 
-2  06 
+  .'.68 
-1.65 

50.17 

65.13 
50.70 
b6.23 
60.97 
65.63 
64.61 

+  11.06 

Bethlehem 

+  6.67 

Blakeslee  Corners 

+  i5.63 

+22.83 

+  16.85 

N  tw  Tripoli 

I^almerton 

Zionsville 

Schuylkill 

Consholiockeii 

Fredericksville 

Freeland 

Graterford 

-6]64 
-1.84 

-0.92 

-O.'ji 
-1.87 
-0.65 
-1.21 

4.81 
4.14 

5.69 

6.43 
4.60 
3.06 
*ft  29 
4.97 
6.21 

+  i .'  16 

+  0.70 
+3.31 

-i'si 

+  1.24 
+  1.33 
+2.  34 

1.66 
1.32 

1.48 

1.62 
2.  06 
1.69 
1.47 
1.71 
1.44 

'i.'92 

-2,13 

-1.90 

-2.  89 
-2.35 
-1.81 
-2.70 

10.09 
9,03 
3.87 

2.92 
8.67 
9.44 
2.92 
1.71 
11.18 

+6'78 
+  0.48 

-0.86 

-0.27 
0.02 

+  0,96 

3  65 
2  6K 
3.82 

4  99 
3.45 

2  86 
4.95 
4.71 
3.10 

3  13 

+0  09 
-0.23 

+2.  03 

-o.r, 
+  1  99 

+  1.72 
+  0.  35 
+  0.64 
-0.02 
+  0.60 

Vi.w 

+0.14 
+  0.52 
+  0.89 
+  0.  32 

+0.74 
+  1,09 

+6X13 
+  0.65 
+  0.69 
+  1.01 

+  0.51 

5.2:1 
4.74 
5.68 

4.40 
6.18 
6.43 
.S.81 
5.87 
5.72 
3.21 
6  65 
.5.09 
6.09 

4.99 
4.76 
4.19 
4  45 
4.71 

Vi!83 
+  2.06 

+  1.73 

"+2]  81 
+2  35 
+  1  68 
+  2.11 
-0  38 
+  1.70 
+  1.53 

+  1.26 
+0  76 
+0  ib 
+  0  88 
+  1.92 

60.89 
69.27 
64.64 

44.67 
66.11 
61.66 
47.26 
4><.18 
64.04 

+0.42 
-1.55 

-1.12 

-i.'fis 

-1.32 
-1.44 
-0.20 

+20.48 
+  3.49 

T    3.21 

'+'2.'.56 
+  2.49 

Phoenixville 

+  2.98 

Port  Clinton 

+  16.08 

PottsvlUe 

2.09 

2.49 
1.57 

2.76 
2.56 
2.17 
3.10 
2.  63 
2.49 

2.49 
2.34 

-1.47 
-1.08 

-0.87 
-1.40 
-1.47 
-0.  65 
-0.89 
-0.87 

-0.81 
-0.96 

3.32 
2.40 
2.87 

2.59 
2.44 
1.92 
*2.13 
2.20 
2.3h 

2.84 
2.30 

-0.09 
-1.02 

-0.  91 
-1  33 
-1.5(i 
-  0.  '.>3 
-0.35 
-0.5S 

-0.  48 
-1.02 

3.89 

4.85 
*4.60 

5.95 
5.  39 
4.43 
5.60 
4.73 
5.53 

.5.27 
4.84 
.5.69 
5.78 
*4.99 
5.33 
5.99 

3.75 
3.25 

2.31 
3.2] 
2.63 

3.51 
2.01 
*3. 18 
3.16 
2.85 
2.98 
3.16 
2.83 
3.  65 
2.78 

2.69 
4.72 
4.87 
4.31 
4.65 
4.76 
5.63 
4.36 
3.62 
3.28 
3.98 

-0.20 
+  1.33 

+  1  82 
+  1.37 
+  0.71 
+  1.92 
+ 1.  02 
+  1.78 

+  1.8H 
+  1.45 

+2'.3i 
+  1.20 
+  1.50 
+  2.07 

+6.' 95 

+6!5i 

-6/22 
+6!24 

-6."  is 

+0. 27 
+  i.'56 

+  i!64 
+  1.95 

1.63 
1.47 
1.69 

1.65 
1.39 
1.31 
I.2S 
1.21 
1.56 

1.14 
1.35 
1.51 
1.52 
1.45 
1  30 
1.28 

1.37 
L55 

2.11 
1.66 
2.10 
1.3H 
1.18 
1.64 
1.62 
1.94 
1.52 
1.13 
1.13 
1.37 
1.31 

1.25 
2.  23 
1.59 
2.78 
1.79 
1.56 
3.44 
1.74 
2.11 
1.22 
1.86 

-2.18 
-1.80 

-2  28 
-2.  37 
-2.  71 
-2  34 
-2.65 
-2. 19 

-1.91 

-1.70 

-i.'si 

-2.61 
-2.  44 
-2.03 

-1.43 

-i.'58 

-l'25 
-1.96 
-i;62 

-2.09 

-2!  69 

-2/29 
-0.15 

9,24 
9.  29 
9.79 

2.00 
4.96 
1.77 
1.64 
1.76 

+  .5.  51 
+5.62 

-1.94 
+  1.37 
-1.80 
- 1 .  72 
-1.19 

2.77 
4.74 
4.84 

3.11 
2.  43 
2.  95 
3.47 
2.  32 
5.23 

1.74 

2.  13 

2.  46 
2.81 
4.98 
4.33 
2.16 

2.17 
3.00 

3.73 
1.69 
3.00 
3.79 
1.17 
2  02 
1.91 

3.  28 
3.7! 
2.76 
2.65 
2,06 
3.18 

2.37 
3.08 
2.49 
3.40 
2.811 
1.94 
2.70 
2.64 
2.78 
2.06 
1  44 

1.53 
+  1.19 

-11.82 
-1.77 
-1.00 
-0.20 
-1.41 
+  1.36 

-1.60 
-1.11 

"6.'6i 

+  1.07 
-0.22 
-1.72 

-6.92 

-2.'  io 

+6]64 
''i.'i7 

-6.80 

-1.47 

-i!74 

-i.'oi 

-1,91 

5.52 
5.  6(1 
4.19 

5.  79 
4.26 
1  86 
6.;i4 
7.16 

+0.  83 
+  1.34 

I  1.11 
-II.. SO 

-1'.  Oi 
+  1.91 

^  2. 98 

6.08 
7.75 
7.16 

7.16 
11.56 
7.95 
5.  86 
13.77 

+  1.42 
+  3.64 

+  1.49 
4  6,83 
4  2  70 
+  0,82 
+8.09 

7.66 
3.98 
5.21 

3.  72 
3  26 
3.59 
3.26 
1.92 
2.56 

2.52 
1.68 
1.91 
2.7^ 
4.49 
1.14 

3.  03 

4.30 
3.47 

3.73 
6.76 
3.46 
6.20 
1.44 
5.18 

4.  36 
3.06 
4.60 
4.49 
6.10 
4.49 
3.41 

5.88 
5.1.'' 

+3.58 
+  0.77 

+  0.15 
-0.14 
-0.  01 
-0.20 
-1.29 
-0.88 

-0.  62 
-1.46 

-ri!38 
+  0.60 
+0.62 

-o..3:i 

+  6.' 46 

+  i!42 

+  i!43 
+2.9i 
-6.06 

+2.99 

5.05 
3  22 
4.65 

3  86 
4.69 

2  91 
3.  20 
4.28 
3.79 

3.26 
3.  40 
3.42 
.3  41 

.■;.39 

:i.  64 
4.49 

3  .5;j 

3.31 

3.  51 
4.85 
3.54 
3.81 
5,16 
4.47 

4.  98 

4  60 
4.56 
3,33 
3.84 
6.00 
4.60 

2.81 
4.08 

fO.96 
+  0.  10 

+  0.25 
+  1.3:1 
-0.90 
-0.50 
+  1.9! 
-0.23 

+  0.4.'. 
+  0..59 

i  ()']'.> 
-0.63 
+  0.  02 
+  1.  IS 

+0^48 

2.91 
3.33 
3.15 

.396 
3.10 
3.39 
3.67 
3.35 

3.44 
3.79 
4.44 
3.76 
3.69 
3.77 
3.85 

2.5« 
2.78 

2.84 
2. 93 
3.10 

55.  70 
54  21 
55.80 

+  8.31 

Reading 

Wernersville(  near )  — 

Lower  Delaware 

Ardmore 

Coatesville 

+  12.12 

51.66 
41.15 
43. 72 
50  35 

+  5.37 

-  5.56 

George  Scliool 

Marcus  Hook 

Neshaniiuv  Falls 

-  0.49 
+  9.13 

Philadelphia 

1.87 
1.82 
2.24 
1.59 
3.  06 
1,80 
4.26 

3.56 
4.08 

5.14 
4.54 

5.  82 
4.18 
4.45 
5.10 
7.09 
7.60 
6.73 
.5.71 
3.96 
5.23 
6.29 

5.15 

5.82 
.5.91 
4.20 
7.59 
6.89 
4.90 
4.49 
4.00 
4.17 
5.55 

-1.39 
-1.44 

-i.'69 
-0.30 
-2.08 
+0.  92 

+6.' 28 

+  i!27 
+3.' 46 

+6;66 

+  3.\4 

+1.51 

+2:68 

+2.' 93 
+0.53 

5  19 

6.74 
6.  25 

5.  46 

6.  83 
6.1s 
5.66 

5.35 
7.73 

5.33 
4.39 
6.51 
4.15 
6.12 
4.4N 
,5.18 
5.50 
5.08 
4.60 
4.82 
3.06 
5.48 

5.49 
1  98 

6.47 
2.58 
8.11 
6.  62 
4.17 
9.21 
4.17 
6.66 
5.01 

+  1.04 
+2.  59 

Vi."i7 

+  2. 15 
+  1..54 
+0.  51 

+  3!63 

+6!38 

+  i!65 
'+i'.m 
+i."4i 

+1.97 

+2.'6i 

+  2.' 68 
-0.39 

8.93 
6  65 

11.74 
6.40 
8,27 
9.68 

10.08 

2.02 
4.39 

4.51 
2.14 
3,35 
2.51 
2.26 
3.25 
2.15 

2  2;i 

1.66 
3.62 
1.24 
1.89 
1.35 

3.94 
3.26 

+  4.31 
+  1.93 

+  1.29 

+  3.  18 
44.5s 
+  4,63 

+6!  92 

-6. '82 
-■Z63 

-i'ig 
-2.' 43 

+0  41 

(.:?r 

4.22 

4.54 
4.  V8 
5.76 
4.88 
4.  62 

4.68 
4.06 

5.5*- 
4.20 
5.09 

+  0  93 
+  0.79 

+  i.25 
+  1   80 
+  1  08 
+  1.67 

+2.'68 

43. 05 
41.16 

4.<'8i 
51.96 
4:1.95 
jO.0'2 

■37.39 

40.97 

42.62 
40.57 
42.93 

Airport  Station 

City  Office 

+  2.64 
+  0.75 

Shawmont  

2.95 
2.84 
2.74 
2.07 

1.50 
1.20 

1.14 
1.36 
1.37 
1.00 
1.81 
1.35 
2.58 
1.54 
1.36 
1.07 
1.35 
2.34 
1.58 

0.81 
1.73 
1.37 
1.38 
1.56 
1.58 
2.01 
1.83 
1.83 
1.99 
2.27 

-0.35 
-0.98 
-1.08 
-1.22 

-0.'77 

2.54 
2.21 
2.26 
2.53 

2  60 
2.15 

2.69 
2.84 
2.96 
3.09 
2.30 
3.27 
2.36 
1.95 
1.25 
2.00 

2.  30 
2.08 
1.27 

2.06 
2.49 
1.63 
2.32 
2.14 
2.71 

3.  OS 
1.80 
1.88 
1.95 
3.31 

-0.64 
-1.10 
-1.24 
+0.06 

+6.32 

+i.'i9 

-i.'ra 
+6'.3i 
-i.'si 

+0.10 
-6!95 

+6]22 
+  0.29 

f  1.66 
+  5.03 

We.st  Chester 

f  2.97 

Westgrove 

+  6.  75 

Susquehanna,  Basin 
Chemung 

Lawrenceville 

North  Branch 
Bl oomsburg  ( near) 

+  6.51 

Danville.   

Kellogg  Mt.  Tower .... 
MiUville 

-i.'io 

+6^91 

+  1  53 
+6.' 93 

+i]56 
-0.37 

2.40 
3  61 
3.19 
3.5.5 
3.41 
2.97 
2.74 
.3.44 
3.68 

3.45 
2.28 

+6' 99 

+6!  64 
+6^60 
+  i.'46 

+  1.16 

5.13 
5.93 

6.76 
6.49 
4,74 
6.04 
3.94 
6.09 
t4.84 

4.1.? 
5.66 

+3 '36 

+  i'72 
Vi.'75 

35.44 
43.51 
45  34 
43.49 
41,60 
41  >.  77 
:J6. 90 
40. 70 

+  4.43 

Pikes  Creek 

Retreat  

Scranton 

-1.67 
-6!79 
-6.81 

-1.28 

+  2.91 

Susquehanna  

Towanda 

+  2.26 

Tunkhannock 

Wilkes-Barre 

West  Branch 
Ansonia 

+  1.90 

40.03 
42.46 

+  5.18 

Bald  Eagle 

58 

Berwindale 

2.29 
4.22 
1  98 
6.67 
3.00 
6.80 
1.61 
2.61 

-1.'66 

+1,45 

3.92 
6.27 
4.22 
4,54 
3.71 
5.56 
4.78 
6.67 

+  i.'64 
+  1.23 

4.20 
3.94 
3.31 
4.05 
4.45 
3.79 
4.00 
5.16 

-6!i5 
+0.66 

4.16 
2.94 
3,57 
4.64 
2  62 
4,12 
2.49 
3.21 

+o!88 
+  1.67 

*6.  33 
4  58 
4.29 
6.07 
4.59 
6.24 
4.41 
5.43 

+  i.'67 
+  2  P9 

41.87 
50.  89 
43.33 
50.80 
44.44 
44.90 
38.  62 
45.40 

Cedar  Run 

Clearfield 

-1 

27 
50 

+  4.99 
+  6.82 

Driftwood 

Eagles  Mere 

[Continued  on  page  i 
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(M.IMA'roi.OClCAL  DATA:     IM*:NNS^I A'ANI A   SIOCTION 


HU 


ICoiithly  and  Annual  Precipitation  for  the  Your  104y,  witli  DopurturoH  from  tho  Normal.    Ooiilliiuod 


Staiions 


WhiiT   HllANCIl 

(contiiiutHl) 

Kmporium 

KiiKlisli  Contor 

(ialeton 

Karl  hulls 

Kylortowu 

Look  llavou 

Moilix  Kun 

UiMiovo 

ShalTcrs  I'atli 

Strttc  (.'olU'Ko 

Tamarack  Towor. . . 

WVllsboro 

Williaiiisport 


•lamiarv 

1 

a 

o 

1 

£ 
g 

1 

1  (^      a   \ 

Jl'NIATA 

Altooiia  (near) 

Bt'dfoni 

lin  (.v.owooc)  lutclig. . 

HulValo  Mills 

Jiiirnt  ('al)iiis  (near). 
Cliarter  Oak  (near).. 

Kast  WatiTford 

HuiitiiiKclon 

Lewistown 

Loop  Mt.  Tower 

Mapletou  Depot 

Maitiusburfr 

New  Bloomlield 

Newport 

Saxton 

Shade  Gap 

Shaver  Creek 


1.37 

1.97 

1.87  -0.72 

l.-iS' 

1.44 

1.13 


2.29   2.63 
....     1.90 


a      c^ 


Mnrvh 

a 

o 

a 

3 

o, 

t 

g 

«3 

a. 

^ 

O 

April 


-0.19   5.42 
4.49 


1  01 
-2.01 


1..53 
L6-' 

2.oy 

1.30 
1.25 


1. 9 1 

1.4 

1.49 

L4I 

I. US 

1. 113 

1.19 

L71 

L40 

1.49 

1.42 

18) 

2.19 

1.4(1 

1.64 

L67 


Lower  Susquehanna 


Arendtsville 

Blosorville 

Blue  Mt.  Intch 

Carlisle 

Colebrook 

Ephrata 

Glen  Rock 

iTonlon 

Hanover 

llarrisburg  Airport. 

Holtwood 

lluiitsdale 

Lancaster 

Lebanon 

Manada  Gap. 

Middletown 

Millcr'^burg 

New  Park 

Penn  Nursery 

Peters  Mt.  Tower 

Pine  Grove 

Kingtown 

^elinsffrove 

Shipponsburg 

Suuburv 

Williara.stown 

Woodward 

Vork 

York  Haven 


Potomac  Basin 

Gharaber.sbiu  B 

Gettysburi? 

Hewitt  (near) 

Hyndnian 

■McConnellsburg. . . 

Mercershurg 

South  Mountain. .. 


GIILF 

DRAINAGE 
Ohio  Basin 

AlXEOHENV 

Acmetonia 

Aliens  Mills 

Blairsville 

Urndford 

Biookvillo . 

Biickstown    

Cherry  Grove 

Clarion 

Corry 


1.58 
2.54 
1.59 
2.43 
2.33 
2.56 
1.92 
2.64 
2.18 
2.37 
1.45 
1.63 
2.  64 
1.57 
2.64 
1.95 
2.03 
2.22 


-1.22 
-6.99 


-1.00 
-1.71 


-l.Ofi 
-l.C(' 


-1.33 


-1.49 


-1.58 


2,06-1-0.12 

■i.Oil; 

2.71-1-0.68 
2. 16  -0.  38 


3.061+0.74 

3. 09 

1.35  -L12 

3.2" 

-fO.  10 
-1-0. 29 


4.37 
5.06 
5.  16 
5.26 


+  L69 


+0.61 


+  1.42 
+  1.89 


2.  12 
2.  79 


-1.42 
-0.63 

'6.'75 
-l.OS 
-0.  51 


^1.66 
2.  12 
1.44 
1.9J 
2.22 
1.74 
1.79 


2.08 
1.  22 


2.20 
1.76 
1.05 
0.97 
1.  38 


1.85 


1.65 

*2.  28 

1.94 

l.4n 

L71 
1.58 
1.78 
1.56 
1.71 


-1.13 
-0.9 
-0.72 
-1.71 

-1.77 


-O.O'i 

-i!3i 


-1.38 
-2.. 55 
-l.CS 
-0.86 
-1.49 
-1.27 


-0.99 
-1.64 


-0.89 
-1,57 


-2. 09 


3. 12 
1.71 
1.19 
1.78 
l.:>8 
1.76 
2.63 
2.  10 
L79 
3.11 
2.52 
2. 28 
2.39 
3  OS 
2.18 
2.17 


3.27 
2.  29 
2.14 
2.  3S 
2.  Aj 
2.37 

2.  52 
2.04 
2.31 
2  93 
2.3J 
2.74 
2.08 

3.  li 
2.97 
1.91 
1.90 
2.55 


-0.55 


-0.59 


4.90 
4.41 
6.17 

5.30 
3.10 
3.20 


4.89 
4 .99 


+  1.97 

+  i.'83 


+0.44 
-0.  02 


+  1.61 
+ 1. 06 


+0-66 


2.95 


-1.76   3.00 


2.99 

3."73 
2.01 
3  61 
2.  55 
*3.16 
2.31 
4.04 


2.92 

2.84 
1.48 
0.75 
1  99 


-2.22 
-L52 


-2.29 
-2.41 


2.52 
2.36 
2.66 
2.51 
3.. SO 
3.76 
3.33 


+0  43 
-0.24 

-6.87 
-I.  OS 
-0.  OS 

-i. 

-0.50 

-0.  o; 

-0.40 

-6.59 
+0.01 


-0.48 


-0.51 


-0.15 

+6  .'96 
-0.47 
+0.81 
-0.12 


-0.44 
+  1.29 


+0.26 
+0.08 


-L83 


4.  02' +0.80 

5.41   

4.13 
5.54 
4.66  +1.20 
*4.  89 
6.27 
5.58 
3.91 
6.06 
4.53 
4.97 
3.73 


*2.66 
1.47 
1.86 
1.97 
1.88 
1.77 


May 


-1.13 


5.91 
5.33 

4.  .53 
4.74 
3.81 
4.34 
4.88, 
3.97 
5.2^1 
3.11 
4.30 
5. 


+0.85 


5.61 


4.89 

4.43 

3 

.5.18 

3.69 

4.04 

7.95 

4.66 

4.21 


5.53 
6.41 
3.61 
3  34 
4.82 


+0. 


0.26 
+0.53 


+  1.17 
+0.52 


7.05 


4.04 
*5. 39 
4.9'-i 
5.25 
4.25 
3.57 
5.59 
5  66 
4.63 


-1.01 


-1.07 

-1.81 


+0.72 
+2.21 


+2. 26 
+2.89 


+0.08 


+0.30 


L70 
2.42 
L62 
1.84 
L44 
1.79 


3.:» 

2.43 
2.12 
2.18 
2.02 
2.02 
2.06 
1.76 
2.06 
2.77 
2.06 
2.20 
2.48 
2.01 
1.92 
2.11 
2.  22 


1.78 

L85 

1.62 

1.91 

L58 

1.41 

1.52 

1.45 

1.59 

1  51 

1.29 

2.16 

1.67 

1..59 

2.1 

1.77 

1.58 

L45 

1.64 

1.99 

1.79 

1.93 

1.55 

1.65 

2.  32 

1.49 

L99 

1.74 

1.56 


1.62 
1.63 
1.68 
2.. 35 
1 


-1.64 

-i.'os 


-1.62 
-1.85 


-0.22 
-0.88 


-1.37 


-1.73 


-1.40 


4.88 


.luile 


+0.64 


i  +  1.47 
;+2. 11 


6.851+2.45, 

4.04 

4.80 

6.16 

3.56 

7.73i+3.88 

6.80 

6.66|-(2.66 

6.13 

5.  19 

4.66 


'l  +  l 
+0.  73 


L77 


-1.77 

-L71 

-i.45 
-2.  12 
-1.79 

-2^75 
-1.74 
-1.15 
-1.55 

-i  59 
-1.90 

-i.59 

'-2M 


-2. 15 

-2.08 
-2. 12 
-2.08 
-1.24 
-1.99 

-i.'45 
-L66 


-1.62 
-2.00 


-1.07 


6.3S 
6.88 
6.36 
4.46 
6.  i:j 
6.91 
6.70 
7.05 
7.60 
7.22 
6. 23 
5.65 
7.39 
6.99 
6.31 
7.15 
6.36 


7,71 
6  80 
7.40 
7.49 
8.20 
5. 66 
8.08 
11.44 

5  40 
6.3! 
3.1)3 
6.57 
6,99 

10.12 
7,29 
7,  18 
8.23 
6.18 
8.6' 
7.66 
8.65 
9.69 
7.75 

6  03 
6.62 
8.37 
5.91 
6.99 
6.14 


+  1.36 

+2.48 


+  L27 


+3.30 


+3. 23 


July 


3.03  -1.31 
1.12 

2.67 
2.  24 
3.77 

2.  82 
1.92 
2.73 
1.77 

3.  28; -0.84 

2.44 

2.47-1.26 
1.10  -2.70 


-0.70 


+0.21 
-1.44 


-1.50 


3.22 
2.66 
4.41 
2.76 
001  2. 13: 
..I  2.20i 
..I  2.99: 
98,  3.03 
82i»2.66' 


-0.08 


6.68 
6.83 
7,27 
5.39 
5.  13 


5.28 


-1.04 
-0.77 


+3.87 
+  2.  46 

+4.'ii 

+  4.61 
+2.6? 

+7.'52 
+2.  03 
+2.  95 
+0.26 

+4.04 
1-6.86 

+3. '79 

+2.96 


+  4.95 
+5.90 
+4.05 
+2.61 
+2.90 
+  4.56 

+3.97 
+3.09 


4.74 

4.11 

6  38 

3.28 

4.36 

2.60 

6.  18 

4.49 

4.23 

4.17 

4.48 

4.69 

4.84 

3.50 

4. 

4.69 

3.24 


7.11 
7  56 
6.33 
5.78 
5.12 
2.82 
5  39 
3.11 
4.84 
3.63 
3.04 
6.62 
4.43 
4.06 
3.96 
3.81 
2.69 
4. 26 
2.  83 
3.61 
5.70 
2.60 
1.96 
7.08 
3,40 
4.28 
1.80 
7.17 
3.33 


+0.89 
-0.06 


11.88 
7.62 
7.24 
4.71 
4.14 
5.42 
7.00 
8.42 
6.24 
3.70 
11,5;: 
6  08 
5.09 


August 


+6.42 


+3.64 


+0.43 

-f  1.42 


-0.43 


+0.37 


-0.26 


+2.02 
+2.  24 

+  1.92 
-M.03 
-1.44 

-i'32 

+n,B3 

+0.04 

-0.17 

+6.' 37 
+0.29 

-6.06 

+0.'%\ 


+  1.06 
-2.11 
-2.17 
+  3.42 
-0.90 
-0.23 


+3.42 
-0.46 


+3.  29 
+3.14 


+2. 47 


+  L06 


-0.51[ 
-0.96 


4.67 
4.17 
5.92 
5.64 
3.74 

4.551 

4.24I 

4.821  +  1.08 
7.26+2.75; 


+  1.74 
+0.32 


+0.40 
+  1.09 


-0.  S3 


4.62 
5.48 
5.34 
3.95 
4.94 
6.35 
5.21 


5.14 
2.30 
5.39 
3.49 

2.67|-1. 

.5.41:    .. 

3.491.... 

3.72   -0. 
5.19+0. 


+0.  62 


-0. 


7.43 
8.06 
5  40 
6.08 
5.48 
9.71 
5,31 
5.67 
7.93 
5  63 

3  64 

4  89 
6.13 
6.  21 
6.1 
8.60 
4.03 
8,36 
3,81 
6.10 
7.30 
5.09 
6.27 
3.83 
4,84 
7.13 
4.09 
4.32 
4.78 


+4.29 

-6.  io 


+2.88 
+  1.25 


+0.  .34 
+0.5H 


+  1.22 


-1.51 


+  1.74 


5.74 
8.20 
1.33 
3  11 
4.36 
4.33 
7.17 


+3.55 
+3.26 

+2;2i 
+  1.20 
+5.33 

+6!81 
+  3.  74 
+1.70 
-0.13 

+  1.'85 
+  1.8 

+5.' 05 

+  4."3i 


2.25 
1.56 
6.76 
3.02 
3.22 
2.60 
3.16 
1.84 
2.91 
2.78 
4.00 
3.92 
2.46 


8optombor 


-L73 


+  1.78 


-0.15 
-1  51 


+2.  82 
-0.  02 
+  2.23 
-0.10 
+0.52 
+  1.71 


+0.  10 
+0.14 


+  1.74 
+3.84 


+n.  04 


3.35 
4.90 
4.81 
3.39 
5.31 
4.39 
,3.56 
3.62 
4.2' 
4.59 
4.15 
2.42 
5.81 
6.16 
3.03 
6.27 
4.33 


6  13 
7.37 
5.57 
6.60 
6.16 
10.99 
6.97 
3.56 
6.85 
4.60 
9.02 
7.73 
7.90 
6.76 
7.2(1 
4.67 
2.76 


-1.70 


+  0.  74 
-1.27 


-0.  14 
+  1.33 


+0.37 


-0.36 


+1.90 


+  1.38 
+  1.56 

+  i.'88 
+  1.07 
+6.73 


4.96 
4.32 
6.36 
4.28 
2.79 
3.08 
3.64 
3.71 
5.6( 
3.83 
3.40 
5.28 
4.33 


3.75 
3.56 
B.24 
3  41 
2.23 
3.95 
1.75 
4.71 
4.23 
3.27 
3.44 
2.46 
5.  62 
4.00 
3.81 
2.34 
3.88 


October 


Novombor 


+  1.48 
+3.'i6 


1-0.16 
0.00 


+0.  75 
+6;  93 


+2,  33 
+  1.29 


+0.80 
+0.50 


+  0.87 


+O.43I  3.75 


+0.46 


+  1.02 
+0.  32 


8.95 

3.31 

3. 22 

3.76 

3.45 

4.08 

2.92 

4.81 

3.51 

3.77 

2.69  -0.34 

3.84  +0,62 


3.33 
8.67 


Ducemhor      AiinnnI 


+0.91 


+  0.46 


-0.11 
+6!49 


27  -2.  85 

70 

56 

51  +6.07 

28I+L12 

73 

81   

75+2.36 


4 

5.37 

8.46 

2 

2.77 

5.07 

3.76 

3.66 

1.74 

9.49 

6.93 


4.90 
6  55 
4.80 
4.32 
4.88 
5.24 
6.40 


2.92 
3.88 
2.31 
3.24 
2.02 
3.32 
3.56 
4.66 


0  60 
+2.  33 
+0.66 
+5.10 

+3]  8, 
+2.33 

+6.09 

+.5.' 42 


+4.58 
-1.94 
-1.07 
+0.65 
-0.  04 
-0.25 


+5.43 
+2.  91 


+  1.08 
+2.23 


+0.75 


-1.09 


3.61 
2.68 
2.02 
2.82 
4.99 
3.76 
4.96 
6.9s 
2,77 
2.58 
2.80 
2.92 
3.30 
5.08 
3.99 
3.09 
3  38 
3  85 
4.34 
3.71 
7.13 
5. 16 
2.76 
2.18 
4.19 
5.  ,34 
4.10 
4.02 
2.79 


3.07 

3 

3.20 

3.70 

3.01 

3. 26 

3.04 


+  1.62 


+0.61 


-0.05 
-0.91 

+6'io 

+  1.72 
+  0.39 

+2!95 
-0.27 
-0.47 
+0.04 

-6.07 
+  1.67 


4.29 
5.82 
.5.61 
6.64 
6.23 
3.60 
6.57 
3.43 
4.71 
4.62 
3.74 
4.15 
6.91 
6.29 
4.87 
4.69 
3.62 


+  1.10 
+2.88 


+3.07 


+0.36 


+2.51 


8.07  +0.96 
2.41 

3.70,'  +  l.'26 

3.24 

2.21-0.07 

3.  85I 

3.04  +0.82 
3.00  +0.63 


♦6.20 


4.07 
5.62 


5.15  +1.66 
6.40  +2.81 
6.27 

+  2.11 
+2.67 
+  1.28 


+0.59 


+3.41 
+  1.02 
-0.65 
-1  3  J 

+  0,88 
+  1.26 

+6!99 
0.18 


5.80 

6.19 

4.  38 

5.30 

4.42 

5.98 

4.40 

4.80 

6.44 

5.14 

6.41 

5.20 

5.59 

4  96 

7.38 

3.7 

3.71 

6.03 

1.96 

4.51 

5.89 

3.93 

4., 34 

3.87 

6.56 

5.40 


+0.10    6.28 


-0.36 


+0.82 


3.  00: +0.66 

6.86, 

6  66l 

6  62  +2. 53 
4.16  +1.03 
2.66 
5.24 
5.12 


+1.61 


6.20 
6.80 
6.44 
5.44 
7.31 
6.19 


3,70 
4.31 
4.11 
3.71 
4  92 
6.78 
5,17 
5.65 


+0,10 
+  3.04 
+  1.4 
+1.99 

+2!  05 
+2.02 

+  1.96 


2.61 

L90 

1.66 

1.81 

2.22 

2.44 

2.44 

1. 

2.73 

2.40 

1.98 

1.68 

2.81 

2.84 

2.05 

2.66 


+  1.14 
-2.38 
+0.94 
+2.27 
+0.61 
+0.63 

+3.' 52 
+2.39 


+3.21 
+2.80 


+3.66 


+0.22 
-0.45 


-0.67 


-0. 25 


-0.18 


5.01 
5.  19 
6.02 
6.07 
4.75 
4.94 
4.12 
4.64 


.30  -0. 

88+0, 
66 

+0 
9li+0 
29' +  1 
42 


5,48 
3.84 
'3,78 
3.64 
3.13 
5,44 
4,92 
5,40 
*5..S4 
6.59 
4.64 
4.67 
5.35 
5.25 
4.73 
4.80 


+  1.98  60.49 


+  1.47|48.78 
41.20 


+2.16 


41.83 


+  6.90 


+  11.66 


-  1.71 


+2.47  47.26  +  9.18 
47.78 


+2.08  40.8 
51.70 


+  1.98 
+  1.75 


+2.74 
+  1.14 


-0.28 
+6'" 


08  4.95 
31  6.90 
..|  5.74 
57i  5.0» 
48:  5.23 
03,  4.78 
4.22 
5.67 
4.42 
6.04 
3.86 
4.74 
4.27 
5.  .39 
5.60 
5.24 
..I  4.88 
47|  3.79 
. .  *?>.  26 
..  4.79 
31  6.14 
96  4.87 
38  5.67 
71  4. 
03 1  5. 


+  L84 


+2.48 


f  2.  07 


40.72 
38.06 


47.22 
45.21 

40.66 
43.98 
42.41 
46.66 
43.36 
48.27 
49.81 
42.11 
37.36 
.58. 45 
52.26 
41.87 
47.67 


+  1.73  56 
+3.18,59, 

51, 

54. 

54. 

56 

53. 

53. 

.51. 

44, 

42. 

54, 

51. 

55 

54. 

.50. 

42. 

.58. 


+  1,98 
+  1.76 
+  1.66 

+  i.'8.5 
+  1.37 
+2.02 
+  1.18 

+  i.'68 
+2.06 

+2  76 

+6!59 


+0.05 
-0.05 


-0.86 


+0.74 


+0.40 
+  1.66 


+2.41 


2.30 
2.35 
1.52 
1.19 
2.30 
2.44 
2.76 


4.101  +  1.51 

3.46| 

5.39 
4.33 
5.20 
2.91 
3.91 
8.97 


+1.14 
+2.31 


+0.64 


6.43 
3.92 
5.20 


4.72 
4.36 
3.44 
3.11 
3.88 
4.66 
4.58 


5.26 
6.10 
5.55 
6.23 
6.60 
4.09 
6.30 
5.67 


+2.08 

+0.87 
+2.56 
+  1.69 


+  2,13 


+  6.86 
-  1.06 


+  8, 
+   6. 


+  6.09 


+  3.40 


+  10.15 


63.31 


+2.76  4 


+0.99 
+2. 21 


+  1  76 
+  1.20 


+0.44 


+2.12 


.50.63 
55.  84 
42.  42 
38.  71 
43.93 


54.25 


42.  57 


+2.06 
+2.48 


+2.16^ 


.52.  66 
54.44 
44.24 
43.31 
49.38 
64.27 


+  13.74 
+  14.49 

+  13.' 68 
+  10.24 
+  15.73 

+  '6.' 62 
+  11,83 
+  6.40 

+  6.21 

+  ii.'75 
+  13.16 


+  17.48 


+  17.85 


+  4.37 
+  6.51 
+  6.26 


+17. 50 
+  9.70 


+  11.64 
+18.29 


+  2.19 


1.61 


+  11.10 
+  4.66 


+  10.48 


[Continued  on  page  90] . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  PENNSYLVANIA  SECTION 


Year,  1942 


Monthly  and  Annual  Precipitation 

for  the  Y 

ear  1942, 

With  Departures  from  the  Normal. -Continued 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Stations 

a 
o 

.1 

'S 
'S 
2 

a 

a 
o 

1 

ID 

a 

O 

.1 

1 

a 

a 
o 

£ 
£ 

2 

a 

a 
0 

1 

a 

I 
a. 

£ 
t 
a 

<D 

0 

a 
o 

'a 

£ 

£ 

a 

a 
0 

1 

A 

£ 

Oh 

£ 

a 
a 
<v 
a 

a 
0 

1 

£ 

£ 

d 
a 

a 

a 
0 

.1 

£ 

2 

a 

a 
.0 

.i 

'G 
£ 

Oh 

£ 

a 

a 
0 

1 
'S 

1 

£ 
a 

13 
0 

1 

£ 

£ 

a 

d 

a 

a 
0 

S 
0 

'3 
£ 

s 

1 

a 

e 
C 

Allegheny 
(continued) 

Coudersport    

1.88 
1.77 
1.46 
2.14 
2.03 

•2.  06 
0.98 

*2. 16 
2.38 
2.29 
2.09 
2.55 
2.48 
2.49 
1.77 
1.56 
1.31 
1.56 
1.25 
1.88 
1.76 
1.30 
1.65 
1.36 
1.27 
2.21 
1.69 

♦1.56 
1.62 
1.42 
1.30 
1.93 

1.97 
1.76 
1.64 
1.91 
1.86 
1.66 
1.37 
1.75 
0.98 
1.54 
1.94 
2.15 
2.26 
1.43 
1.76 

1.49 
1.41 
1.37 
1.26 
L60 
1.34 
1.62 
1.81 
1.33 

1.33 
1.49 
1.28 
1.63 
1.57 

1.64 
*1.66 

1.86 

-0.92 
-2.42 

-i.'se 

-0.46 
-2.44 

3.46 
2.26 
3.74 

2.84 

+  1.06 
+6!  72 

5.24 
3.25 
6.21 
4.73 
•4.28 
.5.50 
5.59 

+  1.70 
+2.35 

+6!  64 

+2.05 
+2.24 

2.56 
2,63 
3.3J 
2.99 
•3.56 
3.11 
2.76 
3.14 
4.93 
4.67 
3.49 
3.79 
4.36 
3.94 
2.07 
2.69 
3.26 
2.41 
2.68 
2.77 
2.84 
1.91 
3.98 
3.78 
2.33 
3.15 
2.79 

-0.96 

-0.30 

+0.3b 
-0.78 
-0.71 

+  i.'65 
+0.72 

+6!i2 
-b'.ii 

-0.92 
-O90 
-0.15 
-0.46 
-1.12 
+0.73 

-6.' 78 

4.59 
2.98 
3.80 
6.27 
6.15 
8.90 
4.79 
3.15 
4.29 
5.50 
6.14 
5.48 
6.20 
6.94 
3.61 
4.86 
5.30 
3.37 
5  09 
4.68 
3.  f.fi 
.3.64 
6.02 
6.26 
4.36 
5.43 
5  83 
5.03 
6.24 
4.62 
4.79 
5.08 

5.79 
4.87 
6.05 
4.76 
5.37 
.3.19 
6.45 
4.67 
3.44 
4.41 
.5.80 
6.32 
5.0s 
4.17 
4.27 

4. '20 
6.16 

+0.92 
+6."i6 

+i.'8i 

+4.45 
+  0.91 

+6.' is 

+L41 
+2]  96 

+i.'i9 

-1.78 
+  1.42 
+  1.47 
+0.08 
+  0.08 
+2.68 

+a77 

+  i!36 
+0.77 

+  1.80 

+  i.'96 
+  1.07 
+  1.59 
-0.04 



+033 
+  1.20 
+  1.42 
+2.  37 
+  1.45 
+0.59 
+0.37 

+0.99 
+2.62 

3.22 
2.66 
4  15 

-0.99 

-o.'w 

14.39 

+Q  77 

5.20 
1.64 
2.90 
2.75 

+1.83 

-i.'i? 

6.64 
2.87 
3.31 
3.21 

+2.46 

+6;i7 

3.14 

-n  iR 

.1  97 

HO.  91 
+  1:99 

'f6!5;j 
+0.54 

+  1.16 

+i.64 

+  1.27 

+2!  34 

+  il30 
H  1.88 
+  0.94 
+0.66 
+  1.65 
+0.61 
+  1.70 

3.67 
4.27 
4  89 

+0.91 

+  i'.SQ 

56.86 
34.92 

45.85 
45.72 

5,5.24 
46.93 

+  16  52 

Crooked  Creek  Dam . . . 
Derry        

1.  30! 

3.63i-0.94 

3. 26 

2.46 -L  70 
6. 11, +2. 11 
6.78+1.51 

3. 80; 

1.60;-3. 19 
3.061-1.23 
7.  65 

6.62I 1  2.77 

3.90+0.66    4.62 

5.13! 3.17 

4. 471+1. 15'  3.41 
6.03  +0.631*4.70 
4.401+1.  Ill  4-09 

+  i  93 

Dunlo 

Ebensburg           

4. 02; 

4.51-0.33 
4.501+0.29 
2.131-2.00 

6.091 

4.98|+0.23 
6.21^+0.01 

3. 681 

3.97| 

4.63i 

4.82   -0.  Ofi 

5.21! 

4.761  +  1.78 
4.93+1.56 
4  561+1 -.'<H 

Kdinboro          

3.84 
2.74 

+1.41 

+0.25 

*1.86 
3.21 
1.38 
2.06 
2.46 

•3.16 
4.89 
4.68 
6.17 
2.98 
3.34 
1.97 
2.21 
4.61 
2.41 
2.96 
2.80 
2.98 
3.05 
3.07 
1.88 
2.35 
0.69 
1.82 
2.26 
2.42 
2.12 

6.18 
4.30 
3.62 
4.78 
5.11 
4.81 
5.28 
2.62 
4.63 
2.77 
6.22 
7.39 
5.77 
5.36 
6.62 

3.16 
3.30 
5.24 
3.22 
3.22 
4.15 
3.09 
3.51 
4.61 

4.04 
2.84 
3.81 
3.06 
4.95 

2.87 
2.71 

4.SS 

-2.15 
-0.48 

-i.'87 
-2.06 

+6;75 

-i]56 
-L92 
+0.68 
-0  82 
-0.63 
-0.62 
-0.92 

-6:3i 
-iiei 

-1.33 

+1.81 

+6;26 

+  1.14 
+  1.00 
+1.03 

+6.99 
-0.46 
+  1.31 
+3.11 
+  1.06 
+  1.16 
+  1.22 

-0.44 
-0.60 
+  1.77 
-0.25 

+6 '67 
-1.02 

+  1.04 

+0.27 
-0.30 

-6.' 63 
-0.40 
+0.81 

3.70  +6.48 
4.90  +1.51 

3.  42 

4. 28  +0. 63 
3  16  -0.08 

6.18 

4.23 

3.76 

3.94  +0.66 

4. 92 

6.  63 

3.22  -0.48 
4.49  +1..30 
3.98  +0.79 
3.43  +0.85 
4.96|  +  1.64 
6.39, +2. 40 

+  10  13 

Franklin     

+  4.  41 

6.03 
3.89 
4.50 
6.31 
8.40 
3.96 
3.96 
6.32 
♦5.25 

3.44 

6.5^ 
6.90 

— 

-1.38 
-2.03 

-i.'fri 

-2!63 
-2.27 
-2.42 
-1.17 
-1.24 
-1.86 
-1.87 

-i.'47 

-ilsi 

-1.67 

-2.01 

-1.08 
-1.44 

"1.  58 
-1.28 

-i.'99 
-1.51 
-2.89 
-1.99 
-1.44 
-2.63 
-1.70 

-1.40 
-1.82 
-2.26 
-1.95 

-i.'86 
-1.33 

-i.'39 

-1.92 
-1.50 

-i.'2i 

-1.13 
-1.38 

3.19 
4.14 
3.80 
4.34 
2.66 
4.60 
2.11 
2.79 
2.70 
3.63 
2.61 
2.19 
3.26 
2.95 
2  70 
3.45 
3.17 
2.92 
*2.90 
3.10 
2.61 

+6.33 
+0.66 

+  i.'47 

+6.'  is 

+0.89 
-0.20 
-0.43 
+0.94 
+0.58 
-0.11 

+i!69 

4.85 
5.49 
6.04 
5.99 
5.87 
6.36 
5.14 
5  76 
3.25 
4.44 
6.06 
5.21 
4.35 
4.69 
4.37 
3.89 
5.79 
4.72 
6.38 
5.83 
4.13 

+  1.10 
+0.99 

+2.' 43 

-6.' is 

+0.77 
+  1.31 
+2.18 
+1.05 
+  1.44 
+  1.18 

+2.' 67 

+0.  38 
+  1.21 

+6.' 55 

3.81 
4.15 
6.77 
4.43 
4  30 
5.01 
3.27 
3.64 
4  84 

+  2-57 

46.06 
50.02 
58.56 
59.69 

+  1.07 

Johnstown 

5.39  +1.62 

6  .35  i 

+2  62 

}^a.ne        

Laurel  Hill  Summit . . . 
Laurel  Hill  Tunnel 

6.  03 

4.78    

2.48  -2.18 

2.39 

5.81 

7.67  +3.60 
2.81  -1.76 
4.97  +0.94 
2.  93  -  1.  12 
2.89-1.00 
11.57+7.82 

5.59 

t 
5.50 
5.65 
5.31 
4.40 
6.55 
5.99 
5.03 
6.01 
5.25 
6.06 
5.64 

Lycippus   

+  1.96 

+  i.'22 
+  3  08 
+  2.  50 
+  2.17 
+  3.05 
+  1.48 
+  2.96 

65.20 
43.23 
49.46 
44.45 
43.89 
48.. 'J4 
40.20 
41.08 
48.8'; 
48.74 
48.73 

+  9  38 

Mahoning  Dam 

3.00 
2.93 
2.27 
2.52 

-i.'ra 

-9-  08 

4.361+0.69 

+  i.82 

Mosgrove      

5.  63, +2  44I  4.37 

-  0  36 

Parkers  Landing 

Pitt.sburgh  W.  B.  0 

Punxsutawney 

Ridgway  

3.821.-0.30 
2.641-1.17 
3.44,-0.98 
2.841-1.54 
5.23+0.82 

4.  70l 

4.  46  +0.  73 

4.  .57 
4.08 
3  99 
3.22 
5.02 
4.87 

+I.60!  3.91 
+  1.561  2.95 
+0.94!  3.96 
+0.09    3.31 

+  6.36 
+  4.03 
+  5.04 
+  9.37 

Saltsburg 

2.15-1.88 

2.52 

13.08  +8.81 

4.63+1.02 

6.61 

8.23  +1.49 

+  1.86 

4.05 
3.70 

+  8.17 

Seward 

Strongtown 

Tionesta  Dam 

5.67 
1.78 
2.72 
3.67 
3.61 
3.20 
3.91 

3.91 

4.83 
3.  38 

-0.f<> 
-1.27 

-0.77 
+6.02 

2.43 

6.12 

*4.76 

4.84 

4.03 

4.61 

♦5.37 

•3!  62 
6.36 

6.88 

3.77 
3.  82 
4.12 
4.53 
4.36 
4.00 
3.43 
4.04 
4.36 

+6.' 50 
+2.67 

+0  67 

+  i.'35 
+1.40 
+  1.4H 
+  1.26 

+  i'fi7 

4.72 
3.91 
5.10 
4.84 
6.17 

4-9    IK 

3.48 
4.40 
3.43 
3.79 
3.00 
5.04 
4.15 

3.64 
3.95 
2.95 
4.04 
4.36 
4.42 
2.73 
2.61 
3.40 
2.55 
3  46 

+6:46 

+  1.68 
+0.93 

+6:78 

+  1.44 
+  1.96 
+  2.13 

+  i:23 
+0  26 
+0.28 
+0.72 
+0.81 
+  1.80 
+  1.48 

+0.  9.' 
+  1.64 
+0.83 
+0.60 

+i:3i 

+  1.17 
+2:83 

+  L17 
+  1.23 

+6:64 

+0.37 


+0.49 

5.78 
6.38 
6.03 

46.42 
47.94 

Union  City 

Vandergrift       



2.66 
2.78 
2.63 
3.16 

3.10 
2.66 
3.15 
2.55 
3.83 
3.25 
2.70 
3.76 
2.98 
3.08 
3.06 
3.33 
2.22 
3.70 
1.92 

2.47 
1.66 
3.89 
2.61 
2.74 
2.23 
3.84 
3.43 
2.82 

2.78 

-6.' 67 

-1.09 
-0.59 

■■6;66 

-0.72 
+0.43 
+0.12 

+6.' is 

+0.16 
-1.73 
-0.66 
- 1.  51 
+0.11 
-1.50 

-0.54 
-1.72 
+0  43 
-0.80 

-i.'ifl 

+0.63 
-6.' 22 

-0.61 

3.51 
6  17 

+2  I'l 

3.34 
3.23 

2.68 
2.74 
2.28 
2.19 
3.89 
2.77 
2.03 
2.90 
2.34 
2.18 
2.97 
2.52 
2.77 
2.83 
1.92 

2.15 
2.86 

'2!96 
2.86 
2  91 
3.76 
3.00 
3.65 

1.91 
1.94 
2.03 
2.34 
1.74 

2.14 
2.20 

2.62 

+  1.00 

-0.35 

+6.04 
-0.40 
+  1.14 
+0.42 

+6.'  12 
-0.44 
-0.93 
-0.67 
-0.10 
-0.14 
-0.43 

-0.13 
+0.46 

+6!73 

+6;72 

+  1.70 
+  i.'65 

-0.56 
-0.61 

+6!6i 

-0.44 
-0.22 

6.11 
*6.38 

3.63 
4.62 
4.62 
3.48 
6.52 
4.56 
3.52 
4.03 
3.79 
4.31 
4.01 
3.93 
4.10 
4.87 
4.37 

4.62 
4.41 
3.35 
4.52 
3.61 
4.04 
4.23 
3.36 
3.80 

4.27 
4.25 
4.54 
5.01 
4.06 

3.22 
4.69 

4.47 

+2.79 
-0.22 

+i!6i 

-0.18 
+  2.10 
+  1.34 

+6.68 
+  1.28 
-0.71 
-0.38 
+0.11 
+  L33 
+0.20 

+  1.33 
+0.97 
-0.02 
+  1.20 

+  i.'66 

+  1.31 
+  i.'64 

+0.94 
+0.91 

+i!66 

+0.60 
+0.95 

6.83  +2.43 

4.08  -i-o"56 

6.46 

+3  38 

52.46 
62.41. 

46.98 
46. 05 
43.46 
43.83 
.53.  IC 
45.97 
45.  OK 
43.  07 

4i:9i 

49.44 
.50.11 
45. 2^ 

+  9.92 

Young.sville 

MONOGAHELA 

Confluence 

4.72 

3  47 
2.85 
2.06 
2.40 
3.7.^ 
1.60 
3.77 
2.64 
2.15 

-1.11 

-i'7i 

-2.03 
-0.02 
-2. 14 

-i'.3.5 

6.o2 

3.71  +0.66 

4.61  

6.39+2  76 

5.03 

5.23 
5.04 
5.30 

+1.68 
+9'71 

+2.50 
+  8:63 

4.221-0.42 
4.36,-0.04 
4.94I+O.55 

4  67 

3.09 

2.461-1.39 
4.001+0.19 
4.471-1.17 
4.661-0.53 
6.33+0.61 
3.76  -0,58 

4.66  4-1    RR 

4.31  +1   Ifi 

+  2  68 

5.05 
6.03 
6.62 
6.47 
3.81 
3.91 
3.93 

+2.13 
+2  16 

+i:2'i 

+  1.39 
+0  72 

5.67 
5.74 
4.6! 
6.49 

+2.62 

+  2.  S"! 

+  12.76 

+  8.39 

Meyersdale 

Murrysville 

Newell  

PittsburghW.  B.A.  8.. 

4.151+0.10 
5.49  +0  60 

3.40+0.82 
2.8O1-O.8O 
3.90+0.99 
3. 12:-0.18 
4.06  +1.14 

5.6l!+2.75 

6. 29; +1.21 
4.  S-' 1  +  1. 59 
4.64  +1  21 

+  6.74 
-  2.69 

.3.00 
1.42 
L6" 
2.03 

2.21 
4  21 
3.76 
3.29 
3.63 
4  42 
10.05 
6.51 
4.25 

3.37 

-1.72 
-2.90 
-2.  62 
-2.21 

-1.32 
-0.20 
-0.56 
-1.27 

+6!7fi 

+6.37 
+6^28 

-0.88 

4.561  +  1.361  3.54 
4.  83+1  46i  3.74 

+  4.18 

Uniontown  

+  0.58 

4.45 
3.74 

3.72 
4.20 

+  1.29    4.  ,34 
+0.95    3.90 

+  1.23;  3.29 
+  1.^3    4.44 

2.80 

4.60 
3.17 

-1.53 

+0.13 
-1.49 

4.11 

3.18 
3.61 
4.98 
3.96 
8  96 
2.91 
2.32 
4.25 
3.35 

6.74 

+0.71 

+0..32 
+0.15 
+  1.69 
+0.45 

-6;i6 

-1.72 
+6:65 

+2  50 

4.73 

4.99 
4.68 
4  &t 

+  1.81 

+2.35 
+  1.67 
+  1  73 

41.07 

40.0>' 
44.  09 

-  0.63 

Beaver 

Beaver  Falls 

Butler 

+  3.44 
+  3.01 

Greenville                .... 

2.961-0.95 
3.501-0-57 

4  871  +  1.351  3.76 
4.75:  +  1.68    3  6" 

4.83, 3.48 

4.161  +  1.36    3.66 
3.401-0.24    3.99 

Grove  City 



4.28 
6.15 
6.05 
7.26 
6.46 
7.67 

4.60 
4.63 
4.86 
4.37 
*3.97 

6.47 
5.36 

6.88 

+  6.i.5 

+2. '48 
+2.98 

+4!  48 

+  1.01 
+  1.  36 

+6!85 
+3.07 
+2.08 

Mercer  Airway  Sta 

New  Castle 

2.26 
4.80 
.S.5K 
2.94 
2.45 

3.19 

+6.' 60 
-0.54 

-i!23 

-1.11 

■5:341::::;: 
5.16+2.46 
3.98  +1.23 

3.84 

5.43  +3  05 

42.68 
45  92 
51.00 
46. 3S 
47.30 

44.62 
37.37 
36.78 
42. 91 

4L31 
47.41 

47  84 

+  8  21 

Pennline 

+  10.64 

Pymatuning  Dam 

3.28; 

2.88+0.06 

3.42+0.17 

3.96 
5.06 

3  67 

+i2:24 

Ohio 

6.20 
4  60 
4.50 
4.79 

+3.21 
+  1.70 

+2.02 

+  4.22 

2.41  -0.66 

3.96-0.62 

2. 83i 

3.81  -1.09 

2.02-1.80 

1.581 

3.67  +0.08 

2.74-0.14 

2.03 

4.29+1.59 
*6.27  

2.97+0.29    3.6-2 

3.07 3.85 

3.97  +0.74    2.88 

4.36;+0.67    3.67 
3.50; 2.98 

i 
4.51  +1.28   S.35 

-  0.04 

Midland 

Mt.  Tjebanon 

2.40 
3.09 
3.83 

2.79 

2.18 

2.21 

-6.' 29 
+0.06 
-1.21 

+  4:3i 

Washington         

1.85 

1.53 
2.98 

3.82 

-LSI 
-0.32 

1.99 

4.12 
10.67 

8.16 



+L11 

+0.88 

5.09! 

LAKE    DRAINAGE 
Erie 

6.42 
4.84 

4.38 

+3.03 
+1.01 

2.08 
3.64 

8  08 

-0.75 
+1.93 

+  4.38 

Raymond 

For  The  State 

+  5.80 

•  Monthly  amounts  interpolated;  annual  amounts  partially  interpolated. 


t  Daily  amounts  inconsistent. 


t  Total  to  1 :30  p.m..  E.  S.  T.,  Dec.  31. 


Ykak,    Will 


CI.lMATOLOdlCAI-  DATA:    PENNSYLVANIA  SICCTION 


'.n 


COMPARATIVE  A.NNUAL.  DATA  FOR  THE  STATE 

Tumi<«ratiire 


Year 


1888. 
IS89. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1891. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 

1901. 
1902. 
1903. 
1901. 
1905., 
I90fi. 
1907. 
1908., 
1909., 
1910. 

1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915. . 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920  . 


1921. 
1922. 
1923. 
1924 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
1930 

1931. 

1932. 

1933 

1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

1938 

1939. 

1940 

1941. 

1942., 

1943.. 

1944. 

1945.. 


X 


i'rttcipltatlon 


No  of  days. 


IS 

St 
51 


^3. 


Period. 


47.9 

49.8 
50.5 
50  6 
49.3 
48.7 
51.3 
49.4 
50.5 
60.0 
51,3 
50.0 
51.5 

49.4 
49.6 
49.6 
47.6 
49.4 
60  8 
48.5 
50.9 
50.2 
49.9 

51.1 
49.0 
51.7 
49.3 
50.1 
49.6 
47.3 
50.2 
51.1 
49.2 

53.1 
51.4 
50.4 
48.4 
50.3 
48.7 
50.9 
50.5 
50.5 
51.2 

52.8 
51.6 
51.7 
50.6 
50.2 
50.4 
50.7 
51.8 
51.7 
48  6 
51,3 
50.5 


50.2 


100 
96 
101 
100 
103 
102 
103 
104 
101 
103 
107 
101 
104 

107 
100 
99 
99 
99 
99 
98 
104 
100 
99 

105 
100 
102 
101 

99 
103 
105 
108 
104 

99 

104 
100 
103 
102 
104 
105 
100 
99 
101 
108 

105 
105 
107 
107 
104 
111 
101 

ino 

101 
105 
104 
102 


-31 

-27 
-18 
-14 
-28 
-25 
-28 
-25 
-26 
-12 
-16 
-89 
-23 

-22 
-24 
-17 
-42 
-25 
-21 
-23 
-29 
-19 
-22 

-18 
-35 
-9 
-28 
-26 
-31 
-29 
-34 
-23 
-■23 

-15 
-19 
-20 
-25 
-29 
-20 
-24 
-23 
-20 
-24 

-16 
-14 
-22 
-34 
-26 
-30 
-14 
-20 
18 
-19 
-15 
-30 


-42 


45.91 
52.67 
51.28 
45.66 
41.30 
44.26 
43.69 
33.51 
41.95 
42.73 
45.49 
40.93 
37.31 

45.64 
47.29 
46.27 
40.44 
43.34 
42.78 
46.45 
39 .  5N 
37. 3S 
38.99 

46.52 
44.13 
43.25 
38.24 
44.26 
40.98 
41.71 
44.06 
46.86 
40.63 

41.80 
34.88 
39.17 
43.13 
37.86 
43.11 
42.30 
42.06 
44.21 
28.82 

37.36 
39.02 
45.43 
.39.17 
40.43 
42.57 
46.62 
40.31 
37.06 
43.71 
34.12 
47.84 


42  04 


39.7 
22.3 
55.6 
34.1 
54.0 
61.6 
63.1 
39.7 
42.4 
37.2 
38.8 
47.9 
33.8 

35.4 
60.3 
37.3 
60.8 
40.9 
45.0 
54.5 
54.4 
41.4 
67.6 

39.2 
38.6 
24.4 
64.2 
42.8 
51.4 
45.6 
43.4 
26.2 
46.0 

30.2 
39.1 
40.7 
44.1 
44.2 
49.8 
30.3 
37.8 
36.7 
27.6 

22.5 
27.8 
33.1 
30.4 
49.7 
50.1 
27.1 
30,1 
33.8 
47  9 
42.4 
51.0 


41.8 


130 
136 
141 
124 
125 
126 
117 
104 
114 
124 
130 
112 
111 

123 
126 
121 
127 
128 
129 
132 
108 
117 
119 

133 
126 
125 
122 
131 
133 
130 
124 
136 
101 

130 
119 
125 
123 
124 
135 
140 
131 
129 
110 

123 
121 
1.35 
118 
136 
127 
1.39 
131 
126 
133 
112 
137 


125 


110 
112 
106 
124 
123 
116 
132 
143 
124 
128 
123 
134 
130 

118 
123 
130 
133 
133 
128 
136 
157 
140 
135 

131 
133 
148 
144 
141 
153 
143 
156 
152 
146 

155 
155 
158 
151 
149 
136 
142 
145 
144 
153 

151 
152 
146 
159 
138 
147 
134 
142 
142 
120 
146 
125 


138 


116 
113 
116 
108 
106 
120 
116 
116 
113 
106 
107 
111 
114 

HI 
115 
105 
104 
109 
104 
102 
104 
102 
99 

93 
99 
84 
97 
99 
100 

no 

98 
96 
102 

96 

97 

91 

97 
101 

99 

91 
102 

99 

94 

94 
92 
96 
96 
92 
93 
96 
95 
97 
94 
95 
102 


102 


140 
140 
143 
133 
137 
129 
117 
107 
129 
131 
135 
120 
121 

136 
127 
130 
129 
123 
133 
12-' 
105 
123 
131 

141 
134 
133 
124 
125 
113 
112 
HI 
117 
118 

114 
113 
116 
118 
116 
130 
132 
119 
122 
118 

120 
122 
123 
111 
135 
126 
135 
128 
126 
152 
124 
138 


KIIiLINO  FROSTS  OR  FREEZING  TEMPERATURE 


125 


HtatloiiH 


Allentown 

Allooiin(noar) 

Hoilfoni 

HlooinsliurKdiear). 

lirookvllle 

Hutlor 

('arlislo 

(.'liamberstjurjf. ..   . 

(Uaysvillc 

CU-arHcld 

Coatesvillo 

Corrv 

C'outitTsport 

Kaglos  Mere 

Emporium 

Erio 

Krimklin 

ticorgc  School 

CiOttyshurR 

Hordoii 

(iroonsburg 

(ircciivillo 

Harnshurir 

Hawley . , 

HuntinKdon 

Indiana 

Johnstown 

Lancastor 

Lawrenceville 

Lebanon 


Month 


LaHt  In 

KlrHt  In 

spring 

autumn 

Apr.  16 

Oct.    27 

May    11 

Hept.  -IT) 

Apr.   22 

do.    25 

May   11 

do.    28 

do.    11 

do.    21 

do.    11 

do.    22 

Apr.  14 

do.    29 

do.    14 

do.    29 

Apr.   22 

do.    29 

May   11 

do.    25 

Apr.   14 

do.    ^9 

May   11 

May  27 

Aug.  26 

Sept.  25 

May   11 

do.   25 

Apr.  13 

Oct.    27 

May   12 

Sept.  29 

Apr.  14 

do.    30 

do.    It 

do.    29 

May   11 

do.    29 

Apr.  22 

do.   29 

May.   5 

do.    28 

Apr.  14 

Oct.    2,S 

MayMl 

Sept.  29 

do.   11 

do.    25 

Apr.  22 

Sept.  25 

do.   22 

do.    25 

May   11 

do.    29 

do.    11 

do.    29 

Apr.  14 

do.   25 

Htatiouh 


Ijock  Haven... 
Mauch  <;huDk 

Mi'advlllu 

Midland 

Montrosu 

New  (Jastle.  . . 
Philadelphia.. 
I'hoenixvillu  . 

ritt.sbiir(rh 

I'ort(,'linton.. 
Quakcrtown.. 

Kea<iinK 

Kidgway 

Scranton 

SelinsBrovc... 

Somerset 

Springs 

State  College. . 
.Stroudsburg... 

Towanda 

Uniontown 

Vandergrift 

Warren 

Waynesburg... 

Wellsboro 

West  (;he,ster.. 
Williamsport. . 
Williamstown. 
York 


I.UHt  In    ', 

.iprinx    1 

Apr. 

IS 

May 

11 

do. 

12 

Apr. 

14 

May 

H 

do. 

11 

Feb. 

28 

May 

11 

Apr. 

18 

May 

11 

do. 

11 

Apr. 

14 

May 

12 

Apr. 

14 

May 

11 

Apr. 

24 

May 
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MONTHLY  STATE  DATA 


Temperature 


.93 


Precipitation 


January . . . 
February . . 

March 

April 

May 

June 

.luly 

August 

September. 

October 

November . 
December.. 

Year 


27.3 

-1.0 

35.0 

18.7 

64 

-30 

1.86 

25.9 

-2.4 

34.3 

16.9 

58 

-21 

2.62 

40.0 

+  2.4 

46.6 

S2.9 

76 

4 

4.47 

52.8 

+  4.1 

57.0 

47.2 

94 

14 

2.21 

62.5 

+2.8 

69.0 

55.8 

99 

22 

5.88 

69.0 

+11.9 

75.0 

61.8 

96 

34 

3.82 

72.5 

+0.3 

79.6 

63.4 

102 

35 

5  16 

69.5 

-0.8 

76.1 

62.2 

96 

27 

4.53 

63.7 

-0.5 

70.6 

56.6 

96 

19 

4.38 

83.9 

+  1.3 

59.5 

46.6 

88 

15 

4.51 

41.8 

+0.4 

48.2 

34.9 

82 

0 

3.35 

27.4 

-4.0 

34.2 

20.8 

62 

-25 

6.05 

.50.5 

+  0.3 

79.6 

16.9 

102 

-30 

47.84 

1.33 
-0.22 
+0,95 
-1.21 
+2.03 
-0.32 
+  0.88 
+0.31 
+  1.01 
+  1.28 
+  0.49 
+  1.93 

+5.80 


»  ' 

^ 

$^ 

eS 

OJC-J     1 

^ 

5.2  1 

so 


3.61 

0.81 

1.37 

4.60 

0.76 

1.73 

7.95 

2.01 

3.10 

4.93 

1.08 

3.30  , 

11.72 

1.59 

6.14 

8.16 

1.10 

4,22 

14.39 

1. 00 

8.4h 

13.77 

0  69 

6,17  1 

9.70 

1.68 

6.58 

8.85 

2,69 

3.90 

5.77 

1.19 

1.98 

6.76 

2.08 

2.60 

14.39 

0.69 

8.48 

7.6 
9.4 

16.1 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.1 
1.8 

11.5 

61.0 


ERRATA  FOR  1943  MONTHLY  ISSUES 


JANFARY':     Page  5— Titu.sville.  total  precipitation  should  be  1.55  inches,  partially 
estimated. 

MARCH :    Page  18— Laurel  Hill  Summit,  precipitation  on  the  16th  should  be  0.94  inch ; 
total  should  be  5.99  inches.    Page  19— Y'oungsville.  total   precipitation  should  be  6.38 


inches,  partially  estimated. 

DECEMBER:    Page  81-Glen  Rock,  precipitation  on  30th  should  be  2.74  inches:  total 
should  be  4.22  inches. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     PENNSYLVANIA  SECTION. 


.aVIHG 


COOPERATIVE    AND    RAINFALL    OBSERVERS 


Stations 

Observers 

^ 

Stations 

ObserverB 

Stations 

Observers 

U.S.  Engineers. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Allentown-Beth.  Gas  Co. 

City  of  Altoona. 

E.  N.  Jenckes. 

H.  L.  Balderston. 

Pa.  St.  Col.  Expt.  Sta. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

H.  J.  Kemp. 

Charles  C.  Lee. 

Amer.  Lime  &  Stone  Co. 

W.  F.  Sherwood. 

Lehigh  University. 

U.  8.  Airway  Station. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Benj.  F.  Conners. 

Mrs.  Bessie  M.  Willders. 

Penna.  Turnpike  Comm . 

City  Water  Dept. 

Penna.  Turnpike  Comm. 

Civil  Aeronautics  Auth'y. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Nelle  R.  Brown. 

Penna.  Turnpike  Comm. 

The  Butler  Eagle. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Clarence  E.  Miller. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Chas.  R.  Nivison. 

Wm.  B.  Spear. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Clarion  River  Power  Co. 

Geo.  J.  Melvin. 

Otto  J.  W.Eppers. 

Howard  L.  Pyle. 

William  A.  Rorer. 

John  L.  Reed. 

Miss.  Monica  Atkins. 

Russell  C.  Erb. 

U.S.  Engineers. 

Penna.  Electric  Co. 

Philip  R,  Shaw. 

Dora  Jelliff. 

U.S.  Engineers. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Miss  N.  Dixie  Wineman. 

Donora  Zinc  Works. 

Geo.  Hart. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Du  Bois  Water  Dept. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Carl  E.  Biggers. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

Miss  Emma  H.  Eastman. 

Wallace  J.  Snyder. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

E.  M.  Poorman. 

Ira  J.  Keath. 

U.  S.  Weather  Bureau. 

William  K.  Fuller. 

Henry  H.  Rohrbach . 

Andrew  B.  Evansha. 

W.  Gale  Lush. 

Prof.  N.  W.  Swayne. 

Dr.  Henry  Stewart. 

Lester  R.  Sipple. 

U.  S.  Engineers. 

Miss  Sallie  M.  Johnson. 

L.  H.  Eilenberger. 

O.K.  Kulp. 

Greensboro 

U.S.  Engineers. 
Westmoreland  Water  Co. 
Thiel  College. 
Prof.  H.  W.  Harmon. 
Hanover  Evening  Sun. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  Delia  M.  Pennell. 
D.  G.  Roland. 
Penn.  P.  &  L.  Co. 
Penna.  Water  <t  Power  Co. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
Prof.  Paul  R.  Yoder. 
W.J.  Emerick. 
Indiana  St.  Teachers    Col. 
Westmoreland  Water    Co. 
Robert  Tross. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Mrs.  H.  S.  Rougeux. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
U.S.  Weather  Bureau. 
Penn.  P.  &  L.  Co. 
Lancaster  Water  Bureau. 
Lehigh  Nav.  Coal  Co. 
Frank  J.  Houpt, 
Penna.  Turnpike  Comm. 
Carlos  P.  Darling. 
Lebanon  Valley  Gas  Co. 
Penna.-Edison  Co. 
Wm.  R.  Kelley. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
Westmoreland  Water  Co. 
Harrisburg  Water  Dept. 
Elijah  C.  Smith. 
Sun  Oil  Co. 
U.S.  Forest  Service. 
Blue  Mountain  Canneries. 
Henry  Bisland. 
Henry  8.  Haak. 
Ruth  L.  Roettger. 
City  of  Meadville. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
V.  S.  Weather  Bureau. 
Fred  F.  Unger. 
C.K.Gould. 
Louis  M.Weld. 
U.S.  Army. 
Perry  B.Campbell. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser, 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
Harry  S.  Fancher. 
U.  S.  Engineers. 
Fred  Hoffman, 
Cecil  J.  Hoskinson. 
Wm.  H.McWilliams. 
Phila.  Sub- Water  Co. 
J.  Earl  Sheaffer. 
New  Castle  Water  Co. 
General  Chemical  Co. 
C,  J,  Allen. 
R.  W.  Wright. 
F.  C.Oswald. 
New  Jersey  Zinc  Co. 
Wm.  C.  Dean. 
Penn.  Power  &  Light  Co. 
Miss  Retta  M.  Crumb. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
U.  S.  Weather  Bureau. 
Franklin  In.stitute. 
Geo.  E.  Wright. 

Philipsburg(Apt,)..  .. 
Phoenixville . 

U.  S.  Weather  Bureau 

Allpns  Mills     

Greensburg 

Phila   Sub-  Water  Co 

A  llfiTitown  

Greenville 

Pikes  Creek 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 
Penn.  P.  a  L.  Co 

Grove  City 

Hanover 

U.  S.  Weather  Bureau 

Ardmore 

Harrisburg 

Pleasant  Mount 

Merle  Lillie 

E   E    Rarick 

Hewitt(  near) 

W.  F  Christman. 

Hollisterville 

Pottsville 

Pottsville  Water  Co. 

Bedford               

Holtwood 

Punxsutawney 

Pymatuning  Dam 

J.  E.  Thomas 

Pa.  Dept.  Forests  &  Waters 

Huntingdon 

Bethleliem     

Hyndman 

Raymond      

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser 

Mrs.  C.  W.  Baird. 

Bloomsburg(near) 

Bloservill©         

Johnstown 

Retreat  . 

Theo   J   Sampson 

Kane 

Ridgwav    

West  Penn.  Power  Co, 

Blue  Mt.  Intg     . . 

Shen'doah  M'c'p'l  Auth'y. 
Walter  15.  Sullivan 

Bradford 

Kellogg  Mt.  Tower  . . . 
Kvlertown 

Breezewood  Intg 

Saxton 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser 

Brookvill© 

Lakeville 

Scranton    

U.  S.  Weather  Bureau, 

RiifFalo  Mills 

Lansford             

Seward 

Edward  L  Stutzman. 

Burnt  Cabins(near).  .. 
Butler 

Laurel  Hill  Summit . . 
Laurel  Hill  Tunnel . . . 

Lawrence  ville 

Lebanon 

Shade  Gap    .  . . 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Shaffers  Path  Tower.. 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Shippensburg 

Prof.  Keith  B.  Allen. 

CartPT  CamD 

Lewistown 

Lock  Haven 

Smethport 

A.J.  Hileman. 

Cpdai*  Run 

Somerset 

D,  L.  Grove, 

Chambersburg 

Chprrv  Grove 

Loop  Mt.  Tower 

Lycippus   

South  Mountain 

Springs 

Pa.  Dept.  of  Health. 
Allen  E.  Yoder. 

Clarion 

Manada.  Gap 

State  College 

Penn  State  College. 

Claysville 

Mapleton  Depot 

Strongst^wn 

Harry  V.  Bennett. 

Clearfield 

Metropolitan-Edison  Co. 

Coatesville 

Marienville 

Sunburv 

Chas.  W.  Baylor. 

Colebrook 

Martinsburg 

Susquehanna 

Raymond  J.  Holleran. 

Matamoras 

Mauch  Chunk 

McConnellsburg 

Meadville 

Tamarack  Tower 

Tanners  Falls 

Tionesta  Dam 

Titus  ville 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Connellsville 

Conshohocken 

Leslie  E.  Walter. 
Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Coraopolis 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Corry          .           

Medix  Run 

Towanda 

Mrs.  M.  Ordelia  Parks, 

Tunkhannock 

Union  City 

John  Coliskey, 

Mercersburg 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Crooked  Creek  Dam 

Merwinsburg 

Unioutown 

Wm.  W.  Marsteller. 

Danville 

Meyersdale 

Unity  Reservoir 

Vandergrift 

Westmoreland  Wafer  Co. 

Derry      

Middletown 

Carnegie-Ill.  Steel  Corp. 

Midland     

Millersburg    

Warren 

Harold  L.  John.son. 

Dovlestown 

Washington     

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser. 

Driftwood 

Millville 

Waynesburg 

Thomas  S.  Knox. 

Du  Bois                

Montro.se 

Wellsboro 

M.S.  Bliss, 

Dunlo(near)  

Mosgrove 

Mt.  Lebanon 

Mount  Pocono 

Murrysville 

Wernersville 

Milton  J.  Sterner. 

Westchester 

Clyde  T.  Saylor. 

East  Waterford 

Westgrove 

Conard-Pyle  Co. 

Wilkes- Barre 

U.S.  Cm 'c'tions  Station. 

Edinboro 

Neshaminy  Falls 

New  Bloomfield 

New  Castle 

Williamsport 

John  D.  McEwen. 

English  Center 

Emporium 

Wllliamstown 

Woodward 

Susq.  Collieries  Co. 
U.  S.  Weather  Bureau. 

Newell 

York 

York  Haven 

York  Water  Co. 

Erie    

New  Park 

Metropolitan-Edison  Co. 

Franklin 

Newport 

Youngsville 

Fed-State  Flood  Fcstg  Ser, 

Fredericksvill6(near) . 

New  Tripoli 

Zions  ville 

J.  H.  Weinberger. 

Freeland   

Palmerton 

Galeton      

Parkers  Landing 

Paupack 

Gettysburg 

Penn  Line 

Glencoe 

Glen  Rock 

Penn  Nursery 

Peters  Mountain 

Philadelphia 

Gouldsboro 

Phila-Fr'kl'nInstitute 
Phila^Shawmont 

Graterford 
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